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67 

26 

27 

2 

678 

0 

0 

10 

0 

.29 

-  1.48 

.09 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

hasco 

54 

.3 

30 

.2 

42 

3 

-  3.1 

67 

26 

23 

2 

697 

0 

0 

21 

0 

•  08 

-   1  .04 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  PARK  HEflDQTRS 

53 

.6 

25 

.9 

39 

8 

3.0 

71 

25 

1  4 

2 

774 

0 

0 

28 

0 

4.18 

-  2.33 

1  .28 

7 

4  .5 

5 

9 

5 

4 

2 

0  I V 1 S I  ON 

42 

8 

.6 

1  -29 

-  2.24 

.9 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALP  I NE 

69 

.  2M 

43 

.9M 

56 

6M 

88 

15 

26 

3 

261 

0 

0 

1 

0 

.38 

.20 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVAL ON  PLEASURE  PIER 

62 

.4 

43 

.  1 

52 

8 

-  1.2 

77 

13 

37 

7. 

373 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  2.31 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOODCTT  rtOM 

DHKKt 1 1  Unn 

66 

.8 

31 

.0 

48 

9 

.6 

85 

15 

23 

30 

491 

0 

0 

22 

0 

.61 

-  2.28 

.49 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

62 

.8 

37 

.  4 

50 

1 

80 

18» 

22 

28 

457 

0 

0 

1  1 

0 

.24 

-  3.12 

.24 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

46 

.4M 

17 

.6ri 

32 

on 

60 

IS* 

2 

31 

1020 

0 

1 

31 

0 

.54 

9 

2. 

0 

0 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

70 

.5 

38 

.7 

54 

6 

.9 

89 

14 

28 

31  . 

318 

0 

0 

5 

0 

.01 

-  3.14 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

cachuma  lake 

68 

.3 

37 

.5 

52 

9 

85 

20 

26 

29. 

359 

0 

0 

7 

0 

.20 

•  1  5 

3  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

54 

.  1 

31 

.7 

47 

9 

84 

IS 

15 

30 

523 

0 

0 

21 

0 

.40 

-  2.02 

.25 

31 

.3 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

73 

.  1 

37 

.6 

55 

4 

93 

14 

24 

29 

296 

2 

0 

7 

0 

.05 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

62 

.4 

42 

.4 

52 

4 

.2 

74 

15 

35 

3 

385 

0 

0 

0 

0 

.33 

-  1.31 

.22 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

riorum  T     D/^un.in     r-  r, 

CLAREMONT  POMONA  COL 

66 

.3 

41 

.0 

53 

7 

1  .9 

84 

21  ♦ 

30 

29 

346 

0 

0 

3 

0 

.20 

-  3.15 

.09 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

70 

.0 

38 

.6 

54 

3 

1  .7 

88 

1  4 

27 

29. 

332 

0 

0 

9 

0 

.25 

-  2.11 

.  1  0 

30. 

.0 

0 

2 

0 

0 

CULVER  CITY 

69 

.OH 

45 

.in 

57 

in 

1  .8 

86 

13 

36 

3 

244 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMRCA 

53 

.  1 

30 

.4 

41 

a 

2.7 

74 

15 

16 

30 

715 

0 

0 

1  8 

0 

1  .17 

-   4  .42 

.52 

31 

5  .  3 

5 

31 

3 

1 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

66 

.  4 

34 

.5 

50 

5 

83 

21' 

19 

30. 

444 

0 

0 

9 

0 

.10 

-  2.29 

.10 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

tL   LHr  1  1  HN  UHPl 

7  1 

.  3 

39 

.8 

55 

6 

1  .2 

89 

18 

29 

3 

290 

0 

0 

4 

0 

.49 

-  2.21 

.20 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

L L  o  I  Nunc 

SB 

.5 

32 

.4 

50 

5 

.  1 

85 

18 

22 

4 

443 

0 

0 

14 

0 

.28 

-   1  .92 

.20 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

69 

.4 

38 

.2 

53 

8 

2.2 

87 

19 

28 

29 

341 

0 

0 

6 

0 

.34 

-  2.30 

.19 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

69 

.6 

49 

.5 

59 

6 

85 

17 

34 

29 

200 

0 

0 

Q 

0 

.16 

.09 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

69 

■  2 

36 

.0 

52 

6 

85 

1  7 

28 

3 

377 

0 

0 

7 

0 

.28 

.  1  3 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

HENSHAH  DAM 

63 

■  1 

26 

.  7 

44 

9 

82 

IS 

1  5 

29 

615 

0 

0 

25 

0 

.4  1 

-  3.82 

.31 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

lUTLLHlLU    r 1 Kt  Utrl 

57 

.5 

28 

.7 

43 

1 

74 

IS* 

10 

29 

672 

0 

0 

19 

0 

.  1  5 

.  1  4 

3  ] 

.5 

1 

31. 

I 

0 

Q 

JULIAN  HYNOLA 

59 

.2 

34 

.9 

47 

1 

79 

15 

20 

30. 

549 

0 

0 

1  1 

0 

.65 

.25 

8 

3.0 

3 

0 

0 

LACUNA  BEACH 

67 

.0 

37 

.5 

52 

3 

.3 

78 

14 

31 

31. 

391 

0 

0 

4 

0 

2.03 

-  .25 

.80 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

LA  MESA 

69 

.8 

43 

.7 

56 

8 

2.9 

87 

19 

35 

29. 

254 

0 

0 

0 

0 

.35 

-    1  .88 

.15 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOMPOC 

67 

.9ri 

36 

.0 

52 

OM 

83 

19 

25 

29. 

387 

0 

0 

10 

0 

•  19 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUNU    t3Ln1_n    W3U  Hr 

69 

.5 

43 

.8 

56 

7 

2.5 

88 

19« 

35 

1 

254 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  2.17 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

1        □Kirn        u^n  qp  o 

67 

.3 

46 

.4 

56 

9 

2.4 

87 

14 

37 

29 

258 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  2.51 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  bngeles  civic  ctr  r 

66 

.2 

47 

.0 

57 

6 

•  9 

88 

14 

36 

29 

243 

0 

0 

0 

Q 

.12 

-  2.88 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  2 

55 

.9 

40 

.0 

48 

0 

5.5 

74 

1  4 

18 

28 

522 

0 

2 

10 

0 

.83 

-  5.52 

.54 

27 

T 

8 

1 

2 

1 

0 

klCU    PlIVQMQ    CISC  CTQ 

NtHrUK 1    BtHLn  MHKOu" 

63 

.7 

44 

•  8 

54 

3 

.3 

75 

15* 

38 

29. 

326 

0 

0 

0 

0 

.55 

-   1  .5^ 

■  29 

30 

.0 

0 

2 

Q 

Q 

67 

.  1 

43 

.  1 

55 

1 

79 

15- 

32 

31. 

305 

0 

0 

2 

0 

.36 

.22 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

OJAI 

69 

.6 

34 

•  8 

52 

3 

1  . 3 

88 

1  9 

25 

29 

385 

0 

Q 

g 

Q 

T 

-  4  .63 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNRRO 

69 

.6 

42 

.  7 

56 

3 

2.5 

88 

15 

34 

29. 

278 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Dai  riMQD   MT  naccoi/aTnov 

56 

.  4 

35 

.2 

45 

8 

2.7 

70 

16* 

18 

30 

586 

0 

0 

13 

0 

.25 

-  4.60 

.25 

31 

4  .0 

4 

31 

1 

0 

0 

r  M  jMUl.  mm 

71 

.0 

42 

.6 

56 

8 

2.6 

89 

1  4 

32 

29 

261 

0 

0 

1 

0 

.  10 

-  3.91 

.OS 

30 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

rUnUNH    LML     '  UL  I 

69 

.6 

40 

.  1 

S4 

9 

4  . 1 

89 

15 

30 

1 

318 

0 

0 

4 

0 

.15 

-  3.24 

.15 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

RflnONfl  CHfiPMflN 

70 

■  6 

36 

.  1 

54 

4 

90 

14 

24 

29 

333 

1 

□ 

7 

Q 

.25 

.13 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

REOL  FINOS 

6B 

.7 

38 

.0 

53 

4 

1  .9 

86 

14 

28 

29 

353 

0 

0 

4 

0 

.43 

-   1  .89 

.17 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIUCDCinC     CIDC     CTQ  —'3 

69 

■  2 

38 

.8 

54 

0 

1  .9 

86 

14 

29 

29 

336 

0 

0 

4 

0 

.12 

-   1  .69 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIuCDCinC     riT     CvD    CTQ  D 

KlVtKDiUt    LI'    t*"    ^IH  K 

69 

.8 

42 

.3 

56 

1 

88 

15 

33 

29 

262 

0 

0 

0 

0 

.  I  7 

.  1  5 

3  1 

.  0 

0 

cotu   Qc DkiQpn  1  hin   rn  unco 

70 

.9 

39 

.3 

55 

1 

3.1 

88 

IS- 

26 

29 

304 

0 

0 

S 

0 

.35 

-  2.76 

.09 

3|. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNDBERC  HSO  //R 

49 

■  6 

35 

.  4 

42 

5 

2  . 3 

67 

25  ♦ 

20 

28. 

689 

0 

3 

15 

0 

.12 

-  2.03 

.06 

7 

T 

4 

1 

0 

0 

0 

SSN  DIECO  HSO  BP  R 

65 

•  9 

46 

.3 

55 

1 

.9 

82 

14 

40 

3 

273 

0 

0 

0 

0 

.49 

-   1  .39 

.38 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CQU    PQnOTCI      C IOC  nCPT 

71 

■  in 

39 

.7ri 

55 

4H 

1  .4 

90 

14 

31 

29. 

297 

1 

0 

3 

0 

.10 

-  3.69 

.04 

30- 

.0 

0 

0 

0 

0 

69 

.9 

32 

.4 

51 

2 

1  .9 

85 

19* 

21 

29 

422 

0 

0 

15 

0 

.15 

-   1  .85 

.IS 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBN  NICOLBS  ISLBND 

64 

.2 

48 

.0 

S6 

1 

83 

14 

36 

31 

278 

0 

0 

0 

0 

.09 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  BNB  F IRE  SIBT ION 

71 

.2n 

42 

.4M 

56 

8M 

2.6 

89 

14 

36 

29. 

249 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  2.17 

.22 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

SBNIB  BBR6BRB 

69 

.1 

42 

.1 

55 

6 

2.4 

87 

20 

34 

29 

289 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.94 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  BBRBBRfl  FBB  BP 

64 

.9 

39 

.6 

52 

3 

.7 

79 

17. 

29 

29 

389 

0 

0 

3 

0 

.53 

-  2.94 

.32 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SBNTB  MBRIB  HSO  BP  R 

64 

.6 

35 

.8 

50 

2 

-  .3 

83 

19 

22 

28 

450 

0 

0 

9 

0 

.10 

-  2.15 

.07 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  MONICB  PIER 

64 

.  3 

48 

.3 

56 

3 

.8 

75 

13 

39 

29 

263 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.52 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  PBulB 

70 

.on 

M 

n 

86 

18. 

30 

28 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STSIION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  crlifornia 

JRNUBRT  1975 


STAT  ION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

o 

ut 
a 

1 

a 
u 
a 

E 
z 

a 

FROM  NORHflL 

S 
o 
I 

s 

I 

o 

DECREE  ours 

NO 

.  OF  OATS 

_i 
a 

a:  0: 
I-  z 

S  o 
a  b. 

° 
£ 

o 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

.  OF  DAYS 

MAX. 

MIN. 

£  Q 

Sj  § 

a: 
»i  " 
c  o 

a 

UJ 

a 

o 
o 
T 

.50  OR  nORE 

i 

- 

g„ 
11 

hi 

~i 

•  i 

SUN  CITY 

68 

.2 

31 

.7 

50 

.0 

85 

18 

22 

29- 

460 

0 

0 

18 

0 

.14 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRRNCE 

66 

.  1 

4  3 

•  6 

56 

.0 

1  .8 

6E 

1 9* 

279 

0 

0 

0 

0 

2  66 

0 

0 

0 

TU JUNGft 

67 

.  1 

42 

.5 

54 

.8 

8- 

19* 

2S 

29. 

322 

0 

0 

4 

0 

.17 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

se 

.8M 

37 

.8M 

S3 

.3M 

.3 

84 

20« 

30 

29 

358 

.29 

-2.11 

.27 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

THITCHELL  DflM 

68 

.4M 

35 

.8M 

52 

.  IM 

85 

17 

23 

31 

407 

0 

0 

7 

0 

.IS 

.14 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

U  C  L  fl 

66 

.5 

49 

.9 

58 

.2 

1  .3 

86 

19 

39 

31. 

243 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  3.63 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLRNO  3  N 

65 

•  8 

40 

.  2 

53 

.0 

361 

0 

0 

3 

0 

3.19 

0 

1 

0 

VISTfl  2  NNE 

68 

.9 

41 

.  1 

55 

.0 

86 

19 

31 

29 

312 

0 

0 

2 

0 

.18 

.12 

30 

.0 

0 

I 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

62 

.7 

30 

.0 

46 

.  4 

1  .7 

80 

IS- 

15 

29 

569 

.28 

-  2.18 

.19 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

YORBfl  L (NOR 

70 

.4 

40 

.4 

55 

.4 

1  .  1 

91 

14 

29 

1 

303 

1 

0 

3 

0 

.23 

-  2.66 

.16 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

□  I V  1 5 1  ON 

52 

.6 

1  .5 

.29 

-   2  .80 

.2 

SOUTHERST  DESERT 

BRSINS  07 

BflKER 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.09 

.09 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

Daoc  T  nu 
dHKo 1 UH 

62 

.6 

28 

.  3 

45 

.5 

-  .2 

76 

26 

1 6 

3 

598 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

QC  Ql  IMniLl  Tic 
D t  HUnUN 1     1  t 

62 

.8 

39 

.5 

51 

.2 

3.3 

79 

2S 

27 

29 

422 

0 

0 

5 

0 

.30 

-  2.54 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  HSO  flP  R 

67 

.1 

21 

.6 

39 

4 

2.3 

73 

20 

8 

31. 

787 

T 

-   1  .20 

I 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

67 

.8M 

35 

.OM 

51 

4M 

-  1  .6 

79 

26» 

26 

2 

41S 

0 

0 

8 

0 

.02 

-  .46 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FRH  RlRPORT 

66 

.6 

39 

.5 

53 

1 

.4 

81 

19 

29 

4 

362 

0 

0 

3 

0 

.05 

-  .40 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUnfttUU    Utotn  '  rHHt\ 

72 

.5 

40 

.  g 

5B 

7 

83 

25  * 

32 

254 

0 

0 

2 

0 

3  1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

QDOul  C  V    o  cu 
tSKHML  t  T    d  on 

69 

.7 

35 

.3 

52 

5 

-    1  .4 

82 

20 

26 

4 

381 

0 

0 

10 

0 

.04 

-  .33 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FfiB  AIRPORT 

64 

.9 

38 

.5 

SI 

7 

4  .4 

82 

26 

26 

3 

408 

T 

-  .51 

T 

30. 

T 

0 

0 

0 

0 

OEBTH  VflLLET 

65 

.3 

38 

.0 

51 

7 

-  .3 

81 

21 

28 

4 

403 

0 

0 

4 

0 

T 

-  .20 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

UtCr    orKlNbO  LULLtUt 

49 

.8 

16 

.6M 

33 

2M 

69 

26 

5 

14 

980 

0 

2 

31 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CnULt  nuuriiHiN 

66 

,7 

43 

.9 

55 

3 

1  .5 

80 

1 9 

32 

29 

294 

0 

0 

I 

0 

3  1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CL    I.  C  n  I  n  u    C  OOn 

70 

9 

33 

-9 

52 

4 

-   1  .2 

82 

19* 

24 

5 

382 

0 

0 

IS 

0 

.00 

-  .40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

SB 

8 

24 

.8 

41 

8 

76 

26 

13 

29. 

710 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

55 

8 

36 

6 

46 

2 

2.0 

73 

26* 

22 

1 

575 

0 

0 

10 

0 

T 

-  3.19 

T 

31. 

T 

0 

0 

0 

0 

UULU    nULn  nMriLn 

69 

9 

41 

9 

55 

9 

80 

26 

30 

1 

284 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S3 

5 

27 

3 

40 

4 

.1 

70 

27 

1 8 

29 

755 

0 

0 

26 

0 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

riMTrltLU   rUnrlNU  rLHNI 

66 

IM 

36 

7M 

51 

4M 

-  .2 

80 

19 

23 

29 

421 

0 

0 

8 

0 

.09 

-   '  .38 

.09 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIRL 

70 

6 

39 

5 

55 

1 

.3 

83 

19* 

31 

4. 

300 

0 

.07 

.30 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIRL   FAR  RF 

68 

4 

36 

4 

52 

4 

81 

18 

28 

4 

383 

0 

0 

5 

0 

.07 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

55 

3 

25 

4 

40 

9 

74 

27 

14 

29. 

740 

0 

0 

29 

0 

.03 

-1.16 

•  03 

8 

0 

0 

0 

1  >iU  1  U    U    D    UM  i  C  UMRUcni 

73 

1 

35 

6 

54 

4 

.  1 

89 

20 

322 

0 

0 

7 

0 

.46 

3  I 

.0 

0 

0 

0 

0 

I N  Y  QKE  RN 

61 

0 

26 

5 

43 

8 

75 

20 

10 

3|. 

652 

0 

0 

23 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTRIN 

66 

3 

40 

6 

S3 

5 

.6 

80 

27 

29 

29 

349 

6 

0 

.03 

-  .45 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  RRROWHERD 

48 

0 

28 

4 

38 

2 

.6 

60 

25> 

12 

28 

825 

0 

4 

20 

0 

I  .66 

-  6.48 

.76 

28 

12.0 

IS 

1 

3 

2 

0 

LMINLHolt"  rOo/rHH 

59 

3 

27 

1 

43 

2 

77 

16 

15 

29 

671 

0 

0 

25 

Q 

T 

T 

27. 

T 

0 

0 

0 

0 

MFfro  FrsF  <;TDTfnw 

ncLLri    rjnL  DPMIIU'i 

ni  ILntLL  LHVtKNb 

56 

4 

38 

7 

47 

6 

70 

18' 

24 

29. 

531 

0 

0 

8 

0 

T 

T 

31. 

1  .0 

0 

0 

0 

MOJRVE 

M 

30 

5M 

M 

19 

30 

0 

0 

1 9 

0 

.02 

-   1  .00 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTRIN  PHSS 

47 

5M 

23 

SM 

35 

5M 

65 

27 

7 

29 

D 

0 

25 

0 

■  38 

.31 

28 

2 . 5 

2 

28 

1 

0 

0 

MT  SRN  JRCINTO  H  S  PK 

47 

3M 

23 

4M 

35 

4M 

58 

25 

1 

31 

913 

0 

28 

0 

.10 

.10 
T 

31 

2.0 

14 

1 

1 

0 

0 

NEEDLES  FRA  RlRPORT 

63 

3 

39 

a 

51 

6 

.0 

76 

26 

412 

0 

0 

6 

0 

.49 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PQJ  Mnoi  F 

61 

6 

27 

5 

44 

5 

.4 

78 

26. 

IS 

3 

626 

0 

0 

24 

0 

.12 
T 

-   1  .36 

.08 

28 

0 

0 

0 

PRLM  SPRINGS 

72 

4 

41 

5 

57 

0 

2.7 

88 

19 

33 

29. 

261 

0 

0 

0 

0 

-  1.13 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRRKER  RESERVOIR 

64 

5 

40 

6 

52 

6 

-  .2 

77 

27 

33 

s. 

378 

0 

0 

0 

0 

.03 

.52 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

56 

7 

35 

9 

46 

3 

1  .9 

69 

569 

0 

0 

14 

0 

.00 

-  1.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

thermrl  FRR  RP 

TRONA 

71 

1 

33 

4 

52 

3 

88 

19 

25 

29 

389 

0 

0 

1  1 

0 

.00 

-  .38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
0 

THENTTNINE  PALMS 

65 

6 

34 

0 

49 

8 

1  .2 

76 

15 

22 

2 

466 

0 

0 

12 

0 

.00 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VALTERNO  FIRE  STA  79 

58 

8M 

27 

9M 

43. 

4M 

77 

25 

14 

28 

663 

0 

0 

20 

0 

.25 

.15 

28 

.5 

1 

30 

1 

0 

0 
0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

50 

3 

28 

3 

44  . 

3 

1  .5 

79 

26 

17 

28 

634 

0 

0 

22 

0 

.17 

-  .69 

.  17 

28 

WHITE  MOUNTAIN  1 

35 

0 

12 

0 

23. 

5 

49 

26 

-12 

29 

1281 

0 

10 
18 

31 

7 

D  .24 

0  .10 

28 

2.6 

5 

1 

i 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

25 

4 

10 

2 

17. 

8 

44 

18 

-14 

30. 

1456 

0 

3! 

6 

1  .34 
T 

.56 

8 

15. S 

0 

0 

HILOROSE  RANGER  STA 

53 

9 

30 

2 

42. 

1 

70 

17 

16 

28 

701 

0 

0 

19 

0 

T 

2"' 

T 

19 
0 

10 

4 

0 

1 

0 

0 
0 

DIVISION 

46. 

4 

.3 

.  12 

-1.15 

.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STflT  I  ON 


«l DERPOINT 
nnCkJIN  PAC   UNION  CQL 
BIG  BAB  RANGER  STATION 
600NVILLE   rflTMC  STA 
BRANSCOm    3  NNU 

BRIOGCvILLE  4  NNU 
BURNT  RANCH    1  S 
BUTLER   VALLEY  RANCH 
CAL ISTOGA 
CALLAHAN 

CAZAOCRO  3  U 
CeCILVlLLE  5  5E 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  OAn 

COVELB 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUnniNGS 
OUTTONS  LANDING 

ELU  VALLEY 
EUREKA  USO  CI 
rOBEST  GLEN 
rORT  BRAGG 
FORT  OICR 

roRT  jOMES  HANGER  STA 
rOBT  ROSS 
GARBEHVILLE 

CASOUET  SANGER  STATION 
GRATON 

<iREENVIEU 

GUEBNEvtLLE  2 

MAPPY  CAf*>  RANGER  STA 

HAYFOBH   RANGER  STATION 

HEALOSBURG 

HEALOSBURG  NO  2 

MILTS 

HOOPA 

IOLEUILO  Hur  r*iTMC  STA 
KENTr lELO 

KLAMATH 

KORBEL 

LAVA  BEOS  NAT  MONUrCNT 
mo  RIVER  RANGER  STA 
ITARE  ISLAND 

r«UNT  HEBRON  RS 
njifl  WOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  xnOLL   R  S  2 
oakville  1  unu 

OCC  I  DENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER    VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYEBS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOm 

STANOISH-HICKEY   ST  PK 
TRINITY  BIVEB  HATCH 
TULELAKE 


KIAI 


'  WSU 


UPPER  rWTTOLE 

MABn  SPRINGS  DAPI 

If  AVERVILLE  RANGER  $TA 

VCEO  FIRE  DEPARTfCNT 

WILL  ITS    I  NE 

UlLLOU  CREEK    1  NU 


ADIN  BANGER  STATION 

Al  TUBAS  HAflGEB  STATION 

AUBUBN 

AUBURN  OAn  PROJECT 

BLUE    CANYON   WSO   AP  /. 

BOfVIN  OAn 
6RANNAN    ISL  AND 
BROOKS    FABNHAn  RANCH 

BRUSH  CREEK  RS 
BUCK HORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BuRNEr 

CANBT  RANGER  STATION 

CANYON  OAn 

CARIBOU  POkCR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CITRUS  HEIGHTS 
CLASKSBURG 

CLAOKS  vAiLEY  rtJOD  OCM 
CLEARLAAE  HIGHLANDS 
COHASSCT   1  NNC 
COlCmN  FISHERIES  STA 


COLGATE  POt^R  HOUSE 

COLUSA  2  SSU 

C09L 


6.2S 
9.  73 

3.02 


a.  69 
1 .73 
2.30 


1 1 .38 
5.20 

6.oa 


3.41 
2.39 
12.78 
3.06 
2.  72 

1  .5! 
2.e( 
S.04 
9.36 
3.27 


4.  34 

S.43 
2.S8 
2.69 


6.39 
6.66 
9.62 
3.66 


4.67 
1 .  16 
4.46 

6.60 


DRY   OF  MONTH 


2.00  1.60  1.00 


»  3.96 
.76  2.75 
.68  2.27 


1  .39 
2.  72 
I  .04 


.66  2.42  .e: 


.63  1.93  1.42 


.16  2.06 
«  1 .00 
»  2.32 


12 


13 


14 


17 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  SlflllON  INDEX 
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DRILY  PRECIPirnTION 


STflT ION 


DRY   OF  MONTH 


0  1  1 


12 


13 


15 


19  20 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


COQNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

OAVtS  3  USU  ZXP  rARn 
OECR  CRCEK  FOREBAT 
DE  SABtA 

DOUniEvJLLE  RANGER  STA 
OUNNIGAN 

DUNSnuia  RANGER  STA 
EAST  PARK.  RESERVOIR 

TAIBFIELO  flHE  STATION 
FOLSOn  0AM 

FOflCSTHILL   RANGER  STA 
rHENCH  GULCH 
GEORGETOun  RANGER  STA 


1 .  16 
1.07 
5.39 
3. 54 


rflTNCE  STA 


GIBSON  HU 
COLO  RUN 

GRASS  VALLEY  MO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLT  ISLAND  REFuGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HASRr  ENGLEBRIGHT  OAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS  n  I  U 

lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 
HELSEY  I  N 
KELSEYVILLE 
KILARC  POUER  HOUSE 

LftnEPORT 
LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  MSU 

MADE L INC 
mnZANITA  LAKE 
HARRLEY  COVE 
MARYSvILLE 
MC  CLOUD 

MIODLETQl*! 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  USO  CI 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 
OMO 

ORLAND 
OROVII  LE 
OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  Pn  1 

PIT  RIVER  P  H  S 
PLACEflvILLE 
PLACERVILLE  IFQ 
PORTOLA 
OUINCY 


WSO  < 


RED  BLUFI 
REODING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
TIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SACRAfCNTO  WSO  AP  C 
SACRArCNTO  USO  CI  C 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOWH  2  E 

SIERRA  CITY 

SIEHRAVILLE  RANGER  STA/^ 
STONYFOHD  COOlEy  RANCH 
STONYFORD  HANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAheCRRY  VALLEY 
TWIN  LA«ES 
UPPER  LAKE  7  U 
VACAVILLE 
VINTON 

VOL  ureas 

VOLTA  POKR  HOUSE 
l*4ISKEYT0ur«  RES 
UILL lAMS 
UlLLOWS 


BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CeOARvILLE 

Donnea  ntnoRiAL  st  pk 

OOYLE 

doyle  5  sse 
ellehy  lake 

Fleming  fish  and  GArC 
FORT  BIDlCLL 

GEM  LAKE 

mono  lake 
sagehen  creek 
secret  valley 
souam  valley 


AIRPORT 


SUSANVlLLE  I 
TAHOC  CITY 

TEam 

TRUCKEE  RAHCCfi  STATION 
kCNOEL    10  SE 

UIQOFOROS 


3.  75 
2.69 
3.48 
I  .63 


3.32 
2.00 
2.25 


2.15 
4.96 


1.43  2.39 


.30     .07  2.13 


46   1.13  .42; 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITRTION 


STflT ION 


ALAMO   1  ti 
ARRQYO  GQANDC 
6EM  LOMOHO  4 

BIG  SUB  STBTC  PftSU 

6LAC*   HOUtlTAIM  2  5W 
eUBL  INGAK 
BUftTON  RAnCH 
CALAvtWAS  BESeOVOIR 
LRftr-tL  vhllCt 

CHITTENDEN  PASS 
COflCORO  3  r 
CROCnETT 
OAvENPORT 


CEReeR  RANCH 
GILflOT 

GILHOt  M  ENE 
HAtF  nOON  bAY 
HERNANDEZ  2  NU 

HOLLISTEC  1  SU 
RING  CITY 

LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HOMOA 

L  ivermore  ceL'MTY  r 

L9CKM080  2  N 

LOS  GAT0S 

LOS  GATOS  ^  5W 

MRHTINE2  3  SSE 

MARTIMEZ  WATER  PLA 


MORGAN  HILL    2  e 
l-ORfil3  6Ar  FIRE  DEPT 
nORRQ  eAT   3  rt 

MOUNT  DIA6L0  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
NCUARK 

OAKLAND  USO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
CAICINES   OHRHALL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOMA 
PARRFIElO 

PASO  H06LES 

PASO  ROeiES  FAA  flP 

PINNACLES  NAT  MONU^CNT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDHAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARTS  COLLEGE 

SALINAS    3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ACDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S    F    RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRRHCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGOeiO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLCDAD 

SPRECkELS  hUY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CHEEK   A  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WOOOSIOe   FIRE    STA  1 
bOIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCH  riBHEBOAHD  ML 
AnTIOCH  Pufff-ING  PL  3 
ASH  rOUNTAIN 
AU6ERRY    1  NW 

BAKERSFIElD  WSO  AP 
BALCH  POkCR  HOL'Se 
BLACKbCLLS  CORNER  2i**u 

BUTTONWiLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAfV  PABOEC 
CASTLE  ROCK  RAO  LAB 
CATMcrs  VT  Bull  Bun  rh 
chebbv  valley  dam 
coal inga 

corcoran  irrig  dist 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CArP 
OCNAIB  3  NNE 

DUDLEYS 

CLECTBA  POU^R  HOUSE 
ELL  lOTT 

CXCHEOUCB  RESERVOIR 
FIODLETOfc*  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSU 


1.01 
2.46 

2  .  40 


1     2  3 


DRY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  11 


3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWINI 
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10  SIfillON  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


DRY  OF  MONTH 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


FfiESH9  U50  HP 

raiflriT  GDVEBfirCHT  cor*» 

GLCMMVILLE 

GRANT  GROVE 

CRevCLAMD  RANGCR  STA 

HAHFORO 
METCM  HETCMY 
HUNTERS  DAM 
MUHTINGTOn  LAKE 
lORIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 

KERL INGCR 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

HERN  RIVER  PM  no  3 

KETTLEMAN  CITY 
HETTLEMAN  STATION 
RNIGMTS  FERRY  2  5E 
LEBEC 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L IH05AY 

LITTLE  PANOCME  DET  DAM 
LODGEPDLE 

LOOr 

LOS  6AN0S 

LOS  BANOS  ASBURUA  RCH 
LOS  BANOS  DET  RESW 
MADERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
rCADOU  LAKE 

MENDOTA  DAM 

fCRCEO  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEI-lMAN 

north  fork  ranger  sta 

orange  cove 
pacheco  pass 

PANOCHE 

PATTIWAY 

PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  MOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  flS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POtCR  MOUSE 
STOCKTON  use  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCH0 

THREE  HVRS  EDISON  PM  1 

TIQER  CREEK  PM 
TRACY  CARBONA 
TRACT  Purf>ING  PLANT 
TURLOCK 
VISAL  lA 


NNE 


UALLACE 
MASCO 
fcCSTHAVEfl 
ICST  POINT 
UOFFORD  HEIGHTS 

TOSEMITE  PARK  HEAOOTRS 


ACTON-ESOO  CYN  FC26IF 

ALISO  CN  OAT  m  rc  446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

AVAL0N  Pleasure  pier 

BARRETT  DAM 
BEAUIWNT  PUW>ING  PLANT 
BEL  AIR  FC-iOA 
eiG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK    VALLEY  Pl*>  PL  T 
CACMUMA  LAKE 

CA«>  MI  MILL  OPIDS  S7E 
CAI*>0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSUOBTh  FC24F 
Chula  vista 

CLAHEfflNT  POMONA  COL 
CDLBYS  FC  S3  D 
CORONA 

COvlNA  TEr*>LE  FC  1B3  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 
CUTAFWCA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOUriEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
ELSinORE 

Esconoioe 

FILLMORE   1  tmu 
F on TANA  6  n 

FOWTAHA  KAISER 
FUILERTOH  MILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 


2.73 
1.81 
1  .t)6 


2.47 
3.97 
2.96 


.40     .20  .29 


.01      .01  .02 


25      .08  -06 


06     -Oe  .05 


.04  .06 


.09     .03  .14 


.01  .01 
.01  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  STATION  INOi: 
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DRILY  PRECIPITflTIO 


STRT  ION 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


GILLCSPIE  FIELD 
GLENOORA  kCST  FC  IBS 
MftlMES  CVM  UPPER  rC367 
HE^CT 

MENSHAU  DHn 

MOEGEES  FC  60  fl 

.WILD  F IRE  OEPT 
W  WYMOLA 
JUNCAL  DAM 
I  CftESCEN 


I  FC  251 


LAGUnA  6EACH 
LAKESIDE  2  E 

I  tCSA 
LECHU2A  PT  STA  FC 

LONG  BEACH  WSO  AP 
AL  A«S 

LOS   ANGELES  WSO  AP 

I  ANGELES  CIVIC  CTfl 
.  PRIETOS   RAnCER  STA 


STA 


LTTLE  CREEK 
nOORPACK 
m  BRLOY  FC  85G 
m  UlLSON  2 
NEW  CUrAMA  FIRE  STA 

NEWNALL    SQLEOAO  FC32CC 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANS  IDE 
OJAI 

OXNARD 

PACOIITA  DAM  FC  33  A  E 
PALOnAR  m  OeSERvATORY 
PAL  OS  vERDES  EST  FC430 
PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POnONA  CAL  POLT 
POUAV  VALLEY 

RAIiONA  CHAPPiAN 
REOLAHDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  M 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPLtEDES  GAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  PTL    FCl 30B 

SANOBERG  WSO 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

SAN  Dims   FIRE  WO  FC95 

SAN  GABRIEL  Cl^NYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC42&aE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 


IRE  ST. 


TION 


SANTi 

SANTA  BARBARA 

SANTf)  BARBARA  FAA  Al 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

SANTA  MONICA  PIER 

SftNTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PL    NO  1 
SOMIS    3  NW 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATHOL    STA  I 
TORRANCE 
TUJUNGA 


VAN  NUYS  FC  ISA 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC 1 20 

VISTA  2  NME 

WALNUT  PTL    STA  TC 1 02C 


WARNER  SPRINGS 
fc»*ITTIEfl  CTY  H  I 
rORBA  L INDA 


ADElAMTO 
APPL  E  VAL 

BAKER 

BARSTOu 

BEAUMONT 


1  E 


BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  036 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
BISHOP  WSO  AP 
BL  YTME 

Bl yTmE  FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BflAl4.EY  2  SW 
CALEXICO  2  NE 

0«CGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 

DEEP  CANTON  lABOQATOQY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGlE  FOUNTAIN 


03  .01 
2B 

02  .05 


.10     .02  .OS 
-OS  .06 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHiNC  STfillON  INDEX 


DHILY  PRECIPITRTION 


STflT  ION 


HAIkCE 

HAyriELD  PUf*>rflG  PLANT 

MESPERIft 

IWEQIAL 

IW>ERIAL  rftft  «P 

inOEPEMOENCE 

INOIO  U  S  DATE  GRROEH 

inrOKCRn 

inrOKERM  nRMITAGE 
IBOM  MOUNTAIN 

JOSHUA   TREE   3  S 
KEE  RANCH 
LAKE  ARROUHEAD 
LAKE  SAORINA 
LANCASTER  rsS>^AA 

fCCCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HO  J AVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES  TAA  AIRPORT 
NIL AND 

OCOTILLO  kCLLS 
OCOTILLO  2 
PALrt)ALE 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL   FAA  AP 
TRONA 

TiCNTTNINE  PALMS 
VALTERMO  riRE  STA  70 

viCTORviLLE  PUh»>  PLANT 
l*|TE  MOUNTAIN  1 
k*<ITE  MOUNTAIN  2 
UILOROSE  RANGER  STA 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


-22     .56  .32 


0  .10         D  .oa 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHlNG  SIflTION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DAY  OF  MONTH 

a 
<r 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

■            •  a 

NORTH  COAST 

DRfllNflGE  01 

BLOERPOINT 

nRx 

52 
26 

58 

29 

37 
26 

46 

35 

53 
38 

47 
44 

54 
46 

53 
42 

47 
31 

47 
33 

50 
37 

55 
38 

56 
34 

55 
34 

60 
30 

62 
31 

62 
31 

63 
36 

61 
34 

63 
34 

61 
38 

68 
37 

68 
38 

68 
38 

59 
37 

61 
34 

53 
27 

53 
26 

S3 
26 

52 
26 

53 
26 

56.2 
33.7 

SNGHIN  PRC  UNION  COL 

MAX 

BIG  BRR  RflNGER  STATION 

MAX 

29 

47 
29 

44 

28 

43 

33 

46 

37 

40 

27 

37 
29 

46 

33 

47 

32 

42 

33 

51 
34 

50 
36 

52 
36 

50 
35 

52 
37 

55 
36 

60 
37 

60 
38 

65 
4  1 

59 
31 

48 

26 

49 
24 

37 
24 

43 
24 

47 
24 

48.5 

31  .7 

BUILER  VHLLEr  RRNCM 

MAX 

M  IN 

SO 
23 

57 
22 

50 
23 

51 
32 

52 
40 

49 
44 

52 
44 

54 
40 

46 

30 

42 

32 

51 
36 

57 
32 

59 
34 

59 
28 

S3 
28 

55 
29 

62 
31 

62 
32 

62 
30 

63 
30 

60 
32 

66 
30 

67 
35 

59 

37 

67 
42 

55 
32 

49 

28 

51 
27 

45 

27 

50 
19 

53 
21 

56.4 
31  .3 

CBLLBMBN 

MAX 

36 
13 

28 
7 

29 
10 

47 

29 

46 

32 

43 

33 

45 

30 

SO 
31 

33 
16 

40 
28 

43 

29 

41 

30 

42 

26 

39 
25 

49 

21 

49 

26 

48 

25 

50 
26 

49 

25 

53 
27 

52 
25 

51 
26 

51 
32 

57 
32 

52 
26 

57 
27 

35 
21 

31 
14 

38 
20 

35 
9 

35 
24 

44.0 
24  .0 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

40 

n 

44 

16 

42 

16 

45 

26 

44 

30 

39 
30 

43 
31 

44 

31 

35 
20 

38 
23 

44 

30 

48 
24 

49 
24 

48 

25 

5D 
25 

52 
27 

55 
28 

56 
29 

61 
30 

12 

67 

40 

1  2 

36 
1  1 

35 
27 

45.9 

23.7 

CLOVERDBLE  3  SSE 

MRX 

SB 
33 

63 
32 

59 
31 

54 

32 

55 
31 

48 

33 

59 
41 

54 
42 

54 
31 

48 

32 

57 
40 

59 
38 

63 
36 

82 
38 

67 
36 

57 
35 

67 
40 

63 
36 

55 
36 

54 
32 

65 
33 

71 
38 

65 
37 

67 
35 

66 
39 

66 
40 

61 
34 

54 
27 

48 
28 

52 
27 

53 
28 

58.8 
34  .6 

COVELO 

NRX 

se 

24 

SO 
18 

44 

18 

49 
18 

49 
18 

S3 
23 

53 
23 

47 

37 

41 
26 

48 

25 

47 
29 

51 
30 

55 
27 

56 
24 

50 
24 

59 
26 

60 
26 

63 
29 

64 

26 

64 

28 

65 
27 

66 
30 

65 
31 

67 
30 

64 

34 

47 

33 

49 

1  8 

41 

1  9 

4B 

21 

49 

1  3 

40 

29 

S3. 6 
25.3 

CRESCENT  CITY   1  N 

MRX 

S3 
32 

55 
34 

52 
43 

52 
44 

52 
42 

44 

32 

52 
39 

59 
41 

61 
37 

59 
36 

61 
39 

59 
39 

60 
36 

66 
41 

61 
40 

SB 
42 

55 
48 

55 
30 

45 
30 

47 
29 

59 
33 

48 
35 

55.1 
37  .4 

OUITONS  LBNOING 

MRX 

SB 
32 

55 
32 

61 
31 

53 
34 

58 
47 

55 
46 

55 
35 

52 
35 

52 
40 

56 
33 

61 
33 

66 
33 

52 
33 

58 
33 

SO 
37 

54 

35 

60 
36 

50 
31 

60 
34 

66 
37 

61 
39 

57 
32 

S3 
27 

51 
30 

52 
25 

52 
28 

55.7 
34  .2 

ELK  VBLLET 

MRX 

44 

23 

33 
20 

40 

22 

49 

32 

49 

35 

4B 

35 

so 

33 

SO 
29 

45 

22 

41 

32 

48 

29 

53 
30 

50 
31 

44 

32 

40 

29 

49 

29 

48 

25 

49 

29 

48 

28 

44 

29 

48 

33 

60 
23 

57 
31 

60 
36 

55 
44 

49 
25 

40 
24 

41 

3  I 

36 
23 

44 

22 

4  1 

23 

46.9 
28  .7 

EUREKB  HSO  CI 

MAX 
M  I N 

SI 
39 

49 
34 

54 

37 

52 
44 

54 
47 

51 
47 

56 
47 

50 
39 

49 
34 

51 
44 

53 
42 

56 
42 

56 
44 

54 
37 

SO 
38 

54 
39 

53 
40 

49 
4] 

48 

39 

SO 

44 

59 
39 

60 
43 

56 
43 

60 
45 

53 
43 

47 

37 

46 
31 

46 

35 

45 
31 

47 

32 

46 
36 

51  .8 
39  .8 

FOREST  GLEN 

MRX 
M  I N 

39 
23 

42 
17 

40 

19 

43 
24 

44 

31 

42 

33 

44 

36 

48 

35 

39 
24 

39 
24 

42 

30 

47 

32 

49 

28 

47 

24 

45 

25 

41 
26 

43 

32 

51 
29 

S3 
26 

51 
27 

55 
26 

54 

27 

57 
28 

56 
29 

57 
26 

56 
26 

43 
18 

41 

[6 

37 
21 

40 

1  3 

44 

20 

46.3 

25  .7 

FORT  BRAGG 

MRX 
M  I N 

S4 

3D 

52 
31 

53 
35 

52 
38 

S5 
42 

55 
46 

54 
46 

SI 
32 

49 
32 

54 
36 

55 
36 

53 
32 

55 
33 

57 
37 

54 
37 

58 
38 

SB 
39 

56 
39 

49 
38 

57 
39 

62 
39 

59 
38 

49 
39 

58 
39 

53 
41 

50 
3  1 

51 
29 

49 

29 

51 
28 

52 
29 

53.8 
35.9 

FORT  JONES  RHNGER  STA 

MRX 

30 
5 

24 

7 

43 
9 

41 

32 

44 

31 

35 
12 

33 

17 

42 

27 

44 

30 

33 
25 

36 
24 

33 
24 

47 
25 

52 
26 

54 

23 

55 
24 

51 
25 

50 
31 

62 
18 

40 

1  5 

35 
1 8 

39 
1  1 

40 

I  7 

41  .9 
20  .7 

FORT  ROSS 

MAX 

n  IN 

58 
37 

56 
35 

54 
38 

54 
40 

51 
39 

54 

50 

S3 
45 

53 
45 

50 
35 

55 
42 

56 
41 

56 
40 

57 
39 

SB 
40 

56 
41 

55 
37 

59 
41 

52 
40 

51 
39 

50 
37 

59 
39 

60 
47 

53 
39 

59 
40 

52 
41 

53 
39 

SS 
33 

49 

33 

50 
35 

SO 
30 

50 
32 

54  .2 
38  .9 

CRATON 

MAX 
MI  N 

63 
30 

58 
26 

62 
26 

54 
2B 

60 
31 

55 
32 

60 
43 

55 
45 

58 
32 

52 
32 

59 
35 

61 
31 

60 
31 

S7 
31 

61 
31 

SS 
31 

64 
31 

56 
32 

57 
33 

55 
34 

55 
34 

63 
35 

58 
31 

65 
32 

70 
32 

64 
34 

56 
25 

55 
22 

47 
24 

52 
20 

54 

22 

SB.  I 
30  ■  8 

HAPPY  CBHP  RANGER  STA 

HRX 
H  I N 

42 

20 

47 

22 

43 
24 

35 
29 

43 

32 

47 
31 

43 

38 

47 

37 

41 
30 

34 

30 

39 
32 

43 
33 

46 

35 

41 

34 

43 

33 

44 

33 

51 
35 

51 
35 

S3 
33 

56 
31 

54 

31 

59 
30 

54 
32 

54 

37 

52 
32 

65 
38 

55 
25 

48 
24 

42 
22 

46 

23 

46 
23 

47.5 
30  .5 

MEBLOSBURO 

HRX 
MIN 

60 
33 

64 

32 

55 
30 

59 
37 

49 
34 

60 
45 

55 
45 

59 
43 

52 
35 

61 
41 

65 
35 

63 
35 

64 

35 

65 
31 

55 
31 

69 

32 

56 
34 

57 
37 

53 
37 

57 
37 

65 
33 

62 
37 

67 
34 

72 
35 

67 
39 

57 
41 

58 
37 

49 

26 

55 
30 

55 
25 

49 
33 

59.2 
35  . 1 

HILTS 

MRX 
M I N 

40 

13 

36 
29 

44 

S 

45 

35 

39 
31 

38 
22 

36 
30 

32 
12 

41 

25 

46 

27 

44 

18 

35 
1  1 

31 
12 

30 
12 

43 

20 

45 

19 

48 

17 

48 

17 

51 
19 

55 
20 

49 

20 

54 

21 

55 
30 

55 
26 

50 
26 

35 
1  5 

31 

1 0 

39 

7 

36 
4 

34 
I  3 

42.2 
18.9 

HODPA 

MRX 
M  1  N 

45 

27 

49 

26 

45 
29 

SO 
36 

49 
41 

47 
42 

49 
43 

52 
40 

45 

32 

39 
33 

46 

36 

50 
38 

48 
4  1 

50 
37 

50 
35 

49 

36 

5D 
-36 

52 
38 

53 
38 

55 
38 

52 
38 

56 
40 

56 
40 

55 
43 

53 
45 

65 
32 

49 
30 

50 
28 

44 

28 

48 

25 

47 

25 

50.3 
35 . 4 

KENTF IELO 

MRX 
MIN 

56 
34 

57 
33 

54 

32 

57 
41 

54 

36 

59 
49 

56 
4B 

57 
47 

52 
37 

60 
43 

54 

39 

56 
38 

58 
37 

60 
40 

SB 
38 

59 
35 

58 
38 

55 
39 

52 
39 

56 
35 

60 
3S 

57 
38 

60 
36 

65 
40 

62 
4  1 

59 
43 

55 
35 

53 
29 

48 

3 1 

50 
27 

48 

37 

56.4 
37.7 

KLBMBTH 

MAX 
M  I  N 

55 
34 

52 
27 

48 

32 

53 
40 

53 
4  1 

53 
43 

53 
4  1 

54 

39 

42 

31 

51 
37 

53 
3B 

60 
38 

59 
36 

63 
35 

58 
34 

62 
36 

63 
37 

65 
35 

59 
37 

57 
36 

67 
35 

61 
38 

63 
4  1 

59 
51 

53 
48 

51 
33 

50 
26 

47 

28 

46 

25 

52 
25 

47 

3  1 

55.1 
35.9 

LBVB  BEDS  NBT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

27 
12 

36 
7 

31 
12 

36 
12 

40 

21 

43 
29 

36 
29 

40 
27 

35 
12 

37 
27 

36 
20 

37 
21 

39 
22 

43 

22 

52 
31 

SO 
27 

47 
22 

45 
26 

45 
28 

45 

25 

42 
22 

49 
36 

55 
31 

53 
18 

35 
I  0 

28 

26 
1  ] 

27 

] 

39.8 
20.3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MRX 
MIN 

31 
-  9 

31 
-  9 

27 

-  5 

35 
1 

42 

22 

38 
28 

37 
30 

45 

29 

34 

10 

37 
10 

38 
12 

38 
8 

38 

5 

37 
5 

44 

1  1 

40 

1  1 

41 

15 

42 

18 

46 

18 

4  I 

12 

49 

16 

46 

16 

41 
19 

49 

29 

53 
21 

45 
16 

33 
g 

27 

27 
g 

33 
.  c 

26 

_  7 

38.4 

1 1  .0 

NAPA  STATE   HOSP 1 TAL 

MRX 
M  I  N 

58 
34 

64 

33 

S5 
3D 

56 
41 

53 
34 

59 
48 

55 
47 

59 
48 

54 
35 

55 
41 

58 
40 

56 
34 

62 
32 

53 
32 

57 
33 

59 
31 

55 
33 

58 
34 

56 
36 

57 
35 

63 
35 

58 
36 

63 
35 

69 
37 

64 

36 

60 
45 

55 
36 

52 
27 

51 

54 

49 

57.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MRX 
MIN 

53 
35 

47 

28 

46 

33 

52 
43 

53 
41 

S3 
43 

57 
43 

54 

38 

44 

34 

52 
38 

S3 
40 

54 

38 

55 
38 

54 

35 

57 
35 

57 
36 

59 
37 

61 
35 

57 
33 

56 
37 

SB 
32 

50 
38 

58 
40 

64 
46 

58 
48 

52 
32 

49 

27 

46 

27 

47 
28 

46 

48 

53.5 

ORLEANS 

MRX 
M  1  N 

S3 
29 

49 

26 

50 
29 

51 
35 

44 

40 

48 
40 

47 
40 

54 
38 

40 

32 

43 

32 

52 
37 

50 
39 

50 
41 

50 
38 

50 
33 

55 
35 

57 
36 

60 
39 

SB 
33 

SB 
38 

62 
36 

60 
34 

57 
38 

SB 
40 

63 
4  1 

56 
35 

S2 

47 

51 

SC 

47 

52.3 

PETRLUMA  F IRE  STA  2 

MRX 
MIN 

S7 
30 

60 
28 

53 
27 

SB 
38 

54 

33 

57 
40 

56 
47 

55 
46 

53 
36 

SB 
42 

59 
35 

55 
38 

SB 

30 

58 
30 

55 
34 

59 
32 

57 
34 

S5 
38 

53 
38 

57 
38 

62 
34 

61 
37 

64 

34 

69 
34 

66 
36 

57 
42 

55 

52 

53 

54 

51 

57.1 

POINT  ARENA 

MAX 
M  1  N 

58 
26 

56 
27 

57 
29 

54 

30 

56 
32 

54 

38 

55 
45 

S3 
46 

55 
30 

52 
31 

56 
36 

56 
35 

59 
33 

60 
32 

60 
32 

56 
32 

62 
34 

63 
33 

50 
37 

59 
40 

59 
34 

63 
36 

63 
32 

62 
40 

60 
44 

53 
40 

52 

52 

52 

51 

53 

56-8 

POTTER   VALLEY  PH 

MRX 
M  1  N 

63 
27 

60 
24 

52 
25 

55 
33 

SO 
35 

55 
42 

50 
45 

47 
40 

45 
28 

55 
38 

62 
29 

65 
30 

67 
30 

69 

27 

60 
29 

72 
30 

71 
30 

74 
30 

76 
32 

75 
34 

75 
31 

74 

35 

72 
34 

77 
35 

66 
35 

62 
35 

56 

S4 

S3 

51 

62.1 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MRX 
MIN 

49 

29 

49 

29 

47 

39 

SO 
40 

S4 
46 

52 
41 

45 

32 

40 

31 

48 

31 

46 
37 

47 
34 

46 

35 

48 
34 

47 

33 

51 
33 

54 
33 

54 

37 

55 
37 

55 
39 

55 
38 

56 
37 

56 
39 

59 
38 

56 
35 

45 

46 

41 

4; 

45 

49.6 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

58 
30 

64 
28 

55 
26 

58 
37 

46 

31 

61 
44 

55 
43 

55 
47 

SO 
33 

55 
40 

62 
37 

61 
32 

64 

32 

65 
30 

58 
31 

66 
30 

57 
31 

55 
37 

55 
34 

55 
35 

62 
32 

59 
34 

65 
33 

69 
34 

65 
36 

56 
40 

52 

SC 

5C 

54 

47 

57.6 
33  . 1 

SAN  RBFREL 

MAX 
MIN 

58 
38 

59 
38 

57 
37 

55 
44 

56 
39 

56 
49 

56 
48 

54 
49 

51 
39 

54 

45 

56 
38 

54 

39 

59 
39 

61 
43 

59 
41 

63 
38 

62 
49 

55 
41 

52 
38 

60 
39 

64 

39 

60 
40 

60 
35 

68 
42 

65 
44 

66 
42 

62 

5- 

51 

s: 

52 

57.8 
40.1 

SANTA  R03R 

MRX 
MIN 

61 
31 

63 
27 

57 
27 

59 
37 

57 
33 

61 
47 

57 
44 

53 
45 

53 
33 

50 
4  1 

61 
34 

60 
32 

57 
31 

63 
30 

58 
32 

64 

31 

51 
32 

57 
37 

57 
36 

58 
33 

66 
33 

64 

35 

65 
33 

70 
33 

69 
36 

60 
39 

54 
28 

52 
24 

54 

28 

55 
22 

52 
35 

59.3 
33.5 

srhyers  brr  ranger  STR 

MAX 
MIN 

43 

17 

45 

IB 

44 

IB 

44 

22 

45 

33 

36 
32 

43 
34 

43 

34 

38 
25 

35 
26 

41 

32 

50 
27 

45 
26 

50 
25 

51 
25 

49 

26 

54 

28 

56 
29 

58 
28 

61 
30 

62 
28 

64 

29 

61 
36 

64 

31 

45 

23 

45 

20 

37 
IB 

46 

16 

49 

16 

48.5 

25.9 

SCOT IR 

MRX 
MIN 

52 
30 

52 
32 

S3 
31 

50 
35 

54 

43 

49 
45 

53 
46 

54  SO 
42  34 

SEE  RE 

4  1  52 
34  40 

ERENCE 

55 
39 

NOTE 

58     59  62 
39     38  36 

J  FOLLOhlNG 

52  59 
36  37 

jTRTION 

58 
38 

INOE 

57 
39 

( 

54 

40 

54 
41 

64 

41 

65 
41 

60 
39 

66 
40 

56 
38 

48 

32 

4B 

32 

46 

31 

46 

27 

52 
2S 

54.2 

36.9 

1  3 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DFIY  OF  MONTH 

0 
a 
(r 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHELTER  COVE  flVIBTION 

MAX 

60 

55 

53 

54 

52 

53 

52 

52 

46 

54 

54 

56 

57 

59 

62 

70 

63 

65 

52' 

63 

57 

50 

5  1 

50 

50 

56 

5 

MIN 

44 

40 

43 

42 

43 

49 

46 

43 

37 

39 

45 

45 

44 

46 

48 

46 

51 

48 

45 

41 

49 

48 

42 

42 

45 

41 

37 

36 

35 

38 

30 

42 

8 

SONOHfl 

MAX 

62 

64 

63 

64 

56 

57 

55 

58 

55 

57 

63 

62 

68 

62 

60 

63 

6 1 

56 

55 

68 

^1 

7 1 

65 

59 

55 

56 

60 
32 

8 

MIN 

29 

28 

25 

38 

30 

46 

40 

46 

35 

40 

38 

31 

29 

29 

30 

29 

30 

35 

32 

34 

32 

33 

30 

33 

34 

41 

36 

22 

25 

21 

27 

5 

rRINIlr  RIVER  HUTCH 

MAX 

44 

47 

44 

42 

44 

38 

39 

4  1 

43 

36 

44 

46 

4  1 

39 

49 

55 

60 

60 

54 

48 

45 

35 

4  2 

46 

46 

1 

MIN 

23 

20 

21 

26 

34 

31 

33 

34 

24 

26 

30 

33 

31 

30 

31 

30 

30 

32 

32 

34 

33 

33 

33 

35 

38 

29 

20 

18 

19 

17 

19 

28 

4 

TULELflKE 

MAX 

33 

28 

39 

40 

42 

30 

36 

36 

35 

33 

38 

47 

4  3 

43 

27 

29 

27 

36 

6 

MIN 

-  3 

-  I 

20 

30 

24 

14 

21 

24 

3 

5 

12 

19 

14 

14 

1  1 

10 

10 

17 

31 

28 

12 

6 

5 

-  6 

6 

13 

0 

UKIRH 

MAX 

63 

59 

53 

55 

49 

57 

53 

54 

47 

56 

6 1 

6 1 

64 

69 

59 

69 

7 1 

72 

71 

77 

67 

56 

53 

48 

52 

2? 

60 

9 

29 

21 

28 

36 

33 

42 

44 

45 

30 

38 

32 

36 

34 

31 

32 

32 

33 

35 

34 

37 

36 

37 

37 

38 

40 

40 

26 

25 

24 

34 

33 

5 

HRRn  SPRINGS  DRH 

MAX 

60 

60 

54 

54 

49 

64 

64 

67 

55 

67 

65 

69 

29 

55 

48 

5  3 

53 

29 

31 

39 

30 

32 

35 

31 

33 

31 

35 

33 

33 

33 

33 

23 

26 

22 

20 

MEBVERVILLE  RflNOER  STB 

MAX 

49 

45 

46 

40 

42 

40 

47 

42 

36 

47 

45 

5 1 

38 

38 

50 

5 1 

54 

T[ 

67 

51 

4  4 

46 

36 

46 

47 

.6 

16 

15 

21 

32 

30 

26 

30 

21 

24 

28 

28 

25 

25 

25 

27 

25 

30 

30 

28 

31 

32 

35 

34 

17 

15 

14 

15 

1  3 

IS 

24 

.6 

HEED  FIRE  OEPHRIdENT 

MAX 

33 

31 

31 

39 

38 

37 

4  I 

42 

40 

37 

42 

4  1 

40 

32 

32 

34 

43 

46 

55 

33 

3  1 

30 

30 

37 

39 

.7 

7 

7 

8 

I  1 

13 

35 

33 

30 

17 

21 

30 

23 

23 

22 

22 

21 

24 

24 

25 

24 

26 

25 

25 

32 

30 

25 

18 

1  1 

17 

7 

9 

20 

.8 

HILLITS   I  NE 

MAX 

59 

56 

SO 

50 

47 

55 

50 

52 

42 

52 

56 

55 

56 

60 

59 

70 

52 

48 

48 

49 

49 

4  4 

57 

.2 

MIN 

25 

21 

23 

31 

33 

42 

43 

40 

27 

35 

30 

32 

33 

27 

27 

29 

30 

31 

30 

34 

31 

35 

37 

34 

41 

33 

21 

20 

25 

18 

27 

30 

.5 

HILLOH  CREEK  1  NH 

MAX 

51 

49 

48 

48 

55 

59 

59 

57 

66 

52 

46 

50 

5  1 

SI 

.7 

MIN 

20 

22 

24 

36 

35 

25 

27 

30 

28 

28 

30 

30 

31 

32 

38 

33 

36 

23 

22 

25 

20 

20 

28 

.0 

TREKfl 

MAX 

28 

38 

28 

39 

44 

37 

40 

46 

38 

32 

47 

46 

42 

32 

30 

3D 

37 

40 

4  2 

48 

3? 

55 

39 

39 

3  3 

?2 

40 

.4 

■          ■  ■ 

MIN 

B 

8 

8 

IS 

29 

33 

31 

32 

19 

20 

20 

26 

24 

25 

24 

24 

24 

24 

20 

22 

25 

25 

26 

32 

28 

16 

16 

17 

14 

21 

.9 

SBCRflMENIO 

DRfl 1 NflGE  02 

fiOIN  RANGER  STRTION 

MAX 

38 

35 

40 

36 

36 

39 

40 

40 

33 

42 

40 

42 

52 

4  4 

48 

49 

48 

52 

50 

46 

28 

32 

33 

37 

38 

42 

.8 

2 

8 

I  4 

15 

29 

32 

28 

6 

21 

20 

24 

22 

27 

27 

21 

16 

24 

24 

21 

19 

27 

31 

31 

28 

18 

10 

6 

1  1 

6 

12 

19 

.3 

flLTURHS  RANGER  STSTION 

MAX 

22 

27 

33 

35 

36 

35 

4  1 

34 

28 

35 

45 

35 

46 

46 

50 

45 

SO 

5 1 

4  3 

52 

57 

33 

32 

25 

30 

30 

32 

38 

.9 

-  7 

-  3 

15 

20 

30 

30 

29 

2 

2 

20 

22 

7 

9 

16 

20 

15 

18 

16 

IS 

16 

18 

21 

31 

18 

1  6 

1  0 

3 

6 

-  6 

0 

13 

•  6 

PUBURN 

MAX 

54 

47 

54 

51 

45 

48 

49 

50 

53 

48 

4  4 

54 

58 

63 

65 

63 

68 

60 

6 1 

55 

64 

56 

66 

64 

64 

65 

53 

52 

50 

49 

50 

55 

.9 

29 

29 

29 

29 

37 

39 

45 

46 

30 

30 

34 

33 

34 

37 

39 

43 

37 

37 

35 

35 

39 

38 

40 

40 

40 

4  1 

28 

28 

27 

28 

27 

34 

.9 

HUBURN  DPn  PROJECT 

MAX 

52 

45 

51 

50 

45 

47 

49 

50 

5 1 

46 

42 

53 

55 

6  1 

63 

60 

65 

S6 

59 

6 1 

6 1 

5 1 

62 

62 

62 

64 

61 

50 

50 

47 

48 

54 

.2 

2S 

28 

25 

30 

35 

39 

44 

43 

29 

36 

33 

3D 

35 

35 

36 

38 

34 

36 

34 

37 

37 

37 

40 

37 

38 

42 

26 

23 

27 

24 

27 

33 

.5 

BLUE  CANTON  WSO  flP 

MAX 

53 

52 

49 

38 

39 

38 

37 

37 

29 

32 

4  4 

57 

59 

6 1 

59 

58 

63 

63 

63 

60 

59 

60 

62 

62 

56 

40 

29 

29 

32 

34 

28 

47 

.8 

MIN 

27 

26 

29 

27 

30 

34 

33 

24 

18 

25 

28 

4  1 

47 

50 

50 

47 

SI 

50 

51 

49 

48 

45 

45 

46 

39 

21 

1  6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

34 

.5 

BOHtlHN  DflM 

MAX 

52 

46 

48 

42 

38 

38 

38 

36 

30 

35 

42 

50 

59 

57 

52 

56 

60 

60 

65 

62 

59 

60 

6 1 

62 

50 

55 

33 

33 

31 

34 

34 

48 

.  1 

M  I N 

26 

27 

25 

28 

26 

31 

34 

27 

16 

28 

25 

31 

30 

34 

34 

31 

36 

38 

37 

35 

38 

34 

34 

35 

32 

29 

1  6 

I  1 

]  3 

1  5 

1  7 

26 

.2 

BRBNNPN  ISLAND 

MAX 

54 

49 

56 

49 

52 

46 

5 1 

59 

58 

52 

47 

59 

56 

57 

55 

53 

55 

49 

48 

47 

45 

5  1 

45 

50 

6 1 

59 

56 

51 

55 

5D 

53 

52 

.5 

n  I N 

27 

29 

23 

26 

31 

35 

41 

45 

34 

38 

37 

29 

32 

28 

30 

34 

34 

36 

35 

35 

35 

33 

31 

31 

32 

34 

36 

26 

26 

23 

26 

32 

.0 

BROOKS  FARNHAH  RANCH 

MAX 

55 

59 

50 

57 

54 

48 

57 

55 

53 

54 

60 

58 

62 

65 

59 

70 

54 

64 

65 

72 

60 

56 

59 

51 

S3 

SO 

SB 

.  1 

MIN 

30 

24 

37 

29 

43 

40 

44 

30 

42 

31 

29 

28 

29 

28 

27 

29 

34 

36 

30 

34 

31 

32 

28 

1  9 

21 

23 

31 

.1 

BURNET 

MAX 

40 

40 

37 

40 

4  4 

4  1 

48 

44 

42 

36 

43 

47 

5 1 

46 

55 

5  1 

5  1 

5 1 

58 

60 

58 

57 

56 

55 

65 

59 

4  1 

34 

31 

36 

4  1 

47 

.0 

M  I  N 

10 

1 

3 

26 

21 

32 

33 

35 

14 

9 

25 

22 

18 

17 

12 

21 

20 

20 

20 

23 

20 

20 

26 

24 

26 

31 

1  2 

6 

22 

5 

2  1 

19 

.2 

CANTON  OAn 

MAX 

35 

31 

37 

37 

39 

39 

39 

31 

37 

40 

40 

4  I 

39 

39 

41 

40 

43 

46 

45 

46 

48 

45 

46 

53 

48 

34 

32 

33 

35 

34 

39 

.8 

MIN 

7 

8 

23 

24 

30 

32 

29 

I  1 

24 

1  9 

1  9 

1  6 

1  9 

20 

2  1 

2 1 

2 1 

23 

23 

22 

29 

26 

25 

25 

29 

]  1 

5 

1  4 

8 

2  1 

20 

.3 

CHESTER 

MAX 

38 

38 

32 

4  1 

37 

40 

39 

40 

35 

40 

43 

4  4 

42 

40 

53 

4  7 

5 1 

5 1 

52 

53 

48 

5 1 

53 

57 

48 

35 

34 

37 

38 

37 

43 

.2 

MIN 

7 

2 

3 

22 

22 

31 

33 

31 

10 

23 

19 

16 

16 

12 

16 

16 

17 

17 

20 

19 

19 

20 

23 

22 

22 

28 

13 

5 

7 

6 

15 

17 

.2 

CHICO  UNIVERSITT  FARM 

MAX 

54 

49 

55 

55 

50 

48 

47 

53 

57 

47 

56 

54 

6  1 

60 

60 

64 

42 

52 

43 

54 

7  1 

60 

59 

58 

58 

52 

53 

48 

50 

50 

54 

.  1 

M  1  N 

29 

24 

26 

28 

32 

42 

43 

42 

29 

33 

29 

29 

29 

28 

29 

29 

34 

35 

34 

36 

30 

30 

34 

33 

33 

40 

32 

22 

27 

25 

29 

31 

.5 

CLARKSBURG 

MAX 
M  1  N 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

55 

58 

53 

5 1 

50 

50 

56 

53 

47 

43 

5 1 

56 

56 

53 

60 

54 

60 

6  1 

64 

65 

64 

7  1 

67 

65 

66 

63 

50 

48 

43 

47 

49 

55 

.8 

M  1  N 

24 

23 

20 

23 

28 

41 

41 

40 

26 

28 

30 

25 

25 

23 

23 

24 

25 

27 

27 

28 

27 

29 

28 

28 

29 

30 

20 

1 5 

1  6 

1  3 

1  5 

25 

•  6 

COLFAX 

MAX 

51 

54 

5 1 

46 

46 

4  7 

45 

42 

42 

55 

56 

70 

74 

68 

7  I 

67 

77 

74 

72 

74 

69 

67 

70 

58 

63 

45 

44 

44 

45 

44 

57 

.7 

MIN 

29 

24 

27 

34 

33 

38 

42 

39 

27 

32 

30 

31 

34 

43 

40 

43 

38 

41 

41 

46 

40 

42 

4  1 

41 

4  1 

39 

29 

25 

25 

26 

27 

35 

.  1 

COLUSA  2  SSH 

MAX 

52 

54 

54 

53 

5 1 

46 

55 

59 

54 

49 

58 

55 

58 

58 

59 

63 

63 

54 

53 

51 

69 

68 

54 

59 

58 

56 

S3 

49 

49 

51 

51 

55 

.4 

MIN 

30 

3: 

27 

37 

34 

43 

4  1 

42 

33 

41 

31 

30 

30 

29 

32 

32 

37 

38 

39 

38 

34 

38 

36 

35 

37 

36 

33 

34 

.5 

DAVIS  2  hSH  EXP  FARM 

MAX 

53 

50 

56 

48 

52 

46 

5  1 

57 

59 

5 1 

47 

58 

57 

50 

58 

47 

61 

42 

50 

44 

51 

57 

52 

51 

56 

SB 

55 

52 

53 

51 

54 

52 

.8 

n  1 N 

29 

31 

24 

38 

33 

43 

44 

48 

»4 

42 

35 

29 

33 

30 

33 

34 

38 

37 

38 

38 

37 

37 

33 

34 

33 

28 

30 

35 

.0 

DEER  CREEK  FOREBfir 

MAX 

45 

53 

48 

50 

45 

40 

4  I 

40 

34 

34 

37 

50 

58 

63 

65 

63 

51 

68 

67 

67 

65 

65 

62 

62 

64 

63 

52 

45 

3S 

37 

39 

52 

.2 

M  1  N 

24 

21 

29 

32 

30 

32 

34 

31 

18 

19 

24 

26 

40 

43 

45 

40 

44 

45 

45 

45 

42 

43 

42 

43 

4  1 

22 

32 

.6 

DE  SABLR 

MAX 

54 

45 

44 

4  1 

4  1 

42 

45 

4  I 

39 

50 

52 

64 

70 

63 

65 

69 

74 

59 

59 

69 

64 

61 

68 

64 

54 

44 

39 

42 

4  1 

38 

54 

.0 

MIN 

23 

23 

29 

29 

34 

37 

35 

23 

30 

28 

30 

31 

37 

36 

34 

35 

36 

38 

37 

38 

37 

36 

39 

38 

23 

26 

31 

.4 

DOBBINS  I  S 

MAX 

55 

49 

50 

45 

48 

48 

52 

45 

45 

SE 

55 

66 

78 

67 

68 

6 1 

73 

71 

69 

73 

68 

55 

45 

47 

48 

44 

57 

.  1 

MIN 

25 

23 

21 

37 

28 

41 

44 

42 

28 

35 

28 

29 

30 

30 

31 

31 

30 

32 

34 

33 

35 

35 

34 

34 

23 

27 

31 

•  0 

OOMNIEVILlE  ranger  5TA 

MAX 

4  9 

4  I 

50 

39 

46 

39 

37 

44 

45 

46 

45 

49 

63 

54 

64 

55 

64 

61 

37 

40 

37 

40 

47 

■  5 

M  I  N 

19 

19 

20 

34 

35 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

26 

29 

26 

rg 

29 

12 

15 

23 

.8 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

53 

54 

54 

56 

53 

52 

45 

57 

53 

46 

5 1 

S2 

57 

63 

66 

66 

68 

70 

72 

69 

70 

70 

65 

66 

72 

64 

51 

42 

45 

45 

49 

57 

.  g 

MIN 

28 

27 

23 

28 

30 

3S 

36 

39 

26 

28 

28 

2B 

27 

26 

28 

28 

30 

31 

33 

31 

31 

33 

33 

34 

32 

20 

20 

28 

.6 

FAIRFIELD  FIRE  SISTIDN 

MAX 

5£ 

52 

60 

49 

54 

54 

6C 

SB 

58 

5G 

49 

6 1 

55 

61 

55 

49 

53 

44 

47 

44 

49 

49 

48 

58 

53 

59 

S9 

52 

52 

51 

53 

53 

.9 

MIN 

28 

30 

25 

27 

27 

32 

47 

4B 

38 

38 

37 

31 

32 

31 

31 

31 

35 

39 

38 

38 

36 

37 

30 

31 

35 

25 

26 

24 

25 

32 

.9 

FOLSOH  DAM 

MAX 

54 

49 

52 

50 

48 

48 

50 

54 

57 

50 

46 

57 

58 

61 

60 

54 

56 

44 

47 

46 

49 

45 

54 

57 

60 

55 

55 

55 

51 

50 

52 

52 

.7 

MIN 

32 

25 

30 

35 

34 

35 

43 

46 

32 

33 

36 

34 

39 

38 

33 

31 

32 

35 

34 

35 

35 

34 

32 

31 

3S 

44 

26 

28 

25 

25 

26 

33 

.  4 

georgetohn  ranger  SIA 

MAX 

48 

48 

45 

45 

44 

39 

38 

52 

62 

68 

64 

64 

73 

67 

69 

63 

63 

65 

40 

40 

4  1 

42 

53 

.6 

MIN 

26 

22 

32 

41 

38 

26 

31 

30 

42 

47 

46 

46 

47 

47 

45 

45 

4  1 

28 

22 

22 

26 

24 

35 

.3 

CRASS  VALLET  no.  2 

MAX 

53 

48 

55 

50 

46 

46 

46 

46 

44 

43 

40 

S3 

57 

68 

74 

69 

69 

70 

77 

73 

72 

73 

69 

68 

72 

55 

48 

43 

43 

44 

46 

57 

.  1 

MIN 

22 

21 

22 

23 

30 

34 

42 

39 

27 

28 

29 

29 

30 

32 

33 

34 

33 

33 

36 

37 

38 

37 

36 

35 

37 

38 

28 

20 

21 

23 

23 

30 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  4 


DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

n 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  1 

ORIZZLT   ISLRNO  REFUGE 

HRX 

min 

HBRRISON  OULCH  RS 

MRX 

S3 

52 

45 

39 

4S 

42 

55 

69 

64 

56 

67 

74 

70 

72 

62 

64 

68 

42 

32 

44 

4  1 

niN 

12 

20 

30 

1 9 

22 

2 1 

22 

24 

27 

27 

27 

26 

25 

26 

15 

IS 

6 

9 

1 0 

HHI  CREEK  PH  NO  1 

MRX 

39 

45 

41 

41 

46 

43 

39 

SO 

44 

38 

43 

49 

50 

47 

57 

62 

58 

57 

60 

60 

60 

58 

66 

67 

64 

62 

41 

36 

37 

36 

42 

48.7 

(1IN 

1  7 

24 

22 

1  8 

1  7 

22 

2 1 

2 1 

20 

20 

23 

20 

2 1 

27 

25 

24 

30 

1  3 

8 

22 

19 

20.1 

JESS  VRLLET 

KRX 

33 

35 

37 

38 

39 

36 

36 

35 

30 

32 

37 

45 

51 

S3 

53 

49 

51 

SO 

58 

54 

51 

52 

50 

54 

56 

49 

27 

34 

28 

30 

31 

42.4 

niN 

3 1 

32 

2 1 

7 

1 8 

2 1 

2 1 

1  3 

20 

23 

23 

1  4 

1 6 

1 8 

2  1 

t  3 

16 

22 

34 

20 

22 

-  1 

-  6 

12 

-  3 

29 

16.0 

LBKEPORT 

MAX 

S7 

52 

52 

52 

48 

60 

56 

52 

4S 

S3 

54 

54 

54 

57 

64 

59 

60 

63 

65 

63 

66 

66 

68 

68 

66 

60 

51 

47 

4  7 

50 

46 

56.3 

MIN 

37 

34 

36 

22 

30 

25 

25 

23 

2  1 

23 

23 

24 

24 

25 

27 

26 

28 

28 

30 

3D 

32 

1  6 

IS 

1  6 

1  2 

2  3 

24.7 

LBKE  SPflULDING 

MAX 

52 

49 

43 

38 

40 

39 

36 

30 

34 

43 

54 

58 

60 

57 

56 

64 

64 

65 

63 

61 

60 

61 

61 

SB 

49 

32 

33 

32 

39 

30 

48.7 

HIN 

1 5 

3D 

23 

3  J 

35 

29 

1 2 

24 

I  4 

23 

22 

24 

25 

25 

27 

29 

30 

29 

24 

30 

28 

30 

28 

32 

19 

6 

1  1 

1  3 

I  6 

23.3 

tlBNZflNITB  LAKE 

nAx 

3i 

43 

41 

42 

38 

35 

37 

37 

32 

28 

35 

38 

53 

54 

57 

64 

48 

59 

57 

57 

57 

52 

50 

50 

65 

52 

22 

21 

30 

25 

34 

42.8 

niN 

1 5 

1 2 

1 6 

1 6 

28 

29 

25 

3 

t  1 

1 9 

20 

2  1 

25 

23 

22 

26 

26 

29 

26 

26 

28 

28 

29 

25 

19 

10 

2 

2 

0 

5 

19.0 

MBRRLET  COVE 

MAX 

55 

54 

59 

SO 

SS 

S3 

59 

55 

55 

50 

SO 

56 

SS 

59 

60 

56 

63 

52 

56 

51 

57 

69 

60 

60 

65 

60 

56 

49 

61 

48 

52 

55.9 

HIN 

26 

29 

32 

37 

42 

3 1 

32 

39 

32 

31 

3 1 

3 1 

3  1 

33 

34 

33 

32 

32 

34 

34 

35 

35 

39 

32 

23 

25 

2S 

26 

32 . S 

MRRYSVILLE 

MAX 

S4 

55 

56 

SO 

SO 

48 

49 

54 

59 

SO 

47 

SB 

57 

62 

56 

SI 

66 

44 

52 

45 

51 

56 

S3 

SI 

61 

59 

65 

54 

51 

SI 

54 

53.3 

niN 

32 

34 

29 

34 

37 

40 

45 

46 

35 

38 

33 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

37 

38 

37 

36 

37 

36 

36 

35 

40 

34 

27 

32 

29 

33 

36  .6 

nC  CLOUO 

MAX 

42 

42 

46 

38 

37 

36 

36 

41 

39 

31 

43 

49 

S2 

42 

62 

50 

57 

62 

66 

64 

61 

59 

58 

57 

64 

S3 

39 

37 

3D 

38 

38 

47.4 

MIN 

1 0 

1 2 

1 2 

]  3 

27 

3 1 

32 

3 1 

1  7 

1  7 

22 

22 

20 

20 

2  1 

25 

25 

27 

29 

27 

27 

26 

26 

29 

27 

28 

1  I 

10 

6 

6 

20  .8 

niNERBL 

nAx 

36 

43 

37 

41 

38 

35 

38 

38 

33 

30 

37 

40 

44 

47 

49 

46 

51 

56 

57 

55 

52 

52 

62 

61 

S3 

52 

37 

29 

30 

32 

32 

42.7 

niN 

1 S 

1 2 

g 

Q 

23 

30 

32 

29 

7 

9 

I  5 

I  5 

1  4 

1  3 

1  4 

I  6 

1 8 

20 

23 

23 

23 

27 

24 

25 

22 

22 

1  4 

3 

3 

4 

1  1 

16.9 

nauNT  SMBSTR  HSO  CI 

MRX 

36 

35 

40 

33 

35 

35 

40 

39 

26 

42 

45 

52 

46 

61 

49 

51 

49 

52 

52 

53 

51 

57 

56 

63 

53 

40 

31 

28 

32 

37 

28 

43.6 

MIN 

2 1 

1 0 

20 

30 

3  \ 

32 

25 

[  7 

23 

29 

23 

25 

26 

3 1 

33 

29 

30 

29 

36 

3  ] 

26 

32 

33 

29 

24 

20 

10 

1  5 

9 

24 

24  . 9 

NEVRDB  CITY 

MAX 

48 

41 

46 

45 

44 

44 

46 

46 

44 

39 

40 

49 

50 

59 

63 

61 

61 

60 

67 

64 

63 

67 

61 

60 

63 

61 

43 

39 

39 

40 

41 

51  .4 

MIN 

20 

]  1 

1 2 

20 

28 

35 

4  1 

36 

27 

27 

26 

28 

27 

28 

28 

29 

29 

29 

3 1 

3 1 

30 

3  1 

31 

3 1 

32 

32 

26 

16 

I  9 

1  1 

1  2 

26 . 4 

ORLRNO 

MAX 

55 

53 

56 

45 

53 

47 

45 

54 

se 

50 

47 

59 

55 

60 

62 

56 

71 

46 

71 

48 

62 

71 

61 

64 

62 

54 

64 

SO 

47 

SO 

S3 

6S.S 

MIN 

32 

36 

24 

25 

3 1 

36 

4  ] 

40 

3  ] 

35 

30 

3D 

3 1 

30 

30 

28 

3 1 

34 

36 

36 

3 1 

33 

33 

34 

36 

42 

35 

20 

22 

29 

33 

32 . 3 

OROVILLE 

MAX 

5S 

52 

51 

50 

51 

SI 

49 

54 

58 

48 

49 

57 

SS 

60 

59 

52 

61 

44 

52 

44 

52 

59 

55 

56 

60 

56 

66 

S3 

50 

50 

SO 

53.2 

MIN 

33 

30 

29 

43 

35 

49 

45 

33 

42 

32 

35 

3  1 

3 1 

30 

36 

34 

34 

37 

35 

35 

34 

37 

38 

37 

43 

36 

25 

33 

24 

40 

35 . 5 

PBRBOISE 

MAX 

54 

45 

S4 

46 

47 

46 

4S 

46 

49 

4  1 

45 

49 

52 

63 

66 

64 

64 

63 

74 

66 

67 

72 

66 

61 

66 

60 

49 

47 

44 

42 

50 

54  .9 

MIN 

37 

36 

29 

3  1 

35 

40 

42 

4  1 

30 

3 1 

32 

36 

37 

4  1 

44 

44 

4  3 

44 

47 

47 

42 

44 

4  4 

45 

4  3 

38 

35 

30 

29 

30 

33 

38  .  1 

PLBCERVILLE 

MBX 

55 

54 

50 

49 

46 

49 

50 

51 

52 

44 

45 

SI 

53 

62 

64 

63 

64 

60 

65 

66 

66 

61 

64 

62 

62 

64 

48 

47 

45 

44 

46 

56.0 

MIN 

30 

22 

22 

25 

32 

37 

4  4 

4  5 

28 

28 

30 

29 

3 1 

3 1 

32 

33 

32 

32 

34 

36 

34 

35 

35 

35 

36 

42 

25 

23 

23 

22 

23 

31  .2 

PLBCERVILLE  IFG 

MAX 

46 

51 

48 

43 

4S 

4S 

46 

4S 

40 

4  1 

SI 

SS 

65 

69 

65 

65 

65 

73 

73 

66 

68 

66 

65 

65 

67 

48 

46 

46 

42 

45 

41 

54  .8 

MIN 

34 

3 1 

32 

36 

30 

32 

43 

38 

26 

34 

36 

39 

45 

54 

50 

47 

49 

52 

63 

5 1 

5 1 

4B 

46 

48 

48 

4  ] 

28 

26 

26 

29 

29 

39  .8 

PORTOLfl 

MRX 

29 

29 

31 

37 

42 

45 

42 

41 

31 

36 

42 

47 

46 

46 

48 

51 

S3 

55 

50 

SI 

66 

56 

32 

29 

32 

31 

33 

34 

41  .5 

MIN 

_  I 

0 

0 

24 

1 9 

1 9 

33 

3  I 

5 

23 

1  3 

I  4 

1  4 

1  8 

25 

2 1 

20 

22 

2 1 

24 

24 

23 

23 

1  7 

4 

7 

9 

I  3 

16.6 

QUINCT 

MAX 

40 

37 

45 

45 

43 

46 

43 

37 

48 

44 

47 

45 

50 

53 

64 

54 

55 

66 

44 

4  1 

42 

44 

46.0 

MIN 

0 

4 

32 

32 

1 2 

1  5 

20 

1  I 

1  6 

20 

1  9 

1 9 

20 

2  I 

23 

I  9 

g 

1  1 

9 

9 

RED  BLUfF  HSO  RP 

MAX 

60 

57 

45 

49 

44 

45 

SI 

55 

47 

47 

61 

53 

61 

65 

59 

71 

42 

73 

48 

66 

72 

61 

64 

62 

57 

53 

49 

43 

51 

51 

42 

55.0 

M  I  N 

33 

32 

26 

32 

35 

39 

42 

40 

34 

34 

3 1 

33 

34 

34 

33 

32 

34 

34 

36 

34 

37 

35 

37 

40 

38 

37 

35 

20 

25 

29 

34 

33.8 

REDDING  FIRE  SIR  NO  2 

MAX 

62 

57 

48 

52 

44 

45 

46 

55 

53 

48 

60 

58 

64 

70 

70 

74 

71 

79 

79 

76 

75 

67 

67 

71 

63 

55 

54 

45 

51 

53 

43 

59.8 

M  I  N 

40 

35 

28 

35 

39 

4  1 

43 

40 

3 1 

38 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

45 

33 

35 

34 

46 

34 

40 

4  4 

38 

4  1 

34 

26 

29 

30 

33 

36.2 

ROCRL IN 

MAX 

S4 

50 

57 

48 

47 

48 

51 

53 

57 

57 

45 

57 

56 

58 

56 

46 

S3 

44 

44 

44 

49 

50 

50 

52 

62 

62 

S3 

52 

52 

48 

52 

51  .9 

M  I  N 

25 

22 

25 

27 

30 

36 

45 

4  3 

27 

3  1 

28 

29 

27 

27 

26 

27 

30 

33 

34 

33 

33 

30 

32 

30 

32 

35 

22 

24 

27 

20 

25 

29  .5 

SflCRRMENTO  HSO  BP 

MAX 

46 

55 

49 

SO 

48 

SO 

57 

59 

52 

46 

58 

55 

58 

47 

46 

54 

43 

46 

43 

46 

48 

50 

46 

55 

61 

55 

52 

51 

49 

49 

50 

50.9 

M  I  N 

3 1 

3 1 

27 

39 

34 

45 

46 

43 

37 

4  1 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

39 

39 

3B 

36 

39 

37 

36 

37 

34 

4  0 

26 

34 

35  .9 

SBCRRMENtO  HSO  CI 

MRX 

51 

57 

SI 

SO 

49 

52 

SB 

60 

52 

47 

S9 

58 

60 

56 

51 

57 

47 

53 

46 

54 

53 

52 

56 

61 

64 

56 

54 

66 

61 

54 

S3 

54  .  1 

M  [  N 

36 

34 

35 

42 

36 

46 

49 

46 

39 

43 

38 

4  1 

35 

40 

39 

39 

4  ] 

40 

4  0 

40 

4  0 

4  0 

32 

40 

39.3 

SMRSTB  OBfl 

MRX 

S3 

56 

S2 

45 

46 

41 

43 

51 

50 

44 

42 

55 

59 

57 

59 

55 

65 

66 

69 

71 

69 

67 

62 

65 

71 

61 

49 

48 

37 

48 

so 

55.1 

MIN 

40 

39 

36 

36 

36 

36 

37 

39 

33 

37 

39 

4  1 

40 

42 

4  4 

4  7 

42 

5 1 

32 

31 

39  .7 

SIERRB  CITY 

MRX 

55 

51 

53 

44 

39 

43 

44 

42 

37 

39 

48 

56 

58 

60 

57 

63 

70 

69 

65 

64 

63 

63 

67 

66 

64 

44 

32 

39 

39 

42 

36 

52.0 

MIN 

24 

23 

27 

30 

28 

32 

33 

32 

1  7 

26 

24 

23 

34 

36 

38 

32 

36 

39 

39 

38 

39 

34 

36 

36 

36 

32 

17 

24 

29.7 

SIERRBVILLE  RBNGER  STB 

MAX 

32 

25 

31 

42 

48 

46 

38 

37 

44 

43 

46 

SO 

42 

52 

54 

56 

52 

51 

58 

SS 

62 

4  I 

27 

36 

34 

34 

43.8 

MIN 

-  6 

-  9 

- 1 9 

30 

30 

26 

3 

4 

I  6 

1  1 

I  2 

1  5 

1 6 

I  6 

1  6 

1  9 

1  9 

3 

4 

12.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MRX 

54 

57 

55 

47 

52 

44 

46 

56 

54 

46 

49 

59 

58 

60 

65 

59 

70 

69 

76 

67 

69 

71 

64 

65 

69 

58 

S3 

47 

44 

46 

51 

57.5 

M  I  N 

30 

26 

23 

24 

32 

39 

39 

4  1 

28 

29 

32 

3  ] 

30 

29 

30 

30 

30 

3  ] 

32 

36 

' 

21 

21 

22 

30.4 

strbhberry  valley 

MAX 

49 

47 

48 

42 

38 

41 

40 

42 

36 

38 

47 

58 

55 

68 

64 

65 

71 

71 

69 

69 

67 

64 

66 

66 

60 

50 

36 

36 

38 

39 

33 

52.3 

M  I  N 

2  1 

22 

2 1 

30 

26 

3 1 

36 

32 

I  7 

25 

23 

27 

30 

28 

32 

3 1 

34 

33 

35 

35 

35 

23 

12 

20 

13 

23 

27.9 

TmIN  lbhes 

MAX 

46 

40 

42 

38 

31 

30 

33 

28 

27 

32 

45 

52 

54 

60 

58 

53 

62 

60 

57 

62 

54 

53 

58 

68 

54 

46 

28 

22 

23 

26 

21 

43.6 

MIN 

1 2 

1 0 

23 

1 2 

28 

26 

1 8 

0 

4 

1 6 

1 6 

1 S 

20 

27 

3 

5 

15.8 

VRCflV ILLE 

MAX 

49 

58 

56 

52 

50 

58 

56 

57 

50 

49 

60 

66 

60 

58 

52 

62 

S3 

49 

45 

51 

58 

SS 

56 

60 

58 

58 

52 

52 

SO 

55 

47 

54  .3 

MIN 

29 

28 

25 

38 

33 

42 

40 

46 

4  1 

4  I 

34 

30 

3 1 

28 

29 

29 

37 

38 

38 

26 

28 

36 

42 

36 

26 

30 

23 

28 

33. S 

hmisketiohn  res 

MRX 

5S 

56 

54 

54 

45 

4  I 

43 

47 

48 

43 

46 

52 

55 

61 

69 

61 

70 

66 

75 

76 

71 

70 

64 

66 

66 

68 

66 

46 

37 

48 

49 

57.2 

M  I  N 

33 

32 

30 

3  1 

36 

35 

36 

39 

29 

29 

33 

36 

36 

38 

4  1 

4  3 

44 

4  g 

38 

36 

25 

^* 

26 

28 

35. 8 

MILL  iflMS 

MAX 

54 

54 

52 

49 

51 

46 

45 

56 

58 

50 

46 

57 

52 

58 

59 

S3 

M  I  N 

32 

32 

27 

28 

36 

39 

40 

40 

34 

34 

32 

32 

30 

32 

29 

29 

NILLOHS 

MBX 

56 

53 

57 

45 

53 

46 

46 

56 

60 

52 

47 

60 

54 

62 

63 

66 

69 

45 

59 

47 

57 

72 

59 

61 

62 

52 

55 

51 

46 

SI 

52 

5S.4 

MIN 

32 

31 

25 

26 

32 

36 

42 

43 

32 

35 

31 

30 

31 

30 

3D 

30 

32 

35 

35 

33 

32 

35 

34 

36 

37 

40 

35 

22 

28 

29 

29 

32. S 

hintehs 

MRX 

55 

51 

59 

50 

S3 

49 

5S 

57 

60 

55 

50 

60 

S7 

62 

61 

54 

66 

47 

54 

46 

55 

62 

56 

60 

63 

60 

58 

52 

54 

SI 

55 

ss.a 

MIN 

32 

33 

26 

33 

33 

40 

40 

43 

38 

41 

36 

31 

31 

32 

28 

29 

32 

38 

37 

37 

35 

37 

31 

33 

36 

42 

39 

28 

28 

32 

32 

34.3 

hooolrno  I  hnh 

MRX 

S3 

4B 

56 

48 

SI 

46 

S2 

S8 

S8 

51 

48 

57 

56 

59 

57 

48 

62 

45 

51 

45 

51 

60 

52 

S3 

60 

69 

56 

52 

S3 

51 

53 

53.2 

M  I  N 

30 

29 

23 

24 

32 

41 

4  1 

42 

31 

34 

32 

27 

31 

27 

29 

29 

31 

36 

36 

37 

36 

36 

32 

32 

36 

38 

36 

26 

31 

33 

32 

32  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLDHING  STATION  INDEX 


1  5 


DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

Dfir  OF  MONTH 

o 
tr 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIMEfiSI  INTERIOR 
6ns  INS  03 

BOCR 

MBX 
M I N 

27 

-  s 

32 
-10 

38 
-  4 

36 
-  7 

43 

10 

40 

31 

44 

32 

41 
28 

36 
3 

33 
10 

40 

13 

41 
8 

48 

10 

47 

7 

51 
9 

43 
10 

S3 
1  1 

52 
1  1 

53 
14 

55 
16 

56 
14 

47 
14 

55 
14 

51 
19 

58 
20 

58 

17 

39 
10 

25 
1 

33 
2 

30 
-  2 

34 
-  2 

43.2 
9.8 

BOOIE 

MBX 

n  I N 

38 

-20 

30 
-  2 

44 

0 

33 
9 

41 
8 

39 
26 

45 

27 

37 
18 

30 
6 

35 
22 

33 
17 

S3 
4 

60 
10 

59 

5 

S7 
9 

50 
22 

57 

1  1 

S3 

1  1 

SB 
6 

52 
25 

45 

20 

53 
1  1 

55 
17 

55 
21 

S3 
17 

41 

12 

22 

5 

29 
-15 

24 

-10 

22 

-12 

24 

-11 

42.8 

8.7 

BRlOGEPORr 

MBX 
MIN 

28 

-20 

31 

-17 

38 

-  7 

42 
14 

50 
6 

48 

36 

SI 
34 

42 

23 

36 
13 

44 

18 

45 

10 

49 

9 

S8 
B 

51 

7 

53 
10 

59 
1  1 

61 
12 

56 
1  1 

62 
10 

63 
13 

52 
12 

61 
10 

64 
14 

63 
17 

63 
I  1 

58 

41 
14 

38 
-  6 

30 
5 

30 
0 

37 
1 

48.6 
9.3 

CEOBRVILLE 

MBX 
M  I  N 

28 
6 

29 
1 

25 
1 

40 

6 

40 

41 
31 

39 
34 

41 

31 

35 
13 

33 
15 

35 
27 

40 

20 

42 

19 

49 

21 

58 
30 

52 
30 

50 
25 

48 

25 

51 
25 

48 

28 

53 
25 

45 

21 

43 
24 

55 
33 

S7 
39 

52 
23 

32 
13 

25 
4 

32 
10 

31 
6 

30 
10 

41.3 
19.9 

OONNER  MEMORIRL  ST  PK 

MBX 
MIN 

26 
-  3 

30 
-  6 

35 
0 

40 

5 

39 
16 

38 
22 

38 
24 

37 
28 

3S 
5 

31 
6 

39 
10 

40 
10 

46 

12 

45 

1  1 

47 
1  1 

42 

12 

50 
14 

52 
14 

53 
14 

54 
14 

5S 
17 

49 

16 

54 

16 

56 
21 

57 
20 

55 
20 

35 
15 

23 
-  1 

31 
1 

30 
1 

31 
4 

41  .7 

1  1  .3 

OOTLE  5  SSE 

MBX 
MIN 

24 

-  2 

25 
-  3 

20 
-  1 

42 

IS 

46 
24 

48 
41 

47 

35 

46 
32 

34 

1  1 

42 
22 

42 

22 

45 

19 

48 
22 

53 
27 

SO 
29 

53 
27 

50 
25 

52 
25 

49 
26 

56 
26 

49 
25 

46 

23 

54 

27 

63 
28 

63 
34 

56 
26 

39 
14 

35 
S 

31 
15 

35 
6 

39 
25 

44  .6 

21  .0 

FLEMING  FISH  HNO  GHME 

MAX 
M  I  N 

25 

-  2 

23 
-  7 

19 
-  2 

41 
9 

44 

18 

48 

31 

48 

32 

45 
29 

34 
15 

44 

20 

43 
24 

41 

17 

45 

15 

50 
15 

47 
19 

SS 
19 

SO 
19 

51 
19 

SO 
18 

55 
21 

51 
20 

45 

16 

50 
21 

58 
21 

64 

20 

52 
26 

31 
12 

36 
4 

34 

8 

34 
4 

44 

I  1 

43.8 
15.9 

FORT  BIDHELL 

MAX 
MIN 

34 

7 

30 
4 

27 
5 

40 
21 

39 
23 

43 

32 

37 
33 

41 

29 

31 
12 

38 
21 

42 
23 

44 

20 

44 

16 

56 
21 

52 
26 

55 
27 

SO 
24 

51 
23 

62 
22 

51 
24 

48 
24 

42 
19 

50 
27 

60 
35 

S7 
4  1 

45 
22 

34 
14 

35 
6 

37 
10 

34 

40 

10 

43.2 

20.7 

(10N0  LAKE 

MRX 
MIN 

26 
6 

32 
7 

35 
10 

47 
16 

39 
17 

47 

30 

50 
31 

46 
30 

42 
13 

46 
26 

47 
24 

43 
20 

43 
21 

46 
19 

40 
20 

53 
25 

47 
23 

48 
24 

49 
23 

53 
23 

50 
23 

49 
22 

S3 
23 

52 
26 

54 
24 

58 
25 

42 

15 

36 
5 

30 
1  3 

25 
6 

36 
10 

44.0 
19.4 

SQUflH  VfiLLEY 

MRX 
MIN 

29 
-  8 

36 
-  5 

35 
-  5 

46 

3 

39 
13 

38 
32 

39 
32 

38 
27 

30 
6 

32 
7 

32 
10 

38 
10 

40 
13 

43 
13 

42 

13 

43 
14 

45 

15 

46 

16 

47 

17 

54 

15 

SO 
16 

46 

18 

52 
17 

56 
22 

56 
20 

53 
21 

35 
13 

24 

0 

29 
0 

29 
4 

32 
10 

40. S 
12.3 

SUSfiNVILLE  AIRPORT 

MRX 
MIN 

27 
0 

24 

0 

21 
-  3 

39 
-  8 

29 

48 

29 

46 

35 

41 

33 

33 
16 

49 
14 

44 

26 

45 
21 

47 

19 

SS 
20 

49 
24 

56 
22 

52 
23 

53 
24 

51 
24 

57 
24 

46 

22 

45 

20 

52 
27 

59 
25 

62 
25 

36 
28 

31 
15 

38 
5 

32 
8 

31 
8 

34 

17 

43.0 
18.3 

TRHOE  cirr 

MBX 
MIN 

26 
5 

35 
6 

34 

7 

42 
14 

37 
16 

39 
19 

40 
32 

38 
27 

32 
1  1 

32 
13 

37 
19 

39 
20 

40 
23 

37 
28 

34 
26 

36 
30 

39 
25 

39 
20 

40 
21 

42 

22 

43 
24 

45 
23 

44 

19 

45 
22 

45 
24 

51 
30 

39 
17 

25 
6 

28 
8 

26 
10 

30 
12 

37.4 
18.7 

TBHOE  VRLLEY  FHB  BP 

MRX 
MIN 

38 
-  6 

34 

-  2 

44 

3 

36 

40 

IS 

39 
33 

37 
33 

35 
23 

35 
7 

36 
24 

39 

41 

6 

41 

10 

30 
16 

37 
18 

39 
13 

36 

12 

47 

13 

48 
16 

47 
16 

47 

17 

54 

20 

50 
22 

53 
18 

42 

22 
8 

28 
6 

25 
5 

25 
0 

30 
13 

38.5 
13.3 

TERHO 

MRX 
MIN 

29 

-  5 

-16 

-14 

21 

14 

31 

30 

26 

5 

19 

20 

^9 

3 

4 

10 

10 

1  1 

11 

20 

2? 

17 

SO 
17 

SO 
22 

55 
28 

55 
20 

45 

21 

26 
3 

33 
-  2 

28 
-  2 

30 
2 

34 
24 

40.7 
12.3 

TRUCKEE  RBNGER  STRTION 

MAX 
MIN 

28 
-  8 

27 
-  3 

28 

-  2 

39 
0 

35 
IS 

38 
23 

39 
32 

36 
27 

33 
6 

30 

7 

34 

12 

34 

8 

38 
8 

43 

12 

43 

12 

39 
14 

47 

16 

47 

16 

49 
16 

52 
16 

SO 
17 

44 

18 

49 

17 

53 
23 

S3 
20 

50 
20 

4  0 
1  4 

2 1 
0 

28 
1 

^0 

27 

1 

I  1  .5 

HOOOFOROS 
• 

MRX 
MIN 

39 
-  4 

35 
1 

49 
4 

44 

26 

48 

30 

48 

34 

44 

23 

36 
12 

45 
32 

43 

16 

53 
22 

60 
31 

62 
32 

57 
33 

S9 
35 

S3 
30 

55 
31 

59 
32 

56 
28 

52 
32 

53 
28 

SO 
22 

64 
32 

65 
40 

52 
22 

30 
16 

42 

7 

31 
9 

34 

I  1 

36 
17 

48.5 
22.9 

CENTRAL  COAST 
ORRINRGE  0' 

BEN  LOnONO  4 

MRX 
MIN 

58 
25 

65 
29 

64 

26 

60 
34 

61 
30 

58 
46 

56 
45 

57 
48 

54 

35 

62 
41 

63 
37 

69 
30 

75 
32 

78 
33 

69 
34 

77 
34 

79 
34 

78 
35 

81 
35 

78 
37 

78 
35 

7S 
37 

72 
35 

75 
35 

73 
38 

62 
40 

S6 
26 

56 
23 

52 
28 

57 
23 

48 
28 

66.0 
33.9 

BERKELEY 

MRX 
MIN 

55 
41 

57 
45 

55 
39 

54 
44 

SI 
40 

SS 
46 

54 
47 

54 

47 

51 
39 

54 
45 

58 
42 

60 
4  3^ 

63 
44 

67 
46 

60 
45 

64 
42 

67 
43 

64 
42 

63 
43 

61 
42 

63 
42 

64 

45 

61 
44 

65 
45 

61 
46 

56 
45 

54 

37 

53 
37 

50 
36 

53 
34 

50 
4  1 

58.0 
42.5 

BURL INGRME 

MAX 
MIN 

56 
34 

58 
35 

55 
34 

56 
42 

55 
38 

58 
48 

62 
SO 

57 
SO 

53 
43 

56 
45 

54 
44 

56 
38 

58 

37 

61 
37 

60 
38 

64 

36 

64 
40 

64 
36 

57 
37 

55 
40 

58 
36 

SB 
42 

57 
40 

58 
43 

62 
40 

58 
47 

52 
35 

54 
30 

50 
29 

S3 
32 

57.3 
39.3 

CARMEL  VRLLEY 

MAX 
MIN 

59 
28 

60 
31 

61 
31 

56 
35 

64 
34 

55 
45 

62 
48 

S6 
49 

51 
34 

60 
43 

63 
38 

67 
38 

76 
41 

83 
46 

74 
46 

77 
43 

75 
45 

80 
45 

82 
46 

80 
48 

78 
45 

72 
45 

74 
42 

77 
44 

74 
46 

59 
42 

52 

30 

54 

25 

54 

31 

58 
26 

57 
28 

66.1 
39.3 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

60 
33 

58 
33 

52 
34 

55 
36 

58 
48 

57 
49 

55 
37 

51 
39 

50 
42 

56 
38 

54 

38 

56 
37 

58 

37 

45 

37 

55 
37 

46 

38 

49 
37 

55 
37 

57 
34 

57 
37 

62 
39 

56 
41 

56 
34 

53 
29 

49 

33 

50 
28 

50 
33 

54  .2 

36  .9 

GILROY 

MAX 
MIN 

59 
25 

56 
26 

60 
27 

59 
33 

57 
30 

56 
36 

61 
39 

60 
SO 

56 
31 

52 
41 

57 
44 

58 
34 

64 
34 

64 

35 

68 
34 

62 
36 

65 
35 

68 
35 

64 
34 

67 
38 

67 
34 

69 

37 

71 
35 

69 
"3 

70 
37 

71 
32 

57 
29 

52 
24 

55 
32 

51 
21 

56 
29 

61  .3 
33.7 

MRLF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

36 

37 

35 

56 
35 

54 

38 

54 
48 

S4 
49 

52 
42 

50 
41 

SS 
45 

SB 
42 

60 
41 

67 
42 

62 
52 

63 
43 

56 
45 

70 
47 

70 
48 

65 
41 

65 
42 

70 
4  1 

64 
45 

59 
45 

59 
40 

61 
4  1 

58 
42 

51 
31 

52 
31 

46 
33 

51 
30 

48 

36 

SB. 6 
40  .8 

nOLLlSTER  I  SH 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MRX 
MIN 

51 
17 

o8 
17 

50 
20 

60 
38 

62 
41 

60 
43 

54 
33 

60 
39 

73 
29 

75 
27 

71 
28 

73 
28 

76 
27 

82 

27 

73 
30 

74 

27 

74 
27 

73 
28 

54 

25 

55 
IS 

58 
16 

55 
1  6 

52 
18 

64  .5 
26  .9 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MRX 
MIN 

59 
30 

58 
32 

57 
23 

56 
34 

55 
28 

56 
45 

58 
46 

56 
45 

50 

1> 
m 

S3 
41 

61 
38 

63 
31 

SB 
32 

64 

32 

60 
29 

66 
28 

65 
32 

66 
32 

65 
31 

66 
32 

67 
30 

63 
34 

70 
31 

73 
35 

71 
35 

70 
46 

55 
24 

62 
22 

48 

27 

53 
22 

55 
27 

60.3 
32  .4 

LOS  GAIOS 

MAX 
MIN 

58 
29 

57 
30 

56 
27 

55 
36 

58 
32 

61 
46 

60 
46 

SS 
45 

50 
33 

58 
41 

60 
43 

60 
32 

62 
32 

65 
35 

61 
33 

6S 
33 

65 
37 

65 
33 

63 
33 

65 
35 

70 
34 

65 
38 

65 
35 

70 
36 

68 
36 

59 
44 

52 
27 

54 

25 

49 

27 

55 
24 

49 

30 

59.8 
34  .4 

MARTINEZ  MBIER  PLBNI 

MRX 
MIN 

54 

32 

59 
31 

56 
30 

51 
38 

56 
35 

59 
44 

60 
47 

57 
49 

56 
38 

53 
38 

54 
43 

54 
36 

56 
37 

58 
36 

56 
37 

SS 
36 

55 
39 

48 
38 

47 

39 

SO 
38 

54 
38 

54 

37 

54 
33 

61 
37 

59 
38 

57 
45 

56 
37 

55 
27 

51 
33 

52 
26 

52 
33 

54  .8 
35  .9 

MONTEREY 

MRX 
MIN 

55 
35 

58 
37 

58 
38 

56 
4  1 

56 
40 

55 
47 

58 
47 

55 
47 

51 
38 

56 
44 

59 
40 

62 
40 

66 
37 

75 
42 

70 
51 

64 
46 

70 
47 

70 
46 

78 
48 

68 
48 

70 
46 

68 
50 

E7 
17 

68 
43 

63 
45 

56 
46 

52 
35 

53 
34 

52 
35 

54 

32 

52 
37 

61  .1 
42  .2 

MONTEREY  FflB  BP 

MBX 
MIN 

56 
35 

59 
36 

59 
36 

57 
36 

56 
38 

57 
45 

59 
49 

57 
53 

54 
46 

58 
50 

60 
42 

65 
41 

71 
39 

73 
42 

73 
47 

64 
42 

72 
44 

77 
46 

70 
47 

56 
47 

70 
44 

66 
4B 

65 
44 

68 
42 

62 
44 

55 
50 

54 
36 

53 
35 

S3 
38 

54 

30 

55 
42 

61  .9 
42.4 

MORRO  BBT  FIRE  OEPI 

MRX 
MIN 

56 
37 

59 
37 

58 
34 

57 
33 

60 
35 

62 
44 

57 
47 

60 
50 

"  57 
40 

56 
40 

50 
44 

58 
40 

67 
42 

75 
45 

60 
42 

68 
40 

66 
38 

77 
46 

78 
45 

74 
44 

63 
4  1 

75 
43 

63 
41 

64 
44 

76 
47 

64 
46 

61 
4  1 

SS 
30 

55 
32 

55 
36 

56 
37 

63.6 
40  . 7 

MOUNT  OIRBlO  N  CBTE 

MRX 
MIN 

57 
28 

57 
29 

57 
33 

57 
36 

48 

36 

48 

36 

49 

32 

50 
29 

52 
30 

55 
34 

46 

27 

52 
29 

62 
39 

65 
42 

66 
43 

56 
43 

67 
45 

66 
47 

72 
46 

73 
48 

72 
47 

70 
47 

69 
46 

69 

so 

71 
46 

70 
37 

52 
25 

46 

32 

52 
25 

50 
28 

42 

34 

59.0 
37.2 

MOUNT  HAMILTON 

MRX 
MIN 

48 

33 

26 

49 

37 

45 

31 

47 

31 

45 
39 

4; 

37 

43 

29 

33 
21 

40 

30 

45 

33 

SB 
38 

66 
51 

72 
59 

69 
58 

65 
53 

69 
51 

67 
56 

71 
SB 

68 
58 

60 
S3 

60 
48 

62 
45 

64 

45 

65 
52 

SS 
32 

35 
23 

37 
23 

34 
IB 

38 

18 

36 
23 

52.7 
39.1 

NBCIHIENTQ  OBM 

MRX 
MIN 

55 
25 

62 
25 

62 
27 

6S 
25 

63 
28 

57 
37 

61 
39 

67 
44 

59 
38 

53 
38 

51 
39 

58 
33 

63 
34 

59 
34 

72 
34 

69 
35 

72 
35 

73 
38 

76 
36 

78 
39 

77 
35 

73 
36 

74 

33 

72 
37 

74 

38 

76 
39 

61 
30 

55 
19 

60 
22 

51 
26 

54 

23 

65.2 
32.9 

NEWARK 

MRX 
MIN 

57 
34 

55 
35 

SS 
35 

S3 
35 

55 
38 

SS 
4S 

57 
48 

S9  54 
48  39 

SEE  RE 

50  55 
40  42 

ERENCE 

57 
41 

Wl 

58     59  62 
40     40  40 

>  FOLLOWING 

57 
40 

)Tr: 

59 
4  1 

ION 

58 
40 

INOE 

59 
40 

( 

59 
38 

61 
41 

67 
43 

60 
42 

61 
42 

65 
42 

65 
44 

64 
34 

52 
32 

53 
35 

46 

31 

51 
34 

57.4 
39.3 

16 


DRILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

a 

1 

2 

3 

g 

-f 

g 

g 

1  0 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

I  8 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

OflKinNO  HSO  RP 

MBX 

S3 

57 

SS 

60 

57 

57 

SB 

57 

54 

60 

58 

59 

59 

63 

57 

58 

61 

60 

55 

58 

63 

68 

63 

63 

59 

55 

56 

S3 

62 

SO 

52 

57.4 

MIN 

37 

43 

38 

46 

42 

52 

52 

50 

43 

4  7 

45 

40 

4  7 

47 

4  1 

39 

42 

4  3 

40 

40 

38 

43 

40 

43 

45 

35 

37 

32 

42 

42.1 

onKLRNO  nusEun 

MAX 

56 

59 

52 

56 

53 

57 

55 

54 

51 

56 

54 

60 

60 

67 

58 

63 

59 

58 

57 

56 

65 

59 

60 

68 

61 

SS 

S2 

52 

48 

51 

47 

56.7 

MIN 

36 

4  I 

34 

42 

39 

48 

50 

5 1 

38 

4  4 

4  1 

39 

4  1 

44 

4  1 

39 

4  2 

40 

4 1 

40 

4  1 

41 

30 

39 

40.7 

PflLO  BLTO  JR.  MUSEUM 

MBX 

55 

55 

57 

S3 

55 

SS 

60 

62 

52 

53 

58 

56 

59 

59 

63 

59 

60 

61 

63 

60 

60 

67 

61 

60 

66 

54 

52 

52 

46 

50 

57. 4 

MIN 

30 

32 

29 

3D 

35 

46 

46 

46 

37 

39 

4  3 

36 

35 

35 

35 

35 

37 

36 

36 

38 

40 

39 

38 

33 

27 

3 1 

26 

29 

35.8 

PflSO  ROBLES 

MBX 

54 

53 

61 

59 

59 

61 

84 

63 

56 

59 

61 

65 

70 

75 

74 

75 

76 

75 

81 

78 

76 

75 

74 

76 

76 

65 

56 

55 

55 

56 

54 

65.7 

MIN 

1 9 

20 

20 

23 

27 

33 

4  1 

4  1 

36 

37 

37 

30 

29 

25 

23 

26 

28 

30 

26 

27 

26 

29 

27 

30 

38 

33 

1  4 

2 1 

1 9 

1 9 

27.8 

PnSO  ROBLES  FHH  HP 

MBX 

SO 

51 

57 

57 

57 

59 

61 

59 

51 

56 

54 

62 

69 

71 

68 

72 

71 

74 

77 

75 

73 

71 

70 

72 

72 

60 

52 

56 

S3 

62 

52 

62.4 

MIN 

24 

24 

25 

28 

29 

33 

42 

42 

34 

34 

33 

29 

29 

29 

27 

29 

29 

32 

29 

30 

29 

30 

29 

32 

32 

38 

22 

25 

29  .4 

PINNSCLES  NBT  MONUMENT 

MBX 

55 

57 

58 

60 

56 

62 

53 

bS 

59 

50 

54 

60 

67 

70 

75 

75 

78 

70 

79 

81 

81 

74 

74 

76 

77 

77 

58 

50 

51 

SO 

51 

64.3 

MIN 

24 

27 

27 

27 

30 

33 

40 

3 1 

32 

3 1 

42 

3 1 

32 

34 

36 

34 

36 

^* 

35 

35 

34 

38 

39 

1 9 

1 8 

20 

2 1 

31  .6 

PISMO  BESCH 

MBX 

62 

61 

59 

65 

67 

65 

62 

58 

57 

58 

60 

65 

69 

75 

74 

72 

76 

78 

74 

73 

70 

72 

67 

82 

79 

64 

62 

58 

56 

59 

S6 

66.3 

MIN 

35 

38 

35 

35 

35 

44 

49 

49 

4  1 

44 

42 

39 

44 

4  3 

4  3 

4  1 

38 

45 

38 

38 

38 

40 

46 

46 

42 

40.5 

POINT  PIEORPS  BLBNCflS 

MBX 

58 

57 

57 

57 

59 

55 

57 

59 

57 

58 

58 

58 

61 

62 

63 

58 

61 

63 

63 

62 

51 

61 

61 

61 

60 

58 

SS 

55 

54 

S3 

54 

58.5 

MIN 

4  I 

45 

4  1 

46 

40 

45 

46 

46 

4  1 

44 

44 

48 

42 

52 

50 

48 

48 

43 

SO 

48 

46 

43 

45 

45 

4S 

44  .2 

PORT  CHICBCO  NBVBL  DEP 

MBX 

57 

49 

49 

52 

54 

59 

58 

59 

51 

62 

S7 

58 

57 

57 

56 

60 

50 

52 

48 

52 

50 

60 

58 

65 

59 

58 

60 

56 

57 

52 

54 

56.1 

MIN 

30 

3D 

25 

25 

27 

3 1 

32 

47 

32 

4  1 

32 

32 

35 

3 1 

33 

37 

33 

33 

37 

33 

30 

33 

34 

36 

22 

29 

21 

28 

32. S 

PRIEST  VBLLET 

MAX 

52 

49 

60 

56 

59 

55 

57 

52 

42 

S3 

46 

65 

65 

70 

77 

70 

72 

69 

78 

77 

72 

70 

69 

72 

74 

61 

48 

48 

44 

48 

43 

60.5 

MIN 

1 6 

19 

18 

23 

23 

30 

38 

40 

33 

32 

33 

27 

25 

25 

25 

26 

25 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

27 

28 

23 

22 

'  ' 

16 

IS 

24  .9 

REDWOOD  CI TT 

MAX 

59 

62 

5S 

59 

se 

60 

62 

58 

51 

62 

61 

62 

64 

66 

60 

62 

67 

64 

62 

67 

69 

64 

64 

69 

69 

59 

54 

58 

47 

54 

52 

60.7 

MIN 

3 1 

28 

28 

48 

35 

35 

46 

49 

37 

4  3 

42 

34 

34 

34 

35 

34 

36 

34 

34 

36 

36 

39 

36 

43 

30 

27 

30 

25 

32 

35.6 

RICHMOND 

MBX 

57 

59 

55 

56 

55 

60 

57 

56 

51 

54 

54 

56 

58 

63 

61 

62 

58 

60 

61 

SB 

63 

61 

64 

67 

64 

55 

54 

55 

SO 

55 

52 

57.8 

MIN 

36 

37 

33 

44 

37 

49 

49 

48 

38 

4  5 

42 

39 

4  1 

45 

39 

39 

4  1 

38 

40 

37 

38 

4  1 

39 

41 

4  1 

45 

32 

34 

30 

42 

39.8 

SBINT  nSRTS  COLLEGE 

MAX 

S3 

53 

55 

54 

54 

54 

55 

54 

53 

51 

55 

56 

55 

58 

55 

60 

58 

58 

58 

59 

59 

50 

57 

53 

63 

60 

61 

S8 

58 

60 

47 

56.3 

MIN 

2B 

30 

23 

33 

34 

34 

34 

35 

30 

42 

4  1 

40 

33 

32 

32 

29 

34 

35 

34 

34 

33 

35 

33 

33 

3  3 

38 

20 

28 

35 

35 

33.0 

SBL  INflS  3  E 

MAX 

60 

61 

61 

59 

S9 

60 

59 

56 

54 

57 

61 

67 

71 

75 

73 

70 

74 

76 

80 

76 

76 

73 

70 

76 

70 

59 

SS 

55 

S3 

56 

52 

64.6 

MIN 

30 

29 

3 1 

36 

32 

39 

48 

50 

36 

45 

40 

39 

40 

45 

4  3 

38 

4  2 

4  I 

47 

45 

37 

48 

40 

40 

40 

48 

32 

27 

30 

25 

30 

38.4 

SBUlNflS  FBB  HP 

MAX 

54 

59 

59 

55 

58 

56 

57 

55 

S3 

56 

60 

64 

68 

73 

70 

69 

71 

73 

77 

72 

75 

71 

68 

74 

57 

57 

S3 

53 

53 

S4 

54 

62.5 

MIN 

28 

26 

32 

34 

3 1 

44 

49 

47 

36 

45 

38 

39 

39 

44 

45 

39 

4  2 

40 

46 

4  3 

38 

44 

40 

4  1 

4  0 

39 

32 

26 

3  1 

26 

3 1 

37.9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

56 

57 

55 

55 

53 

54 

54 

54 

51 

55 

56 

58 

59 

63 

58 

67 

61 

60 

59 

60 

69 

60 

57 

69 

57 

54 

55 

51 

51 

54 

52 

57.2 

MIN 

3S 

38 

38 

42 

38 

49 

49 

4  9 

37 

38 

42 

4  1 

4  1 

47 

44 

4  2 

44 

4  2 

4  1 

4  1 

4  1 

44 

44 

4  2 

4  3 

45 

38 

32 

35 

3 1 

37 

41  .0 

SPN  FRBNCISCO  HSO  HP 

MAX 

52 

57 

52 

S4 

55 

57 

59 

56 

51 

56 

55 

57 

58 

63 

56 

61 

61 

57 

55 

55 

50 

59 

59 

64 

57 

54 

52 

53 

45 

49 

52 

55.9 

MIN 

34 

36 

34 

40 

37 

48 

49 

43 

38 

44 

42 

38 

37 

37 

39 

38 

39 

39 

38 

40 

38 

42 

39 

40 

4  ! 

42 

38 

33 

35 

30 

35 

38.8 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

MBX 

57 

57 

52 

56 

53 

55 

56 

SS 

52 

56 

56 

57 

59 

63 

58 

64 

55 

SB 

53 

58 

65 

55 

61 

68 

60 

56 

53 

51 

49 

53 

52 

56.5 

MIN 

** 

42 

45 

" 

48 

SO 

*^ 

44 

46 

46 

47 

48 

5 1 

47 

4  5 

47 

44 

44 

44 

4  5 

47 

47 

4  8 

49 

46 

44 

4  1 

39 

40 

44 

45.5 

SBN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

54 

59 

54 

53 

55 

54 

56 

S3 

48 

52 

55 

58 

70 

74 

65 

68 

70 

70 

75 

72 

71 

68 

60 

65 

55 

52 

50 

SI 

45 

51 

SO 

59.1 

MIN 

31 

30 

29 

37 

34 

4  8 

45 

48 

39 

4  2 

36 

36 

4  2 

48 

42 

35 

47 

45 

38 

4  2 

37 

44 

39 

37 

38 

44 

26 

26 

33 

26 

32 

39.0 

SBN  JOSE 

MAX 

57 

56 

53 

54 

59 

58 

60 

58 

51 

56 

54 

60 

60 

62 

61 

SB 

60 

60 

59 

60 

69 

66 

61 

65 

64 

62 

52 

53 

48 

51 

52 

58.0 

MIN 

30 

33 

30 

39 

35 

49 

48 

5 1 

37 

4  3 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

40 

38 

37 

40 

38 

40 

38 

30 

28 

3 1 

27 

35 

37.3 

SBN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

53 

60 

56 

61 

60 

54 

SS 

56 

56 

S3 

62 

56 

70 

76 

79 

73 

76 

61 

78 

82 

73 

77 

70 

72 

78 

72 

60 

55 

55 

55 

56 

65.5 

MIN 

35 

39 

34 

35 

36 

44 

4  3 

4  3 

40 

36 

44 

46 

44 

40 

40 

39 

36 

47 

45 

45 

40 

36 

33 

44 

50 

45 

42 

32 

3 1 

33 

30 

39.6 

SBN  MBTEO 

MAX 

58 

59 

57 

58 

56 

60 

66 

57 

52 

57 

59 

61 

64 

67 

60 

66 

64 

66 

62 

61 

64 

64 

64 

70 

65 

64 

53 

54 

49 

55 

55 

60.4 

MIN 

4  1 

35 

32 

4  3 

39 

51 

5 1 

42 

4  I 

45 

39 

38 

40 

42 

38 

39 

38 

4  1 

39 

39 

42 

39 

46 

4  1 

43 

33 

32 

34 

27 

29 

39. S 

SHNTH  CLBRB  UNIVERSITY 

MAX 

56 

57 

56 

53 

54 

57 

59 

55 

49 

S6 

56 

56 

58 

60 

58 

57 

-61 

58 

57 

SB 

58 

61 

61 

64 

63 

54 

51 

53 

46 

51 

49 

56.5 

MIN 

33 

31 

29 

37 

33 

47 

45 

47 

35 

40 

41 

34 

32 

32 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

37 

36 

36 

37 

42 

28 

27 

28 

26 

25 

34  .9 

SBNTB  CRUZ 

SB 

59 

56 

58 

57 

60 

54 

55 

54 

SB 

57 

64 

73 

81 

72 

73 

73 

74 

80 

79 

72 

71 

70 

71 

64 

SO 

56 

55 

54 

S5 

SI 

MIN 

26 

34 

29 

34 

32 

48 

44 

4  9 

33 

4  3 

39 

38 

36 

36 

37 

36 

38 

37 

38 

40 

38 

40 

38 

37 

40 

40 

30 

25 

30 

24 

28 

35.? 

UPR  SBN  LEBNORO  F ILIER 

MAX 

S5 

57 

59 

54 

54 

S3 

54 

55 

S3 

50 

55 

57 

58 

59 

63 

60 

65 

64 

65 

63 

63 

66 

61 

64 

69 

64 

56 

S3 

52 

49 

51 

58.1 

MIN 

34 

36 

35 

34 

37 

38 

47 

47 

35 

35 

40 

40 

42 

44 

41 

39 

39 

41 

40 

38 

40 

42 

40 

39 

4  1 

43 

31 

30 

31 

28 

28 

37.9 

hBlNuT  creek  2  ESE 

MAX 
M  1  N 

HBTSONVILLE  HBTERHORKS 

MAX 

57 

56 

58 

58 

SS 

57 

55 

56 

58 

54 

59 

59 

66 

70 

72 

67 

70 

73 

71 

73 

72 

73 

71 

66 

72 

67 

59 

54 

52 

51 

54 

62.4 

MIN 

29 

32 

30 

33 

34 

35 

47 

49 

37 

39 

36 

37 

33 

39 

38 

38 

40 

4  1 

40 

40 

39 

40 

38 

40 

39 

42 

31 

27 

30 

27 

29 

36. S 

hOODSIDE  FIRE  STB  I 

MHX 

59 

61 

58 

57 

59 

58 

60 

55 

52 

61 

61 

53 

64 

70 

64 

66 

69 

70 

57 

66 

74 

66 

66 

72 

67 

55 

54 

55 

47 

55 

48 

61.3 

niN 

27 

26 

27 

35 

32 

49 

36 

33 

3 1 

30 

32 

32 

35 

33 

32 

34 

34 

36 

33 

35 

36 

32 

27 

24 

27 

22 

27 

33.0 

SBN  JOBQUIN 

DRBINBGE  OS 

> 

BNT lOCH  F IBREBOHRD  ML 

MAX 

58 

56 

52 

52 

49 

MIN 

38 

4  1 

3 1 

3 1 

33 

36 

37 

37 

35 

25 

36 

30 

33 

37 

39 

29 

32 

32 

30 

BNT lOCM  PUMPING  PL  3 

MAX 

52 

52 

52 

48 

48 

46 

51 

59 

57 

51 

47 

59 

55 

56 

46 

41 

56 

42 

51 

41 

50 

56 

46 

54 

62 

58 

58 

52 

54 

SO 

S3 

51  .8 

MIN 

32 

3D 

23 

28 

32 

38 

46 

38 

39 

3 1 

32 

28 

30 

34 

34 

38 

38 

38 

38 

38 

33 

34 

34 

40 

38 

28 

30 

29 

30 

34.0 

BSH  MOUNTAIN 

MAX 

47 

52 

46 

55 

59 

S3 

48 

54 

50 

40 

51 

47 

60 

62 

67 

70 

64 

68 

66 

64 

68 

65 

71 

66 

66 

70 

57 

49 

50 

SO 

49 

57.9 

MIN 

27 

27 

26 

31 

34 

34 

40 

4  3 

37 

3 1 

32 

33 

34 

38 

4  I 

42 

39 

36 

36 

44 

40 

40 

42 

4  1 

4  1 

42 

36 

26 

27 

27 

27 

3S.4 

SUBERRT   I  Nh 

MAX 

47 

42 

51 

52 

SO 

48 

SS 

49 

45 

45 

40 

57 

58 

68 

69 

71 

66 

65 

72 

67 

60 

67 

65 

62 

66 

57 

46 

44 

44 

45 

47 

5S.5 

MIN 

25 

27 

29 

35 

33 

36 

4  3 

3 1 

32 

36 

32 

32 

4  1 

4  3 

46 

4  1 

45 

45 

4  1 

43 

43 

44 

39 

44 

40 

26 

27 

29 

27 

28 

36.4 

BBKERSF lELO  HSQ  BP 

MAX 

52 

52 

57 

62 

52 

63 

63 

64 

52 

52 

52 

62 

62 

63 

58 

48 

55 

45 

57 

50 

45 

71 

63 

67 

71 

64 

54 

56 

56 

S3 

61 

57.5 

MIN 

30 

26 

29 

33 

38 

36 

SO 

4  1 

37 

36 

4  3 

35 

37 

37 

34 

36 

39 

40 

37 

3  I 

38 

36 

35 

39 

40 

42 

35 

30 

28 

34 

33 

36.0 

BflLCM  POWER  MOUSE 

MBX 

44 

42 

45 

48 

49 

48 

53 

52 

45 

47 

47 

53 

54 

56 

61 

60 

57 

57 

52 

62 

60 

61 

60 

58 

59 

59 

55 

43 

44 

45 

48 

52.7 

niN 

28 

28 

30 

32 

33 

38 

43 

44 

36 

34 

40 

35 

38 

40 

44 

45 

39 

44 

45 

47 

39 

43 

48 

39 

4  1 

40 

39 

37,7 

BLRCKNELLS  CORNER  2HNH 

MAX 

49 

48 

57 

52 

65 

63 

62 

52 

52 

49 

55 

56 

56 

55 

54 

49 

42 

49 

48 

50 

51 

67 

59 

51 

49 

49 

50 

55 

53.8 

25 

25 

25 

29 

34 

44 

44 

34 

32 

35 

28 

31 

38 

32 

31 

29 

30 

29 

29 

26 

29 

37 

39 

26 

25 

28 

35 

31  .5 

BUTTONHILLOH 

MAX 

51 

51 

50 

se 

61 

53 

64 

62 

64 

53 

51 

52 

58 

60 

59 

57 

45 

46 

42 

53 

46 

45 

63 

60 

65 

69 

61 

53 

54 

S4 

S3 

55.2 

MIN 

20 

23 

21 

23 

27 

32 

35 

.2 

37 

29 

39 

26 

27 

25 

27 

32 

37 

37 

37 

34 

35 

35 

31 

30 

32 

33 

29 

21 

21 

25 

23 

23.8 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

MAX 

37 

44 

42 

46 

41 

40 

41 

42 

34 

33 

37 

42 

47 

48 

54 

52 

59 

62 

66 

62 

61 

64 

59 

58 

60 

60 

41 

33 

34 

34 

37 

47.4 

MIN 

21 

23 

22 

24 

26 

25 

35 

33 

19 

20 

25 

26 

28 

26 

31 

31 

32 

34 

34 

34 

34 

36 

33 

34 

35 

31 

IB 

14 

IS 

IS 

15 

26.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STRTION 

■  DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CntIP  PBRDEE 

MBX 
MIN 

53 
32 

47 

29 

46 

29 

SO 
33 

48 

34 

51 
36 

49 
45 

54 
48 

S3 
32 

46 

32 

45 

35 

49 

35 

54 

37 

58 
36 

57 
36 

57 
35 

51 
33 

47 

32 

4  1 
32 

45 

33 

48 

35 

42 

33 

50 
33 

57 
36 

61 
39 

65 
42 

53 
27 

53 
27 

49 

3  1 

47 
3  1 

48 

31 

50.3 
34  .2 

CBIHErS  Vr  BULL  RUN  RH 

MAX 
MIN 

47 

2 1 

49 

20 

47 

22 

S3 
28 

53 
30 

52 
32 

SO 
44 

56 
47 

S2 
33 

55 
35 

46 

33 

48 

29 

60 
32 

58 
32 

61 
34 

63 
35 

60 
32 

59 
34 

49 
28 

58 
37 

58 
30 

58 
35 

65 
37 

63 
35 

61 
36 

55 
36 

55 
25 

45 
22 

42 

25 

47 
22 

48 
24 

54.3 
31.1 

CHERRY  VBLLEr  OHM 

MAX 
MIN 

43 
20 

SO 
2S 

49 

31 

45 

27 

46 
31 

40 

37 

44 

33 

3S 
IB 

38 
19 

45 

26 

46 

28 

57 
33 

62 
40 

62 
37 

63 
40 

69 
40 

69 
35 

67 
41 

65 
37 

68 
39 

62 
36 

61 
38 

63 
40 

65 
34 

43 
1  9 

36 
1 5 

36 
1 3 

36 
1  6 

36 
1 6 

51  .9 
30  .0 

COBLINGA 

MBX 
MIN 

49 

21 

52 
22 

49 

2? 

55 
23 

58 
23 

58 
37 

62 
40 

59 
47 

55 
4  1 

SS 
39 

53 
42 

59 
30 

61 
31 

54 

30 

58 
30 

55 
29 

57 
27 

SO 
32 

51 
30 

56 
29 

SI 
27 

53 
29 

69 
28 

69 
33 

71 
32 

68 
34 

59 
28 

55 
22 

51 
28 

51 
22 

57 
23 

56.8 
30  .2 

CORCORRN  IRRIG  OIST 

MBX 
MIN 

so 

23 

SI 
25 

54 

25 

57 
29 

51 
37 

56 
35 

60 
42 

60 
44 

SS 
36 

52 
32 

51 
42 

57 
30 

57 
28 

56 
30 

52 
32 

50 
34 

44 

38 

45 

38 

46 

37 

43 

31 

44 

36 

61 
35 

59 
34 

63 
31 

68 
34 

64 
33 

53 
34 

53 
25 

52 
24 

52 
28 

56 
30 

53.9 
32.7 

DENfllR  3  NNE 

MBX 
MIN 

SO 
22 

48 

22 

52 
23 

55 
34 

46 

35 

49 
42 

59 
45 

57 
43 

SI 
35 

46 
39 

51 
36 

57 
30 

54 

30 

54 
33 

48 

32 

43 

37 

45 
40 

43 

38 

42 
38 

43 

37 

47 
37 

45 
38 

S3 
37 

59 
33 

66 
33 

56 
36 

S3 

53 
22 

43 

29 

S3 
22 

S3 
29 

50.9 
33.5 

OUDLErS 

MBX 
MIN 

ELECIRfl  POWER  HOUSE 

MBX 
MIN 

SS 
23 

52 
21 

54 

25 

52 
36 

51 
3 1 

51 
43 

55 
47 

56 
48 

51 
30 

4B 

38 

56 
30 

59 
30 

64 

29 

65 
29 

64 

30 

65 
31 

62 
31 

60 
30 

60 
30 

64 

31 

S9 
31 

67 
33 

66 
33 

64 

32 

69 
33 

66 
37 

S3 

52 
22 

51 
23 

51 
23 

SI 
26 

57.8 
31.1 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MBX 
MIN 

51 
26 

51 
20 

53 
22 

56 
32 

49 
39 

57 
36 

62 
38 

59 
46 

52 
35 

49 
37 

SO 
44 

59 
32 

58 
28 

58 
29 

55 
28 

50 
38 

45 

36 

43 
40 

44 

39 

45 

31 

46 

36 

55 
34 

59 
32 

65 
36 

68 
37 

62 
40 

57 

S3 

SO 

52 

57 
27 

53.9 

FRESNO  WSO  flP 

MAX 
MIN 

48 

26 

46 

26 

52 
27 

56 
30 

43 

39 

52 
40 

60 
46 

SB 
4S 

48 

37 

48 
38 

49 
38 

58 
32 

57 
32 

55 
32 

53 
34 

44 

4  1 

45 
38 

43 

39 

SO 
36 

46 
38 

47 

39 

60 
38 

60 
35 

63 
34 

67 
35 

62 
36 

50 

50 

50 

50 

55 

52.4 

FRIHNT  GOVERNMENT  CHMP 

MAX 
MIN 

45 

21 

50 
24 

48 

26 

62 
30 

62 
34 

46 

37 

52 
42 

61 
40 

62 
35 

SO 
29 

48 

38 

56 
34 

62 
33 

61 
32 

61 
32 

61 
30 

45 

37 

50 
37 

45 
37 

60 
34 

47 
35 

46 
35 

61 
29 

60 
31 

64 

39 

63 
4  I 

57 

SO 

52 
28 

51 

51 

54.7 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

47 
1  1 

47 
14 

56 
19 

52 
20 

S3 
22 

46 

28 

49 
42 

46 
38 

41 
31 

38 
25 

39 
32 

57 
25 

65 
27 

72 
27 

77 
30 

76 
29 

74 
29 

72 
30 

76 
33 

70 
31 

57 
28 

67 
'  30 

63 
30 

67 
29 

70 
31 

64 

28 

63 

43 

43 

43 

48 

57.8 

GRRNT  GROVE 

MBX 
MIN 

33 
15 

36 
16 

39 
18 

48 

27 

46 

26 

45 

30 

38 
30 

42 

29 

32 
1  5 

29 
16 

38 
22 

40 
24 

SS 
31 

52 
37 

65 
39 

60 
36 

57 
37 

61 
37 

60 
39 

60 
38 

59 
37 

58 
36 

55 
35 

59 
37 

57 
37 

61 
33 

48 

23 

32 

25 

28 

46.8 

HBNFORO 

MBX 
MIN 

49 

23 

50 
24 

52 
24 

58 
26 

56 
31 

53 
34 

60 
38 

59 
43 

54 

36 

51 
32 

SO 
35 

58 
28 

58 
27 

50 
29 

52 
30 

51 
30 

49 

37 

45 

37 

45 

35 

44 

33 

45 
31 

62 
34 

57 
33 

62 
3  1 

66 
31 

62 
3  1 

56 

53 

54 

52 

57 

54  .0 

HETCH  hETCHT 

MBX 
MIN 

46 

20 

42 

20 

49 
24 

45 
28 

46 

30 

44 

39 

48 

36 

38 
25 

36 
25 

44 

28 

45 

29 

49 

30 

53 
36 

57 
38 

59 
38 

59 
37 

64 
36 

72 
39 

63 
4  1 

63 
35 

64 
34 

64 

32 

60 
34 

63 
36 

64 

3  1 

49 

35 

40 

39 

36 

51  .2 

HUNTINGTON  LAKE 

MBX 
MIN 

44 

13 

49 

16 

49 

29 

45 

28 

47 

27 

45 
34 

51 
36 

40 
25 

39 
2  1 

39 
24 

48 
24 

57 
34 

62 
33 

65 
35 

62 
34 

59 
35 

65 
35 

63 
37 

61 
35 

60 
36 

63 
32 

60 
34 

60 
36 

61 

36 

62 
36 

59 
32 

38 

32 

30 

27 

31 

50.7 

lORIB 

MAX 
MIN 

43 

29 

49 

29 

46 
33 

53 
42 

52 
34 

57 
45 

55 
40 

57 
43 

48 

32 

48 

35 

51 
34 

52 
36 

57 
40 

65 
47 

68 
49 

73 
50 

69 
45 

66 
47 

71 
48 

74 
55 

72 
46 

65 
46 

69 
46 

65 
45 

66 
50 

69 
38 

56 
28 

45 

25 

47 
26 

37 
24 

45 
29 

57.7 
39.3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

48 
34 

S3 
34 

57 
37 

54 

37 

59 
40 

58 
SO 

56 
48 

SO 
40 

46 

37 

45 
42 

57 
37 

58 
39 

58 
39 

68 
43 

58 
39 

60 
35 

58 
35 

71 
34 

70 
4  t 

54 
33 

76 
36 

77 
42 

63 
45 

68 
50 

69 

50 

67 
37 

51 
32 

53 
33 

51 
34 

56 
37 

59.0 
39.0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

51 
22 

51 
21 

55 
24 

64 
23 

64 

23 

58 
31 

58 
45 

49 

37 

46 

36 

58 
27 

S2 
28 

62 
32 

68 
28 

70 
30 

69 
29 

69 
32 

74 

30 

72 
34 

73 
50 

70 
34 

69 

32 

66 
40 

67 
32 

70 
30 

73 
30 

72 
35 

58 
33 

49 

2  3 

50 
1  8 

49 

2  1 

51 
24 

61  .7 
30  ■  1 

KETTLEMBN  CITr 

MAX 
MIN 

22 

25 

26 

32 

34 

34 

4  1 

63 
39 

S3 
37 

49 
42 

50 
29 

57 
31 

57 
27 

57 
26 

52 
3  1 

43 
30 

48 
29 

48 

35 

47 

32 

45 
33 

48 

33 

59 
27 

61 
29 

62 
30 

66 
33 

52 
26 

53 
28 

51 
25 

51 
24 

53.3 
30  .7 

KETTLEMBN  STBTION 

MAX 
MIN 

50 
24 

51 
29 

53 
28 

57 
33 

52 
35 

57 
37 

62 
45 

63 
46 

52 
35 

52 
39 

so 

40 

57 
34 

56 
38 

SO 
36 

55 
23 

47 
31 

50 
33 

45 
33 

47 

33 

SO 
29 

51 
32 

58 
28 

59 
30 

63 
40 

68 
42 

61 
43 

52 
35 

52 
23 

49 
25 

52 
29 

55 
32 

54.1 
33.9 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MBX 
MIN 

55 
23 

49 

19 

47 

21 

53 
31 

54 

39 

48 
34 

52 
46 

60 
SO 

57 
32 

49 
34 

46 

37 

51 
28 

57 
27 

59 
26 

58 
29 

48 

35 

45 

38 

46 

36 

41 
37 

44 

35 

43 

37 

43 
36 

52 
31 

59 
32 

61 
32 

68 
35 

56 
1  9 

50 
1  9 

52 
23 

50 
23 

S3 
27 

51  .8 
31.4 

LE  ORBND 

MBX 
MIN 

42 
31 

49 
23 

S3 
24 

57 
32 

49 
40 

52 
42 

54 
46 

S7 
48 

50 
36 

48 
38 

S3 
41 

59 
30 

55 
30 

55 
31 

51 
32 

44 

38 

44 

38 

46 

38 

4S 
38 

45 

39 

43 
38 

56 
38 

55 
33 

62 
32 

64 

35 

58 
37 

54 

28 

54 

23 

48 

27 

53 
23 

54 

32 

51.9 
34  .2 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

45 

27 

SO 
2S 

51 
27 

55 
29 

57 
28 

44 

33 

51 
39 

56 
46 

55 
38 

48 
30 

52 
35 

48 
31 

59 
3) 

55 
32 

56 
33 

57 
30 

43 
3  1 

55 
35 

44 

37 

54 

33 

46 
33 

47 
3  ] 

63 
3  1 

60 
34 

54 

35 

68 
39 

62 
28 

51 
25 

52 
26 

51 
25 

51 
27 

53.3 
31.7 

L INDSflr 

MBX 
MIN 

52 
25 

53 
23 

57 
23 

59 
26 

SS 
35 

54 
34 

56 
46 

57 
45 

51 
40 

53 
29 

49 
42 

61 
30 

58 
30 

59 
3  1 

55 
31 

48 

34 

57 
36 

46 

39 

56 
39 

52 
34 

46 
36 

67 
33 

62 
33 

66 
3  1 

70 
32 

67 
35 

57 
30 

54 
24 

SS 
22 

53 
25 

58 
25 

56.2 
32.2 

L ITTLE  PBNOCHE  GET  OBM 

MAX 
MIN 

52 
24 

55 
33 

52 
31 

44 

35 

45 

29 

44 

29 

49 

27 

52 
27 

55 
33 

58 
33 

63 
36 

60 
38 

59 

3  1 

51 
21 

52 
27 

44 
24 

51 
29 

LODGEPOLE 

MBX 
MIN 

24 
3 

30 
3 

29 
3 

35 
13 

37 
14 

44 

19 

37 
29 

37 
26 

32 
9 

28 

10 

36 
1  4 

33 
16 

36 
19 

38 
19 

44 

1  9 

47 

20 

46 

20 

45 

2  I 

47 

2  1 

47 

2  1 

50 
2 1 

46 

1  9 

48 

22 

47 
2  1 

47 
23 

48 

1  9 

45 
1  9 

22 

-  I 

25 
2 

28 
3 

25 

0 

38.2 
15.1 

LOOl 

MBX 
MIN 

S2 
28 

53 
25 

50 
29 

50 
38 

49 

30 

50 
43 

59 
42 

57 
49 

53 
3 1 

48 
40 

59 
35 

60 
35 

55 
29 

51 
35 

46 
3  3 

51 
37 

49 

45 

45 

45 

46 

46 

50 

60 

64 

64 

57 
28 

54 
24 

51 
3  1 

51 
23 

52 
29 

52.3 
34  .5 

LOS  BBN05 

MAX 
MIN 

21 

49 

27 

50 
24 

52 
31 

56 
30 

48 

39 

33 
40 

63 
42 

57 
34 

54 
40 

48 
40 

54 

30 

58 
32 

58 
30 

55 
30 

45 

37 

SO 
38 

44 

37 

43 

37 

43 

35 

43 
34 

48 

32 

44 

32 

58 
3 1 

62 
33 

68 
37 

53 
32 

54 

25 

55 
28 

49 

25 

53 
26 

52.4 
32.5 

LOS  8flN0S  GET  RESV 

MAX 
MIN 

53 
29 

45 

30 

49 

33 

SO 
35 

S3 
32 

45 

35 

53 
4  1 

61 
49 

55 
40 
i 

53 
39 

48 
4  I 

52 
36 

55 
36 

55 
35 

53 
30 

49 

35 

SO 
37 

43 

36 

43 

35 

42 
33 

44 

32 

46 
33 

42 

32 

55 
37 

60 

66 

56 
38 

52 
28 

52 
32 

45 

30 

49 

32 

50.8 
35.3 

MBOERB 

MBX 
MIN 

MBNTECB 

MBX 
MIN 

56 
27 

SI 
31 

52 
29 

51 
30 

53 
33 

48 
43 

SO 
42 

59 
45 

56 
36 

53 
38 

47 

39 

56 
36 

57 
32 

55 
32 

S3 
32 

43 
36 

50 
37 

43 
38 

41 
37 

44 

35 

44 

37 

52 
38 

44 

36 

51 
34 

59 
36 

62 
38 

59 
32 

54 

26 

54 

27 

50 
26 

54 

27 

51  .6 
34  .4 

HBRICOPB 

MBX 
MIN 

52 
29 

46 

26 

51 
26 

49 

28 

54 

31 

50 
32 

61 
36 

60 
48 

63 
40 

50 
35 

49 

36 

50 
34 

58 
34 

60 
34 

59 
31 

58 
28 

43 

29 

51 
30 

46 

30 

56 
27 

49 

30 

51 
28 

68 
35 

60 
37 

82 
38 

69 

61 
31 

50 
29 

52 
26 

52 
29 

49 
34 

64  .7 

32.3 

MERCED  r IRE  STBT ION  2 

MBX 
MIN 

50 
22 

49 
21 

54 
22 

56 
30 

SO 
32 

51 
38 

60 
40 

58 
44 

54 
35 

48 

36 

54 
38 

59 
30 

58 
27 

56 
28 

51 
31 

47 
35 

48 

37 

46 

35 

43 
34 

45 

3b 

45 
34 

51 
34 

54 
34 

62 
30 

69 
33 

63 
36 

52 
30 

53 
24 

55 
23 

55 
24 

53.2 
31  .7 

nooEsro 

MBX 
MIN 

50 
28 

49 

26 

S3 
29 

54 

38 

50 
34 

50 
42 

61 
42 

57 
45 

«2 
38 

47 
40 

52 
39 

57 
3S 

55 
32 

52 
35 

44 

35 

48 

37 

46 
39 

43 

37 

42 
37 

45 
36 

51 
37 

44 

33 

54 
37 

62 
35 

65 

57 

55 
34 

54 

26 

46 

30 

52 
26 

54 

33 

51.7 
35.4 

nehmbn 

MBX 
MIN 

51 
25 

55 
25 

52 
23 

57 
32 

45 

31 

53 
40 

64 
40 

59 
49 

53 
33 

49 

40 

57 
39 

53 
37 

60 
30 

54 

28 

50 
33 

51 
36 

49 

37 

47 

37 

43 

38 

45 

36 

51 
35 

45 

36 

57 
32 

64 
31 

68 
32 

66 
35 

54 

38 

57 
24 

50 
30 

55 
23 

55 
25 

53.8 
33.2 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

10 

45 

54 

16 

56 
26 

55 
4  1 

53 
41 

48 

28 

43 

29 

28 

33 

36 

70 
36 

32 

36 

70 
35 

68 
36 

69 
36 

66 
34 

24 

1 5 

44 

20 

47 

46 

ORRNGE  COVE 

MBX 
MIN 

44 

25 

49 
24 

49 
24 

54 
28 

57 
32 

54 
41 

60 
43 

55 

48 

30 

47 
40 

54 

30 

58 
30 

58 
29 

50 
29 

50 
28 

51 
37 

50 
37 

49 
36 

53 
32 

44 

35 

46 

32 

61 
29 

59 
32 

52 
35 

66 
35 

61 
26 

50 
24 

51 
23 

51 
25 

50 
29 

53.0 
31  .2 

PORTERVILLE 

MBX 
MIN 

47 

26 

54 

26 

52 
27 

56 
26 

59 
34 

50 
35 

57 
42 

58 
45 

5b 
39 

52 
31 

52 
35 

50 
31 

60 
31 

60 
33 

59 
32 

54 

35 

46 

35 

54 

36 

45 

37 

57 
33 

46 

33 

46 
34 

68 
32 

61 
29 

65 
37 

70 
37 

64 

35 

53 
27 

54 

25 

55 
28 

S3 
31 

55.3 
32.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  fqllOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POSET  3  E 

MBX 

41 
18 

44 

19 

45 

20 

47 

26 

51 
25 

36 
23 

51 
30 

55 
31 

62 
35 

61 
38 

65 
36 

64 

35 

65 
37 

67 
38 

65 
37 

66 
36 

64 

33 

65 
35 

63 
34 

62 
34 

59 
33 

42 
24 

36 
16 

33 
15 

36 
15 

40 
14 

53.3 
28.3 

SSL  I  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MBX 

51 
27 

53 
32 

53 
31 

48 

33 

44 

33 

44 

38 

45 
40 

44 
34 

37 
23 

43 

31 

48 

28 

57 
32 

59 
33 

62 
37 

64 
47 

65 
45 

70 
48 

72 
42 

71 
47 

69 
48 

70 
43 

67 
45 

66 
42 

70 
42 

69 
45 

67 
34 

41 
25 

41 
23 

39 
21 

40 
27 

44 

22 

55.3 
35.4 

SBN  LUIS  DBn 

MBX 

SS 
25 

46 
24 

49 

28 

52 
29 

S3 
32 

53 
33 

58 
41 

61 
51 

56 
42 

55 
42 

49 

41 

54 

33 

53 
35 

54 

33 

53 
33 

48 

36 

5! 
36 

51 
37 

44 

37 

43 

37 

46 
34 

48 
34 

44 
32 

55 
33 

59 
37 

64 

39 

56 
41 

53 

27 

S3 
27 

47 

27 

51 
29 

52.1 
34  .4 

SONORH  RS 

MBX 

54 

20 

44 

19 

46 

20 

51 
26 

S3 
30 

SO 
28 

48 

45 

51 
42 

51 
29 

51 
28 

46 

28 

47 
29 

56 
32 

62 
28 

65 
32 

68 
34 

66 
33 

64 

36 

64 
33 

68 
34 

68 
34 

69 
36 

65 
37 

63 
34 

60 
36 

64 
40 

50 
22 

45 
19 

45 

22 

46 
21 

45 
23 

55.7 
30  .0 

SO  ENrRRNCE  TOSEMITE 

MBX 

37 
15 

39 
13 

39 
12 

47 

22 

42 

27 

44 

28 

40 

33 

43 

32 

34 
24 

33 
24 

36 
29 

40 

25 

52 
29 

57 
29 

62 
32 

63 
31 

60 
32 

6'4 
34 

64 
35 

65 
35 

63 
34 

64 
34 

64 

33 

60 
34 

62 
30 

62 
30 

50 
24 

32 
10 

35 
12 

35 
15 

35 
14 

49.1 
26  .2 

STOCKTON  HSO  HP 

MBX 

47 

25 

50 
29 

50 
25 

SO 
34 

47 
31 

49 
43 

58 
41 

55 
44 

51 
36 

45 
40 

55 
36 

55 
32 

52 
31 

45 

33 

41 
34 

47 
37 

42 
38 

42 
38 

40 
37 

43 
36 

45 

37 

44 

38 

49 
37 

58 
33 

58 
34 

55 
38 

52 
32 

50 
21 

48 

31 

49 
23 

51 
32 

49.2 
34  .  1 

STOCKTON  FIRE  STfl  NO  4 

MAX 

58 
28 

52 
27 

52 
29 

52 
31 

48 

29 

49 
34 

SO 
43 

60 
44 

58 
35 

S3 
40 

47 

31 

58 
35 

58 
31 

54 

31 

51 
33 

45 

36 

SI 
36 

45 
37 

48 

36 

45 

37 

48 

36 

50 
38 

47 
35 

53 
34 

62 
34 

61 
40 

58 
32 

54 

26 

54 
32 

SO 
24 

52 
27 

52.4 

33  .6 

TEHHCHHPI 

MBX 

48 
25 

41 

17 

49 

27 

47 
31 

52 
22 

48 

35 

44 
42 

45 

33 

38 
26 

38 
25 

41 

30 

51 
30 

66 
33 

68 
37 

71 
30 

66 
34 

66 
31 

68 
36 

66 
47 

66 
30 

69 
37 

62 
37 

64 
31 

69 
29 

68 
30 

61 
35 

44 
24 

40 

21 

42 
12 

40 

19 

44 
1  4 

54  .3 
29  •  4 

TEJON  RBNCHO 

nnx 

50 

25 

52 
27 

58 
30 

60 
31 

62 
32 

64 
34 

57 
41 

59 

40 

49 

37 

46 

32 

46 
39 

52 
32 

59 
32 

63 
34 

62 
37 

61 
36 

63 
34 

56 
31 

70 
33 

72 
34 

63 
34 

75 
39 

62 
39 

65 
37 

76 
42 

72 
40 

64 
29 

54 
26 

51 
29 

45 
28 

56 
34 

59  .5 
33.8 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
M 1 N 

52 
24 

54 

25 

68 
28 

58 
28 

54 

33 

57 
40 

54 
44 

47 

37 

52 
32 

50 
39 

61 
30 

61 
32 

64 
33 

66 
33 

66 
33 

62 
33 

63 
31 

68 
32 

64 
35 

60 
32 

72 
35 

71 
36 

66 
35 

70 
35 

70 
36 

63 

36 

62 
23 

51 
23 

48 
24 

55 
23 

60.3 
32  .0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
M  1 N 

44 

25 

46 
24 

SO 
27 

49 
24 

47 
32 

47 
39 

49 
42 

48 
40 

41 
30 

45 
34 

49 

30 

56 
30 

53 
32 

55 
34 

56 
35 

58 
34 

63 
34 

60 
37 

59 
38 

60 
37 

63 
36 

63 
36 

62 
37 

67 
38 

56 
37 

63 
33 

45 

25 

45 

23 

43 
22 

44 

22 

44 

23 

52.9 
31  .9 

TRACT  CPRBONH 

MAX 
M  1  N 

56 
29 

54 
34 

56 
26 

52 
26 

54 

32 

48 
40 

54 
42 

61 
SO 

57 
38 

53 
39 

49 

39 

56 
30 

58 
35 

60 
28 

58 
30 

46 
34 

60 
34 

44 

38 

48 
38 

43 
38 

51 
34 

62 
35 

43 

29 

57 
30 

63 
30 

59 
39 

57 
38 

52 
27 

54 

29 

47 
35 

51 
28 

53.7 
34  .0 

TRBCr  PUMPING  PLBNT 

MAX 
M  1  N 

50 
32 

54 

33 

49 

25 

50 
37 

49 

35 

61 
43 

60 
48 

57 
50 

SI 
41 

49 
42 

58 
40 

54 

30 

55 
32 

51 
28 

44 

35 

59 
31 

43 

37 

52 
38 

44 

38 

49 

37 

58 
34 

54 

36 

54 

29 

64 

32 

59 
35 

58 
45 

53 
39 

55 
37 

50 
34 

51 
30 

53 
29 

53.2 
35  .9 

VISBLia 

MAX 
MIN 

29 

27 

28 

sf 

35 

35 

39 

46 

37 

33 

37 

33 

32 

33 

34 

36 

36 

38 

35 

37 

37 

33 

34 

38 

39 

33 

26 

28 

29 

51 
31 

51  .9 
34  .0 

HBSCO 

MAX 
MIN 

SO 
25 

53 
23 

50 
25 

54 
26 

52 
28 

SO 
29 

64 
35 

64 
4  1 

64 
35 

51 
29 

52 
36 

53 
26 

56 
28 

60 
28 

58 
27 

51 
29 

46 

35 

46 
34 

45 
34 

49 
28 

46 
31 

44 

32 

64 
31 

59 
31 

63 
35 

67 
36 

61 
35 

52 
25 

54 

25 

53 
27 

52 
27 

54.3 
30.2 

TOSEMITE  PBRK  HEBDQTRS 

MAX 
H  I  N 

47 
16 

51 
14 

45 
15 

52 
15 

SO 
25 

48 

27 

42 

35 

50 
35 

39 
25 

40 

25 

46 

26 

46 

27 

48 

28 

52 
30 

57 
32 

59 
31 

60 
30 

65 
30 

64 

31 

65 
35 

66 
28 

69 
26 

65 
28 

65 
29 

71 
29 

59 
27 

61 
26 

40 
20 

47 

20 

44 

20 

39 
1  6 

53.6 
25  .9 

SOUTH  CORST 

ORBINBGE  06 

ALPINE 

MAX 
M  1  N 

26 

66 
39 

70 
42 

66 
45 

69 
43 

55 
49 

55 
43 

56 
49 

66 
41 

65 
43 

82 
49 

82 
52 

88 
54 

76 
39 

82 
51 

80 
50 

83 
49 

92 
52 

71 
50 

71 
45 

72 
44 

76 
48 

82 
36 

60 
45 

55 
38 

52 
35 

52 
36 

53 
36 

69.2 
43.9 

BVRLON  PLEASURE  PIER 

MAX 
M  1  N 

64 
41 

57 
43 

57 
40 

61 
37 

60 
37 

65 
37 

6S 
37 

S9 
SO 

59 
49 

65 
44 

62 
43 

67 
45 

77 
47 

73 
50 

67 
49 

58 
45 

61 
40 

67 
45 

73 
45 

67 
•4  4 

59 
44 

67 
44 

67 
45 

63 
44 

61 
43 

58 
43 

55 
47 

56 
42 

57 
39 

49 

39 

57 
38 

62.4 
4  3.1 

BARRETT  0AM 

MAX 
M  1  N 

51 
28 

57 
24 

55 
24 

60 
25 

66 
25 

69 
30 

66 
31 

56 
44 

52 
44 

55 
30 

56 
32 

65 
33 

62 
32 

84 

33 

85 
30 

83 
31 

76 
34 

82 
34 

81 
35 

80 
29 

77 
30 

74 
32 

67 
35 

71 
31 

78 
34 

82 
32 

74 
32 

54 

31 

54 
24 

50 
23 

50 
29 

66.8 
31  .0 

BEAUMONT  PUMPING  PLBNT 

HBX 
MIN 

44 

27 

53 
25 

50 
25 

55 
25 

60 
36 

62 
38 

57 
35 

51 
41 

47 

35 

52 
30 

54 

31 

55 
30 

58 
33 

74 

50 

79 

50 

80 

50 

80 

50 

80 
51 

76 
47 

75 
47 

78 
49 

75 
43 

60 
39 

68 
42 

74 
49 

78 
50 

67 
33 

64 

22 

48 

23 

47 

26 

44 

28 

62.8 
37  .4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
M  1  N 

34 
15 

34 

6 

49 

S 

43 
13 

49 

9 

45 

19 

46 

29 

40 

26 

37 
21 

35 
21 

40 

19 

49 

30 

56 
20 

60 
18 

60 
18 

51 

S3 
22 

56 
20 

53 
21 

51 
21 

55 
19 

55 
24 

58 
21 

56 
29 

SO 
27 

36 
4 

34 

8 

33 

6 

27 
2 

46.4 
17.6 

BURBPNK    VBLLEt    PMP  PLT 

MAX 
M  IN 

66 
37 

63 
30 

65 
29 

65 
31 

73 
35 

67 
4  1 

66 
45 

59 
44 

58 
42 

60 
47 

70 
40 

71 
39 

80 
38 

89 
41 

84 
42 

77 
43 

83 
44 

85 
43 

87 
45 

61 
40 

72 
38 

74 
41 

75 
37 

78 
38 

83 
40 

72 
40 

58 
44 

59 
36 

58 
28 

53 
35 

54 

28 

70.5 
38 . 7 

CflCHUMB  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
29 

6D 
28 

59 
33 

62 
32 

63 
32 

65 
37 

60 
44 

61 
47 

58 
4  1 

55 
40 

66 
39 

68 
38 

71 
38 

81 
43 

84 
43 

80 
42 

75 
40 

84 
46 

82 
45 

85 
43 

77 
36 

76 
41 

72 
37 

74 

39 

80 
42 

79 

37 

62 
36 

57 
26 

56 
26 

53 
28 

52 
34 

68.3 

CAMPO 

MAX 
M  I N 

52 
33 

50 
18 

53 
35 

87 
24 

52 
32 

65 
27 

55 
28 

50 
40 

54 
39 

52 
24 

56 
28 

51 
31 

73 
44 

77 
53 

84 

29 

78 
33 

75 
32 

78 
49 

72 
50 

77 
25 

77 
30 

64 
43 

57 
29 

77 
29 

82 
32 

74 

28 

59 
30 

53 
27 

51 
16 

52 
IS 

49 

64.1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
M  1  N 

61 
43 

60 
26 

65 
29 

77 
28 

79 
38 

70 
39 

70 
45 

62 
43 

56 
35 

70 
37 

69 
42 

68 
44 

88 
43 

93 
38 

91 
36 

83 
40 

85 
48 

87 
43 

86 
49 

79 
38 

78 
38 

71 
44 

74 

37 

84 

35 

88 
38 

80 
36 

64 
43 

63 
27 

60 
24 

52 
31 

53 

73.1 

chula  vista 

MAX 
MIN 

61 
36 

58 
40 

59 
35 

59 
36 

59 
37 

65 
39 

62 
44 

60 
54 

59 
43 

59 
42 

59 
41 

63 
42 

68 
43 

73 
46 

74 
48 

69 
43 

56 
42 

69 
46 

64 
45 

73 
47 

68 
44 

58 
43 

67 
44 

66 
44 

55 
43 

61 
43 

60 
43 

57 
42 

57 
37 

55 
39 

49 

62.4 

CLBREMONI  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

55 
36 

60 
3; 

55 
33 

60 
35 

61 
37 

65 
41 

63 
43 

60 
49 

52 
38 

56 
35 

56 
37 

64 
40 

66 
42 

76 
45 

81 
47 

80 
48 

74 
47 

82 
48 

78 
49 

84 
47 

84 
45 

71 
45 

70 
40 

70 
43 

74 
47 

78 
43 

70 
45 

54 
32 

54 
30 

55 
34 

47 

56.3 

CORONA 

MAX 
M  1  N 

63 
36 

59 
27 

67 
29 

66 
28 

66 
42 

66 
34 

62 
41 

60 
43 

61 
37 

60 
31 

70 
31 

71 
48 

84 

50 

88 
46 

82 
31 

78 
4  1 

86 
47 

85 
47 

86 
47 

80 
41 

74 

39 

75 
54 

75 
41 

78 
37 

79 
4  I 

71 
39 

57 
45 

58 
30 

56 
27 

50 
32 

58 

70.0 

CULVER  CITr 

MAX 
M  1  N 

66 
49 

68 
40 

67 
36 

64 
41 

70 
41 

66 
45 

65 
45 

60 
47 

59 
44 

65 
41 

70 
46 

73 
45 

86 
47 

82 
47 

82 
51 

68 
48 

80 
44 

84 

45 

85 
48 

78 
53 

64 
45 

72 
46 

74 
45 

70 
48 

68 
50 

59 
52 

59 
42 

59 
40 

53 
42 

55 

69.0 

CurBMACB 

MAX 
MIN 

34 

22 

44 

22 

38 
18 

48 

19 

54 
28 

56 
30 

51 
39 

46 

39 

40 
32 

41 
28 

42 

33 

46 

37 

49 

39 

62 
40 

65 
29 

74 
29 

68 
31 

63 
39 

64 
46 

61 
25 

65 
35 

57 
36 

56 
36 

62 
26 

64 
28 

69 
38 

60 
33 

40 

27 

42 

20 

38 

16 

36 

53.1 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

MBX 
M  1  N 

48 

30 

55 
26 

54 

36 

60 
28 

66 
29 

68 
37 

69 
37 

64 
40 

54 

39 

52 
34 

60 
34 

62 
29 

52 
44 

76 
38 

78 
36 

83 
37 

74 
42 

77 
42 

79 
45 

79 
36 

83 
37 

79 
38 

66 
39 

77 
38 

81 
36 

80 
39 

70 
34 

48 
24 

55 
19 

54 

19 

46 

66.4 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

MBX 
MIN 

61 
32 

64 

35 

62 
29 

65 
36 

70 
36 

74 
39 

70 
43 

60 
47 

58 
47 

61 
37 

60 
37 

68 
36 

69 
41 

84 
44 

86 
38 

86 
46 

76 
45 

89 
46 

84 
42 

88 
46 

81 
44 

74 
4  3 

75 
38 

75 
42 

81 
43 

84 
43 

76 
43 

57 
36 

60 
32 

57 
32 

54 

71  .3 

ElSINORE 

MBX 
MIN 

56 
33 

56 
24 

65 
24 

66 
22 

68 
27 

65 
31 

60 
44 

57 
4S 

57 
33 

58 
29 

65 
30 

65 
34 

76 
32 

82 
30 

83 
31 

79 
36 

83 
36 

85 
35 

82 
36 

80 
34 

73 
33 

76 
38 

75 
33 

79 
33 

83 
35 

73 
38 

70 
39 

56 
27 

55 
23 

46 

2S 

52 

58.6 

ESCONDIDO 

MBX 
MIN 

63 
34 

61 
31 

64 

30 

65 
30 

72 
32 

68 
37 

64 
49 

57 
52 

61 
43 

60 
34 

66 
35 

69 
43 

82 
46 

84 
46 

84 

39 

74 
40 

84 
38 

80 
40 

87 
4  1 

83 
38 

62 
38 

74 
47 

77 
37 

71 
37 

79 
39 

74 
38 

68 
45 

59 
33 

55 
28 

50 
30 

54 

69.4 
38.2 

FONTBNA  KAISER 

MAX 
MIN 

56 
50 

61 
52 

65 
56 

68 
45 

66 
48 

67 
46 

64 
44 

60 
46 

63 
48 

67 
49 

71 
53 

72 
51 

80 
53 

84 

57 

81 
SO 

77 
54 

85 
63 

82 

57 

84 
64 

80 
51 

82 
48 

79 
62 

71 
47 

75 
47 

78 
51 

72 
47 

62 
46 

S3 
36 

53 
34 

50 
39 

49 
41 

69.6 
49.5 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

61 
30 

60 
31 

63 
28 

66 
30 

72 
30 

67 
35 

63 
50 

59 
52 

61 
45 

60 
35 

67 
37 

68 
35 

79 
33 

81 

33 

81 
36 

72 
38 

85 
35 

84 

37 

84 

38 

80 
36 

70 
35 

71 
40 

71 
33 

76 
33 

79 
37 

71 
37 

69 
48 

58 
34 

56 
29 

54 

30 

57 
3S 

69.2 
36.0 

MENSHBM  DBM 

MBX 
MIN 

46 

37 

55 
19 

51 
16 

57 
19 

64 

21 

66 
25 

62 
28 

55  50 
44  37 

SEE  RE 

54  52 

23  21 

"ERENCE 

58 
24 

53     73  82 
43     34  24 

)  FOLLOWING 

79  74 
23  28 

TAT  ION 

75 
28 

INDE 

78 
26 

72 
27 

73 
26 

76 
27 

58 
41 

69 
27 

76 
28 

78 
27 

70 
28 

48 

26 

54 

15 

50 
16 

48 

20 

63.1 
26.7 

19 


DniLY  TEMPERATURES 


CBL  :fornip 

JHNUBRr  1975 


STATION 

Dfir  OF  MONTH 

a 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

"1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

IDTLLHILO  FIRE  DEPT 

1RX 
MIN 

43 

22 

43 
18 

51 
18 

55 
27 

55 
25 

55 
29 

52 
30 

50 
32 

46 
25 

47 
26 

52 
31 

53 
27 

71 
39 

74 
39 

74 
35 

73 
35 

69 
35 

89 
36 

70 
42 

70 
35 

65 
33 

64 
28 

62 
29 

58 
36 

69 
34 

67 
36 

59 
31 

40 
16 

42 

10 

39 
15 

37 
15 

57 
28 

5 
7 

JULIRN  WTNOLP 

MRX 

53 

46 

49 

62 

60 

60 

47 

45 

48 

49 

SI 

47 

65 

72 

79 

72 

70 

71 

67 

72 

72 

69 

64 

72 

76 

66 

52 

49 

45 

44 

42 

59 

2 

niN 

2< 

26 

35 

29 

34 

30 

35 

35 

38 

25 

30 

33 

43 

55 

40 

40 

43 

45 

57 

37 

36 

34 

42 

39 

37 

32 

35 

28 

20 

20 

27 

34 

9 

LflGUNfl  BERCH 

MRX 

67 

61 

63 

61 

67 

86 

63 

66 

68 

69 

63 

74 

76 

78 

77 

67 

60 

72 

74 

71 

67 

72 

74 

70 

69 

70 

60 

53 

57 

S3 

59 

67 

0 

niN 

36 

39 

34 

34 

37 

40 

40 

40 

40 

39 

37 

38 

36 

38 

38 

39 

38 

38 

40 

40 

37 

37 

38 

33 

35 

37 

52 

32 

31 

31 

31 

37 

5 

LR  nESR 

^RX 

64 

62 

6S 

67 

72 

69 

61 

SB 

61 

62 

67 

69 

82 

84 

81 

73 

83 

62 

87 

30 

67 

73 

73 

78 

79 

72 

64 

61 

56 

53 

59 

69 

8 

HIN 

37 

38 

35 

39 

41 

44 

51 

51 

48 

41 

41 

49 

43 

47 

SO 

47 

42 

51 

49 

SO 

43 

45 

43 

45 

46 

45 

46 

39 

35 

36 

39 

43 

7 

LOHPOC 

nRX 

56 

60 

62 

71 

80 

61 

71 

68 

81 

77 

83 

69 

69 

72 

89 

72 

72 

66 

56 

56 

56 

58 

56 

67 

9 

MIN 

27 

28 

29 

29 

26 

37 

48 

48 

39 

40 

41 

36 

37 

40 

47 

42 

37 

40 

44 

40 

36 

36 

37 

36 

35 

34 

32 

25 

25 

23 

31 

36 

0 

LONG  BEflCM  HSO  RP 

hRX 

63 

61 

64 

64 

73 

63 

64 

60 

63 

60 

70 

74 

63 

88 

80 

64 

84 

82 

88 

73 

71 

79 

77 

73 

77 

64 

64 

61 

60 

53 

59 

69 

6 

MIN 

35 

37 

36 

37 

38 

44 

52 

52 

46 

41 

43 

42 

46 

50 

44 

49 

47 

47 

43 

46 

48 

42 

43 

44 

45 

52 

48 

40 

38 

44 

36 

43 

8 

LOS  RNGELES  HSO  RP 

MRX 

67 

61 

83 

61 

70 

63 

63 

SB 

61 

62 

68 

71 

63 

87 

79 

SB 

77 

82 

86 

77 

60 

74 

71 

58 

65 

60 

60 

57 

57 

49 

58 

67 

3 

MIN 

42 

41 

38 

40 

44 

46 

54 

50 

45 

43 

43 

44 

54 

53 

51 

SO 

47 

51 

48 

52 

45 

47 

50 

46 

48 

51 

49 

43 

37 

45 

40 

46 

4 

LOS  RNGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

63 

61 

83 

63 

72 

66 

64 

57 

58 

60 

69 

72 

83 

68 

82 

72 

82 

62 

86 

76 

68 

73 

73 

73 

75 

63 

57 

56 

55 

50 

53 

69 

2 

MIN 

36 

42 

39 

42 

43 

48 

53 

50 

49 

45 

44 

46 

53 

57 

53 

52 

48 

54 

51 

54 

48 

48 

49 

48 

51 

45 

51 

38 

36 

42 

39 

47 

0 

HT  WILSON  2 

MAX 

43 

39 

56 

54 

55 

54 

53 

46 

36 

47 

52 

57 

71 

74 

73 

72 

70 

68 

69 

67 

65 

60 

65 

66 

67 

65 

57 

37 

36 

29 

31 

55 

9 

niN 

24 

26 

33 

42 

36 

44 

37 

34 

24 

28 

31 

40 

49 

57 

59 

57 

52 

55 

52 

55 

53 

44 

44 

52 

52 

47 

29 

13 

23 

22 

20 

40 

0 

NEH  CUTBMR  FIRE  SIR 

MRX 

MIN 

NEWPORT  BERCH  HBRBOR 

MRX 

64 

58 

62 

62 

65 

55 

64 

61 

60 

59 

62 

63 

70 

76 

76 

67 

61 

72 

71 

67 

65 

67 

67 

64 

64 

61 

59 

56 

56 

56 

55 

63 

7 

MIN 

47 

42 

40 

38 

41 

45 

54 

SO 

47 

45 

44 

48 

45 

44 

46 

48 

41 

47 

44 

43 

48 

45 

44 

44 

45 

48 

49 

40 

38 

43 

41 

44 

8 

OCERNSlOE 

MRX 

68 

65 

63 

63 

67 

65 

61 

60 

63 

62 

64 

76 

74 

79 

79 

76 

63 

74 

75 

73 

64 

75 

71 

70 

66 

68 

61 

50 

60 

55 

59 

67 

1 

MIN 

45 

39 

40 

39 

34 

44 

42 

43 

40 

41 

40 

45 

54 

56 

58 

42 

39 

48 

43 

54 

36 

49 

47 

48 

43 

46 

4  1 

40 

37 

32 

32 

43 

1 

ojni 

MRX 

81 

61 

63 

71 

68 

69 

65 

60 

58 

68 

69 

71 

82 

84 

81 

78 

84 

62 

88 

79 

76 

72 

72 

73 

78 

56 

S3 

58 

56 

56 

52 

69 

8 

MIN 

27 

26 

26 

29 

31 

38 

44 

4  1 

40 

34 

36 

34 

33 

37 

37 

40 

38 

41 

40 

40 

36 

37 

35 

36 

38 

36 

40 

26 

25 

30 

29 

34 

8 

OXNRRO 

MRX 

59 

64 

61 

65 

67 

72 

70 

67 

60 

60 

67 

70 

70 

85 

68 

78 

68 

66 

84 

86 

79 

63 

76 

73 

74 

70 

64 

53 

60 

61 

53 

69 

8 

MIN 

41 

37 

38 

37 

40 

42 

44 

46 

42 

40 

40 

4S 

51 

53 

45 

45 

41 

53 

48 

45 

42 

44 

SO 

41 

44 

45 

46 

34 

34 

35 

35 

42 

7 

PRLOMRR  MT  08SERVRT0RY 

MRX 

40 

42 

40 

46 

48 

51 

46 

55 

45 

42 

42 

67 

65 

68 

70 

70 

65 

64 

61 

62 

62 

64 

SO 

60 

66 

65 

60 

57 

58 

57 

S3 

56 

.  4 

MIN 

23 

24 

24 

27 

32 

33 

35 

35 

26 

27 

27 

34 

48 

49 

50 

52 

46 

47 

43 

47 

49 

34 

36 

44 

45 

43 

32 

19 

19 

13 

19 

35 

.2 

PRSRDENR 

MRX 

64 

64 

6S 

65 

69 

70 

63 

60 

62 

58 

71 

70 

82 

89 

84 

75 

85 

86 

87 

35 

78 

74 

76 

77 

78 

77 

65 

58 

57 

52 

54 

71 

.0 

MIN 

40 

35 

35 

37 

40 

35 

48 

SO 

48 

41 

41 

42 

40 

47 

46 

49 

48 

47 

49 

49 

45 

46 

44 

45 

47 

45 

42 

34 

32 

39 

36 

42 

.6 

POMONA  CRL  POLT 

MRX 

57 

65 

60 

64 

86 

71 

66 

61 

56 

60 

S9 

68 

70 

83 

89 

63 

75 

86 

85 

67 

79 

73 

75 

74 

75 

79 

70 

58 

53 

57 

49 

69 

.6 

MIN 

30 

33 

32 

36 

36 

42 

43 

45 

39 

37 

37 

37 

42 

45 

49 

47 

42 

46 

45 

51 

45 

41 

41 

42 

46 

40 

39 

31 

32 

35 

36 

40 

.  1 

RRHONR  ChRPKRN 

MAX 

62 

59 

65 

69 

72 

70 

64 

56 

58 

S3 

67 

65 

83 

90 

67 

84 

83 

83 

82 

81 

7S 

73 

73 

30 

84 

77 

70 

59 

54 

50 

54 

70 

.6 

MIN 

35 

28 

35 

28 

32 

36 

43 

49 

42 

31 

33 

47 

45 

56 

40 

41 

39 

51 

45 

40 

38 

48 

42 

36 

36 

37 

38 

29 

24 

25 

33 

38 

.  1 

REOLRNOS 

MAX 

61 

57 

64 

64 

69 

85 

59 

56 

57 

59 

67 

69 

81 

86 

83 

77 

84 

84 

84 

30 

79 

70 

73 

78 

83 

73 

56 

54 

55 

51 

52 

63 

.7 

MIN 

38 

30 

29 

33 

33 

35 

40 

39 

36 

33 

35 

35 

38 

42 

44 

46 

45 

45 

46 

44 

4  1 

38 

38 

41 

44 

42 

40 

30 

28 

35 

36 

33 

.0 

RIVERSIDE  FIRE  STR. 

MAX 

59 

57 

64 

65 

71 

62 

65 

60 

60 

59 

67 

69 

81 

66 

64 

75 

82 

82 

84 

80 

75 

73 

74 

76 

82 

72 

61 

57 

56 

52 

54 

69 

•  2 

MIN 

44 

30 

34 

34 

34 

32 

43 

51 

36 

34 

34 

45 

40 

36 

39 

44 

43 

42 

55 

4  1 

39 

44 

37 

38 

39 

39 

44 

30 

29 

35 

35 

33 

.8 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR 

MRX 

53 

59 

58 

64 

65 

71 

66 

62 

59 

61 

59 

69 

70 

83 

88 

85 

76 

84 

84 

85 

81 

77 

72 

74 

77 

84 

74 

60 

57 

57 

51 

69 

.3 

MIN 

45 

34 

34 

35 

40 

41 

46 

S3 

40 

37 

39 

43 

44 

44 

46 

47 

47 

51 

53 

46 

43 

43 

41 

42 

43 

43 

46 

34 

33 

38 

39 

42 

.3 

SRN  BERNRROINO  CO  HOSP 

MAX 

60 

60 

66 

67 

71 

67 

64 

57 

58 

57 

69 

71 

63 

88 

88 

80 

85 

86 

86 

81 

81 

73 

75 

61 

85 

76 

67 

58 

56 

50 

53 

70 

.9 

MIN 

43 

31 

31 

31 

34 

37 

42 

SO 

39 

33 

36 

39 

39 

41 

41 

46 

48 

45 

47 

44 

42 

43 

39 

41 

43 

40 

39 

31 

28 

36 

39 

39 

.3 

SRNOeERG  HSO 

MRX 

38 

35 

43 

43 

48 

52 

43 

47 

31 

37 

45 

45 

54 

60 

67 

65 

60 

61 

62 

65 

63 

48 

59 

65 

67 

58 

30 

43 

39 

33 

31 

49 

.6 

MIN 

20 

23 

27 

30 

32 

37 

37 

31 

22 

25 

29 

34 

3S 

47 

51 

54 

49 

50 

49 

52 

44 

37 

38 

47 

52 

30 

23 

20 

24 

23 

24 

35 

.4 

SRN  OIEGO  WSO  RP 

MAX 

82 

62 

62 

63 

71 

88 

82 

61 

61 

60 

65 

73 

77 

62 

70 

65 

71 

65 

80 

75 

61 

70 

72 

73 

55 

65 

60 

58 

58 

50 

57 

65 

.9 

MIN 

42 

45 

40 

41 

43 

44 

54 

56 

50 

46 

46 

46 

46 

48 

47 

47 

45 

49 

48 

49 

45 

46 

46 

47 

47 

45 

52 

46 

42 

43 

43 

45 

.3 

SRN  GRBRIEL  FIRE  OEPT 

MRX 

65 

63 

65 

65 

73 

67 

66 

60 

62 

60 

73 

73 

61 

90 

83 

76 

85 

88 

85 

75 

75 

78 

77 

80 

7; 

64 

59 

59 

54 

56 

71 

.  1 

MIN 

33 

33 

32 

33 

37 

40 

49 

50 

43 

38 

39 

39 

40 

44 

41 

44 

42 

44 

44 

4  1 

41 

39 

39 

42 

39 

SO 

31 

31 

38 

35 

39 

.7 

SRN  JRCINTO 

MAX 

60 

57 

63 

67 

71 

67 

60 

55 

59 

57 

63 

70 

81 

85 

85 

81 

85 

84 

85 

81 

81 

74 

75 

82 

84 

75 

53 

59 

54 

50 

55 

69 

.9 

MIN 

29 

26 

22 

25 

27 

31 

38 

49 

33 

28 

31 

30 

30 

33 

35 

39 

32 

35 

38 

35 

34 

40 

29 

33 

37 

35 

37 

26 

21 

28 

35 

32 

.4 

SRN  NICOLRS  ISLRNO 

MAX 

58 

57 

61 

62 

61 

58 

57 

58 

56 

57 

60 

66 

73 

83 

78 

65 

78 

75 

80 

78 

58 

70 

69 

70 

72 

57 

56 

54 

54 

54 

55 

64 

.2 

MIN 

49 

48 

44 

47 

48 

53 

53 

52 

50 

51 

51 

51 

50 

56 

54 

46 

44 

56 

56 

52 

46 

45 

49 

44 

42 

44 

47 

44 

4  1 

38 

36 

48 

.0 

SRNTR  RNR  FIRE  STRTION 

MAX 

57 

66 

67 

73 

71 

63 

62 

63 

62 

71 

75 

66 

89 

84 

76 

83 

78 

85 

77 

75 

75 

74 

74 

65 

59 

60 

58 

56 

71 

.2 

MIN 

40 

38 

36 

40 

43 

52 

49 

43 

42 

39 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

45 

38 

45 

43 

41 

43 

43 

44 

37 

36 

40 

39 

42 

.4 

SRNTR  BRR8RRR 

MRX 

62 

61 

61 

62 

71 

68 

71 

66 

63 

63 

72 

71 

71 

83 

83 

78 

56 

85 

83 

87 

67 

71 

72 

72 

68 

71 

63 

63 

59 

59 

59 

69 

.  1 

MIN 

36 

36 

37 

38 

40 

43 

50 

48 

47 

43 

45 

44 

42 

42 

42 

46 

40 

47 

50 

46 

42 

42 

42 

43 

42 

45 

37 

37 

34 

40 

39 

42 

.  1 

SRNTR  BRRBRRR  FRR  RP 

MAX 

60 

59 

60 

69 

65 

69 

67 

63 

61 

70 

71 

67 

70 

79 

71 

56 

79 

76 

78 

67 

55 

63 

63 

64 

63 

57 

62 

57 

56 

55 

54 

64 

.9 

MIN 

38 

34 

32 

35 

37 

47 

52 

46 

45 

49 

40 

41 

36 

36 

37 

40 

36 

44 

40 

42 

39 

42 

37 

39 

42 

45 

38 

30 

29 

38 

41 

39 

.6 

SRNTR  nRRlR  WSO  RP 

MAX 

57 

61 

61 

60 

62 

54 

57 

56 

■ 

56 

61 

61 

69 

77 

60 

71 

60 

60 

78 

83 

71 

72 

66 

68 

76 

73 

59 

55 

54 

54 

55 

55 

64 

.6 

MIN 

28 

29 

27 

30 

44 

39 

50 

46 

40 

38 

41 

34 

35 

38 

37 

36 

35 

40 

40 

38 

37 

38 

37 

39 

41 

36 

29 

22 

29 

26 

30 

35 

.8 

SRNTfl  nONICR  PIER 

MRX 

67 

64 

64 

62 

68 

64 

61 

58 

61 

60 

61 

69 

75 

74 

74 

68 

64 

69 

70 

71 

64 

68 

68 

67 

62 

59 

58 

56 

57 

55 

54 

64 

.  3 

MIN 

51 

46 

42 

42 

48 

49 

54 

49 

46 

50 

51 

48 

53 

56 

51 

51 

47 

53 

50 

53 

49 

49 

49 

47 

46 

48 

48 

44 

39 

44 

4  1 

48 

.3 

SRNTR  PfiULR 

MRX 

61 

67 

65 

67 

68 

62 

59 

61 

67 

82 

86 

83 

71 

83 

86 

83 

78 

75 

72 

76 

74 

55 

59 

59 

52 

70 

.0 

MIN 

33 

35 

40 

42 

43 

37 

34 

46 

45 

47 

54 

39 

46 

44 

42 

45 

30 

31 

32 

34 

Sun  CI ir 

MRX 

56 

56 

60 

66 

68 

65 

60 

57 

57 

59 

65 

65 

76 

82 

83 

79 

83 

85 

82 

80 

77 

70 

72 

78 

64 

73 

65 

53 

53 

51 

52 

63 

.2 

MIN 

33 

24 

24 

22 

27 

31 

44 

45 

33 

28 

30 

34 

32 

30 

31 

36 

35 

35 

36 

34 

32 

42 

29 

31 

33 

33 

32 

27 

22 

24 

32 

31 

.7 

TORRRNCE 

MRX 

6S 

64 

83 

63 

69 

60 

63 

58 

'59 

61 

68 

73 

60 

86 

83 

70 

73 

83 

86 

71 

70 

70 

70 

72 

67 

66 

69 

57 

50 

5S 

56 

68 

,  1 

MIN 

40 

37 

37 

40 

42 

44 

52 

49 

47 

42 

42 

45 

48 

52 

47 

43 

45 

42 

47 

48 

45 

45 

44 

43 

43 

45 

50 

39 

36 

4C 

33 

43 

.3 

TUJUNGR 

MAX 

59 

59 

60 

6B 

57 

66 

62 

51 

53 

61 

66 

69 

81 

83 

81 

78 

81 

80 

83 

79 

74 

71 

72 

77 

80 

67 

53 

54 

53 

44 

47 

67 

.  1 

MIN 

39 

32 

33 

37 

39 

44 

41 

44 

39 

36 

40 

45 

45 

49 

49 

49 

55 

51 

59 

49 

43 

49 

42 

45 

47 

44 

42 

29 

29 

34 

31 

42 

.5 

ruSIIN  IRVINE  RANCH 

MRX 

67 

63 

67 

65 

73 

88 

62 

58 

61 

60 

63 

74 

82 

84 

81 

70 

80 

79 

84 

76 

67 

74 

75 

74 

74 

65 

60 

51 

59 

49 

68 

.3 

MIN 

36 

35 

33 

33 

36 

4C 

46 

39 

36 

37 

37 

39 

40 

40 

4  1 

41 

42 

4C 

40 

39 

39 

36 

37 

38 

40 

46 

31 

3C 

3 

35 

37 

.3 

TwIICMELL  ORH 

HRX 

59 

60 

61 

66 

68 

64 

69 

57 

55 

61 

65 

70 

B3 

78 

74 

85 

84 

82 

73 

70 

73 

77 

80 

74 

68 

6C 

54 

58 

56 

68 

.  4 

MIN 

34 

33 

32 

33 

31 

33 

39 

46 

38 

37 

38 

42 

36 

39 

39 

50 

43 

39 

37 

33 

39 

37 

37 

36 

30 

26 

26 

25 

23 

35 

■  8 

U  C  L  R 

MRX 

61 

59 

62 

63 

68 

64 

61 

56 

5- 

63 

66 

69 

8C 

85 

82 

66 

79 

81 

86 

77 

65 

73  66 

70 

71 

65 

56 

54 

53  5 

51 

66 

.5 

MIN 

49 

44 

43 

44 

50 

49 

51 

SO 

45 

46 

50 

52 

56 

65 

63 

52 

47 

64 

56 

61 

SO 

50  S3 

SO 

53 

45 

50 

40 

39  42 

39 

49 

.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
20 


DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1 8 

1 9 

20 

2 1 

22 

9  ^ 
C  J 

24 

25 
25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

cr 

UPLRND  3  N 

nBx 
niN 

58 
35 

55 
30 

58 
33 

61 
34 

65 
36 

62 
39 

57 
40 

55 
48 

56 
35 

54 

35 

63 
35 

66 
41 

77 
40 

81 
50 

80 
48 

74 
49 

80 
47 

79 

49 

82 
48 

76 
49 

71 
44 

70 
43 

69 
40 

74 
41 

78 
47 

74 
43 

64 

39 

52 
30 

52 
29 

47 
33 

50 
35 

65.8 
40.2 

visrn  2  NNE 

HBX 

niN 

63 
39 

62 
34 

64 
34 

65 
35 

72 
37 

67 
40 

61 
50 

60 
49 

61 
40 

60 
36 

68 
38 

73 
41 

84 

46 

84 

57 

81 
47 

70 
43 

84 
40 

80 
52 

86 
46 

76 
46 

71 
42 

73 
41 

74 
43 

74 
41 

75 
40 

65 
40 

60 
43 

58 
32 

56 
31 

51 
33 

57 
37 

66.9 
41  .1 

HBRNER  SPRINGS 

MBX 
MIN 

58 
21 

49 

21 

S3 
24 

63 
23 

62 
29 

60 
28 

54 
24 

51 
31 

SO 
31 

51 
25 

57 
30 

54 

27 

71 
34 

80 
4  1 

80 
29 

76 
34 

76 
39 

75 
43 

74 
45 

73 
30 

74 

29 

70 
35 

66 
33 

75 
30 

77 
33 

70 

54 

37 

51 
25 

51 
15 

43 
19 

46 

31 

62.7 
30.0 

TORBfl  L INOB 

MAX 
MIN 

65 
29 

64 
34 

67 
37 

68 
34 

75 
36 

66 

40 

64 

47 

58 
45 

62 
36 

60 

37 

70 
37 

71 
44 

84 

43 

91 

63 

84 

46 

73 
42 

89 

37 

82 

50 

86 
4  4 

81 
47 

70 
4  1 

74 

39 

77 
42 

76 
42 

77 
4  4 

66 
40 

60 
44 

60 
32 

59 
30 

50 
36 

56 
35 

70.4 
40.4 

SOUIHEfiST  DESERT 

BBS  INS  07 

aUKER 

MBX 
MIN 

62 
41 

60 
42 

enRSTOH 

MBX 
MIN 

52 
23 

49 

19 

53 
16 

64 

19 

58 
22 

65 
29 

65 
46 

59 
52 

54 
42 

58 
29 

55 
27 

54 
25 

62 
22 

65 
25 

66 
25 

73 
33 

71 
30 

71 
30 

71 
30 

71 
30 

75 
1  7 

70 
34 

63 
24 

72 
30 

75 
32 

76 
4  1 

69 
36 

48 

21 

53 
18 

49 
23 

54 
26 

62.6 
28.3 

BEPUnONI   1  E 

MBX 
MIN 

53 
35 

52 
30 

53 
37 

61 
31 

60 
39 

60 
36 

56 
43 

51 
47 

53 
38 

53 
33 

56 
34 

56 
36 

63 
36 

73 
52 

75 
45 

75 
47 

74 
44 

75 
52 

74 
46 

75 
4  1 

74 
43 

73 
48 

64 
47 

69 
39 

79 
42 

76 
42 

67 
40 

51 
32 

51 
27 

47 

29 

48 

35 

62.8 
39.5 

BISHOP  wso  np 

MBX 
MIN 

47 

9 

43 

21 

50 
10 

56 
11 

50 
17 

51 
22 

58 
25 

52 
27 

46 
28 

58 
21 

57 
33 

59 
24 

64 

19 

66 
21 

56 
20 

70 
31 

71 
27 

72 
27 

69 
26 

73 
25 

64 
28 

62 
21 

67 
24 

71 
28 

69 
26 

71 
30 

35 
23 

40 

10 

42 

8 

39 
19 

4  1 

8 

57.1 
21  .6 

BLTTHE 

MAX 
MIN 

59 
42 

59 
26 

59 
30 

59 
27 

62 
29 

65 
29 

68 
37 

67 
36 

64 

62 
32 

63 
33 

61 
41 

65 
34 

70 
33 

72 
32 

72 
34 

78 
37 

79 
38 

78 
40 

75 
35 

77 
35 

67 
43 

68 
36 

71 
34 

75 
35 

79 
36 

70 
50 

39 

60 
28 

67 

62 
34 

67.8 
35.0 

BLTTHE  EBB  BIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
38 

57 
30 

57 
37 

58 
29 

62 
37 

63 
34 

64 
40 

67 
40 

63 
45 

61 
37 

62 
39 

60 
44 

67 
36 

72 
42 

75 
40 

69 
38 

79 
40 

78 
44 

81 
49 

73 
4  1 

78 
40 

67 
47 

67 
4  1 

70 
37 

73 
40 

80 
39 

70 
54 

57 
39 

58 
30 

60 
44 

58 
35 

66.6 
39.5 

BORREGO  DESERT  PBRK 

MBX 
MIN 

62 
34 

62 
34 

61 
34 

62 
32 

65 
36 

70 
39 

70 
39 

71 
39 

71 
40 

71 
39 

72 
40 

65 
42 

63 
37 

71 
41 

80 
44 

80 
46 

80 
49 

81 
47 

63 
50 

82 
45 

82 
48 

82 
54 

82 
40 

82 
42 

83 
46 

75 
46 

82 
47 

69 
40 

71 
33 

60 
33 

59 
32 

72.5 
40.9 

BRBHLEr  2  SW 

MAX 
MIN 

61 
45 

62 
28 

62 
30 

62 
26 

63 
29 

68 
31 

66 
38 

68 
37 

70 
50 

65 
32 

64 
34 

66 
34 

65 
30 

68 
30 

73 
31 

78 
34 

76 
35 

81 

37 

81 
39 

82 

36 

79 
38 

77 
44 

69 
33 

70 
33 

73 
36 

77 
37 

79 
45 

69 
40 

62 
27 

62 
40 

62 
35 

69.7 
35.3 

OBGGETT  FOB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
35 

54 

31 

54 
26 

65 
30 

58 
30 

70 
37 

68 
54 

66 
48 

58 
41 

63 
40 

60 
38 

58 
32 

65 
36 

68 
39 

70 
40 

74 
44 

72 
42 

74 
46 

73 
4  1 

75 
45 

75 
46 

61 
34 

68 
36 

76 
4  1 

75 
45 

82 

50 

55 
4  1 

54 
32 

56 
27 

56 
33 

53 
33 

64.9 

38.5 

DEATH  VALLEY 

MAX 
WIN 

60 
42 

60 
39 

58 
35 

57 
28 

56 
29 

58 
34 

60 
44 

66 
36 

65 
47 

58 
35 

66 
33 

65 
49 

64 

35 

54 
34 

63 
34 

68 
43 

71 
38 

70 
38 

75 
40 

72 
40 

61 
38 

79 
48 

69 
36 

70 
37 

71 
40 

72 
39 

72 
49 

57 
36 

58 
30 

59 
32 

61 
38 

65.3 
38.0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

35 
6 

34 

a 

31 
10 

39 
9 

41 

8 

38 
10 

40 

15 

44 

17 

46 
21 

45 

19 

48 

21 

55 
15 

60 
18 

62 
5 

60 
22 

61 
18 

62 
21 

65 
22 

59 
23 

60 
22 

59 
22 

52 
24 

61 
20 

66 
25 

60 
25 

69 
28 

55 

33 

7 

36 
6 

36 
19 

32 
1  1 

49.8 
16.6 

EAGLE  HOUNTAIN 

MAX 
MIN 

55 
42 

58 
36 

55 
36 

59 
36 

58 
37 

65 
40 

60 
44 

64 
46 

70 
47 

60 
40 

60 
45 

63 
42 

61 
40 

71 
43 

76 
49 

73 
48 

73 
48 

77 
53 

80 
57 

79 
48 

75 
51 

78 
SO 

65 
44 

70 
46 

73 
50 

72 
48 

78 
50 

67 
41 

61 
32 

56 
37 

58 
36 

66.7 
43.9 

EL  CENTRO  2  SSH 

MAX 
MIN 

60 
37 

62 
26 

61 
28 

63 
26 

64 
24 

70 
26 

69 
41 

69 
26 

69 
47 

66 
32 

66 
38 

66 
30 

70 
32 

74 
31 

78 
31 

78 
43 

80 
32 

82 
38 

82 
39 

77 
35 

78 
37 

76 
35 

70 
34 

75 
34 

78 
37 

80 
37 

77 
46 

64 
40 

64 

29 

64 

29 

64 

32 

70.9 
33.9 

EL  HIRAGE  FIELD 

MAX 
MIN 

43 

20 

46 

16 

44 

n 

49 

18 

58 
20 

57 
30 

65 
40 

60 
38 

58 
34 

48 

30 

55 
22 

54 

27 

S3 
20 

60 
21 

68 
22 

69 
29 

73 
28 

68 
27 

69 
29 

66 
26 

69 
30 

68 
28 

56 
21 

64 

27 

70 
30 

76 
32 

73 
29 

46 

13 

46 
13 

50 
18 

42 

15 

58.8 
24.8 

FBIRHONT 

MBX 
MIN 

40 
22 

45 

27 

42 

30 

50 
32 

52 
33 

58 
32 

59 
35 

53 
43 

52 
33 

43 

31 

48 
39 

49 

36 

50 
37 

59 
38 

67 
40 

65 
43 

73 
44 

64 
44 

69 
47 

65 
47 

69 
47 

66 
38 

53 
38 

61 
38 

70 
46 

73 
50 

63 
33 

38 
29 

48 

26 

45 
28 

42 

29 

55.8 
36.6 

GOLD  ROCK  RBNCH 

MAX 
MIN 

59 
30 

57 
31 

59 
38 

65 
37 

66 
38 

69 
41 

69 
40 

67 
38 

64 
36 

62 
34 

61 
36 

65 
38 

66 
38 

75 
39 

76 
42 

78 
45 

78 
50 

77 
55 

78 
57 

78 
56 

77 
56 

76 
57 

78 
46 

79 
42 

79 
42 

60 
43 

76 
45 

62 
39 

62 
37 

64 

37 

65 
35 

69.9 
41  .9 

HAIHEE 

MAX 
MIN 

36 
20 

38 
25 

44 

19 

47 

20 

50 
20 

48 

27 

56 
26 

55 
32 

54 

30 

45 

25 

54 

25 

54 

27 

53 
28 

55 
27 

57 
31 

55 
30 

62- 
32 

62 
34 

53 
34 

67 
33 

60 
35 

65 
34 

54 

30 

60 
31 

64 

32 

67 
30 

70 
30 

40 

19 

40 

18 

42 

20 

4  1 
22 

53.5 
27.3 

HATFIELD   PunPlNC  PLANT 

MAX 
MIN 

53 

55 
25 

54 

33 

59 
24 

62 
37 

64 

32 

64 

38 

66 
39 

65 
40 

59 
30 

58 
40 

62 
41 

59 
39 

68 
44 

79 
35 

74 
48 

78 
56 

80 

78 
34 

77 
41 

76 

63 
38 

70 
35 

74 

35 

76 
37 

76 
52 

64 

38 

56 
23 

58 
27 

57 
30 

66.1 
36.7 

iriPERIBL 

MBX 
MIN 

62 
44 

62 
31 

64 

33 

65 
31 

71 
34 

70 
37 

68 
39 

70 
42 

55 
48 

64 
38 

68 
38 

64 

37 

71 
36 

77 
35 

78 
36 

78 
41 

83 
4  1 

83 
45 

83 
45 

77 
42 

79 
43 

69 
45 

71 
38 

73 
40 

78 
41 

79 
42 

67 
48 

62 
42 

63 
33 

62 
41 

62 
37 

70.6 
39.5 

IMPERIAL   FBA  AP 

MBX 
MIN 

60 
35 

58 
30 

60 
31 

62 
28 

68 
30 

64 
34 

66 
38 

70 
41 

64 
41 

63 
36 

66 
36 

63 
34 

67 
33 

73 
34 

76 
35 

74 
38 

80 
38 

81 
4  I 

80 
43 

75 
40 

77 
39 

67 
40 

69 
36 

73 
36 

76 
38 

80 
40 

63 
46 

60 
34 

61 
30 

62 
38 

63 
34 

58.4 
36.4 

INDEPENDENCE 

MBX 
MIN 

37 
18 

44 

22 

47 
18 

47 
19 

58 
22 

48 

27 

SO 
29 

56 
29 

S3 
28 

50 
23 

54 
24 

53 
28 

57 
26 

61 
25 

64 
27 

57 
27 

71 
27 

67 
32 

73 
36 

68 
32 

66 
32 

69 
30 

59 
29 

62 
28 

72 
31 

65 
33 

74 
27 

38 
14 

4  1 
14 

43 

16 

4  I 
15 

56.3 
25.4 

INDIO  U  S  DBTE  GARDEN 

MAX 
MIN 

60 
41 

64 

29 

62 
29 

66 
37 

66 
31 

74 
36 

69 
35 

72 
43 

72 
46 

68 
34 

64 

33 

71 
36 

70 
29 

73 
29 

80 
33 

81 
33 

80 
38 

86 
38 

86 
45 

89 
38 

84 

37 

85 
40 

73 
35 

72 
35 

78 
39 

76 
34 

74 

39 

79 
34 

64 

32 

64 
35 

63 
31 

73.1 
35.6 

INTOKERN 

MBX 
MIN 

50 
ID 

53 

n 

51 
16 

51 
19 

52 
21 

64 

26 

64 
36 

61 
36 

53 
38 

51 
23 

56 
24 

56 
24 

59 
22 

66 
24 

68 
27 

71 
37 

71 
31 

71 
32 

70 
32 

75 
31 

74 

31 

71 
34 

52 
33 

71 
28 

74 

30 

71 
37 

61 
36 

48 

20 

48 
1  4 

48 
24 

49 

10 

61  .0 
26.5 

IRON  nOUNTAIN 

MAX 
MIN 

54 
41 

56 
32 

60 
31 

56 
31 

58 
31 

64 

37 

63 
38 

67 
44 

67 
48 

60 
39 

62 
39 

62 
40 

60 
43 

65 
49 

74 
54 

73 
44 

70 
45 

77 
45 

77 
44 

77 
43 

75 
44 

76 
47 

65 
41 

70 
42 

74 
44 

75 
45 

80 
45 

64 

38 

56 
29 

58 
30 

58 
35 

66.3 
40.6 

LAKE  ARROHMEBO 

MAX 

MIN 

34 

20 

32 
18 

39 
22 

51 
25 

49 

23 

54 

32 

49 
30 

44 

32 

37 
27 

44 
24 

42 

26 

44 

33 

51 
28 

54 

32 

60 
34 

60 
36 

56 
34 

57 
33 

55 
34 

58 
35 

56 
34 

51 
32 

53 
28 

58 
34 

60 
35 

56 
41 

50 
30 

4  1 

12 

32 
18 

3  1 
18 

30 
20 

48.0 
28.4 

LANCASTER  FSS/FAA 

MBX 
MIN 

48 

23 

48 

18 

50 
19 

57 
1  9 

58 
24 

63 
49 

57 
47 

55 
43 

46 

32 

55 
33 

55 
30 

55 
26 

60 
22 

65 
18 

67 
24 

77 
29 

70 
24 

67 
27 

70 
26 

70 
24 

72 
26 

59 
29 

65 
23 

73 
26 

76 
28 

69 
39 

42 

33 

50 
19 

50 
15 

45 

23 

45 
21 

59.3 
27.1 

MECCB  F IRE   STBT ION 

MBX 
MIN 

MITCHELL  CBVERNS 

MBX 
MIN 

43 
34 

38 
29 

46 

29 

51 
34 

51 
33 

54 

35 

54 
42 

59 
39 

46 

37 

50 
33 

48 

32 

48 

30 

63 
38 

70 
SO 

70 
35 

66 
51 

67 
52 

70 
SI 

69 
55 

68 
47 

5? 
51 

54 

37 

60 
40 

68 
46 

68 
49 

66 
49 

52 
39 

53 
24 

43 
24 

40 

26 

39 
28 

56  .4 

38.7 

HOJBVE 

MAX 
MIN 

46 

26 

50 
26 

47 

22 

51 
26 

58 

68 
30 

56 

37 

36 

29 

29 

26 

27 

30 

31 

30 

30 

36 

35 

40 

36 

31 

33 

36 

39 

33 

29 

20 

19 

48 

32 

30.5 

BOUNTfllN  PASS 

MAX 
MIN 

35 
20 

35 
19 

36 
IS 

40 

16 

38 
20 

45 

27 

44 

33 

52 
34 

46 

25 

36 
23 

43 

21 

44 

20 

38 

21 

58 
22 

52 
31 

63 
34 

63 
34 

57 
36 

60 
30 

61 
33 

52 
24 

46 

22 

55 
21 

65 
32 

40 

1  1 

38 
7 

42 

10 

36 
17 

47  .5 
23.5 

HI  SBN  JBCINTO  W  S  PK 

MBX 
MIN 

31 
10 

43 

10 

45 

18 

46 

IB 

46 

29 

48 
34 

43 

28 

48 

16 

45 

25 

41 

23 

54 

25 

55 
26 

57 
23 

53 
iS 

53 
31 

51 
25 

52 
26 

53 
26 

50 
28 

46 
27 

49 

25 

52 
35 

58 
26 

54 
34 

45 

30 

39 
1  1 

40 

17 

26 
1 

47.3 
23.4 

NEEDLES  FBB  AIRPORT 

MBX 
MIN 

54 
38 

53 
30 

55 
38 

55 
32 

60 
32 

56 
32 

61 
38 

65 
■>5 

59 
41 

55 
31 

58 
36 

57 
41 

63 
37 

68 
40 

70 
40 

66 
41 

73 
44 

75 
51 

75 
SI 

69 
41 

70 
41 

65 
45 

66 
36 

71 
37 

70 
43 

76 
48 

68 
52 

55 
38 

58 
31 

55 
42 

58 
42 

63.3 
39.8 

PfiLHOBLE 

MBX 
MIN 

48 

27 

47 

19 

48 

15 

60 
18 

65 
26 

66 
30 

61 
18 

55  50 
24  26 

SEE  REf 

57     55  57 
25     30  23 

ERENCE  NOTE' 

60     65  67 
27     30  29 

>  FOLLOHINO 

76  71 
35  33 

TBTION 

70 
32 

INDE 

70 
34 

( 

71 
33 

72 
35 

69 
30 

63 
30 

72 
31 

78 
35 

78 
30 

63 
33 

S2 
22 

51 
21 

47 

27 

47 

23 

61  .6 
27.5 

21 


DRILY  TEMPERflTURES 


CRLIFORNIR 
JBNURRT 


STflT  rON 


DAY   OF  MONTH 


13    14  15 


15    17  18 


19   20  21 


22    23  2i 


25   26  27 


28    29    30  31 


PHLft  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RnNOSBURG 
THERMAL  FfiP  flP 
rRONfl 

THENTrHINE  PALUS 
VRLTERnO  FIRE  STA  79 
VICTORVILLE  PUHP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
HHITE  MOUNTAIN  2 
HILDROSE  RANGER  STR 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


63  61 
5?  34 


53  SS 
42  34 


46  43 

31  28 


65  63 
35  27 


SI  51 
32  22 


46  43 

25  21 


44  48 

22  19 


10  29 
11-4 


12  18 
3  3 


45  39 
30  25 


45  58  57  58 
27     29     31  32 


66  71  6S 
26     28  33 


62  66 
25  28 


65  63 
25  3S 


68  70 
40  42 


61  57  60 
38     39  40 


70  68 
34  35 


52  57 
25  29 


56 
30 


71  78 
36  36 


57  64 
39  39 


58  65 
35  42 


71  77 
28  28 


67  7S 
28  33 


59  65 
23  24 


77  87  84 
47     SO  49 


70  67 
42  45 


67     69  68 


87  85 
36  37 
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CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

8R 

8A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST  . 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

5 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1  456 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1  462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

1476 

02 

MODOC 

2  1 

4  I 

27 

120 

52 

4312 

3P 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DAM 

1  497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

05 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1  520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  I  7 

47 

1  1  80 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1  522 

02 

PLUMAS 

.8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

1  2  1 

44 

425 

5P 

5P 

CARMEL  VALLEY  FIRE 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1  540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

1  1  9 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8R 

LAWRENCE   RAD  LAB 

PQTHFY^^    V/ Y    Rill  1      PlIW  RH 
LrtinciO     VI     DULL  r\n 

1588 

05 

MQR I Pn^Q 
1  1  n     1  r  u  o  "I 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

LI  M     M     □  1    I  Q  n  M 
W  1  1     n     n  L  1  0  U  IN 

CAZAOERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  100 

5P 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.   RUBY  L.  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MDW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

05 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  4 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY   VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8A 

8A 

8A 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIQUI TO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME   ALLEY  RANCH 

1  743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLASKETT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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Q  T  Q  T  T  n  M 

o  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  T 

LU 
O 

cr 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLKVtirx 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

CHUCHUPflTE  RANGER  STA 

1  754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  1  9 

0  1 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULR  VISTP 

1  758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  1  7 

06 

9 

8A 

8R 

BR 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

1  2  1 

1  8 

1  38 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1  779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

1  20  1 

8A 

8A 

POMONfi  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1  784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

1  2  1 

32 

1  4 

8A 

BR 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

LLHKao    VHLLtT    nUUU  KLn 

1785 

02 

GLENN 

2  3 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

n  T  r  i<   M 1 1  n  n 
U  1  LK  nUUU 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1  806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

1  22 

38 

1  365 

8fl 

8A 

c 

CARL  A  POTTS 

CLOVERDRLE  3  SSE 

1838 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

46 

1  22 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDOLE   1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

1  20 

27 

5500 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COAL INGA 

1  864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

1  20 

2  1 

67  1 

6P 

5P 

CORLINGR  FIRE  DEPT 

COALINGR   1  SE 

1  867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

1  20 

2  1 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINI  TY 

35 

4  1 

05 

1  22 

42 

2500 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

COHRSSET   1  NNE 

1 89  1 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

1  2  1 

43 

3  1 80 

8A 

WALTER  ROACH 

UULijTo    rL    Dj  U 

1896 

06 

LUb  HNLjcLto 

1  3 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4P 

KUdcKi    L.  LHHNuLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8R 

BUR-SPORT  FISH  S  WLDLF 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

24  1  8 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

1  2  1 

1  1 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

COLUSA  2  SSW 

1  948 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  2 

1  22 

0  1 

50 

4P 

4P 

CITY  OF  -COLUSA 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1  2  1 

59 

1  95 

8fl 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

1  2  1 

0 1 

1  480 

8R 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   1  DAM 

1990 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

59 

1  22 

20 

2703 

4P 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRiG  DIST 

20  1  2 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

1  1  9 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN   IRRIG.  GIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

1  22 

2  1 

487 

8R 

TROY  DUNCAN 

r  flRflMQ 
L  Ur\  UINH 

2031 

06 

K I VtKb 1 Ut 

28 

33 

52 

1  17 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRRLITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  i  8 

1  1 

10160 

5 

L  A  DEPT-WATER  «  POWER 

COVELO 

208  1 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

1  23 

1  5 

1  385 

8R 

8R 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

1  23 

05 

15  14 

c 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

1  1  7 

52 

575 

5P 

WILLIRM  B  TEMPLE 

CRRBTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

1  1  8 

2  1 

10700 

s 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

21  39 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

1  1 5 

1  7 

1  500 

c 

ROBERT  fl  CRRWFORD 

CRESCENT  CITY    1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

1  24 

1  2 

40 

4P 

4P 

PRC  POWER  &  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2  148 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

48 

124 

05 

1 20 

8P 

DEPT  OF  PARKS  S  RECREAT 

LncQUCiHi     LI  II     III  IN  L  oin 

2150 

01 

DPI      M  n  R  T  P 

1  ~} 

41 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  17 

1  5 

4900 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2  1  77 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

1  3 

9 

8A 

8R 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

0  1 

MODOC 

12 

4  1 

53 

1  20 

4  4 

5175 

g 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2  1  98 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  9 

1  1  7 

5  1 

5370 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

"CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

0  1 

1  1 8 

24 

1  05 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOCINO 

-  7 

39 

50 

1  23 

38 

1  285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRRM 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

1  I  6 

35 

4640 

8R 

8  A 

c 

H 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

DAGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  1  6 

52 

1970 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  1 6 

47 

1915 

II  1  u 

M  T  n 

1 1  I  u 

FED  RVIRTION  RGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

o  n  M  O  1  M 

9  1 

41 

06 

121 

31 

3320 

an 

DRLE  S .  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

12M 

PRC  CEMENT  RGGREGATE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

1  2  1 

46 

60 

8  A 

8R 

8  A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DRY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1  3 

1  2  1 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

21 

4  1 

4  2 

1  20 

3  3 

5057 

c 
O 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  1  6 

52 

1  94 

4P 

4  P 

4P 

US  NRT  PRRK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

1  1  6 

7  3 

1  ^  u  u 

0  H 

BOYD  DESERT  RE5ERRCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

233  1 

07 

INYO 

5 

37 

22 

1  1  7 

59 

4  P 

A  P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  8 

1  20 

50 

4  4  55 

QQ 

PACIFIC   GRS   S   Fl  FT  m 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8R 

OELRNO  FIRE  DEPT 

riFi  MnNTF 

2362 

04 

MriMTPDPV 
1  1  U  IN  1  L  "  C  T 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRRD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

271  3 

4P 

4P 

H 

POSE  COMPANY 

DESCRNSO  RRNGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U   S   FflRFST    SFRV  I  TF 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

DOBBINS   I  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY   1  ROYAT 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVRDA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8fl 

H 

CRLlF    DIV   RFRrH   A  PKS 

DOWNEY  FD  FC1D7C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

^500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

nnri  f  ^  ^^f 

2506 

03 

1  Q  C  C  C  Kl 

1  8 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1  455 

7A 

7A 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MRRIPOSR 

1  4 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

5P 

W  D  MC  LERN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

z 

a: 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0. 

z: 

UJ 

PRECIP. 

cr 

z 

SPECIAL 
(SEE  NOTES) 

DUNN  I  CAN 

2568 

02 

YOLO 

2  3 

38 

5  3 

1  2  1 

58 

7R 

MRS.  MARY  R.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STfl 

2572 

02 

S I SK ! YOU 

23 

4  1 

1  3 

1  22 

1  6 

2420 

8P 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

1 2 

1  2  2 

1  8 

20 

8R 

8R 

Qf 

DAN  STEELE 

EHGLE  CREEK 

259  1 

05 

TULARE 

I  0 

35 

59 

1  1 8 

39 

6650 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

5 

3  3 

48 

1  1 5 

27 

973 

7fl 

7R 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

6R 

8R 

FRANKLIN   I  HOLDEN 

EL  CAPITflN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

7fl 

7R 

C 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

I MPER I AL 

5 

32 

4  6 

1  1  5 

34 

30 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

20 

1  9n 

4n 

'  1  o 

5P 

RP 

PG&E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

00 

1  2  3 

4  3 

1  705 

5P 

M  1  D 

GERALD  H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2756 

0  3 

MONO 

38 

37 

56 

1  1  9 

1  4 

C1R4^ 
3  D  M  o 

M  I  n 

sn  .  CAi  IF.  Fn I  SON  rn 

ELL lOTT 

2760 

OS 

SAN  JOAQUIN 

1  6 

38 

1  4 

1  2  I 

1  2 

92 

7R 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

277  1 

0  7 

SAN  BERDINO 

1 5 

3  4 

36 

I  1  7 

36 

2910 

8fi 

ftp 

WILLIAM  G  BR  I EGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

3  3 

4  8 

1  1  7 

4  7 

4  64 

r 

HOMER  F  WANNRMflKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

A  n 

1  1  1 

9  n 

1  9  R  ^ 
1  d  o  o 

6P 

ft  P 

r 
L 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONDIOO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

Rp 
D  r 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

FRrnNDinn  firf  ofpt 

ETIWANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3  4 

nfl 

u  o 

1  1  1 
ill 

O  1 

i  J  y  u 

r 
L 

rnopc    np    FNP,  INFFRR 

ETNA 

2899 

0  1 

SISKIYOU 

I  2 

A  1 

9  R 
c.  O 

1  99 

R  A 

9  Q  Rfl 

<i  y  bu 

r 
L 

riFDRGF    V  HFNriRirKR 

"EUREKA  WSO  CI  R 
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6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPFRIRI     FRO  RP 

I'll  i_i>irni_    1  n n  nr 

4224 

07 

I  M  P  F  P  I  D  1 

i  nr  t  K I HL 

6 

32 

50 

1  15 

34 

58 

MID 

MID 

I NDFPFNnFNFF 

4232 

07 

I  M  Y  n 
i  IN  I  U 

1  9 

36 

48 

1  18 

12 

3950 

7R 

70 

C  H 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

O  1  C.  n  n  H 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

iNRin  II  s  nPTF  p.PRnFM 

4259 

07 

P  I  \/FPQ  T  nc 
K  i  V t  Ko  i  Ut 

6 

33 

44 

1  16 

15 

1  1 

8R 

8R 

80 

I  NYOKERN 

4278 

07 

KERN 

5 

35 

39 

1  17 

49 

2440 

5P 

5P 

INYOKERN  RRMITRGE 

4280 

07 

KERN 

5 

35 

4  1 

1  17 

4  1 

2220 

MID 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

80 

lOWR  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

80 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7R 

7R 

JESS  VRLLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

JOHNSONORLE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

80 

OBSERVER 


JOHN   F  WRLL 
OLBERT  0  BURTON 
E.   F.  CHITTENDEN 
U  S  NOT  PORK  SERVICE 
CITY  OF  GROSS  VOLLEY 
MISS  LOUISE  HOLLBERG 
MRS  EMMR  R  PEREIRR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STRTE  DEPT  FISH  4  GRME 
FRED  H  OSBORNE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SHERIFFS  OFFICE 
JOMES  P  KINDRED 
L  R  WTR  4  PNR  DEPT 
DEPT  OF  PRRKS  4  REC 
OLBION  0  SRRGENT 
KINGS  CO.   FIRE  DEPT . 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  4  £  COMPONY 
METRO  WOTER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  D.  BETTENCOURT 
HEOLDSBURG  FIRE  DEPT 
ROY  W.  LOWE 

PLRCER  COUNTY  WTR  OGCY 
LRKE  HEMET  MUN  WOTER 

VISTO   IRRIG  DIST 

MOX  D  LEY 

MRS  CLORENE  RKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GOSSOWRY 

COL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

STEPHEN  J  PRVON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  LUEBKERT 
RRCIO  STRTION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
FLORENCE  H  CRRRILLO 
BEVERLY  R  KOHLER 
BURTON  HOLT 

BUREOU  OF    INDION  RFFOIR 
WINDSOR  VINEYORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOONNR  M  JONES 

P  G  4  E  COMPONY 
SO  CRLIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  GOIL  KLOPFER 
STOTE  DIV  OF  HWYS 
NEW   IDRIO  MINE  4  CHEM 
IDYLLWILD  FIRE  DEPT 
IMPERIOL   IRRIG  DIST 
FED  OVIRTION  RGENCY 
L  fl  WTR  4  PWR  DEPT 

NRTL  WEOTHER  SERVICE 
OCR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STOTE  DIV  OF  HWYS 
PIERSON  TUTTLE 
METRO  WATER  DIST 
RRNDY  CHRISTENSEN 
MT  .   NHI TNEY  LUMBER  CO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CRL IFORNIR 
JRNURRY  1975 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q- 

cr 

SPECIAL 

1  (SEE  NOTES  1  1 

JOSHUR  TREE  3  S 

4407 

07 

OniN  DurTUirvlU 

c 
o 

34 

06 

1  1  6 

1  9 

3490 

5P 

ROY  W  WflGNER 

JULIRN  WYNOLfl 

44  18 

06 

CQM  niFrn 

o  n  In    U  I  l,  UU 

c.  o 

33 

06 

1  1 6 

39 

3650 

SS 

SS 

CHflRLES  V  I  L  1  NEK 

JUNCRL  DRM 

4422 

06 

OlNIH  Dnr\Dnr\n 

o  c. 

34 

29 

1  I  9 

30 

2075 

8  A 

MONTECITO  COUNTY  WTR 

KRISER  MERDOWS 

4442 

05 

p  p  p  c  lun 
r  r\  L  o  IN  u 

21 

37 

1  8 

1  1 9 

06 

9110 

S 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

KEE  RRNCH 

4467 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

1 0 

1  1 6 

32 

4325 

8fl 

KEE  RRNCH 

KELSEY    1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KELSEYV  ILLE 

4488 

02 

1  QK  P 

9 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FRRM  4  HOME  RDV 

KENTF  lELO 

4500 

0  1 

M  flR  1  N 

1  7 

37 

57 

1  22 

33 

1  28 

4  P 

4  P 

RAYMOND  J  •  MULLEN 

KERL INGER 

4508 

05 

1  n  p  n  1 1 1 M 

On  IN  JUnUUtIN 

97 

37 

4  1 

1  2  1 

26 

1  77 

Sfl 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

"KERN  RIVER  PH  NO  I 

4520 

05 

KERN 

1  0 

35 

28 

1  1  8 

4  7 

970 

5P 

5P 

SO  CRLIF  EDI  SON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

1  n 

35 

4  7 

1  1  8 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

sn  rfli  1 F  FH 1  SON  ro 

KETTLEMRN  CITY 

4534 

05 

K  I  NGS 

36 

00 

1  1  9 

58 

250 

8  A 

8  A 

OH 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEP 

KETTLEMRN  STATION 

4536 

05 

n  1  iNuO 

I  I 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

5P 

P  G  4  E  COMPflNY 

KILRRC  POWER  HOUSE 

454  4 

02 

c  H  Q    T  P 
O  n  n  O  1  n 

2  3 

40 

4  1 

1 2  1 

52 

2648 

1  OR 

PG  4  E  KILflRC  PWR  HOU 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  2 

1  2  1 

08 

320 

4  P 

4  P 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLRMRTH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELRNO  10  SSE 

4587 

01 

Ml ! M RHl  n  T 
n  U  1  1  D  U  L  U  1 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS  .  EDRR  L  .  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

C  T  Q  M  r  C  1   p  1  1  Q 

3  4 

37 

48 

1  20 

39 

3  I  5 

8R 

8  A 

Sfl 

RRYMOND  W  I  LLMS 

KORBEL 

4602 

0  1 

HI  1 M ROl  (IT 

I  7 

40 

52 

1  23 

57 

1  4  5 

6P 

RFNNIS   1  FMMONS 

KYBURZ  STRRW8ERRY 

46  1 6 

02 

CL  UUnnUU 

38 

48 

1  20 

09 

5700 

C 

HARRY  STEVENSON 

LR  CRESCENTR  PC  251  B 

4628 

06 

1           QWP.FI  F<^ 

1  3 

34 

1  3 

1  1  8 

1  4 

1  565 

5P 

l_l\l_i-/LI_lil''      VL'       LU      l"i  LJ 

LRFRYETTE  2  NNE 

4633 

04 

rriMTRQ  rnsTQ 

LUlNir\n  LUOlrl 

4 

37 

55 

1  22 

06 

535 

8R 

once    p>  SflNRflRN 

1  \  u  u  o    i\    o  n  It  u  u  1 1 

aLRGUNR  BEflCH 

4647 

06 

n  R  P  W  P  F 
U  r\  n  IN  lt  c 

3  3 

33 

33 

1  1  7 

47 

35 

4  P 

4  P 

SFWRGF   niSPnSRI     PI  ANT 

LRGUNR  BEflCH  2 

4650 

06 

HP  P  N  r  F 
U  r\  H  IN  Lt  L 

33 

33 

1  1  7 

48 

2  1  0 

C 

1     R   UIOTFR  niSTRlPT 

LR  HONOR 

4660 

04 

SflN  MflTEO 

4 

37 

1  9 

1  22 

1 6 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LRKE  RLPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCE 

LRKE  RRROWHERD 

4671 

07 

on  IN  DLrAUlINU 

1  c; 
1  o 

34 

15 

1  17 

1  1 

5205 

5P 

5P 

1  PKF    PRRnWHFPn    F  D 

LRKE  MENDOCINO  DRM 

4689 

0 1 

1  1  L  IN  U  U  L  1  IN  U 

9  9 

39 

1  4 

1  2  3 

1  1 

670 

C 

PfiYnTF  nPM  ppn  i  pffip 

iwUiuiL.    unii    rr\uu  urrjL 

LRKEPORT 

470  1 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

1  22 

55 

1345 

5P 

5P 

PrFHRPrF    R    TMRNRNI  1 

LAKE  SRBRINfl 

4  705 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  3 

1  1  8 

37 

9065 

M  I D 

SnilTHFRN   PRI  TF  FDISn 

OUUIMLiaIN      LrlLir    •  L.U10U 

LflKESHORE  2 

4708 

02 

9HP<^  T  P 
o  n  ri  o  1  n 

2  3 

40 

52 

1  22 

23 

1  075 

C 

liSRR-SHPSTP   FTFI  R  DTV 

UOur\     onnOln     riLLU  UIV 

LAKESIDE  2  E 

4  710 

06 

<^  P  M   n  I  F  p,  n 

On  IN  UlCUU 

25 

32 

5  1 

1  1  6 

53 

690 

Sfl 

HFl  ly    IRRTpTpTinN!  HT^T 

LAKE  SOLANO 

47  1  2 

02 

O  U  L  n  IN  U 

9  ^ 

c.  0 

38 

30 

1  22 

00 

1  80 

C 

RIIPFPM    PF    PFPI  PMPTIPM 
□  ur\LlriU    ur     i\[_LLnlini  lUiN 

LRKE  SPAULDING 

4713 

02 

MF  w  Q  no 

IN  L,  V  nun 

39 

39 

1  9 

1  20 

38 

5156 

4  P 

4  P 

4  P 

H 

P    Pt    i    F  rnMPRMY 

LRKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SflN  DIEGO 

33 

33 

1  0 

1  1  7 

00 

1  500 

C 

ESCONDIDO  MIL  WTR  CO 

LR  MESR 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

Lfl  MESfl  FIRE  DEPT 

LRNCASTER  FSS/FAR 

4749 

07 

1  n*^  rniPtFi  fs 

LUO  nlNljLLt.O 

34 

44 

1  18 

13 

- 

MID 

MID 

nrpj    nc    T  R  p  M  c:  p  n  o  t  p  j  i  n 

ULi    '     Uf       irvniNOt  urvinj  iu 

LR  PANZR  RANCH 

4767 

04 

24 

35 

23 

1 20 

1  0 

1  550 

C 

MDc    CHPUIMO  rPRR 
iii^O    onnr'iivri  Lrir\r\ 

LA  PORTE 

4773 

02 

PI  1 IMP*^ 

r  L  U  1  1  n  O 

g 

39 

4  1 

1  20 

59 

4975 

C 

T  1    nni  II  n 

1     L    UU  U  L  U 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

1  8 

4  1 

45 

1  20 

1  5 

6775 

5 

rPI     riFPT    IaITP  RF'^nilRPF 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

0  1 

c  r  c  K  I  Y  n  1 1 
o  1  o  r\  1  1  u  u 

I  2 

4  1 

4  4 

1  2  1 

3  1 

4770 

9fl 

9fl 

II    9    MOT    PQPK  9FR\/TrF 

LAYTONV  ILLE 

485  1 

0  1 

1  1  L  IN  U  U  L  1  IN  U 

39 

42 

1  23 

29 

1  650 

C 

PQI    TF    riTV    nF  FnPFCjTRY 
LnLir    UIV    ur  rurTLOIni 

LEBEC 

4863 

05 

K  E  RN 

1  0 

34 

50 

1  1  8 

52 

3585 

8R 

KFPM    rn    F T RF  HFRT 
rALi^lN     LU     rir\C  UQrl 

LECHUZA  PT  STA  FC 

352B 

4867 

06 

1           RNPrFI  F^ 

LUO  rtlNULLLO 

3  3 

34 

05 

1  1  8 

53 

1  600 

4P 

C 

1      Q    rn    FTPF  HFRT 
L    n    LU    rinc  UCri 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

1  22 

26 

1  330 

7fl 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JEANNE  D  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

Mpprpn    r  r\    p|pp  npRT 
liLr\Lt_U     LU     r]r\L  UCrl 

LEHMAN  RRNCH 

4886 

05 

Fi  nnRflnn 

LL  UUiVnUU 

1  6 

38 

36 

1 2 1 

0 1 

600 

7fl 

IVPM    R  IFHMPM 
IVniN    l\  LCnilnlN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

g 

36 

23 

1  1  9 

02 

5  1  3 

8A 

Sfl 

KPUIFQH   1  FMnw  pn 

iNnrlLnn     LLIIUIN  CU 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PI  1 IMP*^ 
1  L  u  1  1  n  o 

g 

40 

1  4 

1  20 

43 

532D 

s 

PQl      HFRT    UlTR  PFC:nilPrF 
LrIL     UlTI      HIr  "LOUUrxLL 

L  INDSRY 

4957 

05 

T  UL  ARE 

g 

36 

1  2 

1  1  9 

03 

420 

7P 

7P 

1    IMnc;PY       T  RQ  T  M  MPPF  IP 
LllNUonI-ol~ntnnur\L.  1" 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

FRF  swn 

r  f\  L  O  IN  u 

27 

36 

4  7 

1  20 

48 

677 

1  OR 

1  Ofl 

1  Ofl 

C 

PPI      nrpT    M  T  R  RFC;nilPPF 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

1  P^9F  W 
L  n  O  O  L.  IN 

2  1 

40 

53 

1  2  1 

1  1 

4  1  70 

8fl 

MR^^       PI  n\/FRTMF  mPHFR 
nKo*    LLUVCfAllNt  LUKUtK 

LIVERMORE  COUNTY  F 

D 

4997 

04 

Ql  PMF  DP 
n  L  n  1  1  L.  U  n 

4 

37 

40 

1  2  1 

46 

490 

5P 

5P 

1    T\/FRMnRF     QIMflQ     PTV  C" 
LlVL"nUr<t    HLnUH    LI'  r 

LOCKWOOO  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

8fl 

c 

RRCHIE  M  WEFERLING 

LOOGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

1  18 

44 

6735 

8A 

8R 

C  H 

U  S  NRTL  PRRK  SERVICE 

LOOI 

5032 

05 

CQM    inpni  1 1  M 

Orll't     J  U "U U  1  IN 

1  5 

38 

07 

1  2  1 

1  7 

40 

5P 

5P 

5P 

L  I  1  T    Ur    L  U  U  1 

LOG  SPRING 

5043 

02 

T  F  HPMP 
1  L  n  n  1  1  n 

2  3 

39 

50 

122 

47 

5050 

S 

LUKro    Ur  LinUIinlLKo 

LOMPOC 

5064 

06 

«=;ntp  rpprprp 

OiN  p  n  DniAonnn 

J  c. 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

inMPnr    i.idtcd    tdcqt  o 
LUnrUL    WHItK     I KtH 1 .  r 

LONE  PINE  CTNWOOD 

PH 

5067 

07 

INYO 

1  9 

36 

27 

1  18 

03 

3790 

c 

1       Q     LlTD     #      DllD  nC"DT 

LONG  BEflCH  WSO  flP 

5085 

06 

inc;  QNlP.FlF^ 
LUO  nlNUCLLO 

33 

49 

1  18 

09 

34 

MID 

MID 

J 

MQTl       I.ICQTuCD     CCD  V/  IPC 

NH 1 L    WtHIHtK  btKVlLt 

LONG  BELL  STflTION 

5086 

01 

Mnnnr 

1  I U  U  U  L 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

PQl       nCDT     liTD  DCCrttlDPC 

LHL    utrl    WIK  KtoUUKLE 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

1  ■  U  U  U  L 

2  1 

4  I 

12 

121 

12 

4180 

9fl 

pmqdi  cc  cuCDucon 

LORfllNE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

1  18 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

LOS  RLRMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8fl 

S  BARBARA  CO  F  STA  24 

LOS  RNGELE5  WSO  AP 

R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

MID 

c 

J 

MQTl     UlFQTHFR  ^^FPUTPF 
iNniL     tNLnincn  OQnVlLL. 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CTR  R 

5115 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

03 

1  18 

14 

270 

MID 

MID 

c 

Lfl  CO  flIR  POL  CON  DIS 

LOS  BRNOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

8R 

CENTRflL  CRLIF    IRR  DIS 

lOS  BRNOS  RRBuRUA 

RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

55 

RRBURUfl  RRNCH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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STflTION  INDEX 


CRLIFORNIfl 
JRNUflRY  1975 


siniiON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINflGE  : 

LflTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

LOS  BONOS  GET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

LOS  OflTOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

LOS  OflTOS  4  SW 

5125 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

2415 

LOS  PRIETOS  RANGER  STfl 

5147 

06 

SNTR  BRRBRRfl 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

4  1 

288 

LOWER  OTflY  RESERVOIR 

5162 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

56 

540 

LUCIfl  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

LUMBERYPRD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

1  20 

18 

6473 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

20 

1  160 

LYTLE  CREEK  RANGER  STfl 

5218 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

29 

2730 

MflDEL I NE 

5231 

02 

LflSSEN 

18 

41 

01 

120 

30 

5320 

MROERfl 

5233 

05 

MflDERR 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

MflD  RIVER  RflNGER  STfl 

5244 

01 

TRINI  TY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

MflHNKE 

5258 

02 

LRKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

MflMMOTH  PflSS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

1  19 

02 

9500 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

2  1 

1  1  9 

I  9 

3390 

MflNTECfl 

5303 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

MflNZ AN  I Tfl  LAKE 

531  1 

02 

SHRSTR 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

MRRE  ISLAND 

5333 

01 

SOLRNO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

MRR I COPfl 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

1  19 

23 

675 

MRR I POSfl 

5346 

05 

MflR  I  POSR 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

MRRKLEEV I LLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5560 

MRRKLEY  COVE 

5360 

02 

NRPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

MRRTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

MRRTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRR  COSTA 

4 

38 

0  1 

1 22 

07 

A  n 

MARYSV  I  LLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

MRTILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  1  9 

18 

1060 

MC  CflRTHY  POINT 

5444 

02 

TEHRMA 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

MC  CLOUD 

5449 

02 

S I SK I  YOU 

21 

4  1 

15 

122 

08 

3280 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

26 

4480 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

R I  VERS  I OE 

6 

33 

34 

116 

04 

180 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

S I SK I  YOU 

12 

4  1 

35 

121 

37 

6726 

MENDOTA  CRM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

I  4 

37 

1  8 

1 20 

29 

1  K  Q 

1  D  3 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

M I CH I GAN  BLUFF 

5586 

02 

PLRCER 

I 

39 

03 

120 

44 

3650 

n lUULE  TOWN 

5598 

02 

LRKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  1  30 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LRSSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

56 

4945 

MILL  CREEK  Summit  r  s 

5637 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

Mil    n     C  KtC 

MILL)   b  NE 

5669 

05 

TULRRE 

9 

36 

16 

1  18 

46 

3100 

M  i  NEKHL 

5679 

02 

TEHRMR 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

MIRRNDR  4  SE 

57  1  1 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

57 1  3 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

4  0 

1  2 

Q  c  n 

ju  U 

nllLHtLL  LHVERN5 

5721 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  15 

32 

4330 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

118 

43 

9700 

nUUtb  I  0 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MUUtSIO  2 

574  1 

05 

STPN I SLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

MO JA VE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  19 

09 

5450 

MONTAGUE  SISK  CO  RP 

5785 

01 

SISK! YOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

MONTEREY  FAA  RP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

I  18 

53 

580 

nUKHINE  CREEK 

DO  J 

Ub 

TULARE 

1  1 

36 

4  3 

1  1  8 

34 

8840 

nuKtNH  DhM 

5840 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  16 

31 

3075 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

05 

121 

45 

640 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SRNTR  CLRRfl 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

nUKKU  BHY   rIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

nUKKO   BAY    3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULRRE 

10 

36 

15 

1  18 

43 

5360 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SRN  BEROINO 

6 

35 

28 

1  15 

32 

4730 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

on  IN  DCnUiINU 

28 

34 

1  4 

1  17 

39 

4275 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORflDO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


8A 


9fl 


8R 

5P 
M  I  D 


8R 


8R 


8fl 

12M 
8R 
8R 


8fl 


8R 

5P 
MID 


8fl 


8R 
MIO 

8A 
8fl 
8fl 
7fl 
4P 


9fl 


8R 


9R 


8RC 


C  H 


C  H 
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CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CITY  OF  LOS  GRTOS 
RLLEN  HELENIUS 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  FIRE  DEPT  . 
SRN  OIEGO  WTR  DEPT 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
SflN  BERNARDINO  FCD 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  LURNNE  MONTGOMERY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DIST  RANOER  US  FOR  SERV 
MRS  M  E  MAHNKE 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
U  S  NAT  PRRK  SERVICE 
MARE    IS  NAVAL  SHIPYARD 
STRNDRRD  OIL  OF  CRLIF 

MRS  ELLEN  P  RITTER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  5  BUR  OF  RECLRMRTION 
MARGARET   S  PLUMMER 
FRANCIS  C  MRCRLVEY 
MRRTINEZ  WTR  PURIF  PT 
MRRYSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SRN  FRRNCISCO 
VENTURR  C  .   FLOOD  CONT  . 
NRTL  WERTHER  SERVICE 

CRRL  L  MYERS 
KFSN-TV 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
ERNEST  MANGUS 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 
U  S  FOREST  SERVICE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 
U   S   NAT   PRRK  SERVICE 
CHRRLES  fl  EMRICK 
PHYLLIS   ANN  BARTON 
CAL  DIV  BEACH  4  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
JACK  PRESTON 
FLIGHT   SERVICE  STATION 
ROBERT  J  RENRRD 
FEDERAL  RVIATION  ADMIN 
VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SRN  OIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
EDWARD  L  AOKINS 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 
MORRO  BAY   F I  RE  DEPT . 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
U  S  ARMY  ENGINEERS 
CALIF  DIVISION  OF  HWYS 
U.S.  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL   DIV  BEACH  4  PARK 
LICK  OBSERVATORY 


STRTION  INDEX 


CflLIFORNIPl 
JRNUflRY  1975 


Q  T  Q  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  N  1  T 

UJ 
C3 

cr 
^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8fi 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MFIDONNFI 

5973 

04 

SAN'R  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

C 

GARY  ZIMMER 

MT  SRN  JflCINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  16 

38 

84  17 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHflSTfl  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

S 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCE 

MOUNT  SHRSTP  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MIO 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

nuUIN  1     InnnLrHla    c  DrJ 

5996 

01 

MOO  I  M 

nHK  1  IN 

1  "7 
1  / 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

PQl    IP    nT\/    RPQrH    H  PK<^ 
LHLir     UIV     DLnl_n    &  rrNO 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  4 

I  I  8 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2N0-0R0ER  OBSERVE 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NRT   PRRK  SERVICE 

MUMBO  BflSIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCE 

NflCIMIENTO  DOM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8R 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DE 

"NflPfl  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NflPA  ST  HOSP.FIRE  DEP 

NAVARRO    I  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

I  14 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  14 

37 

913 

MID 

MID 

FED  RVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

61  36 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8R 

LINDA  ADAMS 

M  P  U  □  P  k 

IN  L  n  H  n  r\ 

6144 

04 

Q 1  Q  M  c  n  o 
HL  H  n  L  UH 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8R 

8A 

1  [TCI            CDI   T  rnMDQMv 

LldLIl    oHL 1  LUnrHNT 

NEW  CUYRMA  FIRE  STA 

6  1  54 

06 

SANTA  BARBAR 

30 

34 

57 

I  I  9 

4  1 

2  1  50 

8A 

8A 

c 

SAN  BAR  CO  FIRE  STA  4 

NEWHALL  SOLEDRD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

I  18 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT  . 

NEWMAN 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

1  17 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.  HARBOR  DIS 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8R 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

I  15 

3  1 

60 

8A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

350 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELO 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  P 

6252 

05 

M  Q  n  r  D  D 
n  H  U  L  K  H 

27 

37 

14 

1  19 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U   b   r  UKtb 1    btKV 1 LE 

NOVATO  8  WNW 

6290 

0  1 

MARIN 

17 

38 

08 

1  22 

43 

370 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEP 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

S I SK I  YOU 

12 

4  1 

51 

122 

53 

1  700 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND   WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

1  22 

12 

6 

M  I  D 

MID 

c 

J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

1  22 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDI 

ORKVILLE  4  SW  .  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCC IDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

70 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

1  17 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

1  17 

21 

30 

c 

OCEANSIDE  WATER  OEPT 

6383 

07 

COM  n I p rn 

C 
D 

33 

09 

1  16 

08 

180 

8R 

tHKL   G.  LHKIltR 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

1  1  6 

00 

4  1  0 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  19 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCE 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7R 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  1  7 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  19 

1  8 

431 

1  DA 

1  OA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CRL  DIV  BEACH  S  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

I  2 

254 

8R 

8fi 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

6513 

01 

H 1 1  MR ni  n  T 

n  U  1  1 D  U  L  U  1 

1  o 

4  1 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

652  1 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

I  7  1 

1  IR 

1  1  A 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

1  65 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE  « 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

1  19 

33 

8600 

s 

DWR  4  NATL  PARK  SERVI 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  2 

1  19 

1  1 

49 

8A 

8n 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

3D 

34 

4  1 

1  19 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

M  I  D 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCE 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PRCOIMA  DAM  FC   33  A  E 

5602 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LRCFCD 

5610 

04 

c:nM    DPMI  in 

O  rt  IN     O  C  IN  i  1  U 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

FRANK  P  SRLRNO 

PRLMDRLE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

1  18 

06 

2595 

5P 

5P 

c 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  16 

30 

425 

4P 

4P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

5646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8R 

8A 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  16 

52 

5550 

7A 

7A 

c 

H 

PRLOMRR  OBSERVATORY 

PALOS  VERGES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

215 

7A 

SUPT .   OF  STREETS  4  PK 

PANOCHE 

6675 

05 

SRN  BENITO 

27 

36 

36 

1  20 

50 

1265 

55 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1  750 

8R 

8A 

PRRRDISE  FIRE  OEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  1  4 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

25 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

1  18 

09 

854 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

5730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PRSO  ROBLES 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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COUNTY 

o 
d 
z 

(X 

(r 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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TABLES 

0. 

PRECIP. 

a 

SPECIRL 

(SEE  NOTES  1 

PflSO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

1  20 

45 

1  040 

c 

PflSO  ROBLES  FRP  RP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

1  20 

38 

8  1  5 

M  I  D 

M  I  0 

PRTTERSON  MERDOW 

675  1 

0  3 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

1  20 

1  2 

7000 

s 

PRTT IWRY 

6754 

05 

KERN 

1  0 

34 

56 

1  1  9 

23 

3868 

7fl 

PRYNES  CREEK 

676  1 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

1  2  1 

54 

184  0 

7fl 

PEPPERDINES  CRMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

s 

PETRLUMfl  FIRE  STR  2 

6826 

01 

SONOMR 

1  7 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PIEORfl  BLRNCR  GRD  STR 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  1  9 

1  0 

3055 

M  I  D 

PINECREST  SUrmiT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

1  5 

1  20 

00 

5600 

c 

PINE  FLRT  DRM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

4  9 

1  1  9 

20 

6  1  0 

7  A 

PINE  MOUNTRIN  INN 

69 1  0 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  1  9 

2  1 

4  200 

c 

PINNRCLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

29 

1  2 1 

\  \ 

1  307 

8fl 

8R 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURR 

29 

34 

24 

1  1  8 

4  5 

730 

7R 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURR 

29 

34 

24 

1  1  8 

4  2 

800 

c 

PISMO  BERCH 

694  3 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

1  20 

38 

80 

4  P 

4  P 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHRSTfl 

21 

41 

DO 

121 

30 

2880 

4P 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHRSTR 

2  1 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

PLRCERVILLE 

6960 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

4  4 

1  20 

4  8 

I  890 

8P 

P  P 

H 

PLRCERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORRDO 

1 

-J  o 

4  4 

4  4 

4  P 

4  P 

4  P 

PLRCERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

4  4 

1  20 

C  1 
O  i 

1  ^  id  R 
I  D  *i  D 

c 

PLflSKETT 

6972 

0  1 

GLENN 

7 

4  4 

1  9  9 

C  1 

o  1 

p  Q  p  n 

D  D  O  U 

s 

PLUMRS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMRS 

8 

39 

4  5 

1  9  n 

1  (1  u 

A  9 

O  1  D  D 

c 

POINT  ARENA 

7009 

0  1 

MENDOC I  NO 

1  7 

38 

54 

1  9 

A  9 

I  nn 
1  u  u 

R  Q 
u  H 

c 

PT  RRGUELLO  LIGHT  STR 

70  1  6 

U  D 

SNTR  BRRBRRA 

33 

^  A 

1  9  n 
1  i.  u 

A  n 
4  u 

1  1  P 

1  1  r 

POINT  PIEDRAS  BLRNCflS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

J  o 

A  n 

1  9  1 

oy 

1  1  P 

1  1  r 

1  1  P 

1  1  r 

POMONR  CRL  POLY 

7050 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

04 

1  17 

49 

740 

RQ 

8R 

PORT  CHICRGO  NflVRL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

PORTERV ILLE 

7077 

05 

TULRRE 

9 

J  D 

n  A 

1  1  Q 
lis 

n  1 

U  I 

Q  "5 

-J  y  J 

8fi 

O  H 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

Q 

A  R 

1  9  n 
1  ^.  u 

90 

yl  Q  C  n 

4  o  0  u 

P  D 
D  n 

5  P 

c 

PORTUGUESE  MERDOW 

7093 

05 

TULRRE 

1  0 

A  P 

1  1  o 

id 

/  U  U  U 

s 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

1  0 

^c; 
0  O 

i  1  0 

/I  Q  c  n 
a  y  dU 

ss 

/  H 

POTTER  VRLLEY   3  SE 

7108 

0 1 

MENDOC  I  NO 

22 

J  a 

1  p 

1  9 
i  c.  J 

n  A 

U 

1  I  UU 

c 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

0  1 

MENDOC I  NO 

22 

9  9 

I  9 

n  p 

U  0 

1  n  1  c 
1  U  1  o 

4  P 

4  P 

c 

POWAY  VRLLEY 

7111 

06 

SAN  DIECO 

33 

^  1 

1  1  7 

n  /I 

U  "> 

c  n  n 
oUU 

4  P 

PRRDO  DRM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

-J  J 

o  J 

1  1  "7 

J  C3 

c  c  n 
oo  U 

c 

PRIEST  VRLLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1 1 

120 

42 

2300 

O  O 

ss 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

RQ 
OH 

8A 

H 

RRMONfl  CHRPMRN 

7228 

06 

SRN  DIEGO 

33 

3  J 

n  9 
u  ^ 

1  1  K 

O  J 

14  10 

4  P 

4  P 

RRNDSBURG 

7253 

07 

KERN 

IS 

35 

9  9 

ill 

J  y 

^  Q  "7  n 

P  P 

C  D 
br 

RRTTLESNRKE  CREEK 

7259 

OS 

FRESNO 

1  1 

J  D 

C.  Q 

1  1  P 

9900 

s 

RED  BLUFF  WSO  RP  R 

7292 

02 

TEHRMA 

23 

A  n 
*t  u 

n  Q 

1  9  9 

1  O 

34  2 

MID 

M  1  D 

c 

J 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

"^n 

jU 

I  9  9 

O  O 

4  25 

c 

REDDING  FIRE  STR  NO  2 

7296 

02 

SHRSTR 

23 

A  n 

4  U 

Jo 

1  OO 

o  / 
^4 

580 

D  r 

6P 

REDLRNDS 

7306 

06 

SRN  BERDINO 

28 

■P  A 

U  0 

1  1  "7 
i  1  / 

1  1 

1318 

QP 

or 

2P 

REDWOOD  CITY 

7  339 

04 

SRN  MATED 

4 

"7 

9  Q 

1  4 

3  1 

p 

5P 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

01 

HUMBOL  T 

1  7 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

REPRESR 

7370 

02 

SRCRRMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

*i  U 

n  o 

1  2  3 

4  7 

500 

oH 

8fl 

»R  ICHMONO 

7414 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

-J  / 

oo 

1  9  9 

9  1 

55 

6P 

6P 

RIO  VISTA 

74  45 

U  c. 

SOLRNO 

23 

"3  Q 

n  Q 

uy 

1  2  1 

4  2 

40 

MID 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  b3 

7470 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

J  J 

C  "7 
b  / 

1  1  7 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

05 

R I  VERS  I DE 

28 

D  J 

OO 

1  1  / 

2  1 

986 

8R 

8A 

8  A 

c 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORRDO 

1 

J  O 

D  4 

1  20 

22 

5120 

c 

ROBERTSON  FLAT 

7  4  92 

05 

PLRCER 

1 

n  Q 

uy 

1  20 

30 

6740 

s 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

5 

ROCKL  I  N 

7516 

02 

PLRCER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8R 

8A 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULRRE 

1  0 

36 

06 

1  18 

38 

6240 

s 

ROSE  MARIE  MERDOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

1  18 

52 

10000 

s 

ROUND  MT  P  G  RND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

5P 

c 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SRN  BERDINO 

1  5 

34 

12 

1  17 

05 

5965 

c 

RUTH  DRM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

1  7 

40 

22 

123 

26 

2586 

c 

SRCRRMENTO  WSO  RP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

c 

J 

»SRCRRMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

SRODLE  CRMP  RRNGER  STR 

7637 

02 

TEHRMR 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

SRGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

SRINT  HELENR 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

SRINT  HELENR  4  WSW 

7646 

01 

NfiPR 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

SRINT  HELENA  6  NE 

7649 

02 

NRPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

OBSERVER 


C   J  WEYRICK 

FED  AVIATION  RGENCY 

CRL  OEPT  WTR  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 

NELLIE  THOMPSON 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETRLUMR  FIRE  STR  ■■  2 

VENTURR  COUNTY  FCO 

USES.   DISTRICT  RRNGER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VENTURR  CTY  FLD  CONTROL 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

CRMULOS  RANCH 

VENTURR  CO  FL  CON  DI5T . 

POLICE  DEPARTMENT 

PRCIFIC  GAS  i  ELECTRIC 

PG&E  COMPANY 

PG&E  COMPRNY 

INST  FORESTRY  GENETICS 

CITY  OF  PLRCERVILLE 

U  S  F  Si  CRL  DEPT  WTR 

PLUMRS  EUREKA  ST  .   PK  . 

JACK  W  ROOFENER 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  CORST  GUARD 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

NRVRL  WEAPONS  STATION 

JOHN  H  DAYBELL 

W  C  BOWERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORRMR  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PG&E  COMPRNY 
POWRY  FIRE  DEPT 
DEPT  OF  THE  RRMY 
NELSON  H  PRLMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  EDGRR  R  CHRPMRN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NRTL  WEATHER  SERVICE 
CI  :y  of  REDDING 
REDDING  F IRE  DEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STR  2 
DRVID  MARC  ROGERS 
FOLSOM  STATE  PRISON 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  »RMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
STRTEWIDE  R  POL  RES  CEN 
SRC  MUNIC  UTL  DIST 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CRLIF  EDISON  CO 
PRCIFIC  GRS  RND  ELEC  CO 
CRLIF  OIV  OF  HIGHWAYS 

RUSSELL  FRASIER 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CRLIP 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
JACK  VOORHIES 
BROTHER  U  BENEDICT 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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ISEE  NOTES  1 

SRINT  MRRYS  COLLEGE 

766 1 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

50 

1  22 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SRLINflS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

1  2  1 

36 

85 

5P 

5P 

U  .5  .DEPT  .OF  AG . 1  ARS 

SRLINRS  FOR  flP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

1  2 1 

36 

75 

M  I  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

SRLINflS  DRM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

1  20 

30 

1  375 

8fl 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SRLSIPUEDES  GRGINC  STR 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

1  20 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

RM ADOR 

1 6 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

p   r    i    P  rnMPQMv 
r    Lr    4    L  LUIlrnlNl 

SRN  RNDRERS  2  S 

7702 

05 

CRLAVERRS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SRN  ANTONIO  ORM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  1  7 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SRN  RRDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

1  20 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SRN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

1  2  1 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SRN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

1  6 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SRN  CLEMENTE  DAM 

773  1 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

1  2  1 

42 

600 

8A 

CALIF  AMERICAN  WATER 

SRNDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  1  8 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SRNDBERG  WSO  R 

77  35 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  1  8 

4  4 

4517 

M  I  0 

M  I  D 

C    H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SRN  DIEGO  WSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  1  7 

1  0 

1  3 

M  I  D 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRN  DIMRS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8A 

oHN    UlMHb    r 1 Kt  OIH 

SRN  DIMRS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  FELIPE  HIGHWAr  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

1 2  1 

20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

1  1  8 

30 

1  250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F   RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

1  22 

30 

32 

5P 

M  I  0 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

1  22 

23 

8 

M  I  D 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■.SRN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

1  22 

25 

52 

M  I  D 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

.12 

1  1  7 

52 

1  48  1 

5P 

c 

TONY  H  GEORGE 

SRN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  1  8 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SRN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1  8 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GAK  Y    J .    HKR 1 R 

SRN  JRCINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  J0HAN5EN 

SRN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

R I  VERS  1 DE 

33 

33 

47 

1  1  6 

58 

1560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SRN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

78  1  7 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

1  050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  JOSE 

782  1 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

1  2  1 

54 

67 

4P 

4P 

C  J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

1 2 1 

3  1 

550 

c 

MRS  GAY  D  CARMAN 

SAN  LUIS  DRM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

1  2  1 

04 

277 

8  A 

8  A 

BA 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

1  20 

40 

3  1  5 

7R 

7  A 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

1  1  9 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

bSAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

1  22 

1  8 

2  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SRN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

criM     1   life  fiDi 

SAN  LU 1 b  Ud 1 

24 

35 

45 

120 

4  1 

720 

c 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SRN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

I  19 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

nSAN  RAFAEL 

7680 

0  1 

MARIN 

17 

37 

58 

1  22 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SRNTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1 1  5 

4P 

4  P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1970 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

5 

8  A 

8  A 

Q 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  1  9 

50 

g 

M  I  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

1  2  1 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF   SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SRNTA  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

0 1 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT   E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANOELES 

13 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

Q 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5HNTH   MHKUAKITR   2  oW 

7930 

04 

dN   LUIS  UHrU 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

8A 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

1  20 

27 

254 

M  I  D 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SANTR  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

1  1  8 

30 

1  5 

4  P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

1  1  9 

05 

260 

4  P 

8  A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SRNTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

1  20 

35 

4  300 

7P 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

7965 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

27 

1  22 

42 

1  67 

4  P 

4  P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

1  20 

05 

600 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

1  1  7 

4  3 

855 

Q 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  17 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST 

SRUGUS  PWR  PL  NO  I 

80  1  4 

06 

LUS  HNbtLto 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

6A 

L  fl  WTR  S  PWR  DEPT 

SRWYERS  BAR  RANGER  STR 

8025 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

18 

123 

08 

2  1  69 

8fl 

M  I  D 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  I  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

8A 

8A 

PRCIFIC  LUMBER  CO 

SEBRSTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VRLLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDfl  DRM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

10 

1  18 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8A 

SA 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

4  1  0 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.  GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  16 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4  150 

6P 

6P 

H 

MRS.   JEANNE  W.  MCMRHA 

SIERRRVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL   FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

118 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LflCFC 

SILVERADO  RANGER  STR 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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EVfiP. 

SKfiGGS  SPGS  LRS  LOMRS 

8272 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1930 

8R 

SLRCK  CRNYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

1  20 

40 

1  730 

c 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

R I  VERS  I OE 

6 

33 

52 

1  1  6 

4  1 

194  0 

7R 

SNOW  FLRT 

8318 

05 

MRR I POSR 

1  4 

37 

50 

1  1  9 

30 

8700 

SODR  SPRINGS   I  E 

8332 

02 

NEVfiOR 

39 

39 

1 9 

1 20 

22 

6885 

SOLEORD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORRDO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

Q 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURR 

33 

34 

1  7 

1  I  9 

03 

500 

80 

SONOMR 

8351 

0  1 

SONOMR 

1  7 

38 

1  8 

1  22 

28 

97 

5P 

5P 

SONORR  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

1  20 

23 

1  749 

8  A 

8R 

SONORR  JUNCTION 

8  355 

03 

MONO 

38 

38 

2  I 

1  1  9 

27 

6886 

c 

SO  ENTRANCE  YOSEMI TE 

8380 

05 

MRRIPOSfl 

1  4 

37 

30 

1  1 9 

38 

5120 

8R 

8R 

SOUTH  LRKE 

8406 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  1 

1  1  8 

34 

9580 

M  I  D 

SPRDRR  PRC  PC  356  C 

84  36 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

03 

1  1  7 

49 

676 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

1 2  1 

4  1 

60 

8  A 

SPRINGVILLE  RRNGER  STH 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

I  18 

39 

4070 

SOURW  VRLLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

I  2 

1  20 

1  4 

6235 

RD 

O  n 

ftp 

STRNOISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

0 1 

MENDOC I  NO 

7 

39 

53 

1  2  3 

4  4 

o  o  u 

R  Q 
O  n 

STRNISLRUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

1 20 

22 

1  u  o  u 

1  P 
1  r 

STATE  LRKES 

85  1 0 

05 

FRESNO 

36 

56 

1  1  8 

o  o 

I  n  ^  n  n 

1  U  J  u  u 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

Q 

39 

54 

1  9  I 

^9 

J  o  ^  u 

r 

L 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

1  9  1 

1  1 
1  1 

r 

L 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

1  9  1 

1  c 
1  o 

9  9 

M  I  n 

M  I  U 

1  1  1  u 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

8560 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

38 

DO 

1  9  1 

1  Q 

1  2 

OH 

8A 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSR 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

STONYFORD  RANGER  STR 

8580 

02 

COLUSR 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8A 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

0  o 

1  99 

■^9 
J  t 

1  Q  I 

R  D 

OH 

r 
L 

STOUTS  MERDOW 

859  1 

02 

SHRSTR 

2  I 

4  1 

1  0 

1  9  1 

O  D 

o  J  U  U 

STRRWBERRY  VRLLEY 

8606 

02 

YUBR 

39 

34 

1  9  1 

U  D 

R  n  0 

J  0  U  0 

o  r 

R  P 

o  r 

SUEY  RRNCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

1  9n 

9 

C.  J 

on 
J  y  u 

c  p 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  J 

37 

05 

1  1  Q 

1  J 

R  9  /I  n 

D  ^  4  u 

SUN  CITY 

8655 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

3  3 

t  1  1 
lit 

1  9 

1  /1 9  n 

1    ^  U 

0  r 

o  r 

SUNSET  STATE  BERCH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

1  2  1 

o  u 

0  D 

r 
L 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

4  1 

1  9n 

J  ** 

1  1  n 
1  1  u 

L 

SUSRNR  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

1  18 

40 

1085 

8A 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

MIO 

MID 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

0  3 

LRSSEN 

A  n 

9R 

1  9n 

U 

4  555 

c 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

RMRDOR 

1  6 

J  o 

9"^ 
c.  J 

1  9n 
1  c  u 

A  P 
*t  0 

1  cr  Q  c 

8A 

SWRIN  MOUNTAIN 

87  1  6 

02 

PLUMPS 

□ 

A  n 

9  1 

1  9  1 

n  c 
Uo 

5160 

TRFT 

8752 

05 

KERN 

1  n 

i  u 

J  D 

n  Q 

1   1  Q 

c  0 

1025 

c 

TRHOE  CITY 

8758 

03 

PLRCER 

■  36 

39 

1  n 
1  u 

1  9n 

no 
uo 

C  9  "3  n 
D  <1  J  U 

7  R 

7  fl 

7P 

TRHOE  VRLLEY  FRR  AP 

8762 

03 

EL  OORADO 

J  D 

J  o 

1  9n 

n  n 
U  U 

5254 

4  P 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

1  n 

1  u 

Uo 

1  1  p 

i  1  0 

O  "7 

3975 

4  P 

80 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

1  n 
I  u 

Jo 

Uo 

1  1  0 

26 

3960 

c 

TEJON  RRNCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEMECULR 

8844 

06 

R  I  VERS  I DE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

I 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

1  o 

9 

0  c. 

1  9  n 
1  ^  U 

9  "7 

5300 

6P 

5P 

z 

THE  GEYSERS 

8885 

0  1 

SONOMR 

9  9 

JO 

A  Q 
4  0 

1  9  O 
1 

50 

1  558 

c 

THERMRL  FRR  RP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

3  3 

J  o 

1  1  P. 
1  1  D 

1  n 

1  u 

1  1  2 

M  I  D 

M  I  0 

THERMRL  FIRE  STR  39 

8893 

07 

R I  VERS  1 DE 

c 
D 

J  J 

JO 

1  1  6 

1  0 

1  1  5 

c 

THOUSAND  OAKS 

8905 

05 

VENTURR 

J  -J 

J 

1  J 

1  1  Q 
1  1  0 

0^ 

8  I  0 

8  A 

THREE  MILE  VRLLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

Q 
O 

J  y 

1  9  n 

J  4 

5900 

THREE  RIVERS  6  SE 

89  1  2 

05 

TULARE 

Q 

Jo 

9  9 

1  1  8 

5  1 

I  900 

c 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

TOPRNGR  PRTROL  STR  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

5P 

TORRRNCE 

8973 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TRRBUCO  CRNYON 

8992 

06 

ORRNGE 

33 

33 

39 

1  17 

36 

970 

c 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JORQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8R 

8A 

TRACY  PUMPING  PLANT 

SOOl 

05 

RLRMEDR 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

5P 

6P 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1  850 

8A 

8A 

8R 

TRONA 

9035 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

47 

1  17 

23 

1  595 

8A 

8A 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8A 

8R 

r 

TUJUNGR 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

17 

1820 

7P 

7P 

TUJUNGR  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4645 

TULELRKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

OBSERVER 


JOHN  K  LEITHOLD 
STRTE  DIV  OF  FSTRY 
DESERT  WRTER  AGENCY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
ROBERT  MRUGHRN 
RLDEN  N  RNDERSON 
JACK  0.  HASELEY 
WAYLOND  0.  WATSON 
COL  DEPT   PARKS  4  REC 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NATIONAL  PORK  SERVICE 
SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
J.  E.  STULL 
WALTER  B.  HENNES 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  4  E  COMPANY 
SQUAW  VRLLEY  STATE  PK 
CO  DEPT-PORKS  4  REC 
P  G  4  E  COMPONY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STOTE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLRNO  WATER  USERS  ASSN 
COL  DEPT   WTR  RESOURCES 
MRS.   LILLIAN  MAGRUOER 

SUEY  RANCH 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 
RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 
CALF  DEPT   OF  PKS  4  REC 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 

KERN  CO  FSTRY  4  FO 
DOR'S  L.  ACKERMON 
FED  OVIOTION  OGENCY 
KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 
TEHACHAPI  CUMMINGS 
TEJON  RANCH  COMPANY 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
SULO  E  LAKSO 
MRS  FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 
PAUL  CHAMBERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  4  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PORK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 

J.   ALLEN  HALL 
U  S  BUR  RECLAMATION 
US  BUREAU-RECLAMATION 
KERR  MCGEE  CHEM  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  5  FOREST  SERVICE 
JAMES  D.  PRRRR 
LOS  RNGELES  CO  FCD 
TULELRKE   IRRIG  DIST 
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Q- 
> 

SPECIAL 

(SEE  NOIESl 

Til  MM  Pi     dqkippp  qtotthm 

906 1 

05 

Till  OOF 

1  0 

36 

22 

1  1  8 

1  7 

8950 

5 

MQTI      LIFQTUFP  CFOV/TPF 

inHIL    WcHlncn  bcrtVlLL 

T i  ipi  nr k 

9073 

05 

biHrvlloLHUb 

1  4 

37 

29 

1  20 

5  1 

1  1  5 

8  A 

rOPI       O  PFQPCPM 

LHKL    H  rtHKbUiN 

Tll^TTM      FDUIMF  PdMPUl 

lUollIN    IKViiNc  KHINLn 

9087 

06 

n  D  Q  VI  P  F 

UKHNUc 

33 

33 

44 

1  1  7 

4  7 

1  1  8 

7  A 

7A 

TUF      TD\/TMF  rPMDQMY 

IML     IKVIINL  LUnrHNT 

tlifkitymimp  pqi 

InL'NI  IlNlINC  rrlLno 

9099 

07 

OHIN  dcKUlNU 

6 

34 

08 

1  I  6 

02 

1975 

4  P 

4  P 

IPCUIIIP     TPFF     MQT  MPM 
JUbnUH     IKLL    InHI.  nUN. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

1  20 

02 

7829 

4  P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  &  ELECTRI 

TWITCHELL  DflM 

91  I  1 

06 

SNTR  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4  P 

SRNTR  MRRIA  VLY  WCD 

IIHI      RQWrFR  CTTQTinw 

9120 

05 

Till  QPF 

1  UL  H  K  L 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

C 

UQFC     P/P     PICT  PQMPFP 

Ubrb    L/U    Ulbl  KHInUlK 

ft  1  1 K  T  □  M 

9122 

0  1 

MFMnnr i mp 
ntlNUUL  1  inU 

22 

39 

09 

1  23 

1  2 

623 

6P 

6P 

ilUTPU     FTDC  nCDDDTMFMT 

UrvlHn   rlKc  UtrHKIrlLiNl 

1  1  k*  r  □  M     \     U  Q  LI 
UrXlnn  MOW 

9124 

0  1 

MFMnnr  t  mp 
riLfNUUL  1  inU 

22 

39 

08 

1  23 

1  6 

1900 

8  A 

MDC     MQP    IPPTF     C  PPPV 

nnb   riHKJUKlt   b  UUKT 

«i  1  r   1  Q 

9  1 52 

06 

1    PC     QMPFI  CC 

LUb  HNUcLto 

33 

34 

04 

1  1  8 

27 

4  30 

4P 

4P 

U  C  L  R 
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STATION  INDEX 
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U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGATE 


DAVID  MARC  ROGERS 
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REFERENCE  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CALIFORNIA 


^«onJ'°"''\''"°''"'S"?I}  '"e  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle    N  C 

^BBOl,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State.   '  ' 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Temperature  in  °F    preclDltatlon  and  evannr-ti  «n  ,„  <  y. 
movement  in  mlles^     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?      ?n  "sSppCmecJa    ol^a"  LbJe 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  numbe?  ofSbservaUons 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t,  ,   except   for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipi tatlon" ' table ,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endine  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


inches  above  the  pan. 


HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  lee  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabMltv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,   P.s.t.  * 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  m  the  "Seasonal  Snowfall"  table  includ 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^this^bulletln  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issu. 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 


Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  nercury-in-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.  Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Sn 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


*fall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 


A    Data  collected  by  radio  telemetry. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E   Amount  is  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7- EEL     8- FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUWNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOUX.ICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  P>rice:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     26801.  /  ^ 

Director,  NationaV  climatic  Center 
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U  S  OtPARIMENl  OF  COMMERCE 
NAUONAl  ClIMAIIC  CENTER 
FEDERAL  BUIIDING 
ASHEVIUE.N  C  28801 


P04T*CE    AHO    FEES  PA'D 
,  S     DEP  *«  TME.^  T   OF    COMWE  «C  e 

COM  210 


THIRD  CLASS 


EBRURRY  1975 


VOLUME  79 


NUMBER  2 


:LIMflTOLOGICnL  DRTfl 


nLIFORNIfl 


TEMPERRTURE   RND   PREC  I  P  I  TRT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREFITEST  TOTAL  PREC  I  P  I  TfiT  I  ON  : 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   I   DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF   SNOW  OR  ICE 


2  STATIONS 
BRIDGEPORT 
STRAWBERRY  VALLEY 

4  STATIONS 
CHALLENGE  RANGER  STR 
LAKE  SPAULDING 
SQUAW  VALLEY 


-  16 
25  .03 
.00 
6  .80 
127  .0 
78 


DATE 
DATE 


DATE 


28^ 
1  1 


DATE  13 


SUPPLEMENTRL  DRTR 


MIND 

RELATIVE  HUMIDITY 
RVERflGES- 

NUMBER  OF  OBTS  WITH 

ISPEEO 

M .P .H. 

PERCENT 

pre: 

PITBTION 

SlflNOnRD 

OF  TIME 

z  o 
tr  — 

o 

PACIFIC 

a 
Q: 

O  CO 

o 

(Z 

Q  ^ 

04 

10 

1  5 

22 

o 

o  o 
-  z 
CM  a 

O 
0- 

BRKERSFIELD  WSO  AP 

3 

1 

.  1 

5 

7 

25  + 

33 

1  6 

75 

59 

48 

59 

3 

1 

4 

1 

0 

0 

9 

5 

4 

BISHOP  WSO  RP 

52 

16  + 

45 

29 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

5 

8 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

18 

4 

.0 

7 

9 

35* 

+ 

18 

01 

68 

0 

3 

3 

4 

4 

3 

1  7 

7 

8 

EUREKA  WSO  CI 

34 

SW 

19 

3 

5 

7 

4 

2 

0 

22 

39 

7 

9 

FRESNO  WSO  AP 

10 

1 

.6 

6 

1 

26 

NW 

16  + 

89 

76 

57 

83 

1 

7 

4 

0 

0 

0 

1  2 

64 

5 

3 

LONG  BEACH  WSO  AP 

27 

1 

.6 

6 

1 

22  + 

+ 

15 

09 

78 

57 

59 

71 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

7 

5 

7 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

28 

2 

.6 

7 

5 

35 

7. 

N 

21 

8  1 

69 

67 

79 

1 

1 

3 

2 

1 

G 

8 

5 

8 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

25 

NW 

1  4 

0 

0 

3 

2 

1 

G 

6 

76 

4 

9 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

84 

76 

73 

82 

6 

4 

4 

3 

2 

1 

20 

OAKLAND  WSO  RP 

24 

2 

.2 

9 

5 

25  + 

18 

09 

78 

70 

67 

79 

0 

5 

8 

1 

0 

0 

14 

6 

7 

RED  BLUFF  WSO  RP 

21 

1 

.2 

10 

5 

38 

SE 

01 

83 

72 

51 

80 

2 

3 

5 

3 

2 

0 

15 

61 

7  . 

1 

SACRAMENTO  WSO  RP 

18 

1 

.7 

9 

1 

27 

NW 

16 

80 

71 

58 

74 

2 

4 

5 

4 

0 

0 

1  5 

55 

6  . 

3 

SRNDBERG  WSO 

34 

4 

.7 

1  4 

4 

53  + 

+ 

36 

20  + 

53 

58 

58 

62 

4 

3 

4 

1 

0 

0 

1  2 

6  . 

0 

SAN  DIEGO  WSO  RP 

29 

2 

.9 

6 

3 

2  1 

NW 

22 

72 

62 

60 

72 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

9 

68 

5  . 

3 

SRN  FRANCISCO  WSO  AP 

26 

4 

-2 

1  I 

0 

35  + 

+ 

20 

0  1 

82 

73 

70 

80 

2 

0 

10 

2 

0 

0 

1  4 

7  . 

2 

5  F  FEDERAL  BLDG  CI 

0 

3 

9 

2 

0 

0 

1  4 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

70 

68 

1 

2 

6 

0 

1 

0 

10 

5  . 

9 

STOCKTON  WSO  AP 

I  8 

1 

.7 

9 

5 

29  + 

33 

21  + 

90 

81 

51 

83 

0 

4 

9 

0 

0 

0 

1  3 

5  . 

9 

•/.  PEAK  GUST 

jnQQ    NflTIONRL   OCEHNIC  AND  /ENVIRONMENTAL  DRTR   /flSHEVILLE.  N.C 

MUnn    ATMOSPHERIC  RDMlNISTRflT ION  /   SERVICE  / 


MONTHLY  SUMMflRIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DflTfl  crlifo.nir 

FEBRUBRT  1975 


TEMPERRTURE 

PRECIPITfiT 

ON 

NO 

.  OF  DAYS 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

Of 

DAYS 

srsi ION 

npx . 

MIN. 

i 

i 

t  z 

1 

a 

0  0 

g 

S- 

g 

0 

£ 

r 

li 

0 

•  0 

a  z 

UJ 

2 

s 

^ 

h  i 

g 

■       ■  a 

NORTH  COflSr 

□RPINRCE  01 

RLOERPOINT 

_ 

BM 

_ 

45 

.IM 

-  3 

.6 

~*- 

0 

0 

8 

0 

15 

.12 

.69 

^  on 

.0 

0 

RNCHtN  PRC  UNION  COL 

50 

8 

36 

'2 

43 

.5 

66 

25 

3  1 

2 1 

595 

0 

0 

4 

0 

12 

.91 

g 

•  4  I 

2  .68 

1  2 

.0 

0 

]  3 

1  0 

g 

eiC  BAR  RANGER  STRTION 

47 

.9M 

32 

.8M 

40 

.  4M 

70 

25 

27 

22* 

0 

0 

0 

1  1 

1 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

54 

.8 

35 

.7 

^7 

70 

25 

25 

22 

545 

0 

0 

1 1 

0 

KR 

1  .97 

20 

.  0 

G 

J  -J 

1 0 

CALLAHAN 

.  Q 

27 

.8 

'  A 

60 

28 

1  6 

2 1 

768 

0 

0 

22 

0 

.80 

1.52 

1 2 

9 

4 

1 

CECiLVILLE  S  SE 

M 

0 

1 

0 

6 

.25 

1  4 

.0 

CLOVERDALE  3  SSE 

57 

38 

47 

.9 

-  2 

.8 

75 

28 

32 

23 

473 

0 

0 

2 

0 

14 

.31 

7 

.  54 

3.18 

1  3 

.0 

0 

1  4 

I  n 

COVELO 

53 

.9 

32 

.3 

■  ' 

70 

28 

22 

22 

610 

0 

0 

17 

0 

[ ' 

5 

.93 

2.1s 

12 

^ 

5 

1 

I  4 

1 

. 

CRESCENT  CITY  1  N 

55 

.DM 

41 

.3M 

4fl 

* 

■ 

65 

25* 

31 

21 

469 

0 

0 

c 

.88 

■  8  1 

3.01 

19 

.  0 

0 

DUTTONS  LANOING 

57 

.  6 

* ' 

.0 

40 

70 

28 

35 

1  8 

4  33 

0 

0 

0 

0 

.  35 

1  .21 

^  ^ 

.  0 

0 

10 

S 

1 

ELK  VALLEY 

48 

_ 

38 

.5 

-  2 

.6 

0 

0 

23 

0 

20 

.82 

I  C 

.64 

3.74 

1 9 

1 8 

1  3 

I  0 

EUREKA  HSO  CI  R 

53 

.  7 

42 

3 

48 

.0 

- 

.  4 

64 

6 

31 

21 

469 

0 

0 

2 

0 

7 

.58 

2 

■  53 

1.52 

1 9 

.0 

0 

[  3 

FOREST  GLEN 

44 

.6M 

28 

-5M 

58 

26 

19 

21 

790 

0 

0 

23 

0 

1  7 

.66 

3  .18 

12 

1  4 

.0 

22 

5 

FORT  BRAGG 

54 

.6 

38 

.9 

46 

.  8 

■  ' 

62 

28 

31 

21* 

505 

0 

0 

6 

0 

'  T 

4 

■  60 

1  .60 

1 

.0 

0 

1  2 

3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

.  3M 

25 

.8M 

36 

.6M 

62 

25 

1  7 

2 1  ♦ 

790 

0 

0 

25 

0 

.  1  3 

4 

.60 

1  . 75 

1  2 

1  4 

5 

FORT  ROSS 

54 

4 

RM 

48 

.DM 

^0 

22 

472 

0 

0 

0 

0 

12 

.37 

g 

•  28 

3  .80 

1  2 

.0 

0 

GRATON 

36 

g 

47 

.9 

-  1 

.  1 

75 

28 

28 

22  * 

4  75 

0 

0 

9 

0 

13 

.49 

7 

■  09 

4.40 

1  3 

.0 

0 

1  4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STB 

49 

.8M 

31 

.2M 

*| 

71 

25 

25 

23 

579 

c 

0 

16 

0 

1  3 

.  30 

■  98 

2  .50 

3 

9 

.0 

14 

Z. 

HEfiLOSBURG 

60 

.  4 

41 

.3 

50 

,  9 

75 

27 

31 

22* 

389 

0 

0 

2 

0 

I  3 

.  86 

4  .37 

12 

.0 

0 

g 

g 

HILTS 

45 

.8 

23 

.0 

34 

.  9 

59 

28* 

9 

2 1 

837 

0 

0 

28 

0 

.52 

] 

.95 

1.10 

1  2 

1  5 

.0 

1  3 

5 

1  1 

2 

1 

HOOPA 

S  1 

44 

3 

575 

0 

0 

5 

c 

16 

.16 

2  . 78 

1  2 

.0 

0 

KENTF lELO 

58 

3 

42 

•  0 

50 

4 

.2 

69 

28* 

33 

22 

0 

0 

0 

0 

15 

.99 

g 

-._ 

3  .80 

1  3 

.0 

0 

I  ^ 

1  n 

KLAflATH  R 

54 

0 

37 

.8 

45 

9 

63 

6 

27 

21 

528 

0 

0 

9 

D 

' 

.2  1 

4  .38 

1  9 

.0 

0 

J  ^ 

1  ^ 

6 

LAVA  BEOS  NAT  HONUMENI 

39 

3M 

20 

.9M 

^? 

\^ 

51 

28 

4 

21 

970 

0 

4 

27 

0 

3 

.34 

.53 

2 

56 

.5 

24 

4 

MOUNT   HEBRON  RS 

40 

22 

.5 

56 

28 

8 

2 1 

939 

0 

4 

27 

0 

2 

.66 

1 

.45 

.  54 

20 

1  2 

6 

1 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

59 

9 

4  1 

. 

50 

7 

- 

.5 

- 

0 

0 

0 

0 

6 

.79 

1.42 

1  2 

.0 

0 

1  1 

5 

2 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

54 

37 

46 

0 

- 

.5 

68 

24 

28 

21 

525 

0 

0 

7 

0 

1  4 

.83 

87 

3  .01 

1  9 

.0 

0 

1 2 

5 

ORLEANS 

53 

8 

36 

.  1 

4  5 

Q 

71 

24 

27 

21 

555 

0 

0 

9 

0 

1  2 

.  35 

■  66 

2.41 

19 

T 

5* 

1  R 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

59 

2 

40 

.9 

50 

' 

■ 

72 

28 

29 

21 

41  1 

0 

0 

3 

0 

7 

.  1  7 

1.16 

12 

.0 

0 

1 2 

'  2 

6 

^ 
1 

POINT  ARENA 

54 

g 

36 

.  S 

46 

55 

28 

28 

2  I 

507 

0 

0 

7 

0 

I  2 

.90 

3.32 

I  3 

.0 

0 

14 

7 

5 

POTTER  VALLEY  PH 

56 

-J 

46 

3 

-  2 

0 

24 

2 1 

5 1  6 

0 

0 

9 

0 

15 

.48 

01 

2  .95 

I  2 

.0 

0 

1  3 

1  I 

6 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

34 

7 

43 

4 

65 

26 

25 

1 

598 

0 

0 

13 

0 

19 

.28 

2  .84 

1  3 

.0 

0 

1  6 

1  4 

8 

SAINT  HELENA 

58 

9 

40 

.0 

49 

^ 

75 

27 

31 

23 

429 

0 

0 

3 

0 

1  1 

.86 

.26 

2  .68 

12 

.0 

0 

1  3 

1  0 

^ 

SAN  RAFAEL 

58 

5 

43 

9 

5  1 

2 

72 

28 

34 

18* 

381 

0 

0 

0 

0 

14 

.81 

2.50 

13 

.0 

0 

1  3 

9 

7 

SANTA  ROSA 

60 

g 

40 

50 

5 

5 

75 

26* 

29 

'  ^ 

4  03 

0 

0 

3 

0 

9 

.88 

5 

.36 

2  .20 

1  2 

.0 

0 

1  3 

9 

3 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8 

30 

6 

39 

7 

68 

26 

22 

21 

699 

0 

0 

20 

0 

10 

.74 

1  .75 

13 

1  5 

5 

I  4 

9 

^ 

SCOT lA 

53 

2  3 

30 

22 

504 

0 

0 

3 

0 

1  0 

77 

.30 

1  .80 

1  2 

.0 

0 

1 4 

8 

4 

SHELTER  COVE  AVIATION 

M 

M 

M 

61 

28 

32 

1 

0 

0 

I 

0 

17 

82 

4  .53 

19 

.0 

0 

1  6 

1  I 

5 

SONOMA 

61 

8 

38 

2 

50 

0 

79 

28 

30 

23* 

412 

10 

93 

I  .90 

4 

.0 

0 

I  1 

9 

4 

TRINITY  RIVER  HATCH 

48 

^ 

30 

^ 

39 

5 

67 

25 

2 1 

1  7 

706 

0 

0 

19 

0 

7 

59 

1  .65 

13 

5 

.0 

13 

6 

2 

TULELAKE  //R 

43 

4M 

22 

BM 

9" 

54 

28 

7 

4 

883 

0 

0 

0 

I 

85 

85 

.34 

3 

12 

.5 

13 

5 

8 

0 

0 

UK  lAH 

57 

8 

38 

6 

48 

71 

28* 

26 

21 

465 

0 

0 

5 

0 

1  1 

79 

5 

96 

2.41 

12 

.0 

0 

1  3 

9 

6 

HARM  SPRINGS  DAM 

56 

7M 

38 

3M 

72 

28 

23 

18 

0 

0 

0 

1  4 

54 

.0 

0 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

4  9 

3M 

38 

5M 

1  7 

2 1 

735 

0 

0 

25 

0 

1  0 

53 

5 

22 

36 

5 

WEEO  FIRE  DEPARTMENT 

42 

4 

27 

1 

34 

8 

55 

28* 

16 

22 

840 

0 

I 

20 

0 

6 

34 

1  .43 

12 

8 

5 

3 

HILLITS  I  NE 

54 

7 

35 

9 

45 

3 

70 

22 

25 

17 

544 

0 

0 

12 

0 

14 

82 

3  20 

0 

14 

10 

7 

HILLOH  CREEK   1  NH 

YREKA 

46 

27 

^ 

6  1 

25 

1  9 

2 1  ♦ 

780 

0 

0 

23 

0 

3 

85 

1 

78 

.76 

12 

13 

4 

6 

5 

1  0 

DIVISION 

43 

8 

-  2 

3 

1  1 

32 

5 

56 

4 

5 

■       ■  ■ 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BOIN  RANGER  STATION 
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FIVE  POINTS  5  SSW 

61 

8 

38 

9 

50.4 

77 

28 

24 

18 

403 

0 

0 

0 

.66 

.27 

1  3 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FRESNO  HSO  AP 

R 

60 

1 

39 

6 

49.9 

.0 

75 

28 

30 

21* 

419 

0 

0 

7 

0 
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28 

32 

1 

217 

0 

0 

1 

0 

.30 

.23 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRflWLET  2  SH 

70 

•  5 

39 

.  4 

55 

0 

-  3.2 

82 

28 

30 

23. 

273 

c 

0 

5 

0 

.02 

•  IS 

•  01 

9. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRGGETT  FAR  RIRPORT 

64 

.6 

41 

.6 

53 

1 

1  . 1 

80 

28 

28 

22 

325 

0 

0 

3 

0 

.22 

-       •  14 

•  20 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

UUHin  VMLLCI 

72 

.5 

47 

.5 

60 

0 

.9 

83 

27 

40 

20. 

141 

0 

0 

0 

0 

T 

•  31 

T 

14. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

48 

.8 

20 

7 

34 

8 

65 

27 

-  3 

21 

841 

0 

0 

28 

1 

.27 

.12 

9 

1 

0 

0 

ERGLE  MOUNTAIN 

67 

.0 

45 

1 

56 

1 

-  2.1 

79 

28. 

36 

2 

246 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  •n 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSM 

74 

.  1 

38 

.0 

56 

t 

-   1  .7 

84 

28 

29 

19* 

244 

0 

0 

7 

0 

T 

.20 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

59 

.4 

27 

.8 

43 

6 

74 

26 

15 

18 

592 

0 

0 

22 

0 

.20 

.  1  3 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

53 

.6 

36 

.3 

45 

0 

-   1  .8 

72 

28 

27 

22 

553 

0 

0 

7 

0 

2.61 

.26 

1  .64 

3 

.0 

0 

3 

2 

1 

GOLD  ROCK  RANCH 

72 

.4 

41 

4 

56 

9 

87 

28 

34 

1 

221 

0 

0 

0 

0 

.04 

•  04 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIHEE 

55 

.0 

30 

.1 

42 

6 

-  1  .8 

69 

28. 

21 

IB 

624 

0 

0 

22 

0 

.25 

-  .91 

•  14 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

hBTFIELO  PUMPING  PLANT 

66 

.2 

36 

.5M 

5  1 

4M 

-  3.9 

62 

28 

27 

2. 

38  1 

0 

0 

6 

0 

.04 

.  16 

•  03 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIBL 

71 

.9 

43 

4 

57 

7 

-  1.3 

83 

28 

34 

2 

200 

0 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

[^p^piq^  FBA  BP 

70 

.  1 

40 

1 

55 

1 

82 

26. 

32 

2 

269 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

9. 

.0 

0 

Q 

0 

Q 

INDEPENDENCE 

56 

.6 

28 

8 

42 

7 

73 

28 

15 

1 

619 

0 

0 

20 

0 

•  17 

.72 

•  07 

9 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

72 

.2 

41 

1 

56 

7 

-  2.2 

85 

28 

30 

1 

228 

0 

0 

2 

0 

.01 

-  .20 

•  01 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

INTOKERN 

53 

.7 

3 1 

9 

47 

8 

79 

28 

2  1 

IB 

476 

0 

0 

13 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

67 

.9 

42 

0 

SS 

0 

-  2.6 

83 

28 

32 

2 

274 

0 

0 

1 

0 

.07 

•  I  3 

•  05 

4 

•  0 

0 

0 

Q 

L^KE  PRROMHEPQ 

46 

.4 

28 

S 

37 

5 

-  2.3 

62 

28 

20 

18. 

765 

0 

0 

22 

0 

4  .81 

-  2.81 

2  •OO 

9 

14.0 

18 

3 

5 

2 

2 

LRNCRSTER  FSS/FAR 

59 

.9 

33 

0 

46 

5 

78 

28 

20 

22. 

513 

0 

0 

12 

0 

.69 

•  46 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

54 

.  4 

38 

1 

46 

3 

71 

28 

27 

1 

518 

0 

0 

7 

0 

•  27 

•  20 

3 

.5 

1 

3 

1 

0 

0 

MOJBVE 

SB 

■  6 

32 

6 

45 

6 

75 

28 

IB 

23. 

537 

0 

0 

1  1 

0 

.35 

.66 

•  25 

2 

•  0 

0 

1 

Q 

Q 

MOUNTAIN  PASS 

48 

.5 

24 

5 

36 

5 

66 

27 

12 

23. 

791 

0 

1 

26 

0 

.18 

•  1  4 

4 

4  .0 

4 

1 

0 

0 

MT   SBN  JflCINTO  H  S  PK 

42 

.5 

20 

1 

31 

3 

54 

28. 

7 

17 

937 

0 

2 

26 

0 

•  85 

.  38 

3 

10.5 

9 

4 

3 

0 

g 

NEEDLES  FBA  AIRPORT 

67 

.1 

42 

i 

54 

6 

-   1  .9 

83 

28 

32 

2 

282 

0 

0 

1 

0 

•  21 

-      .  1  1 

.16 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

6 1 

0 

34 

7M 

47 

9M 

.  7 

78 

28 

2  1 

22 

462 

0 

0 

1  1 

0 

•  7] 

-  .66 

.61 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

PALM  SPRINGS 

73 

.5 

45 

1 

59 

3 

.9 

87 

28 

35 

1 

165 

0 

0 

0 

0 

.23 

.43 

.  1  9 

3 

.  0 

0 

Q 

Q 

PARKER  RESERVOIR 

67 

5 

44 

1 

55 

8 

-  2.0 

83 

28 

38 

3. 

253 

0 

0 

0 

0 

.03 

.37 

.03 

4 

.  0 

0 

0 

Q 

Q 

RBNDSBURG 

S6 

6 

36 

5 

46 

6 

-1.3 

76 

28 

23 

22 

51  1 

0 

D 

7 

0 

.74 

-  .31 

•  69 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

THERMBL  FBA  BP 

7  I 

7 

38 

3 

55 

0 

83 

28 

26 

I 

272 

0 

0 

6 

0 

.02 

-  .20 

.01 

9. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONB 

thentynine  palms 

66 

6 

3S 

4 

51 

0 

-   1  -9 

82 

28 

20 

1 

386 

0 

0 

8 

0 

.02 

-  .17 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

VBLYERHO  FIRE  STB  79 

59 

4 

29 

6 

44 

5 

75 

28 

19 

18. 

568 

0 

0 

IB 

0 

.55 

.50 

3 

.0 

0 

I 

1 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLBNT 

59 

9 

31 

1 

45 

5 

-   1  .2 

75 

28 

21 

18 

539 

0 

0 

15 

0 

•  21 

-  .60 

.14 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HHITE  MOUNTAIN  1 

30 

2 

9 

6 

19 

9 

42 

25. 

-  8 

21 

1256 

0 

14 

28 

4 

1  ^09 

•  25 

g. 

14  •S 

12 

10 

4 

0 

0 

HHI TE  mountain  2 

20 

8 

4 

8 

12 

8 

35 

25 

-12 

17 

1457 

0 

25 

28 

9 

1  ^20 

•  22 

10 

1 4  •g 

12 

1  1. 

5 

0 

0 

HILDROSE  RANGER  STA 

S3 

8 

31 

3 

42 

6 

66 

27 

20 

22 

622 

0 

0 

1  9 

0 

.28 

•  28 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

47 

9 

-  2.0 

•  47 

-  .67 

1  .5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STAIION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


ORAINACe  01 

RLOEQPOtlT 
•^NGUIN  PAC  UNION  COL 
eiG  tftQ  OnnGCB  STATIOn 
BOOHVILtE    rtlTMC  STA 
eUANiCOl*   3  NMU 

bRIOGCvKLE    4  NNU 
BURNT  RANCH    1  S 
eUTLER   VALLEY  RANCH 
CAL  ISTOCA 
CALLAHAN 

CAZAOCRO  3  U 
CECILVILLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
CORCO  hO  1  0AM 

COVELO 

CRESCENT  CITY   I  N 
CRESCENT  CITY  7  tut 
CUW1INGS 
OUTTONS  LANDING 

EL*  VALLEY 

EUREKA  USD  CI  a 
rOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
rORT  DICK 

fort  jones  ranger  sta 
fort  ross 
garberville 

gasquct  qanger  station 

GRATON 

GREENVIEU 

GUERNEvILLE  2 

HAPPY  CAr»>  RANGER  STA 

MATFOHR   RANGER  STATION 

HEALDSeuRG 

hCAlOSBURG  no  2 

HILTS 

hOOPA 

lOLEWILO  HUT  r»lTNC  STA 
KENTF lELO 

KLAnATH  R 
KORBCL 

LAVA  BEOS  NAT  fiONUKNT 
mo  flIvCQ  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

FOUNT  HEBRON  RS 

njia  uooos 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
0A«  KNOLL    R  S  2 
OAKVlLLE    1  IW*U 

OCCIDENTAL 

ORICK    PRAIRIE   CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUm  r  IRE   STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER    VALLEY  PM 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOmS 
sONorm 

STANOISH-HICKEY   ST   PK  ' 
TRINITY   RIvER  HATCH 
TULELAKE 
UK  lAH 

UKIAH    4  WSU 

UPPER  r»»TTOLE 
MARn  SPRINGS  DAn 
bCAvESviLlE  RANGER  STA 

l«ED   FIRE  DEPARTftHT 
WILL  ITS    I  NE 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTUflAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

BLUE  CANTON  W50  AP  ^yQ 

BOfV^N  DAFI 
6RANNAN    ISL  and 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  as 
BuCkHORN 

SUCKS  CREEK  PH 

BURNEY 

canby  ranger  station 

canyon  da« 

CARIBOU  ROk«R  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  rflon 
C  ITRl'S  hE  IGHTS 

clarksburg 

clarks  valley  ^do  RCm 
clearlake  highlands 

COhASSCT   I  NNC 
COLCmN  fisheries  STA 
COlFAl 

COLGATE  eOtCR  HOUSE 

COLUSA  2  SSW 

COOL 


6  .20 
S.86 
16.53 


DRY  OF  MONTH 


.30  1.00 
.57  1.34 
.73  1.73 


4    5    6     7    8    9     101112    131415  1617 


.51  1.11 
1.20  1.27 
.55  2.55 
.96  .45 
.03  2 . 25   1 . 09 


. 74  1. n  .29 


.OS  1.03  1. 


.51    1.14    I . 


.80  3.57  1. 


.43      .87  t.07 


.  19  2. 
.20  1. 
.26  3. 


.09  3.1 
.  13  2. 
.00  I.I 


.  14  2.' 
.03  2.1 
.01  1. 


.33  3., 
.03  1.1 


.80     .72  2. 10 


18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


CeflNINC  HOUGHTON  RRnCH 
DANA  2 

DAVIS  2  USU  CXP  TAOn 
DEER  CREEK  FQREBAY 
DE  SABLA 

0O66INS   I  S 

DOkVtlEVILLE  RANGER  STA 
DUNHIGAN 

DUNSnUtR  RANGER  STA 
EAST  PARR  RESERVOIR 


FAIHriELD  FIRE  STATION 
FOLSOn  DAM 

FOHESTMItL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GCSRGETOfi  RANGER  STA 

GIBSON  HWY  rWTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGlEBRIGhT  DAH 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
H06ERGS  li  I  U 

lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEY  1  « 
KELSEYVILLE 
KILARC  POkCR  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  Z  USU 

MADEL INE 
MANZANITA  LAKE 
nARKLEY  COVE 
HARYSVILLE 
CLOUD 

MIDDLETOUN 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  USD  CI  ^. 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROvIi  LE 

OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  aivER  Pm  1 

PIT  RIVER  P  H  S 
PLACERVILLE 
PLftCEHviLLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  USO  AP 
BEDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL  IN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SACRAFCNTO  USO  AP 
SACRArCNTO  WSO  c  r 
SHASTA  DAM 

shingletow  2  e 

SIERRA  CITY 

SIERSAvILLE  RANGER  STAy 

stontfohd  cooley  ranch 
stonyford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 


VALLEY 


STRAUBERRv 
TUIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  u 
VACAVILLC 
VINTOH 

vOLLfCRS 

VOLTA  POKR  MOUSE 
M4ISKCYTQtn  RES 
UILL IAM5 
UILLOWS 


MINTEfiS 

uoodland 


BASINS 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARvlLLE 
OONNER  fCnOHIAL 

DOYLE 

DOYLE  S  SSE 
ClLERy  lake 

FlEMING   F ISH  AND 

FORT  BIO^LL 


MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY. 
SOUAM  VALLEY 

SUSANvILLE  AIRPOR 
TAHOC  CITY 
TtRf« 

THUCKEE  RANGER  ST 
hCNOCL    10  SC 

MOOFORO^ 


10.76 

IS.SG 
17.33 

9.43 
15.44 

6.00 

7.03 


10.30 
S.67 
10.66 
10.58 

13.40 
15.72 
6.75 
9.47 
S.42 

10.64 
9.49 
9.93 
5.  75 

14.22 

5.69 
4.65 


15-00 
4.59 
5.  16 

16.62 


18-54 

6.99 
15.90 


26.03 

13.  1 
7 , 7 
2.06 

19,  36 
6.  31 
16.52 

4.28 

7.66 
0.22 


1     2    3     4    5    6  7 


3.19  2.: 

1.82  l.< 


1  .70 
1 .20 


.37  1,1 
.63  1.1 
.82  2.: 
.76  2.1 
.02  1. 


.68  3.< 
.35  1.1 
.56  1.1 


9     10  1112  13 


.54  2., 
.56  1. 
.66  1  . 


.20     .24  1. 


DAY  OF  MONTH 


.05  2.1 
.27   1  . 


.  15  2. 
.02  1.' 


14 


15 


4.18  .04 


17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHING  SIRIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ARROYO  GOflNOC 
BCN  LOIiONO  4 

eiG  SUB  STATE  PARR 

SLACK  MOUfiTAIf*  2  SU 
BURL  inGAfC 
BURTOn  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CAflrCL  VALLEY 

CMIT7EM0CN  PASS 
COHCOHO  3  £ 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 

GERBCR  RANCH 
GILSOV 

GILROY  14  EnE 
HALT  MOON  BAT 
HERNANDEZ  2  NU 

HOLLJSTER   1  SW 
KING  CITT 
LArAYETTC  2  NNE 
LA  HONDA 

L IvtftnOHE  COUNTT  r  0 

LOCK WOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  UATCR  PLANT 


MONTEREY 
MONTEREY 
MORGAN  H 
MORRO  BA 
MORRO  BA' 


MOUNT    DIABLO   N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEUARK 

OAKLAND  USD  AP 

OAKLAND  r^SEUM 
PAICINES   OhRHALL  ranch 
PALO  ALTO   JS.  injSEUli 
PAlOMA 
PARKFIELO 

PASO  R06LES 

PASO  R06LES  TAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDBAS  6LANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 

REDuOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  C 
SAL INAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN   CLEfCNTE  DAM 

S    F    RICHMOND  SUNSET 
SAN    FRANCISCO    WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  MSO  CI 
SAN  GBEGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SU 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEOAD 

SPRECKELS  HUY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
MALNUT  CREEK  2  CSE 

UALNUT  CREEK   4  C 
UATSONvRlE  UATERMORKS 
lAODSIDE  FIRE  STA  1 
mRIGhTS 


DRAINAGE  0^ 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIOREBOARO  tl 
ANTiocH  Puling  pl  3 

ASH  FOUNTAIN 
AUBERRY  I  NU 

BAKERSF lELD  WSO  AP 
BALCH  PO^R  HOUSE 
BLACK(«LLS  CORNER 

BUTTONUILLOU 

CALAVERAS  BIG  tbecs 

CAI*»  PARDEE 
CASTLE  ROCK  RAD  LAB 
CATNErS  vr  BULL  RUN  Rh 
CHERST   vAllCy  dam 
COAL INGA 

COftCORAN  IRRIC  DtST 
OELANQ 

DEL  PUERTO  aOAD  CAW 
OCNAia   3  NNE 

DUDLEYS 

CLECTRA  POkCa  HOUSE 
ELL lOYT 

EXCHEQUER  RCSER^^OIR 
FID0l£TOi#i  L  mCH  RANCH 
rivE  POINTS  5  5SU 


DAY   OF  MONTH 


1     2    3     4     5    6      7    8    9     101112    131415  1617 


2.26  2.55 


.05  1.16 
.51  1.12 
.23  1.17 


.03  1.54 
.09  1.12 
I .24  4. 10 
.48  2.00 


2.07  2,53 


1 . 36  2.64 


.02     .44  2. 


9  20  21    22  23  24   25  26  27  2 


29  30 


31 


SEE  REfERENCE  NOIES  fOLLOHlNG  STBIION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  1112 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 




31 


rnesNO  uso  ap 

FRIANT  GBVCRtitCMT  Cfll* 

GLCNMVILtC 

GRANT  GR8VC 

GROVEL  AND  RAMQCB  STA 

HANFORO 
METCM  NETCMY 
MUNTCfiS  DAM 
HUNTINGTOn  t-AKC 
I  OR  I A 

lONE 

johhsondale 
kcrl ingcr 
kern  river  ph  no  i 
kcrn  river  ph  no  3 

KETTLEIWh  CITT 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  TERRY  2  SE 
LEDCC 
LC  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L I NCSA Y 

LITTLE  PANOCHE  OET  0AM 
LOOGEPOLE 

LOOI 

LOS  BANGS 

LOS  BANOS  AR6URUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 
MAOCRA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
rCAOOU  LAKE 

rCNOOTA  DAM 

tCRCeO  riHE  STATION  2 

MODESTO 

nei'iArf 

NORTH  rORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 


PINE  I 


lat  dam 


PORTEHVILLE 
POSEY  3  E 
SALT  SPRINGS  PuR  I 
SAN  ANDREAS  3  S 
SAN  LUIS  DAM 


SANTA  SIT 


PEAI 


so  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POuCR  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 

STOCKTON  riHE   STA  NO  4 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RvBS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR60NA 
TRACT  PUr«>lnG  PLANT 
TURLOCK. 
VISALIA 

MALL ACE    I  NNE 
MASCO 
kCSTHAvEN 
l*ST  POINT 
WOFrOHO  HEIGHTS 

rOSEMITE    PARK  HEAOOTRS 


avalon  Pleasure  picr 

barrett  dam 

beaumont  purping  plant 

BEL  AIR  rC-lOA 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  rC223BE 

big  tujunga  dam  rc46de 
bouquet  canton 
burbank  valley  plt 
CAChuma  lake 

CAr«>  hi  HILL  OPIDS  57E 
CAf*>0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWOBTh  FC24F 
CHULA  vISTA 

CLAHE^tJNT  POmNA  COL 
COLBTS  rc  53  D 
CORONA 

COvINA  TE«>LE  rc  193  B 
CRYSTAL  LAKE  TC  283C 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOUNEt  FD  FCi07C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
CLSINORE 
ESCONOIDO 
riLLrORC    t  kflU 
FONTANA  5  N 

FUNTANA  KAISER 
FULLCRTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 


1.6% 
5.62 


SEE   REFERENCE  NOTES  fOlLOHING  STRTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


9     10  1112    13  14  15    16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


GfLLC&Pie  riCLD 

GLCNOOQA  bCST  rc  les 

HAirtCS  CVM  UPPEO  rC367 
MC«T 

hchshau  onn 

HOCQCe^  rc  60 

lonLwiLO  r IOC  dept 

JULIAH  UmOLA 
JUNCAL  OAM 

LA  CKSCEUTA  rc  2^1  t 

LACUNA  6CACN 
LAKC^IOC  2  C 
LA  rCSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3%i6 
L3PP0r 

LOnC  eCACH  USO  AO 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  use  AP 
LOS  AnCELES  CIn-IC  CTR 
LOS  PIIIETOS  BAMCER  STA 

LYTLE  CBEEH  RANGER  STA 

mORPAOR 

m  6AL0r  rc  esG 

m  MIL  son  a 

NEW  cyrAHA  rrSE  sta 

NEUHALL  SOLEDAO  rC32CE 
r«El«>ORT  BEACH  HARBOR 

Ntpone  2  Hu 

OCEAN%tOE 
OJAI 

OXNARD 

PACOIMft  0AM  rc  33  A  E 
PALOMAR  m  OBSERVATORr 
PALOS  vEROES  EST  rc^SO 
PASADENA 

PIEDRA  BLAMCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  AQGUELLe  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POWAT  vALLET 

RAMONA  CHAPMAN 

REOLANDS 

RIVERSIDE  riRE  STA.  rs 
RIVERSIDE  CIT  CXP  STA 
SALSIPUEDES  CAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  hOSP 
SANDBERC  PTL  rci306 
SANOBERC  WSO  y. 
SAN  D'CGO  WSO  AP 
SAN  Dims  FIRE  UO  rC95 

SAN  GABRIEL    CANTON  PH 

SAN  GABRIEL    DM  FC«5BE 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLrtS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BHRBARA  FAA  AP 
SANTA  MARIA  USO  AP 
SANTA  romCA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUGUS  PIA  PL    NO  I 
SOMIS   3  NU 

suey  ranch 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OARS 

TOPANGA  PATHOL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

tustin  irvine  ranch 
tuitchEll  dam 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  15A 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  rci20 

vJSTA  2  NNE 

HAtNUT  PTL    STA  FCIOSC 

unRNER  SPRINGS 
i*ITTIER  CTT  H  rc  106C 
rORBA  L INOA 


ADELANTO 

APPLE  VALLEY 

BAKER 
BARS TOM 
BEAUMONT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  WSO  AP  R 

BLYTME  , 
6L  YThE    FAA  AIRPORT 

BORREGO  DESERT  PARK 
BOULE^-ARD  NO.  2 
BfiAh4.£T  2  SU 
CAiExICO  2  NE 

DAGGETT  TAA  AIRPORT 

OEATN  VALLEY 

OCEP  CANTON  LABORATORY 
0*"EP  SPfclNGS  COLLEGE 

eacle  fountain 

EL   CCNTRO  2  SSw 

EL   MIRAGE  FIELD 

FAIRfOMT 

GOLD  ROCK  RANCH 

COIOSTONC  ECHO  2 


1 .10 
3. AO 
3.39 
1  .30 
2.55 

4.37 

2.66 
3.43 
6.87 


1.56 
1  .  16 
3.67 


4.23 
3.21 
3.54 
4.93 

4.59 
3.49 
3.04 

5.08 


.09  2 

.65  2 

.70  1 

.63  1 


4.57, 
2.23 

4.76 


3.08 
2.48 
1  .54 

2.62 


3.32 
3.86 
3.53 


4.96 
3.22 
3.49 


2.52 
3.02 
5.00 


4.20 
4.29 
2.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


1  1 


DRILY  PRECIPITATION, 


STflT ION 


HAIUEE 

HflVFIELO  PUt^INC  PLANT 
HCSPERin 

IWERIAL  TAA  AP 

INOEPEMDENCE 

IFiOIO  U  S  DATE  GAQDEn 

INYOKESN 

INrOKCQN  AOniTACE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TSEE  3  5 

kee  ranch  X. 

LAKE  ASROUHEAD 

LAKE  SABRINA  ^. 

LANCASTER  rSS/FAA 

MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVEHNS 
MOJflvE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIL AND 

OCOTILLO  UELLS 
OCOTILLO  2 
PALr«ALE 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSeuRG 
SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL    FAA  AP 
TRONA 

TUCNTYNINE  PALMS 
VALrERMO  FIRE   STO  79 

VICTORVILLE  PUf*  PLANT 
t*<ITE  nOUNTAIN  1 
WHITE  P«UNTA1N  2 
UlLDROSE  RANGER  STA 


.00 
2.08 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3      4    5  6 


9     101112    131415  1617 


-03  .01 
.02  .0-» 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  Nl 


lOIES  fOLLOHIHC  SIOTION  INDEX 


12 


DRILY  TEMPERnTURES 


CBLIFORNIR 

FEBRUBRy  1975 


S  TflT I  ON 

Dfir  OF  MONTH 

o 
a 
(r 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        "  ■ 

NORTH  COSST 

□RRINflGE  01 

RLOERPOINI 

MAX 

52 

53 

51 

55 

55 

56 

55 

54 

55 

59 

71 

53  '0 

H  1  N 

34 

35 

33 

33 

32 

43 

45 

48 

44 

41 

43 

46 

47 

32 

33 

30 

36 

36 

30 

28 

31 

37.1 

SNCWIN  PRC  UNION  COL 

MAX 

48 

52 

50 

48 

47 

47 

55 

53 

5 1 

50 

52 

54 

52 

49 

50 

49 

49 

55 

66 

60 

59 

61 

50  .8 

H  1  N 

36 

3S 

37 

32 

35 

40 

45 

46 

42 

37 

37 

42 

38 

33 

35 

37 

35 

34 

34 

32 

31 

33 

32 

34 

35 

35 

35 

36 

.  36.2 

BIG  BRR  RRNCER  SrflllON 

MAX 

33 

36 

45 

41 

42 

46 

SO 

SO 

53 

46 

46 

46 

50 

70 

69 

51 

54 

47.9 

HIN 

31 

32 

32 

30 

32 

34 

35 

35 

38 

37 

30 

30 

27 

36 

34 

29 

27 

29 

32 

32 

34 

35 

43 

32  .8 

BUtLER  VRLLEY  RRNCH 

HRX 

49 

57 

61 

60 

65 

52 

5  \ 

54 

57 

49 

52 

54 

50 

55 

55 

55 

49 

6 1 

59 

64 

70 

55 

53 

61 

54.8 

M  I  N 

32 

34 

32 

32 

36 

43 

42 

43 

42 

41 

4  1 

40 

45 

36 

30 

30 

28 

30 

42 

35 

26 

25 

30 

30 

35 

36 

40 

44 

35.7 

CRLLRMRN 

MAX 

51 

45 

39 

45 

48 

4  7 

37 

4  2 

48 

54 

57 

56 

55 

52 

60 

M  t  N 

26 

25 

22 

20 

24 

28 

32 

32 

33 

31 

28 

38 

35 

25 

19 

26 

20 

28 

37 

25 

16 

20 

25 

30 

28 

32 

38 

3S 

27.8 

CECILVILLE  S  S£ 

MAX 

38 

44 

45 

44 

41 

4  4 

4  2 

4  4 

n  [  N 

26 

28 

27 

18 

20 

21 

25 

22 

22 

26 

CLOVERORLE  3  SSE 

MAX 

SO 

SO 

50 

51 

48 

51 

52 

51 

56 

55 

53 

55 

6  I 

58 

56 

53 

56 

55 

57 

55 

60 

64 

69 

70 

70 

68 

7S 

57 . 1 

MIN 

40 

37 

39 

34 

35 

40 

44 

46 

45 

39 

40 

45 

47 

38 

34 

36 

3S 

37 

4  1 

38 

32 

33 

32 

34 

40 

37 

38 

44 

38.6 

COVELO 

MAX 

39 

47 

S3 

51 

53 

52 

49 

60 

5  1 

54 

54 

50 

54 

54 

53 

57 

64 

69 

59 

69 

6  1 

63 

70 

53  .9 

MIN 

30 

31 

31 

31 

32 

34 

37 

4  1 

37 

39 

34 

42 

41 

31 

24 

24 

32 

23 

34 

32 

23 

22 

24 

31 

30 

31 

45 

38 

32.3 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

52 

60 

61 

59 

52 

53 

52 

SO 

S3 

5 1 

53 

50 

56 

65 

65 

5 1 

55 

59 

SS  .0 

M  1  N 

36 

38 

40 

42 

49 

45 

45 

49 

46 

33 

33 

35 

49 

34 

31 

36 

40 

45 

48 

51 

41.3 

OUTTONS  LflNDINO 

MRX 

SO 

S5 

55 

54 

54 

82 

5 1 

55 

61 

57 

57 

58 

56 

60 

59 

57 

56 

55 

55 

56 

55 

58 

53 

63 

64 

65 

6 1 

70 

57.6 

MIN 

40 

36 

41 

40 

42 

44 

45 

49 

49 

47 

42 

43 

49 

39 

39 

40 

40 

35 

37 

39 

40 

37 

38 

37 

37 

39 

40 

45 

41  .0 

ELK  VHLLEr 

MRX 

3S 

39 

40 

49 

36 

42 

52 

46 

48 

42 

48 

53 

49 

44 

48 

45 

49 

50 

49 

41 

46 

53 

62 

6  1 

63 

47 

54 

61 

48.3 

KIN 

27 

28 

28 

28 

28 

29 

28 

30 

31 

29 

32 

38 

33 

25 

19 

32 

22 

30 

35 

25 

20 

29 

22 

22 

24 

31 

39 

38 

28.6 

EUREKR  MSO  CI 

MRX 

60 

58 

64 

55 

52 

54 

59 

53 

48 

SI 

47 

50 

58 

56 

4  7 

54 

58 

54 

55 

50 

54 

62 

58 

53  .7 

M  I  N 

39 

40 

40 

39 

43 

54 

50 

53 

42 

43 

46 

50 

43 

39 

34 

37 

32 

46 

45 

36 

31 

36 

40 

42 

42 

42 

50 

49 

42.3 

FOREST  OLEN 

MAX 

42 

39 

49 

SO 

45 

34 

45 

47 

44 

45 

46 

47 

5  3 

55 

57 

58 

49 

52 

44  .6 

M  I  N 

30 

30 

28 

31 

32 

32 

33 

32 

31 

32 

34 

34 

30 

21 

28 

20 

27 

35 

31 

19 

21 

24 

23 

26 

21 

31 

34 

28  .5 

FORT  BRRGO 

MAX 

56 

55 

52 

54 

51 

54 

55 

54 

52 

54 

S9 

57 

58 

60 

55 

62 

54  .6 

M  I  N 

37 

39 

39 

35 

37 

41 

49 

51 

47 

43 

44 

45 

49 

4  1 

31 

32 

31 

32 

32 

40 

31 

34 

35 

35 

38 

39 

40 

42 

38  .9 

FORT  JONES  RHNGER  STH 

MAX 

39 

40 

35 

38 

49 

46 

45 

48 

40 

52 

48 

47 

4  7 

40 

59 

62 

6 1 

46 

56 

47  .3 

MIN 

18 

18 

17 

25 

30 

28 

26 

30 

32 

28 

18 

32 

26 

17 

20 

25 

27 

33 

40 

25.8 

FORT  ROSS 

MRX 

51 

54 

52 

S3 

52 

55 

56 

55 

58 

57 

53 

52 

55 

52 

54 

S3 

5 1 

52 

53 

5  3 

55 

57 

59 

53 

55 

59 

58 

54  .3 

MIN 

43 

42 

42 

41 

43 

44 

43 

52 

48 

46 

43 

48 

45 

40 

35 

37 

34 

40 

50 

39 

33 

37 

39 

40 

37 

38 

44 

4  1  .6 

GRRTON 

MRX 

50 

54 

53 

55 

SS 

48 

52 

54 

57 

56 

61 

56 

55 

65 

60 

6 1 

56 

58 

58 

56 

58 

64 

64 

67 

68 

63 

65 

75 

58  .8 

MIN 

41 

42 

35 

37 

37 

40 

45 

51 

49 

43 

37 

40 

43 

37 

29 

30 

28 

29 

35 

37 

29 

28 

29 

30 

32 

35 

41 

43 

36.9 

HflPPT  CRMP  RANGER  STR 

MAX 

4  3 

4  3 

4  3 

39 

38 

45 

45 

45 

52 

4  2 

5 1 

4  2 

5  3 

5  1 

52 

54 

55 

4  3 

4  7 

49 

67 

67 

7 1 

67 

46 

50 

49.8 

MIN 

29 

28 

29 

29 

31 

31 

33 

33 

33 

31 

33 

33 

37 

34 

26 

28 

29 

30 

35 

30 

26 

25 

28 

33 

33 

35 

40 

31  .2 

HERLDSBURG 

MAX 

S3 

54 

54 

55 

49 

50 

56 

57 

57 

56 

56 

53 

65 

60 

63 

58 

60 

58 

58 

59 

66 

68 

70 

7 ) 

68 

67 

75 

74 

60.4 

MIN 

41 

40 

41 

37 

42 

45 

50 

S3 

46 

42 

42 

48 

50 

41 

33 

41 

34 

35 

51 

40 

31 

31 

34 

38 

38 

4  I 

44 

46 

41  .3 

HILTS 

MAX 

35 

35 

38 

38 

45 

54 

54 

51 

44 

4  7 

46 

49 

40 

44 

39 

4  7 

45 

41 

44 

44 

SO 

57 

59 

57 

59 

52 

59 

46  .8 

MIN 

25 

26 

15 

19 

18 

21 

28 

30 

31 

31 

27 

32 

32 

22 

16 

27 

19 

21 

32 

22 

9 

14 

19 

21 

25 

22 

21 

20 

23.0 

HOOPR 

MRX 

38 

47 

57 

54 

57 

52 

50 

54 

SO 

51 

53 

54 

SO 

55 

49 

53 

SO 

55 

50 

63 

65 

64 

SO 

53 

51.9 

MIN 

32 

33 

34 

33 

35 

38 

40 

43 

45 

39 

41 

42 

40 

35 

33 

32 

30 

34 

40 

36 

30 

31 

34 

34 

37 

38 

40 

47 

36  -6 

KENTF lELD 

MAX 

54 

S6 

S3 

S4 

54 

50 

55 

58 

58 

57 

57 

55 

63 

59 

58 

57 

57 

58 

58 

58 

60 

60 

61 

66 

66 

65 

69 

58.8 

MIN 

43 

43 

43 

40 

42 

45 

45 

53 

49 

45 

40 

45 

52 

41 

37 

42 

36 

36 

50 

36 

40 

33 

35 

38 

39 

38 

43 

46 

42.0 

KLRMRTH 

MRX 

45 

46 

49 

47 

60 

60 

6J 

60 

50 

53 

55 

55 

51 

54 

50 

51 

50 

54 

SO 

60 

60 

54  .0 

MIN 

31 

36 

36 

32 

37 

41 

48 

48 

43 

4  1 

42 

46 

45 

35 

30 

31 

29 

40 

46 

31 

27 

31 

34 

36 

37 

V\ 

46 

49 

37  .8 

LflVR  BEDS  NST  nONUHENI 

MRX 

34 

32 

40 

46 

36 

45 

40 

34 

34 

35 

38 

51 

39.3 

MIN 

26 

24 

16 

12 

12 

32 

32 

28 

26 

26 

31 

21 

9 

17 

12 

19 

23 

22 

4 

9 

^8 

20 

23 

26 

32 

33 

20  .9 

MOUNT  HEBRON  R5 

MAX 

29 

35 

40 

46 

46 

46 

38 

^1 

42 

36 

30 

56 

40.1 

MIN 

18 

20 

22 

IS 

17 

16 

28 

30 

32 

24 

31 

34 

32 

23 

18 

12 

18 

20 

25 

23 

^8 

12 

13 

24 

24 

25 

29 

32 

22  .5 

NflPR  STR^E  hOSPI TRl 

MAX 

51 

56 

SO 

55 

52 

50 

56 

64 

61 

58 

60 

55 

63 

62 

58 

58 

58 

73 

59.9 

MIN 

42 

44 

40 

41 

42 

45 

49 

53 

50 

48 

38 

47 

52 

36 

40 

37 

39 

35 

50 

36 

37 

37 

35 

37 

35 

35 

38 

42 

4  1.4 

ORICK  PRRIRIE  CREEK  PK 

MRX 

45 

46 

45 

59 

62 

60 

61 

51 

SO 

52 

52 

62 

54.1 

MIN 

33 

33 

35 

32 

37 

42 

47 

45 

43 

42 

43 

44 

45 

32 

31 

33 

29 

39 

46 

33 

28 

34 

32 

34 

32 

44 

46 

46 

37  .9 

ORLEANS 

MAX 

42 

39 

45 

39 

45 

50 

51 

49 

49 

50 

50 

55 

57 

56 

55 

S3. 8 

MIN 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

38 

40 

40 

38 

41 

43 

44 

37 

30 

33 

29 

37 

42 

36 

27 

28 

30 

35 

36 

40 

45 

47 

36 . 1 

PETALUnB  F IRE   STB  2 

MAX 

57 

55 

56 

54 

52 

55 

59 

58 

60 

57 

56 

7 1 

72 

59. 2 

MIN 

43 

42 

37 

40 

43 

45 

49 

53 

47 

42 

40 

45 

52 

39 

36 

42 

33 

33 

50 

38 

29 

30 

32 

35 

42 

41 

44 

45 

40.9 

POINT  RRENR 

MAX 

52 

50 

52 

52 

53 

53 

54 

58 

56 

52 

58 

54 

55 

59 

65 

54  .8 

KIN 

38 

38 

35 

32 

35 

39 

51 

52 

46 

43 

39 

44 

49 

44 

32 

W 

30 

36 

48 

40 

29 

29 

3? 

33 

38 

36 

39 

42 

38 . 5 

POTTER  VRLLEt  Ph 

MRX 

42 

45 

45 

46 

49 

S3 

SO 

55 

52 

50 

55 

60 

56 

70 

73 

SB. 7 

KIN 

32 

32 

35 

34 

36 

42 

46 

48 

43 

32 

44 

45 

40 

34 

27 

35 

27 

32 

45 

33 

24 

28 

26 

34 

34 

34 

40 

40 

35 . 8 

RICnfiROSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

40 

45 

45 

48 

52 

55 

49 

53 

51 

54 

53 

53 

65 

54 

58 

52.1 

MIN 

25 

37 

33 

33 

33 

32 

32 

45 

46 

40 

41 

40 

40 

36 

32 

31 

3? 

V\ 

3? 

30 

29 

30 

30 

30 

35 

37 

36 

46 

34.7 

SRINT  hElENR 

MRX 

SI 

58 

64 

70 

67 

70 

66 

75 

74 

58.9 

KIN 

42 

44 

34 

36 

39 

44 

49 

52 

49 

43 

40 

43 

51 

35 

36 

37 

32 

32 

49 

36 

36 

35 

31 

34 

35 

38 

42 

45 

SSN  RAFAEL 

KRX 

55 

4S 

51 

57 

56 

60 

6 1 

68 

66 

66 

70 

72 

58.5 

KIN 

45 

45 

43 

42 

4S 

46 

50 

53 

51 

47 

45 

49 

S3 

43 

39 

40 

34 

34 

SO 

41 

41 

37 

38 

39 

43 

42 

46 

49 

SANTA  ROSA 

KAX 

58 

54 

55 

55 

53 

52 

55 

59 

58 

60 

59 

55 

65 

60 

61 

58 

58 

59 

58 

59 

64 

67 

68 

68 

68 

65 

75 

75 

60.8 

KIN 

40 

40 

37 

37 

42 

44 

49 

53 

47 

43 

4  1 

46 

52 

36 

35 

38 

29 

33 

50 

37 

33 

31 

32 

34 

37 

40 

42 

45 

40.1 

SRhTERS  BRR  RRNCER  STR 

MRX 

35 

35 

37 

41 

40 

38 

48 

47 

43 

45 

41 

47 

47 

50 

52 

53 

55 

55 

46 

45 

47 

55 

59 

64 

67 

68 

49 

52 

48.8 

MIN 

31 

32 

31 

28 

30 

31 

34 

34 

34 

32 

31 

33 

32 

32 

23 

32 

24 

24 

35 

32 

22 

23 

28 

31 

30 

33 

37 

39 

30.6 

SCOTIA 

MSX 

44 

46 

44 

SO 

49 

54 

55 

59 

60 

52 

53 

54 

58 

SO 

48 

52 

48 

52 

57 

57 

48 

60 

65 

60 

64 

55 

53 

62 

S3. 9 

KIN 

33 

38 

36 

37 

37 

43 

SO 

51 

46 

42 

43 

47 

48 

38 

34 

37 

33 

34 

43 

38 

31 

30 

32 

36 

38 

40 

45 

51 

39.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNG  STRIION  INOEX 

1  3 


DAILY  TEMPERnTURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a: 
q; 

\ 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

a 

g 

10 

I  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 

SHELTER  COVE  BVlBriON 

MAX 
HIN 

49 

32 

48 

38 

49 

37 

48 

38 

52 
42 

58 

54 

55 

54 

53 

51 

51 

53 

52 

S3 
43 

54 
40 

55 
47 

61 
47 

SONOnn 

HAX 

niN 

S4 
40 

55 
40 

56 
36 

55 
38 

55 
4D 

52 

55 

62 

60 

60 

56 

55 

63 

63 
36 

63 
33 

62 
38 

61 
32 

60 
3 1 

58 
40 

62 
38 

67 
3 1 

66 
30 

67 
30 

67 
32 

70 
35 

68 
35 

78 
40 

79 
42 

61  .6 

TRtNl rr  RIVER  HHTCH 

nnx 
niN 

33 
26 

43 

43 

43 

45 

36 

44 

45 

47 

47 

49 

46 

32 

36 
32 

S3 
26 

48 

23 

52 
27 

47 
2 1 

55 
22 

42 
32 

45 
29 

46 
22 

52 
22 

61 
25 

66 
28 

67 
31 

66 
33 

53 
36 

48 
43 

48.6 

rULELBKE 

MAX 
MIN 

39 

37 

34 

45 

46 

45 

45 

42 

35 

45 

32 

44 

25 

35 
I  4 

48 
1  4 

36 
1 2 

35 
1 9 

40 
32 

38 
24 

34 

12 

41 

1  3 

50 
2  1 

53 
28 

53 
27 

50 
29 

52 
33 

54 
34 

43.4 

UKISH 

nnx 
niN 

48 

48 

49 

48 

46 

51 

57 

57 

85 

54 
40 

52 
4  3 

52 
46 

60 
50 

55 
39 

59 
29 

54 
40 

56 
29 

54 
36 

67 
49 

54 

35 

61 
25 

70 
29 

70 
33 

70 
36 

70 
38 

69 
38 

71 
43 

71 
44 

57.8 

HHRn  SPRINGS  Dsn 

nAx 

MIN 

53 

54 
34 

54 
36 

55 
40 

51 
4  3 

56 
43 

56 
43 

53 
47 

55 
49 

62 
4  1 

58 
23 

56 
43 

57 
38 

55 
28 

67 
26 

71 
35 

67 
34 

65 
39 

72 
40 

58.7 

HEflVERVILLE  RflNCER  STB 

MAX 

niN 

33 
26 

42 
28 

45 

43 

45 

39 

54 

46 

43 

48 

49 

48 

36 

52 

46 

52 

57 
1  6 

42 
3 1 

45 

30 

41 
]  7 

63 
22 

54 

23 

60 
27 

68 
24 

67 
29 

51 
29 

52 
30 

49.3 

uccn   cioc  nrpooTMPhiT 
HttU    rlKt  UtrHKint'^ll 

niN 

30 
23 

36 
29 

37 
30 

37 
17 

35 
26 

42 
30 

44 

39 

50 
42 

49 

39 

43 

31 

43 

35 

41 

35 

41 
34 

50 
28 

37 
17 

39 
19 

34 

17 

39 
18 

42 

27 

42 

17 

35 
18 

38 
16 

43 
18 

50 
22 

55 
27 

54 
28 

47 

33 

55 
44 

42  .4 

27  .  1 

HILLITS  1  NE 

MAX 

niN 

45 
32 

43 

32 

45 
34 

44 

32 

42 

36 

49 
42 

53 
46 

55 
48 

55 
42 

52 
38 

SO 
40 

50 
44 

55 
47 

52 
35 

55 
26 

49 
34 

51 
25 

51 
32 

53 
46 

50 
32 

58 
26 

70 
26 

69 
29 

69 
28 

69 
35 

65 
32 

65 
41 

66 
45 

54.7 
35.9 

HILUOH  CREEK   1  NH 

MAX 
MIN 

TREKB 

. 

MAX 
MIN 

33 

39 

40 

44 

38 

40 

28 

48 

32 

55 
3  ] 

54 

35 

49 
29 

49 
30 

50 
34 

45 
35 

54 

29 

42 

20 

44 

23 

40 

2 1 

46 

23 

40 
3 1 

46 
29 

41 

I  9 

48 
20 

48 
22 

55 
23 

61 
29 

59 
29 

48 
36 

58 
37 

46.9 

SSCRBnENro 

ORBINSCE  02 

BOIN  RANGER  SIBTION 

MAX 
MIN 

33 

34 

43 

43 

39 

42 

42 

46 

29 

43 

30 

39 
29 

44 

29 

4  I 

25 

41 
1  2 

2 1 

1 0 

1  3 

]  3 

24 

5 

4 

20 

24 

25 

25 

35 

32 

20  .5 

BLTURBS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

34 

33 

32 

36 

36 

34 

40 

41 

45 

40 

27 

37 
27 

43 

33 

39 
3 1 

42 
24 

32 
3 

33 
1 0 

35 
20 

37 
1  0 

35 
1 5 

38 
2 1 

30 
5 

34 

5 

40 

1  5 

54 
20 

49 
22 

53 
23 

48 

27 

51 
32 

39.3 
19.8 

AUBURN 

MAX 
MIN 

47 

48 

47 

51 

50 

46 

54 

53 

63 

53 

54 

59 
39 

50 

55 

49 

32 

55 
32 

52 
32 

54 
32 

55 
32 

49 
38 

54 

33 

57 
33 

55 
34 

64 

33 

67 
42 

66 
43 

66 
43 

71 
47 

55.2 
38  .5 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 
MIN 

47 

49 

48 

51 

51 

46 

52 

S3 

62 

62 

54 

57 

51 

52 

53 

54 

3D 

52 

52 
26 

52 
35 

49 
36 

52 
3  ] 

55 
29 

55 
33 

61 
33 

65 
36 

66 
37 

64 
4  1 

68 
43 

54  .8 
36  . 4 

BLUE  CBNrON  HSO  AP 

MAX 
MIN 

32 
25 

31 
27 

30 
27 

29 
24 

34 
24 

39 

40 

3  3 

4  1 

37 

39 
29 

32 
30 

40 
27 

38 
3  [ 

38 
32 

33 
2 1 

48 
2 1 

31 
22 

45 

2 1 

46 
29 

37 
30 

38 
2  1 

35 
1  9 

54 
29 

55 
39 

SB 
39 

55 
39 

53 
38 

56 
40 

56 
43 

41  .5 
29.6 

BOHHAN  DAM 

MAX 
MIN 

32 
25 

31 

31 
25 

29 
22 

34 

20 

38 

40 
34 

42 

36 

40 
32 

33 
26 

42 
22 

42 

32 

40 

33 

39 
27 

46 
20 

43 
1 8 

45 

20 

45 

1 9 

40 

30 

38 
25 

34 

53 
26 

59 
32 

60 
30 

55 
30 

57 
27 

57 
33 

59 
35 

43.0 
26  .7 

BRANNAN  ISLAND 

MBX 
MIN 

51 

S3 

56 
37 

57 
37 

55 

56 

50 

56 
47 

56 
47 

63 

59 
39 

59 

54 

63 
39 

56 
36 

58 
36 

58 

35 

57 
29 

57 
32 

53 
36 

56 
33 

55 
30 

58 
3 1 

63 
33 

57 
35 

71 
40 

65 
42 

73 
42 

58.8 

37  .9 

BROOKS  FBRNHAn  RANCH 

MBX 
MIN 

55 
34 

53 
35 

54 
40 

55 
40 

47 
42 

52 

53 
49 

59 

56 
37 

55 
47 

57 
47 

65 
36 

55 

60 

54 

61 

58 

59 

56 

58 

65 

65 

70 

69 
35 

69 

75 
43 

59-1 
38.6 

BURNEY 

MAX 
MIN 

39 
34 

39 
32 

36 
29 

40 

2  3 

39 
27 

35 
28 

38 
32 

38 
3  3 

41 

35 

40 
33 

42 
34 

46 

41 

36 

49 

42 

45 

4  1 

47 

39 

43 

40 

40 

52 

61 

50 

62 

52 

56 
29 

44  .9 
26  .4 

CANTON  OAtI 

MAX 
MIN 

35 
25 

32 
25 

33 
1 6 

35 
22 

37 
3 1 

38 
32 

40 

32 

39 
32 

37 
29 

40 
30 

40 
30 

40 

32 

38 
25 

39 
1  4 

35 
22 

35 
1  4 

36 
3D 

38 
22 

34 
1  4 

40 
1  1 

4  I 

1  7 

45 
2  1 

45 

23 

45 
24 

46 
3 1 

45 

29 

38.6 
24  .4 

CHESTER 

MBX 
MIN 

35 
24 

34 

27 

38 
2 1 

38 
1  7 

38 
2 1 

40 

32 

43 

32 

45 
32 

40 

32 

41 

29 

42 
29 

38 
29 

46 
3 1 

40 

25 

40 
g 

39 
2 1 

42 

7 

39 
g 

41 

32 

4  1 
1  9 

35 

45 

56 
1  9 

52 

53 

53 

55 

55 
28 

43.0 

22  .7 

CHICO  UNIVERSITY  FARH 

MAX 
MIN 

47 

39 

SO 
42 

50 
42 

53 
36 

53 
40 

47 
4  I 

51 
4  4 

52 
47 

60 
50 

55 
48 

58 
4  3 

57 
45 

52 
47 

58 
4  1 

55 
29 

58 
3 1 

55 
29 

56 
3 1 

52 
36 

51 

54 
28 

63 

61 

64 

71 

68 

66 

69 
39 

56.3 
38  .5 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

43 

33 

46 

35 

47 

32 

47 

33 

46 

33 

42 
34 

48 
40 

50 
45 

54 

50 
38 

51 
34 

51 
37 

62 

58 

54 

56 

52 

55 

55 

56 

52 

55 

66 

66 

63 

69 

66 

70 
38 

54  .3 
32.6 

COLFAX 

MAX 
MIN 

42 

4  I 

43 

43 

42 

51 

50 

58 

55 

48 

55 

52 

SD 

51 

54 

49 

53 

52 

53 
29 

49 
34 

52 
24 

58 

3  3 

64 

3 1 

67 
39 

66 
39 

65 
39 

69 

72 
43 

53.7 
34.6 

COLUSA  2  SSH 

MAX 
MIN 

50 
40 

53 
40 

53 
39 

55 
39 

54 

39 

47 
42 

52 
45 

60 
46 

58 
4  7 

60 

57 

55 

61 

59 

55 

56 

55 

55 

52 

56 

54 

61 

63 

65 

66 

70 

71 
45 

70 
45 

58-0 
40.2 

DAVIS  2  MSH  EXP  FARM 

MBX 
MIN 

47 
42 

52 
44 

55 
39 

54 
42 

54 
4  ] 

49 

4  2 

49 
46 

53 
49 

63 
4  7 

59 

58 
39 

57 

53 

62 

55 

57 

54 

60 

57 

52 

55 

54 

56 

66 

66 

68 
35 

67 

75 
45 

57.5 
40.0 

OEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

OE  SBBLB 

MAX 
MIN 

46 

29 

44 

32 

37 
32 

38 
3 1 

38 
30 

42 

35 

43 

37 

46 

39 

47 
40 

44 

46 

44 

46 

47 

52 

48 

50 

44 

45 

49 

63 

50 

69 
33 

67 
35 

61 
35 

64 

4  1 

63 
40 

49.7 
32.9 

DOBBINS   1  S 

MAX 
MIN 

45 

32 

45 

32 

45 

37 

47 

36 

44 

33 

50 
38 

50 
44 

57 
4  7 

55 

53 

56 

54 

50 

58 

52 

48 

52 

52 

SB 

65 

66 
32 

67 
34 

65 
35 

70 
39 

54.3 
35.2 

OOxMEVIllE  ranger  STB 

MBX 
MIN 

40 

30 

36 
3 1 

37 
30 

37 
30 

41 
3  3 

43 
3 1 

44 

49 

4  I 

46 

54 

52 

46 

44 

64 
28 

64 
28 

63 
29 

63 
29 

64 
32 

48.8 
29.7 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

42 

32 

42 

37 

48 

37 

50 
33 

51 
34 

40 

35 

45 
39 

48 

55 
45 

52 
36 

57 

55 

55 

59 

52 

51 

50 

58 

54 

60 

52 

SI 

65 

65 
29 

69 
32 

66 
33 

65 
35 

69 
40 

54.5 
33.8 

FfilRf IElD  F ire  STAT  ion 

MBX 
MIN 

49 

36 

55 
44 

55 
40 

55 
42 

55 
42 

50 
44 

SO 
44 

54 
49 

61 
49 

60 
46 

58 
38 

56 
44 

56 
48 

63 
40 

59 
36 

59 
38 

51 
39 

58 
33 

58 
33 

56 
39 

57 
.  39 

59 
32 

60 
32 

63 
33 

66 
36 

69 
39 

66 
4  1 

73 
44 

58.3 
40.1 

FOlSOU  DBH 

MBX 
MIN 

55 
38 

53 
4  , 

SI 
41 

55 
41 

53 
40 

52 
41 

55 
42 

57 
40 

66 
49 

59 
44 

58 
43 

60 
44 

55 
45 

57 
41 

55 
38 

57 
37 

55 
35 

56 
35 

56 
38 

51 
40 

55 
35 

55 
30 

56 
31 

64 
42 

68 
45 

69 
45 

66 
42 

72 
45 

56.0 
40  . 4 

GEORGE lOhN  RANGER  SIfi 

MAX 
MIN 

38 
30 

39 
32 

36 
31 

41 

33 

46 

39 

53 
37 

49 

31 

51 
33 

45 
39 

46 
34 

50 
25 

49 

31 

44 

31 

46 

22 

61 
31 

65 
41 

63 
42 

63 
44 

65 
45 

SO.l 
34.3 

GRASS  VRllEY  no.  2 

MAX 
HIN 

40 

31 

42 

37 

41 

33 

42 

35 

42 

31 

42 

35 

43 

38 

46 
44 

55 
43 

45 
40 

47 
34 

53 
39 

45 

41 

49 

35 

48 

25 

52 
29 

47 

29 

54 

27 

S3 
28 

45 

35 

49 
24 

49 

25 

60 
29 

63 
30 

66 
33 

67 
36 

66 
37 

69 
40 

51.0 
33.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIR 
FEBBUBRr 


DRY  OF  MONTH 

0 
<r 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

0RIZ2LT   tSLBNO  REFUGE 

MBX 

so" 

~so 

55 

52" 

57 

61' 

57 

63 

59 

59 

57 

59 

59 

57 

58 

60 

59 

63 

67 

69 

66 

72 

M  I  N 

34 

41 

37 

38 

40 

35 

40 

42 

40 

37 

38 

38 

38 

32 

32 

33 

31 

31 

31 

32 

32 

29 

32 

32 

33 

34 

34 

35.0 

MBRRISON  OULCM  RS 

MAX 

39 

38 

35 

46 

49 

40 

40 

52 

54 

44 

43 

62 

68 

62 

58 

67 

n  1  N 

23 

26 

27 

31 

29 

28 

3D 

32 

27 

14 

30 

15 

19 

26 

25 

29 

29 

MBI  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

^1 

4  3 

49 

50 

48 

50 

42 

5) 

43 

46 

42 

49 

40 

42 

42 

4  1 

54 

62 

61 

62 

56 

57 

n  1 N 

27 

30 

24 

18 

24 

31 

32 

36 

34 

32 

35 

37 

36 

28 

16 

20 

IS 

17 

28 

25 

15 

15 

18 

24 

23 

24 

29 

30 

25.8 

JESS  VBLLEr 

flBX 

40 

35 

32 

37 

40 

4  3 

45 

45 

4  4 

39 

43 

37 

38 

35 

37 

39 

38 

36 

32 

4  1 

58 

50 

52 

51 

47 

54 

M  I  N 

24 

20 

17 

17 

19 

25 

33 

33 

27 

27 

28 

22 

26 

16 

-  2 

15 

-  1 

3 

28 

20 

-  2 

0 

14 

18 

22 

22 

23 

33 

18.8 

LdKEPORr 

MAX 

4S 

49 

49 

SO 

46 

47 

50 

52 

52 

SO 

5 1 

50 

60 

58 

56 

53 

55 

51 

55 

53 

53 

63 

64 

;4 

70 

68 

72 

69 

n  1 N 

27 

29 

28 

27 

31 

35 

40 

41 

38 

3D 

33 

39 

41 

28 

20 

32 

20 

25 

4  I 

28 

19 

20 

22 

26 

28 

28 

28 

35 

30.0 

LSKE  SPHULOING 

flflx 

32 

32 

32 

3 1 

36 

4  1 

4  1 

42 

40 

35 

45 

39 

42 

38 

53 

40 

52 

40 

38 

33 

54 

58 

61 

59 

58 

60 

62 

f1 1  N 

2S 

26 

27 

24 

23 

32 

34 

35 

33 

30 

21 

32 

34 

28 

17 

14 

14 

32 

27 

17 

23 

33 

24 

27 

24 

32 

32 

26.7 

nflNZRNITB  LAKE 

MAX 

26 

27 

32 

28 

3  J 

38 

4  1 

4  I 

38 

36 

40 

35 

39 

30 

4  1 

4  1 

4  1 

39 

37 

29 

34 

48 

53 

49 

50 

48 

48 

M  1  N 

18 

22 

20 

12 

19 

21 

29 

32 

31 

24 

20 

21 

31 

19 

10 

15 

15 

10 

19 

15 

12 

15 

21 

20 

21 

21 

24 

28 

20.2 

MBRKLEr  COVE 

MAX 

49 

S3 

52 

52 

53 

47 

52 

S3 

63 

57 

57 

56 

56 

63 

54 

59 

52 

59 

58 

56 

57 

54 

52 

62 

67 

69 

69 

74 

57.7 

MIN 

36 

43 

35 

37 

38 

43 

45 

48 

47 

42 

38 

41 

49 

36 

34 

35 

35 

31 

33 

36 

33 

34 

3D 

30 

34 

37 

38 

43 

37.9 

MBRTSVILLE 

nBX 

S 1 

52 

53 

54 

56 

50 

52 

55 

58 

59 

6 1 

6 1 

54 

6  1 

57 

58 

57 

57 

58 

50 

58 

56 

61 

65 

66 

71 

69 

72 

58 . 4 

niN 

41 

41 

42 

41 

43 

43 

44 

51 

50 

44 

44 

44 

43 

44 

37 

35 

35 

31 

46 

37 

33 

36 

35 

39 

42 

43 

48 

48 

41  .4 

HC  CLOUD 

MBX 

32 

35 

35 

35 

33 

38 

39 

42 

42 

39 

39 

48 

4  1 

4  4 

42 

46 

39 

50 

37 

36 

4  1 

4  1 

54 

61 

58 

57 

48 

45 

42.8 

MIN 

26 

26 

26 

16 

24 

3D 

32 

33 

34 

31 

31 

31 

32 

26 

16 

16 

IS 

15 

26 

23 

12 

14 

20 

24 

28 

28 

29 

32 

24  .9 

niNERBL 

MBX 

28 

29 

32 

33 

34 

36 

40 

^1 

38 

36 

4  1 

39 

4  1 

35 

40 

3  ] 

4  4 

4  1 

38 

35 

36 

47 

55 

53 

52 

52 

49 

39  .7 

MIN 

21 

24 

25 

ID 

10 

25 

32 

33 

33 

28 

28 

31 

31 

21 

15 

17 

9 

1  4 

17 

22 

10 

13 

21 

22 

23 

22 

23 

28 

21  .7 

HOUNI  SHBSTB  H50  CI 

MBX 

33 

33 

32 

34 

38 

4  3 

43 

4  ] 

37 

38 

39 

46 

36 

40 

34 

38 

40 

39 

34 

39 

44 

49 

53 

57 

49 

52 

57 

4  1.1 

M  I  N 

28 

28 

28 

13 

29 

32 

34 

34 

32 

31 

33 

32 

34 

25 

20 

24 

17 

23 

25 

24 

19 

16 

25 

33 

29 

31 

35 

34 

27.4 

NEVBDB  CITY 

MBX 

4D 

40 

39 

40 

40 

40 

47 

48 

54 

45 

47 

50 

4  4 

5 1 

45 

5 1 

4  3 

48 

50 

45 

45 

45 

54 

58 

63 

6 1 

62 

64 

48  -5 

MIN 

32 

33 

32 

33 

30 

32 

34 

37 

42 

39 

31 

32 

40 

33 

22 

26 

23 

23 

26 

34 

20 

22 

24 

27 

29 

30 

31 

34 

30.4 

ORLRNO 

MAX 

43 

48 

55 

54 

55 

43 

47 

52 

56 

56 

60 

56 

52 

53 

56 

56 

55 

57 

52 

54 

55 

56 

66 

65 

73 

69 

65 

68 

56  .8 

MIN 

36 

38 

37 

32 

32 

40 

40 

45 

46 

35 

37 

40 

46 

40 

37 

32 

32 

32 

35 

35 

33 

37 

30 

34 

35 

36 

40 

46 

37.1 

OROVILLE 

MAX 

SO 

S2 

51 

51 

53 

48 

52 

55 

64 

57 

58 

58 

54 

59 

56 

56 

57 

56 

54 

S3 

56 

56 

6 1 

64 

56 

68 

66 

71 

57  . 3 

MIN 

39 

39 

43 

38 

43 

42 

46 

51 

SI 

47 

44 

48 

48 

41 

34 

37 

31 

36 

45 

38 

29 

39 

35 

37 

41 

42 

47 

48 

4  1.4 

PBRBDISE 

MAX 

40 

42 

4  3 

47 

45 

46 

49 

50 

49 

52 

52 

48 

50 

52 

55 

50 

52 

50 

46 

50 

52 

60 

6 1 

68 

64 

62 

73 

51  .9 

MIN 

32 

33 

36 

35 

3S 

37 

44 

45 

46 

41 

42 

44 

42 

38 

31 

33 

30 

34 

36 

34 

28 

32 

38 

39 

44 

44 

47 

47 

38. 1 

PLflCERVlLLE 

MBX 

46 

46 

48 

46 

49 

55 

56 

6 1 

5 1 

50 

56 

54 

53 

50 

52 

53 

50 

S3 

48 

49 

S3 

55 

60 

65 

65 

64 

67 

53.6 

MIN 

33 

37 

37 

38 

35 

39 

39 

46 

46 

41 

32 

37 

43 

39 

25 

30 

31 

26 

33 

35 

24 

27 

30 

34 

34 

35 

36 

39 

35.1 

PLBCERVILLE  IfG 

MBX 

40 

41 

4  3 

42 

S 1 

49 

57 

45 

45 

54 

52 

48 

47 

52 

44 

49 

5 1 

47 

47 

48 

46 

6 1 

55 

65 

55 

67 

69 

51  .2 

MIN 

31 

33 

34 

33 

33 

40 

43 

45 

39 

38 

34 

40 

40 

34 

27 

32 

30 

31 

39 

32 

27 

34 

4  1 

43 

44 

43 

45 

47 

35.9 

PORTOLB 

MBX 

37 

36 

37 

35 

36 

42 

49 

47 

40 

42 

47 

42 

44 

40 

35 

33 

36 

40 

4  1 

33 

42 

49 

S3 

58 

61 

42  .2 

MIN 

26 

28 

25 

22 

19 

23 

20 

33 

32 

28 

19 

27 

32 

25 

5 

1  2 

5 

3 

27 

24 

7 

12 

14 

20 

18 

26 

20.6 

QUlNCt 

MAX 

47 

49 

4  4 

40 

49 

48 

S3 

49 

49 

5 1 

46 

46 

46 

58 

68 

62 

58 

65 

M  1  N 

20 

28 

29 

31 

31 

31 

32 

32 

31 

14 

21 

25 

18 

15 

24 

22 

26 

29 

RED  BLUFF  WSO  BP 

MBX 

49 

5 1 

5 1 

SO 

42 

45 

49 

56 

54 

57 

57 

50 

56 

56 

58 

55 

57 

50 

5 1 

55 

55 

67 

62 

73 

66 

63 

63 

65 

55  .9 

MIN 

39 

38 

38 

32 

37 

40 

44 

46 

45 

39 

44 

47 

47 

40 

'35 

37 

35 

33 

41 

36 

33 

34 

32 

37 

37 

40 

44 

44 

39.  1 

REDDING  F IRE  STB  NO  2 

MBX 

MIN 

ROCKL IN 

MAX 

52 

53 

53 

56 

55 

53 

54 

54 

66 

60 

59 

6 1 

55 

59 

55 

55 

54 

56 

57 

5 1 

55 

54 

60 

63 

64 

67 

56 

71 

57  .8 

MIN 

40 

43 

39 

40 

39 

40 

40 

48 

49 

43 

44 

45 

45 

40 

29 

32 

31 

32 

36 

39 

3D 

27 

33 

32 

38 

38 

42 

44 

38  .5 

SBCRBnENTO  hSO  BP 

MAX 

S3 

53 

55 

55 

54 

5 1 

54 

65 

6  I 

56 

58 

53 

60 

55 

55 

55 

54 

S3 

49 

56 

54 

57 

6 1 

62 

64 

64 

59 

59 

57  . 3 

MIN 

44 

45 

42 

44 

45 

43 

48 

52 

48 

45 

44 

47 

45 

4  1 

37 

33 

34 

34 

42 

37 

33 

3D 

34 

36 

39 

39 

43 

45 

4  1  .0 

SflCRBrtENTO  MSO  CI 

MAX 

54 

56 

56 

57 

56 

54 

57 

67 

62 

60 

62 

55 

62 

57 

58 

56 

59 

60 

5 1 

57 

56 

62 

66 

67 

70 

72 

75 

74 

60-7 

MIN 

46 

47 

45 

46 

46 

45 

so 

55 

51 

50 

48 

51 

48 

44 

40 

39 

40 

40 

46 

4  1 

38 

38 

39 

43 

46 

45 

52 

52 

45. 4 

SmBSIB  DBM 

MAX 

37 

4  3 

4  4 

47 

4  1 

4  3 

4  4 

46 

49 

46 

46 

67 

69 

55 

58 

MIN 

32 

35 

36 

33 

34 

35 

40 

43 

44 

37 

39 

45 

45 

40 

36 

37 

35 

37 

37 

35 

32 

36 

41 

41 

48 

44 

44 

44 

38-8 

S  lERRB  CUT 

MAX 

37 

33 

38 

37 

37 

40 

46 

4  7 

4  3 

47 

5 1 

40 

4  7 

4  2 

54 

53 

52 

54 

41 

49 

37 

58 

64 

64 

64 

56 

59 

65 

48.4 

MIN 

27 

29 

28 

27 

24 

28 

32 

33 

32 

31 

29 

30 

32 

30 

24 

26 

24 

25 

31 

29 

21 

22 

28 

32 

31 

34 

35 

28.7 

SIERRBVILLE  RBNGER  STB 

MBX 

36 

37 

34 

40 

37 

36 

42 

50 

4 ) 

4  3 

47 

4  3 

46 

33 

3  1 

4  3 

39 

45 

45 

46 

S3 

54 

4  1  .9 

MIN 

12 

27 

26 

22 

16 

16 

19 

28 

29 

16 

17 

33 

28 

5 

8 

25 

7 

7 

15 

19 

21 

30 

19.4 

SIONf  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

4  3 

47 

SO 

52 

52 

^1 

45 

SO 

55 

55 

56 

53 

S3 

68 

53 

58 

53 

58 

51 

58 

53 

54 

66 

64 

65 

65 

67 

55.2 

MIN 

32 

34 

32 

32 

32 

38 

40 

43 

42 

35 

32 

33 

41 

40 

32 

33 

28 

31 

34 

36 

3D 

27 

28 

32 

34 

36 

38 

42 

34  .5 

STRBhBERRt  vbllet 

MAX 

35 

36 

33 

35 

34 

39 

42 

45 

45 

40 

47 

40 

42 

5 1 

4  3 

52 

48 

40 

42 

40 

60 

61 

63 

61 

60 

62 

63 

46.5 

niN 

26 

29 

28 

29 

29 

30 

33 

35 

34 

32 

32 

3D 

30 

30 

21 

23 

20 

23 

31 

29 

19 

23 

27 

28 

3D 

2B 

34 

34 

28.5 

THIN  lBKES 

MAX 

24 

24 

25 

22 

3  [ 

39 

38 

40 

37 

27 

46 

41 

32 

32 

44 

38 

38 

40 

36 

3D 

27 

57 

54 

52 

52 

52 

52 

38.4 

MIN 

14 

21 

18 

14 

10 

22 

28 

29 

25 

18 

2 

29 

24 

0 

9 

5 

9 

2 

22 

5 

2 

8 

25 

16 

20 

1  4 

26 

22 

IS. 7 

vacflv ille 

MAX 

54 

51 

54 

55 

50 

50 

54 

6 1 

60 

59 

58 

55 

64 

58 

59 

55 

59 

56 

55 

57 

57 

58 

65 

69 

68 

72 

59.1 

MIN 

41 

43 

36 

39 

41 

42 

46 

SO 

48 

45 

35 

46 

49 

31 

36 

36 

41 

30 

45 

40 

38 

35 

3D 

3D 

3D 

38 

43 

44 

39  .6 

MMlSKErtOHN  RES 

MAX 

36 

43 

47 

4  3 

4  7 

40 

4  7 

45 

48 

54 

48 

4  7 

57 

52 

54 

50 

57 

52 

51 

66 

65 

72 

59 

51  .6 

MIN 

32 

34 

33 

31 

32 

34 

38 

42 

42 

35 

35 

42 

41 

35 

34 

35 

32 

35 

37 

35 

27 

31 

34 

40 

43 

43 

45 

45 

36  .5 

nlLL IBHS 

MAX 

MIN 

hIllOhS 

MAX 

44 

49 

55 

54 

54 

45 

48 

52 

57 

57 

60 

58 

54 

62 

56 

59 

56 

57 

SI 

58 

57 

57 

68 

65 

73 

67 

65 

70 

57.4 

MIN 

35 

40 

40 

34 

38 

40 

44 

46 

48 

37 

38 

41 

47 

39 

34 

32 

31 

32 

36 

39 

32 

38 

31 

35 

37 

38 

42 

46 

38.2 

KiNIERS 

MAX 

45 

53 

54 

54 

56 

4S 

50 

55 

60 

59 

59 

58 

54 

65 

58 

60 

56 

60 

57 

55 

58 

58 

60 

57 

70 

59 

70 

73 

58.5 

niN 

37 

43 

40 

40 

41 

42 

44 

49 

49 

47 

39 

48 

46 

40 

39 

35 

42 

33 

42 

37 

38 

4  1 

32 

35 

39 

39 

44 

46 

41  .0 

HOOOLBNO  I  taNH 

MBX 

47 

S3 

S6 

54 

56 

47 

48 

52 

63 

50 

59 

59 

53 

62 

55 

S7 

55 

59 

58 

52 

56 

55 

58 

64 

65 

69 

66 

74 

57.6 

MIN 

36 

43 

40 

39 

41 

41 

4  1 

47 

47 

44 

40 

43 

47 

40 

37 

32 

36 

31 

37 

35 

33 

31 

32 

38 

38 

37 

39 

47 

39.0 

SEE  REFERENCE  NOUS  FOlLOHINO  SIBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


CBLIFORNin 

FEBRUBRT  1975 


STfiT!ON 


NORTHEfiST  INTERIOR 

enSINS  03 

SOCR 

MAX 

35 

34 

32 

36 

33 

34 

niN 

21 

23 

24 

22 

3 

1  3 

800  IE 

MAX 

22 

27 

31 

36 

41 

45 

MIN 

-  3 

19 

5 

6 

7 

15 

BRIDGEPORT 

MAX 

32 

36 

43 

36 

37 

45 

MIN 

21 

24 

1  1 

18 

12 

14 

CEDBRVlLLE 

MAX 

42 

40 

35 

40 

30 

30 

MIN 

15 

14 

IS 

21 

23 

22 

OONNER  MEnORlSL  ST  PK 

MAX 

33 

33 

28 

35 

31 

38 

MIN 

20 

25 

24 

21 

17 

20 

OOTLE  5  SSE 

MAX 

40 

39 

41 

38 

35 

36 

MIN 

31 

30 

30 

20 

21 

24 

FLEMING  FISH  BNO  GHnE 

MAX 

38 

38 

43 

38 

35 

36 

MIN 

26 

28 

24 

18 

17 

26 

FORT  BIOHELL 

MAX 

38 

38 

38 

36 

37 

40 

MIN 

26 

27 

15 

12 

8 

20 

nONO  LSKE 

MAX 

32 

38 

45 

36 

39 

45 

MIN 

21 

23 

24 

23 

22 

24 

SOUflH  VflLLEr 

MAX 

30 

31 

27 

30 

23 

36 

MIN 

18 

24 

23 

20 

19 

22 

SUSPNVILLE  RIRPORT 

MAX 

35 

36 

42 

40 

37 

38 

MIN 

28 

28 

28 

IB 

21 

23 

rSHOE  CITr 

MAX 

32 

30 

31 

34 

28 

37 

MIN 

n 

22 

21 

20 

18 

22 

TBHOE   VflLLE'  FRfl  BP 

MAX 

31 

31 

30 

27 

36 

4  1 

MIN 

26 

25 

25 

18 

19 

19 

TERNO 

MAX 

33 

32 

35 

32 

28 

32 

MIN 

29 

23 

14 

S 

9 

24 

TRUCKEE  RBNGER  STBTION 

MAX 

31 

31 

28 

31 

27 

37 

MIN 

20 

24 

20 

21 

16 

19 

hOOOFOROS 

MAX 

35 

37 

44 

36 

34 

42 

>          .  • 

MIN 

23 

28 

27 

24 

22 

17 

CENtRBL  COBST 

ORfllNBGE  Oi 

BEN  LOHONO  i 

MAX 

52 

56 

54 

53 

56 

SS 

MIN 

42 

45 

40 

43 

43 

43 

BERKELEY 

MAX 

54 

53 

55 

54 

55 

55 

MIN 

45 

37 

36 

44 

46 

47 

BURL INGBHE 

MAX 

57 

57 

55 

55 

56 

55 

MIN 

42 

49 

42 

44 

45 

47 

CBRHEL  VBLLET 

MAX 

55 

56 

59 

56 

63 

61 

MIN 

42 

45 

40 

42 

43 

44 

CROCKETT 

MAX 

57 

55 

53 

53 

MIN 

39 

43 

44 

43 

GILROT 

MAX 

55 

56 

5S 

59 

54 

60 

MIN 

40 

45 

43 

41 

45 

47 

hBlf  moon  Bflr 

MAX 

53 

52 

53 

53 

56 

55 

MIN 

45 

46 

45 

44 

45 

49 

mOLLISTER  1  SH 

MAX 

MIN 

KINO  CUT 

MAX 

60 

52 

63 

65 

MIN 

40 

39 

40 

LIVERMORE  COUNTr  F  0 

MAX 

54 

54 

56 

53 

58 

56 

MIN 

41 

40 

35 

43 

42 

42 

LOS  GBTOS 

MAX 

54 

55 

55 

57 

60 

58 

MIN 

43 

43 

36 

42 

41 

44 

MARTINEZ  HflTER  PLANT 

MAX 

55 

56 

58 

56 

53 

50 

MIN 

44 

45 

40 

42 

44 

44 

nONTERET 

MAX 

56 

56 

56 

51 

60 

58 

MIN 

45 

46 

42 

47 

45 

47 

nONTERET  Ffifi  RP 

MfiX 

58 

58 

59 

58 

50 

60 

MIN 

43 

50 

46 

52 

48 

48 

nORRO  BAT  F IRE  OEPT 

MAX 

55 

56 

59 

58 

55 

60 

MIN 

36 

37 

45 

44 

43 

43 

nOUNT  OIRBlO  N  GfilE 

HfiX 

46 

46 

46 

47 

46 

49 

MIN 

34 

36 

39 

37 

40 

38 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

37 

38 

35 

35 

40 

42 

MIN 

31 

3 

31 

30 

27 

39 

NRC ;n lENTO  DAM 

MAX 

60 

52 

58 

56 

53 

60 

MIN 

36 

43 

40 

43 

43 

NEhAHK 

MAX 

SO 

54 

55 

55 

56 

60 

MIN 

35 

49 

4S 
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46 
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43 
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49 
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46 
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66 
40 
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40 

61 
41 

61 
40 

58 
39 

61 
47 

65 
36 

66 
34 

65 
35 

63 
39 

62 
31 

63 
37 

65 
3S 
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36 

60 
42 

59 
41 

67 
51 

BO 
41 

62.8 
40.9 

POINI  PIEORBS  BLBNCBS 
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niN 

53 
39 

53 
46 

56 
46 

SS 
48 

59 
47 

59 
49 

58 
48 

63 
50 

56 
50 

56 
44 

59 
44 

57 
45 

56 
44 

59 
43 

56 
47 

54 
41 

58 
42 

57 
42 

55 
43 

SB 
42 

55 
47 

58 
51 

58 
45 

60 
42 

S8 
4S 

59 
45 

62 
46 

SB 
46 

S7.S 
45. 3 

PORT  CMlCBGO  NBVBL  OEP 

HAX 

niN 

56 

57 

SB 

56 

56 

50 
43 

58 

63 
43 

64 
47 

60 
42 

61 

59 
38 

63 

59 
40 

59 
32 

58 
39 

57 
32 

59 
31 

60 

56 
40 

59 
35 

60 
40 

63 
30 

65 
32 

69 
35 

65 
37 

72 
36 

72 
44 

60.6 
37.7 

PRIEST  VBllET 

nAx 
niN 

44 

34 

SO 
40 

SO 
35 

46 
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57 
35 

59 
35 

57 
37 

56 
48 

54 
46 

55 
39 

58 
29 

54 
34 

55 
44 

54 

36 

S3 
30 

49 

25 

53 
30 

58 
22 

58 
30 

53 
33 

51 
31 

60 
28 

68 
22 

61 
25 

70 
26 

72 
28 

69 
33 

75 
36 

S7.2 
33.1 

REOmOOO  CITr 

nAx 
niN 

56 
41 

56 
46 

56 
37 

57 
44 

59 
44 

57 
45 

63 
SO 

68 
51 

61 
49 

53 
51 

56 
37 

57 
45 

65 
53 

60 
42 

60 
38 

57 
40 

55 
40 

60 
33 

61 
49 

59 
42 

59 
32 

64 

32 

66 

32 

70 
34 

69 
3B 

65 
37 

73 
40 

73 
38 

61  .S 
41  .4 

R  ICmMONO 
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56 
46 

57 
47 

56 
45 

55 
43 

55 
45 

6S 
4S 

57 
SO 

64 

53 

59 
52 

59 
48 

62 
45 

59 
49 

65 
51 

56 
43 

56 
40 

56 
42 

58 
39 

59 
37 

55 
48 

56 
43 

58 
4  1 

62 
39 

65 
37 

67 
39 

52 
42 

62 
46 

72 
45 

72 
47 

60.3 
44.5 

5B1NI  MBRYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

46 

35 

47 

36 

46 

38 

49 

37 

51 
37 

55 
36 

SB 
45 

56 
39 

57 
40 

58 
40 

56 
4  1 

SB 
43 

59 
45 

57 
35 

60 
36 

59 
40 

55 
34 

54 

27 

58 
36 

60 
41 

61 
40 

58 
38 

60 
41 

65 
30 

66 
33 

62 
4  1 

65 
42 

70 
39 

57. S 
3B.I 

5BL1NBS  3  E 
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MIN 

S3 
45 

58 
48 

62 
45 

SB 
45 

62 
45 

64 
48 

64 

51 

66 
SO 

64 

52 

60 
48 

64 
43 

83 
44 

59 
52 

57 
43 

58 
35 

58 
40 

59 
35 

62 
38 

SB 
35 

SB 
4  1 

62 
33 

66 
36 

71 
36 

73 
39 

71 
44 

51 
40 

74 
43 

75 
47 

62.9 
42.9 

SflL INBS  f Rfl  BP 

MBX 

niN 

S3 
44 

57 
45 

60 
44 

53 
47 

61 
46 

62 
47 

53 
SO 

65 
50 

62 
S2 

59 
45 

60 
41 

61 
44 

60 
49 

57 
43 

56 
35 

56 
39 

56 
33 

61 
37 

SB 
46 

56 
4  1 

59 
33 

62 
30 

67 
35 

70 
39 

69 
4  1 

61 
43 

72 
43 

74 
47 

61  .1 
42.5 

5  f  RICMfONO  SUNSET 

MBX 

niN 

51 
35 

57 
46 

55 
47 

57 
43 

52 
42 

SS 
43 

57 
43 

53 
43 

59 
50 

56 
46 

57 
44 

56 
49 

58 
51 

54 
45 

55 
37 

53 
44 

S3 
42 

55 
SO 

57 
45 

56 
48 

55 
47 

58 
47 

62 
46 

6S 
48 

65 
37 

57 
45 

64 
45 

60 
SO 

57. 2 
45. 0 

SBN  FRBNCISCO  HSO  BP 

MBX 
MIN 

56 
4B 

55 
45 

54 
41 

52 
45 

54 
44 

S3 
47 

59 
50 

65 
52 

60 
51 

56 
46 

56 
41 

57 
49 

57 
47 

SS 
44 

SS 
40 

54 
45 

S3 
40 

55 
36 

58 
48 

54 
43 

58 
43 

60 
39 

62 
37 

65 
39 

57 
44 

56 
41 

67 
45 

67 
46 

S7.6 
44  . 1 

SBN  FRBNC ISCQ  HSQ  C 1 

MBX 
MIN 

57 
46 

S6 

47 

55 
46 

53 
46 

S3 
47 

55 
49 

SB 
51 

63 
54 

58 

51 

56 

50 

58 
49 

57 
51 

58 
48 

57 
47 

55 
47 

55 
47 

55 
48 

57 
45 

56 
49 

SS 
47 

60 
47 

62 
46 

62 
47 

66 
46 

62 
46 

SB 
47 

66 
SO 

67 
SO 

SB.  3 
48.3 

SBN  OREOORIO  7  SE 

MAX 
MIN 

54 
46 

54 
45 

55 
41 

52 
44 

57 
44 

57 
48 

60 
52 

59 
55 

57 
51 

55 
47 

57 
41 

55 
44 

55 
49 

53 
45 

55 
33 

52 
42 

53 
33 

56 
36 

55 
49 

52 
4  1 

56 
34 

60 
39 

61 
32 

66 
36 

56 
40 

56 
40 

65 
42 

64 
43 

56.8 
42.6 

SBN  JOSE 

MAX 
MIN 

55 
42 

57 
42 

57 
42 

55 
45 

60 
45 

60 
46 

63 
SO 

66 
53 

62 
SO 

59 
46 

60 
40 

59 
46 

59 

53 

57 
43 

56 
40 

54 

38 

55 
36 

58 
34 

59 
49 

58 
43 

58 
39 

61 
36 

64 
34 

67 
37 

67 
41 

60 
40 

68 
44 

72 
46 

60.2 
42.9 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 
MIN 

53 
36 

54 
46 

56 
46 

56 
45 

S3 
43 

53 
42 

63 
43 

65 
44 

61 
45 

59 
50 

59 
43 

65 
42 

60 
45 

59 
45 

58 
40 

58 
32 

56 
38 

59 
33 

63 
41 

62 
44 

SB 
32 

SB 
39 

64 

33 

70 
30 

73 
43 

69 
4  1 

74 
47 

76 
49 

61  .6 
41  .3 

SBN  BBTEO 

MAX 
MIN 

SBNTB  CLBRB  UNIvERSI IT 

MBX 
MIN 

S3 
41 

55 
44 

55 
40 

55 
43 

56 
43 

57 
43 

60 
46 

65 

50 

60 
49 

56 
44 

52 
37 

65 
44 

59 
50 

56 
39 

56 
34 

54 

37 

55 
33 

57 
33 

57 
46 

55 
39 

57 
35 

63 
33 

65 
36 

67 
38 

60 
37 

68 
42 

73 
45 

59. S 
40.9 

SBNTB  CRUi 

MAX 
MIN 

S3 
46 

56 
42 

57 
44 

54 
47 

62 
43 

57 
45 

57 
45 

60 
45 

61 
50 

62 
48 

61 
40 

55 
42 

64 

52 

60 
37 

56 
33 

58 
34 

59 
37 

60 
33 

57 
46 

58 
37 

59 
36 

65 
31 

64 

37 

70 
34 

69 
32 

64 

36 

71 
40 

72 
44 

60.8 
40  .6 

UPR  SBN  lEBNORO  F  1l  TER 

MAX 
MIN 

46 

31 

52 
44 

55 
42 

56 
4  1 

52 
41 

55 
43 

56 
47 

57 
49 

61 
49 

60 
47 

56 
43 

60 
44 

SS 
48 

60 
37 

56 
39 

57 
38 

56 
39 

56 
37 

57 
36 

53 
40 

55 
33 

56 
35 

62 
39 

66 
4  1 

69 
4  1 

63 
40 

61 
44 

70 
44 

57.9 
41  .1 

hBlNuT  creek  2  ESE 

MBX 
MIN 

MBTSONVlLLE  MBTERHORKS 

MIN 

52 
39 

54 
46 

55 
45 

56 
46 

53 
45 

59 
46 

SB 

47 

59 
51 

66 
53 

63 
SI 

64 

43 

61 
43 

58 
46 

58 
38 

59 
39 

56 
35 

58 
36 

57 
35 

59 
37 

SS 
36 

SB 
34 

60 
32 

65 
33 

66 
36 

71 
40 

62 
40 

60 
42 

72 
43 

59  .8 
41  .5 

MOODSIDE  F IRE  STB  1 

MAX 
MIN 

55 
38 

55 
46 

57 
39 

53 
43 

60 
43 

55 
43 

64 

50 

66 
50 

59 
49 

62 
46 

62 
35 

56 
47 

62 
52 

57 
42 

60 

32 

57 
36 

60 
33 

61 
31 

57 
48 

52 
43 

59 
29 

66 
30 

66 
29 

70 
32 

71 
33 

73 
34 

74 

39 

78 
41 

61  .7 
39.8 

SBN  JOAQUIN 

QRBINAGE  OS 

ANT IOCh  F ibrebobro  HL 

MAX 
MIN 

53 
30 

56 
45 

55 
41 

57 
42 

56 
43 

56 
41 

53 
40 

56 
52 

66 
SO 

63 
46 

59 
37 

61 
44 

57 
47 

57 
42 

59 
39 

59 
42 

56 
34 

56 
34 

56 
34 

57 
39 

59 
37 

59 
34 

63 
36 

67 
39 

69 
39 

65 
40 

72 
38 

59.3 
40.2 

ANIlOCn  PunPINO  PL  3 

MAX 
MIN 

50 
34 

56 
44 

42 

S4 
40 

55 
43 

57 
46 

56 
50 

64 

SO 

57 
46 

63 
37 

60 
43 

56 
46 

63 
41 

56 
41 

59 
37 

56 
42 

58 
30 

58 
35 

53 
43 

56 
37 

57 
33 

57 
29 

63 
33 

67 
32 

70 
35 

70 
37 

73 
43 

59.5 
39.6 

ASM  nOUNTBIN 

MAX 
MIN 

S3 
30 

52 
42 

44 

38 

48 

38 

44 

35 

59 
42 

65 
45 

SB 
43 

68 
48 

57 
40 

60 
37 

61 
39 

67 
47 

S2 
42 

47 

31 

53 
31 

40 
31 

52 
30 

57 
31 

SS 
38 

44 

30 

61 
33 

60 
33 

57 
38 

66 
41 

67 
42 

68 
43 

68 

44 

57.0 
37.9 

MuBERR*   1  Nh 

MBX 
MIN 

46 

35 

45 

38 

50 
38 

45 

37 

54 

37 

60 
40 

55 
46 

62 
44 

56 
46 

55 
40 

56 
37 

60 

37 

so 

34 

48 

30 

45 

32 

47 

26 

53 
30 

50 
35 

50 
39 

45 

30 

55 
29 

61 
36 

62 
41 

62 
43 

64 
44 

63 
45 

69 
45 

54.4 

37  .6 

BO"ERSF IElO  »50  BP 

MBX 
MIN 

69 
49 

60 
52 

60 
45 

54 
44 

64 
48 

68 
44 

67 
51 

75 
47 

70 
SB 

65 
50 

66 
43 

69 
47 

64 

52 

57 
43 

56 
35 

54 

36 

54 

33 

60 
34 

65 
37 

60 
42 

54 

37 

63 
34 

72 
37 

70 
40 

73 
4S 

75 
46 

72 
49 

80 
46 

64.9 
43.8 

BBlC"  PO-ER  "OuSE 

MAX 
MIN 

47 

37 

45 
40 

45 

39 

46 

36 

54 

39 

59 
40 

57 
47 

62 
42 

60 
46 

S4 
41 

56 
36 

58 
41 

56 
46 

50 
40 

49 

32 

49 

35 

46 

28 

53 
31 

57 
36 

SO 
43 

47 
34 

57 
31 

64 

37 

65 
39 

65 
4  1 

65 

4  1 

66 
44 

71 
45 

55.6 
39  .0 

Bl«C«hEll5  corner  2hNH 

MBX 
MIN 

55 
45 

SB 
4S 

SS 
41 

54 
41 

55 
38 

57 
43 

64 
45 

65 
45 

62 
51 

62 
46 

60 
38 

60 
42 

SS 
50 

55 
40 

53 
34 

53 
33 

53 

56 
30 

60 
35 

57 
44 

53 
31 

SS 
30 

63 
33 

63 
36 

70 
40 

69 
43 

70 
42 

71 
42 

59-8 
40.1 

BjTTONrIllOm 

MAX 
MIN 

57 
29 

66 
49 

54 
44 

60 
39 

52 
43 

62 
38 

66 
45 

67 
41 

71 
44 

65 
50 

65 
35 

64 

37 

63 
42 

57 
48 

56 
32 

56 
28 

54 

29 

55 
27 

58 
30 

65 
40 

60 
33 

55 
29 

60 
28 

67 
30 

68 
36 

72 
37 

73 
39 

72 
4  1 

62.1 
37.3 

cblrverbs  bio  trees 

MBX 
MIN 

34 

22 

33 
30 

34 

29 

34 

29 

35 
26 

39 
31 

39 
32 

43 

33 

47 

36 

46 

30 

38 
26 

44 

27 

42 

32 

42 

28 

37 
22 

44 

22 

36 
18 

42 

21 

45 
24 

38 

27 

39 
19 

44 

25 

54 

28 

58 
28 

SB 
29 

S9 
29 

SB 
29 

59 
31 

43.6 
27.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhING  STBIION  INDEX 

1  7 


DAILY  TEMPERRTURES 


DAY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

CRMP  PARDEE 

MAX 

60 

'ss 

55 

53 

53 

53 

5 1 

54 

48 

53 

54 

SB 

60 

65 

66 

62 

66 

56  •  1 

MIN 

40 

44 

43 

41 

42 

44 

46 

50 

SO 

44 

40 

41 

47 

41 

32 

32 

31 

32 

37 

39 

33 

32 

33 

37 

39 

40 

43 

47 

40.0 

CRTHErS  Vt  BULL  RUN  RH 

MAX 

66 

S2 

SB 

60 

5 1 

SO 

SO 

48 

49 

53 

5 1 

50 

52 

56 

62 

61 

64 

64 

65 

54.8 

MIN 

41 

38 

39 

33 

33 

39 

47 

47 

49 

44 

32 

39 

45 

41 

26 

29 

25 

27 

35 

37 

24 

30 

30 

33 

35 

38 

40 

41 

36.3 

CHERRY  VSLLET  DSn 

MAX 

51 

39 

42 

50 

37 

46 

49 

40 

44 

47 

59 

60 

62 

61 

62 

64 

47  . 1 

M  I  N 

20 

31 

29 

28 

26 

29 

33 

35 

33 

29 

21 

1  4 

16 

23 

18 

22 

27 

30 

17 

30 

30 

33 

35 

34 

35 

37 

27. S 

COAL INGS 

MAX 

S2 

61 

61 

56 

6 1 

64 

6  3 

69 

59 

64 

63 

62 

59 

6 1 

57 

55 

57 

59 

S7 

62 

60 

6  1 

67 

7  I 

72 

74 

73 

76 

62  .8 

M  I  N 

41 

47 

44 

40 

43 

45 

50 

47 

44 

49 

39 

41 

49 

38 

40 

30 

28 

28 

34 

35 

30 

34 

39 

26 

29 

39 

43 

45 

39.2 

CORCORRN   IRRIG  DIST 

MAX 

62 

62 

62 

57 

57 

56 

55 

58 

60 

SB 

55 

58 

66 

67 

70 

7  1 

72 

75 

M  I  N 

44 

47 

44 

41 

45 

42 

49 

44 

54 

48 

37 

41 

49 

45 

32 

32 

29 

29 

33 

4  1 

32 

28 

30 

31 

38 

39 

42 

44 

39.6 

OENHIR  3  NNE 

MAX 

61 

63 

56 

57 

55 

56 

54 

5  3 

57 

50 

55 

55 

60 

64 

65 

70 

68 

72 

75 

59.8 

M  IN 

40 

43 

41 

44 

45 

4  1 

49 

48 

52 

44 

34 

43 

47 

38 

34 

30 

32 

28 

42 

36 

33 

28 

28 

29 

35 

36 

41 

39 

38.6 

DUDLEYS 

MAX 

MIN 

ELECTRO  POMER  HOUSE 

MAX 

62 

63 

62 

56 

53 

SS 

54 

56 

54 

55 

55 

60 

64 

68 

70 

66 

7  1 

75 

59  .8 

MIN 

40 

41 

40 

38 

38 

39 

46 

47 

50 

43 

33 

40 

46 

42 

27 

37 

26 

28 

4  1 

38 

25 

26 

30 

31 

35 

35 

41 

40 

37.3 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 

56 

56 

62 

58 

59 

67 

64 

^1 

60 

62 

64 

60 

57 

56 

56 

54 

55 

57 

60 

57 

55 

65 

65 

65 

70 

7  I 

72 

77 

61  .6 

MIN 

49 

SO 

41 

42 

42 

4  1 

49 

46 

52 

44 

32 

30 

48 

35 

38 

34 

35 

24 

35 

37 

25 

34 

33 

34 

34 

40 

45 

41 

38.9 

FRESNO  WSO  flP 

MAX 

S6 

52 

56 

52 

57 

64 

62 

58 

60 

GO 

62 

63 

56 

55 

53 

5  3 

52 

57 

56 

57 

54 

59 

67 

66 

70 

70 

70 

75 

60 . 1 

nlN 

45 

44 

43 

43 

45 

42 

SO 

48 

SO 

44 

37 

42 

47 

39 

31 

32 

30 

31 

35 

38 

30 

31 

31 

33 

39 

40 

44 

44 

39.6 

FRlflNT  GOVERNMENT  CflnP 

MAX 

55 

S3 

S3 

56 

S3 

59 

65 

65 

68 

63 

6 1 

63 

64 

55 

55 

54 

5  3 

54 

57 

57 

56 

54 

60 

67 

65 

69 

69 

69 

59  .7 

MIN 

35 

46 

40 

40 

42 

46 

4S 

47 

48 

46 

37 

37 

45 

44 

30 

27 

27 

28 

37 

38 

28 

27 

34 

37 

35 

42 

44 

45 

38. S 

GLENNVILLE 

MAX 

55 

52 

50 

40 

52 

60 

57 

63 

59 

S 1 

56 

63 

59 

56 

46 

45 

45 

5 1 

53 

50 

46 

56 

65 

67 

65 

64 

62 

74 

55  .8 

MIN 

26 

27 

33 

30 

32 

29 

35 

35 

42 

40 

28 

29 

33 

35 

23 

21 

21 

19 

24 

37 

31 

20 

23 

27 

29 

29 

32 

33 

29.4 

CRPNT  GROVE 

MAX 

29 

28 

32 

30 

42 

42 

39 

44 

33 

36 

50 

SO 

36 

32 

43 

22 

34 

4  3 

41 

36 

34 

4  6 

56 

56 

54 

55 

S4 

40.4 

MIN 

1  3 

25 

20 

21 

23 

27 

28 

28 

30 

24 

19 

21 

30 

24 

12 

16 

8 

12 

19 

29 

1  4 

16 

29 

30 

33 

31 

34 

35 

23.3 

HflNFORD 

MAX 

50 

5 1 

59 

58 

59 

60 

6 1 

69 

66 

6 1 

62 

62 

59 

54 

55 

55 

54 

59 

59 

57 

54 

60 

67 

66 

68 

68 

7  1 

75 

60  .7 

MIN 

33 

37 

39 

40 

43 

41 

44 

45 

46 

44 

37 

39 

45 

44 

31 

32 

30 

27 

32 

37 

31 

26 

31 

33 

34 

37 

36 

43 

37.2 

METCH  HETCHY 

MAX 

38 

35 

40 

34 

40 

47 

45 

45 

43 

45 

42 

46 

SO 

47 

SO 

41 

45 

5  1 

57 

63 

63 

64 

66 

67 

48  .0 

MIN 

19 

32 

32 

31 

30 

31 

33 

33 

34 

31 

26 

27 

28 

25 

26 

20 

27 

31 

22 

25 

26 

28 

33 

35 

34 

38 

29.1 

HUNTINGTON  LfiKE 

MAX 

30 

45 

54 

45 

48 

47 

42 

S3 

51 

47 

40 

48 

40 

41 

42 

39 

35 

SI 

55 

56 

53 

54 

S3 

SB 

44  .8 

MIN 

20 

24 

26 

23 

24 

26 

33 

34 

30 

25 

16 

25 

32 

20 

18 

14 

8 

16 

27 

28 

1  1 

20 

29 

31 

32 

29 

34 

35 

24  .6 

IDRIfl 

MAX 

43 

46 

49 

48 

45 

53 

59 

56 

59 

51 

51 

55 

56 

53 

46 

48 

46 

48 

53 

57 

49 

47 

54 

62 

58 

66 

67 

67 

53.3 

MIN 

30 

36 

37 

37 

41 

44 

45 

37 

38 

37 

35 

45 

32 

31 

32 

32 

33 

38 

34 

34 

29 

37 

38 

45 

45 

46 

50 

37  .7 

rtERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

65 

65 

65 

5  3 

60 

64 

65 

7  [ 

72 

65 

62 

66 

62 

54 

52 

51 

55 

60 

59 

52 

57 

64 

67 

57 

68 

70 

73 

62.4 

MIN 

45 

48 

44 

43 

43 

50 

50 

48 

53 

SO 

40 

39 

49 

46 

37 

37 

34 

40 

46 

40 

39 

47 

42 

50 

50 

50 

55 

45  .0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

59 

58 

47 

45 

56 

58 

56 

65 

60 

54 

60 

67 

52 

54 

52 

47 

SO 

60 

59 

52 

66 

68 

70 

72 

70 

68 

78 

S9  .6 

MIN 

31 

29 

33 

33 

34 

40 

40 

39 

46 

40 

32 

34 

40 

36 

27 

26 

27 

23 

28 

47 

28 

26 

28 

31 

34 

32 

35 

37 

33  .5 

MET  TLEHflN  CITY 

MAX 

56 

6  3 

54 

62 

55 

60 

68 

64 

7  1 

64 

62 

63 

6 1 

56 

SS 

55 

55 

54 

57 

SO 

50 

55 

59 

65 

66 

70 

^1 

71 

61.1 

MIN 

41 

47 

45 

43 

44 

42 

47 

44 

51 

43 

37 

42 

37 

38 

33 

30 

33 

26 

34 

40 

34 

23 

31 

33 

37 

38 

38 

43 

38.4 

KETTLEMfiN  STATION 

MAX 

59 

56 

59 

54 

60 

68 

6  3 

69 

6  3 

63 

62 

62 

58 

54 

55 

S3 

53 

57 

60 

58 

53 

58 

65 

66 

^1 

^1 

76 

61.4 

MIN 

45 

47 

45 

44 

43 

46 

50 

48 

53 

46 

38 

46 

51 

42 

35 

34 

34 

36 

40 

42 

42 

35 

36 

45 

44 

47 

50 

49 

43.3 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

5 1 

5  3 

54 

59 

56 

57 

62 

56 

68 

6 1 

60 

63 

57 

58 

58 

55 

55 

54 

56 

49 

56 

56 

70 

S8.9 

MIN 

43 

46 

42 

42 

44 

42 

50 

49 

52 

44 

36 

43 

50 

41 

29 

31 

24 

27 

42 

34 

26 

24 

26 

32 

35 

39 

40 

40 

38  .4 

LE  GRAND 

MAX 

53 

53 

60 

55 

59 

62 

6  1 

70 

54 

60 

64 

60 

59 

55 

56 

54 

54 

58 

55 

55 

57 

75 

60.7 

MIN 

43 

45 

40 

43 

44 

42 

50 

49 

52 

45 

36 

43 

50 

43 

30 

31 

28 

30 

37 

41 

30 

29 

31 

31 

38 

36 

40 

44 

39  .3 

LEMON  COVE 

MAX 

57 

64 

5  J 

54 

49 

6 1 

64 

70 

63 

62 

63 

66 

62 

57 

54 

55 

51 

55 

58 

70 

60.4 

MIN 

36 

46 

4  1 

4  1 

42 

44 

45 

52 

46 

39 

4  1 

46 

4S 

46 

32 

33 

30 

33 

35 

40 

33 

35 

32 

33 

35 

41 

43 

47 

39  .7 

L INDSAY 

MAX 

63 

59 

56 

5  I 

62 

67 

85 

7  1 

66 

64 

64 

67 

59 

57 

55 

54 

55 

60 

6 1 

60 

55 

63 

72 

^1 

^1 

79 

63.3 

MIN 

45 

47 

4  1 

40 

43 

39 

45 

46 

51 

49 

36 

39 

48 

48 

33 

30 

29 

28 

33 

45 

32 

21 

29 

30 

37 

38 

43 

42 

39  .0 

LITTLE  PANGCHE  OET  OAM 

MAX 

54 

53 

56 

54 

52 

56 

52 

60 

65 

■  62 

59 

50 

59 

58 

54 

54 

52 

53 

56 

55 

56 

54 

55 

61 

63 

70 

57.8 

HIN 

41 

46 

41 

39 

43 

41 

45 

47 

52 

48 

37 

41 

50 

41 

41 

34 

34 

31 

37 

41 

31 

27 

31 

35 

38 

40 

45 

44 

40.0 

LODGEPOLE 

MAX 

28 

30 

29 

29 

30 

38 

40 

40 

4  1 

34 

34 

36 

39 

38 

3 1 

22 

3  ] 

34 

42 

38 

29 

52 

52 

37.4 

MIN 

1 

25 

12 

10 

20 

20 

22 

24 

26 

29 

1 1 

13 

24 

17 

6 

7 

-  1 

1 

8 

21 

5 

8 

1  ' 

17 

20 

21 

22 

26 

15,2 

LODI 

54 

57 

55 

56 

56 

56 

56 

66 

64 

60 

62 

56 

61 

58 

60 

57 

59 

59 

76 

60. E 

MIN 

43 

45 

41 

42 

45 

44 

49 

52 

52 

43 

42 

45 

50 

40 

33 

35 

34 

32 

49 

39 

32 

29 

32 

33 

39 

40 

44 

46 

41.1 

LOS  8AN0S 

MAX 

56 

56 

58 

55 

57 

53 

60 

86 

62 

62 

63 

54 

59 

57 

55 

55 

56 

58 

72 

75 

60.5 

MIN 

34 

45 

40 

42 

45 

42 

44 

47 

SO 

46 

40 

42 

45 

43 

36 

34 

36 

32 

42 

38 

35 

31 

31 

37 

38 

39 

43 

44 

40  .0 

LOS  BANOS  OET  RESV 

MAX 

55 

55 

55 

55 

52 

55 

53 

59 

64 

50 

59 

59 

55 

60 

55 

57 

54 

56 

67 

69 

SB.D 

MIN 

42 

46 

43 

44 

44 

43 

44 

50 

52 

49 

42 

44 

4B 

44 

41 

42 

39 

36 

42 

42 

38 

32 

33 

37 

42 

43 

48 

47 

42.8 

KADERA 

MAX 

56 

56 

55 

59 

S3 

GO 

64 

63 

69 

63 

64 

66 

60 

56 

56 

54 

55 

58 

69 

70 

60.5 

MIN 

J8 

46 

40 

39 

44 

40 

45 

51 

44 

36 

39 

44 

45 

29 

25 

26 

33 

35 

41 

30 

27 

29 

30 

31 

35 

39 

43 

MAN  T  E  Cfl 

52 

53 

55 

56 

55 

57 

55 

56 

64 

6 1 

50 

62 

56 

56 

57 

56 

55 

56 

50 

69 

73 

S9.0 

MIN 

3S 

46 

43 

44 

45 

45 

45 

49 

51 

43 

40 

42 

46 

43 

39 

37 

38 

32 

35 

4  1 

34 

35 

35 

32 

35 

39 

39 

46 

MAR  1 COPA 

57 

64 

6 1 

56 

55 

60 

66 

66 

68 

67 

62 

62 

62 

58 

S3 

58 

65 

65 

69 

70 

69 

60.7 

MIN 

41 

41 

44 

40 

4  1 

43 

46 

47 

49 

47 

39 

41 

46 

49 

39 

31 

31 

32 

34 

42 

35 

33 

35 

36 

33 

43 

45 

46 

40.3 

MERCED  rIRE  STATION  2 

MAX 

54 

56 

56 

56 

SB 

56 

61 

59 

63 

6  3 

64 

60 

56 

60 

69 

72 

72 

72 

75 

61  .0 

MIN 

36 

42 

38 

38 

42 

39 

46 

46 

49 

42 

35 

38 

45 

39 

30 

30 

27 

29 

36 

38 

40 

27 

30 

31 

36 

32 

40 

41 

37.3 

MODESTO 

MAX 

56 

57 

60 

54 

57 

SB 

58 

69 

64 

62 

64 

57 

56 

55 

56 

56 

6B 

7  1 

69 

73 

75 

60.8 

MIN 

44 

47 

44 

45 

45 

44 

SO 

50 

51 

45 

39 

47 

48 

40 

35 

35 

34 

32 

43 

37 

35 

32 

33 

36 

4  1 

39 

46 

47 

41  .6 

NEhMAN 

S6 

58 

SO 

59 

53 

57 

59 

66 

63 

6 1 

65 

50 

56 

59 

57 

62 

68 

70 

72 

72 

74 

76 

B2.1 

MIN 

43 

44 

42 

44 

45 

43 

49 

47 

52 

46 

40 

43 

49 

40 

40 

33 

40 

38 

30 

34 

40 

35 

30 

35 

36 

40 

42 

43 

40.8 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

46 

45 

52 

57 

58 

52 

SB 

60 

60 

47 

51 

54 

48 

44 

65 

64 

65 

64 

71 

S6.4 

MIN 

32 

32 

33 

33 

40 

37 

28 

32 

40 

20 

23 

28 

39 

25 

25 

35 

35 

38 

37 

32.2 

ORANGE  COVE 

MAX 

SS 

SB 

52 

55 

52 

GG 

66 

63 

69 

62 

61 

62 

65 

54 

SS 

54 

52 

55 

58 

53 

57 

52 

52 

68 

68 

69 

70 

74 

59.7 

MIN 

45 

46 

41 

41 

42 

40 

42 

44 

50 

41 

34 

40 

47 

44 

29 

31 

27 

30 

33 

42 

29 

30 

32 

32 

37 

40 

42 

44 

38.4 

PORTERVILLE 

MAX 

50 

66 

52 

S6 

52 

63 

66 

66 

72 

64 

65 

65 

67 

60 

58 

56 

55 

55 

59 

63 

60 

56 

62 

72 

71 

73 

74 

72 

62.9 

MIN 

35 

47 

42 

42 

44 

41 

45 

46 

S2 

48 

40 

42 

43 

48 

35 

33 

32 

32 

35 

42 

33 

29 

33 

34 

39 

39 

42 

46 

4D.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


C  T  Q  T  [  n  M 

o  1  H  1  I  UIN 

DAY   OF  MONTH 

a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

POSEr  3  E 

HBX 

46 

38 

38 

40 

48 

43 

46 

S3 

44 

41 

51 

S3 

50 

48 

4  i 

50 

49 

SO 

49 

51 

49 

48 

SI 

55 

SB 

65 

48  '2 

niN 

29 

30 

28 

20 

17 

12 

IS 

2 1 

24 

22 

21 

23 

25 

27 

29 

32 

33 

25.5 

SRLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

KBX 

39 

40 

38 

36 

35 

43 

43 

47 

46 

44 

52 

52 

47 

52 

49 

5 1 

48 

48 

4S 

62 

66 

67 

67 

66 

69 

72 

SO  .6 

32 

32 

35 

35 

33 

32 

33 

35 

30 

28 

27 

24 

29 

36 

29 

23 

28 

32 

38 

4  1 

41 

40 

45 

32.6 

SHN  LUIS  otin 

HBX 

ST 

56 

ss 

55 

53 

56 

54 

59 

64 

60 

59 

59 

57 

6 1 

56 

55 

54 

55 

56 

55 

57 

57 

56 

61 

67 

68 

68 

70 

SB  .6 

5 1 

40 

36 

SO 

46 

42 

40 

40 

33 

37 

46 

38 

28 

34 

34 

42 

42 

48 

45 

41  .6 

SQNQRP  RS 

HBX 

46 

46 

48 

49 

45 

50 

56 

51 

62 

53 

54 

58 

55 

50 

48 

52 

48 

49 

52 

47 

51 

54 

55 

63 

65 

66 

66 

68 

53  .6 

48 

36 

30 

3  ] 

38 

39 

25 

26 

24 

27 

29 

33 

27 

24 

26 

31 

34 

37 

36 

40 

33.9 

SO  ENTRflNCE  rOSEdlTE 

1BX 

36 

37 

37 

35 

37 

38 

40 

41 

50 

40 

40 

43 

48 

4  3 

45 

44 

38 

39 

40 

54 

56 

55 

56 

55 

56 

44  .3 

2  3 

29 

27 

18 

22 

12 

1  I 

1  4 

3 1 

1  7 

18 

20 

21 

30 

30 

29 

33 

23  .4 

STOCKTON  HSO  HP 

nBx 

54 

55 

54 

54 

56 

54 

56 

66 

62 

58 

56 

54 

59 

55 

54 

54 

53 

49 

53 

56 

58 

62 

57 

68 

66 

71 

73 

58  .4 

49 

46 

49 

39 

43 

47 

41 

33 

34 

34 

29 

44 

39 

34 

30 

32 

35 

38 

37 

46 

44 

40  . 1 

STOCKTON  FIRE  SIR  NO  4 

nflx 

53 

55 

57 

56 

57 

56 

57 

SB 

68 

63 

59 

62 

57 

6 1 

57 

59 

SI 

67 

57 

60 

65 

68 

71 

69 

74 

60  .0 

4  3 

46 

50 

42 

40 

43 

48 

37 

31 

36 

33 

32 

35 

37 

32 

28 

31 

31 

32 

40 

40 

42 

38.3 

TEHfiCMBPl 

MBX 

49 

48 

40 

40 

47 

52 

54 

SB 

56 

51 

56 

62 

54 

45 

52 

37 

39 

49 

46 

42 

56 

62 

67 

62 

62 

SB 

73 

52  .4 

32 

32 

32 

36 

29 

29 

39 

33 

25 

26 

22 

19 

24 

3 1 

27 

23 

26 

26 

28 

33 

33 

34 

29.2 

TEJON  RRNCHO 

HBX 

65 

GO 

61 

55 

62 

65 

60 

61 

59 

70 

61 

54 

61 

54 

60 

57 

58 

59 

67 

70 

70 

71 

72 

77 

61  .9 

40 

40 

42 

40 

4  1 

40 

40 

43 

39 

43 

43 

31 

30 

29 

29 

35 

40 

38 

32 

33 

40 

45 

47 

45 

46 

39.1 

THREE  RVRS  EOISON  PH  1 

nflx 

56 

55 

50 

52 

60 

65 

66 

70 

69 

62 

63 

69 

67 

52 

54 

58 

52 

47 

62 

68 

69 

69 

69 

70 

79 

61.3 

36 

37 

37 

46 

39 

50 

43 

35 

35 

40 

43 

31 

31 

26 

27 

32 

42 

35 

28 

31 

34 

37 

38 

42 

41 

37.1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

42 

38 

42 

43 

44 

49 

51 

58 

58 

50 

56 

55 

49 

50 

50 

50 

51 

49 

55 

56 

63 

66 

67 

67 

69 

71 

53  .3 

3  J 

32 

33 

32 

32 

33 

38 

39 

4  4 

37 

3  ; 

34 

37 

34 

24 

27 

26 

27 

37 

33 

23 

27 

29 

34 

36 

34 

39 

38 

32.9 

TRACT  CfiRBONB 

HAX 

54 

56 

58 

56 

55 

56 

53 

58 

66 

64 

60 

60 

56 

62 

57 

57 

55 

57 

60 

52 

57 

56 

60 

64 

68 

70 

69 

73 

59  .6 

35 

42 

37 

37 

4  4 

4  4 

49 

SO 

46 

4  1 

42 

4  4 

44 

37 

35 

36 

32 

34 

42 

35 

37 

32 

38 

39 

37 

38 

44 

39.9 

TRBCr  PUMPING  PLBNT 

MAX 

56 

57 

59 

55 

56 

55 

59 

65 

62 

59 

S9 

56 

65 

59 

57 

56 

59 

58 

57 

56 

56 

59 

62 

67 

70 

70 

73 

75 

50.7 

36 

46 

48 

52 

48 

4  ] 

4  4 

5 1 

43 

40 

32 

41 

33 

46 

42 

36 

35 

30 

30 

36 

4  1 

47 

45 

4  1  .6 

VISflLIB 

hax 

56 

62 

53 

55 

51 

60 

66 

65 

68 

64 

62 

62 

65 

57 

55 

54 

53 

57 

59 

57 

54 

61 

69 

67 

69 

70 

70 

60  .5 

niN 

37 

47 

44 

42 

45 

44 

49 

48 

49 

49 

40 

42 

47 

47 

34 

33 

33 

33 

36 

42 

32 

35 

35 

37 

40 

43 

46 

48 

41  .3 

HBSCO 

nAx 

se 

67 

51 

57 

57 

62 

64 

66 

72 

66 

63 

62 

65 

59 

64 

59 

55 

61 

68 

67 

71 

72 

75 

52  .3 

niN 

31 

46 

44 

40 

4  1 

42 

41 

43 

47 

49 

42 

4  I 

48 

48 

36 

32 

30 

29 

29 

39 

34 

30 

33 

35 

37 

4  1 

42 

4  1 

39.0 

YOSEMITE  PARK  MEBOQTRS 

MAX 

48 

35 

34 

38 

35 

41 

47 

45 

55 

43 

47 

54 

54 

38 

46 

S3 

38 

5 1 

S3 

45 

48 

53 

62 

70 

70 

71 

70 

70 

50  .5 

... 

1  7 

1 8 

32 

3 1 

3 1 

30 

3  ] 

3 1 

32 

32 

27 

27 

28 

27 

23 

23 

17 

19 

22 

33 

2  I 

2 1 

2 1 

25 

30 

30 

3  1 

33 

26  .5 

SOUTH  COAST 

□RB'NBGE  06 

BLP INE 

MBX 

59 

60 

so 

55 

62 

69 

68 

64 

62 

60 

64 

71 

59 

58 

6  3 

65 

55 

62 

64 

68 

74 

81 

78 

78 

80 

80 

66.5 

M  I N 

35 

39 

38 

44 

52 

4  1 

49 

48 

48 

46 

44 

46 

48 

53 

40 

38 

36 

45 

45 

5 1 

35 

44 

47 

5  I 

50 

52 

55 

45  .2 

flVBLON  PLEASURE  PIER 

MAX 

59 

62 

62 

60 

61 

62 

61 

62 

59 

63 

61 

60 

61 

6  3 

52 

58 

50 

59 

54 

63 

61 

62 

62 

61 

64 

59 

60 

59 

60.7 

M  1  N 

38 

4  \ 

50 

46 

49 

45 

46 

45 

50 

50 

45 

44 

43 

48 

44 

42 

48 

40 

40 

45 

46 

40 

4  1 

4  1 

43 

45 

44 

46 

44  .5 

SBRREIT  OAfI 

MAX 

52 

59 

59 

50 

54 

55 

68 

65 

65 

54 

56 

65 

70 

60 

57 

56 

53 

58 

63 

64 

59 

59 

59 

69 

77 

72 

72 

78 

61  .7 

M  1  N 

26 

27 

28 

34 

4  4 

34 

37 

33 

33 

45 

36 

33 

34 

38 

37 

30 

31 

26 

27 

29 

3 1 

35 

27 

28 

3  1 

32 

32 

33 

32  .5 

BEBUMONT   PUHPING  PLANT 

MAX 

47 

52 

54 

54 

48 

48 

59 

60 

60 

50 

53 

63 

65 

67 

68 

52 

53 

59 

57 

50 

63 

60 

64 

69 

72 

75 

73 

59.0 

M  1  N 

24 

26 

34 

32 

38 

38 

38 

35 

35 

4  1 

40 

42 

4  3 

38 

38 

26 

25 

26 

34 

3 1 

34 

2 1 

30 

34 

36 

37 

39 

46 

34  .5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

40 

38 

38 

33 

40 

47 

45 

45 

45 

36 

48 

52 

52 

48 

38 

38 

34 

40 

43 

45 

44 

38 

48 

54 

56 

43.4 

1  8 

I  3 

25 

2  1 

30 

1 6 

22 

I  2 

3 1 

27 

1 5 

2 1 

30 

30 

12 

19 

14 

13 

1 6 

22 

1  9 

1 8 

25 

2 1 

2 1 

20  .5 

BURBBNK  VAULET  PMP  PL T 

MAX 

58 

60 

56 

58 

64 

71 

70 

64 

62 

66 

69 

70 

65 

66 

67 

6 1 

66 

69 

70 

69 

64 

68 

74 

83 

80 

76 

76 

60 

68.0 

M  1  N 

32 

29 

46 

44 

45 

42 

45 

48 

49 

49 

42 

42 

43 

47 

45 

34 

43 

32 

35 

40 

46 

36 

35 

37 

42 

42 

43 

45 

41  .4 

CACHUMA  LAKE 

MBX 

4B 

50 

54 

55 

52 

63 

67 

67 

61 

63 

62 

65 

61 

60 

58 

6 1 

57 

6  1 

64 

65 

62 

63 

66 

72 

78 

71 

73 

76 

62.7 

M  I  N 

40 

45 

44 

39 

45 

42 

46 

44 

50 

46 

38 

39 

42 

45 

38 

39 

33 

29 

33 

4  1 

40 

3  ] 

35 

34 

37 

4  ] 

39 

40 

39  .9 

CBnPO 

MBX 

57 

63 

49 

50 

55 

60 

65 

66 

56 

55 

62 

71 

66 

56 

55 

52 

57 

58 

66 

58 

57 

52 

62 

72 

73 

77 

79 

81 

61  .9 

M  I N 

2 1 

22 

2 1 

4  I 

4  1 

36 

3 1 

29 

32 

45 

33 

28 

28 

43 

32 

23 

25 

23 

24 

25 

40 

22 

25 

34 

3C 

29 

33 

31 

30  ■  3 

CRNOGfl  PBRK  PIERCE  COL 

MBX 

54 

57 

55 

59 

66 

74 

70 

65 

60 

65 

74 

73 

70 

70 

68 

6 1 

52 

73 

73 

70 

62 

70 

78 

88 

81 

78 

80 

84 

69.4 

M  1  N 

33 

29 

3 1 

36 

44 

40 

43 

38 

49 

44 

40 

39 

4  I 

46 

38 

31 

29 

28 

3 1 

39 

44 

44 

36 

34 

36 

37 

39 

43 

38  •  1 

ChulR  VISTB 

MBX 

57 

57 

58 

58 

60 

61 

65 

60 

59 

61 

61 

60 

60 

58 

59 

59 

58 

58 

60 

60 

60 

60 

59 

64 

68 

60 

59 

57 

59.9 

M  I  N 

36 

38 

43 

47 

52 

43 

46 

49 

52 

52 

45 

43 

48 

49 

49 

40 

39 

38 

4  1 

4  4 

46 

34 

39 

4  4 

4  4 

4  7 

46 

46 

CLBREMONT  POnONA  COL 

HBX 

50 

56 

59 

50 

55 

55 

67 

63 

59 

54 

55 

63 

69 

59 

62 

59 

56 

60 

65 

65 

60 

60 

64 

69 

79 

72 

71 

75 

61  .8 

M  I  N 

34 

34 

38 

4  ] 

45 

4  1 

4  4 

45 

47 

46 

40 

43 

42 

46 

35 

35 

34 

33 

4C 

39 

4  3 

3C 

37 

36 

4  ^ 

4  2 

41 

CORONA 

MAX 

58 

62 

56 

58 

59 

74 

66 

63 

60 

63 

62 

70 

61 

65 

64 

6 1 

64 

67 

68 

63 

59 

63 

74 

62 

75 

73 

73 

76 

55-7 

M  1  N 

31 

30 

44 

42 

47 

4  ] 

44 

46 

46 

50 

42 

38 

39 

47 

35 

31 

33 

30 

33 

36 

38 

34 

35 

37 

37 

39 

CULVER  C 1 ir 

MBX 

56 

62 

59 

58 

64 

70 

66 

64 

60 

62 

65 

66 

64 

65 

66 

6 1 

67 

70 

68 

66 

66 

65 

68 

72 

74 

72 

66 

66 

55.3 

M  1 N 

40 

4  t 

47 

50 

52 

50 

49 

53 

5 1 

50 

59 

46 

52 

49 

49 

45 

47 

42 

4  3 

49 

4  9 

4  1 

4  7 

4  7 

47 

CurRMACB 

HBX 

36 

46 

49 

38 

39 

42 

51 

55 

54 

44 

40 

52 

61 

54 

52 

55 

39 

50 

52 

43 

46 

45 

62 

61 

62 

64 

57 

50.3 

M  1  N 

1 9 

20 

28 

35 

36 

35 

29 

34 

37 

37 

25 

27 

37 

39 

30 

26 

19 

19 

22 

32 

34 

22 

2E 

3C 

30 

29.3 

DRY  CANTON  RESERVOIR 

MAX 

48 

52 

50 

53 

55 

60 

64 

66 

62 

54 

60 

66 

69 

6 1 

62 

63 

52 

56 

66 

66 

61 

56 

62 

71 

75 

74 

71 

78 

62.0 

M  1  N 

31 

28 

33 

42 

44 

37 

37 

35 

35 

44 

32 

32 

32 

41 

32 

28 

30 

26 

27 

3  J 

32 

3 1 

35 

36 

34.2 

EL  CBPl IAN  DBH 

MBX 

57 

64 

64 

55 

59 

61 

64 

64 

65 

62 

62 

69 

73 

62 

6 1 

63 

56 

54 

68 

70 

63 

66 

5E 

75 

83 

75 

75 

60 

66.0 

MIN 

35 

34 

34 

40 

46 

42 

43 

37 

38 

4C 

4  3 

40 

39 

40 

39 

37 

36 

37 

3" 

37 

36 

3C 

36 

39 

38.9 

ElSINORE 

HAX 

52 

62 

52 

57 

60 

68 

66 

62 

SB 

61 

70 

62 

62 

6 1 

57 

59 

66 

64 

62 

61 

63 

72 

78 

73 

76 

63.3 

M  I  N 

28 

27 

39 

42 

42 

36 

4  I 

4  3 

52 

45 

49 

36 

44 

32 

30 

40 

27 

29 

36 

38 

41 

37.1 

ESCONOIOO 

MAX 

60 

63 

5S 

SB 

62 

70 

63 

61 

56 

62 

65 

69 

59 

6 1 

6 1 

SB 

62 

66 

BE 

6C 

64 

6T 

70 

BO 

72 

71 

74 

78 

64  .9 

M  1  N 

3 1 

31 

39 

45 

SO 

40 

42 

47 

48 

51 

3£ 

39 

44 

50 

38 

34 

34 

31 

47 

32 

36 

39 

" 

40 

40 

39.8 

FONTRNR  KAISER 

MAX 

56 

59 

56 

54 

57 

68 

66 

61 

59 

S6 

64 

68 

65 

61 

60 

58 

59 

64 

63 

61 

61 

68 

70 

79 

77 

72 

75 

80 

64  .2 

MIN 

37 

36 

44 

45 

49 

46 

48 

50 

50 

SO 

45 

46 

47 

SI 

43 

39 

42 

38 

41 

43 

47 

45 

46 

47 

48 

45 

49 

51 

45. 4 

GILLESPIE  FIELD 

HBX 

61 

62 

60 

S9 

62 

70 

66 

63 

63 

63 

66 

71 

63 

60 

62 

56 

62 

67 

68 

62 

66 

66 

74 

79 

72 

71 

76 

79 

66.1 

MIN 

30 

31 

37 

45 

SI 

.40 

42 

46 

SO 

S3 

40 

39 

45 

52 

37 

34 

32 

31 

33 

36 

47 

32 

31 

40 

45 

40 

39 

39. B 

hENShBH  OBH 

MAX 

47 

S6 

57 

45 

48 

55 

65 

60 

64 

51 

52 

65 

70 

63 

53 

55 

47 

59 

62 

63 

55 

60 

61 

65 

72 

72 

75 

77 

59. 8 

MIN 

1  " 

22 

24 

32 

41 

35 

32 

29 

28 

41 

35 

29 

27 

29 

28 

25 

25 

22 

24 

24 

26 

29 

26 

30 

30 

29 

29 

28 

28.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

Dflr  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lOrLLHILD  FIRE  OEPt 

HAX 

44 

49 

47 

36 

42 

52 

53 

54 

55 

4? 

42 

47 

5 1 

52 

48 

47 

56 

64 

65 

69 

52 

2 

HIN 

14 

18 

23 

29 

34 

28 

29 

28 

30 

34 

24 

29 

30 

35 

20 

29 

15 

21 

24 

31 

24 

16 

25 

30 

31 

30 

32 

34 

26 

7 

JULIRN  HYNOLR 

MHX 

53 

56 

40 

43 

49 

55 

58 

60 

45 

44 

51 

55 

58 

48 

53 

5  1 

56 

67 

55 

74 

55 

4 

niN 

23 

25 

25 

35 

39 

40 

34 

31 

34 

40 

30 

38 

31 

38 

32 

25 

21 

28 

28 

27 

39 

25 

33 

39 

35 

35 

36 

36 

32 

3 

LftOUNR  BERCH 

MAX 

60 

6 1 

60 

6 1 

64 

67 

63 

62 

6 1 

63 

64 

54 

66 

62 

70 

-]2 

75 

68 

66 

55 

61 

63 

9 

MIN 

31 

31 

48 

44 

44 

44 

44 

45 

46 

51 

42 

41 

42 

45 

44 

33 

34 

35 

35 

35 

36 

35 

38 

38 

38 

38 

42 

43 

40 

1 

Lfl  HESR 

MAX 

82 

64 

64 

60 

65 

7 1 

64 

65 

59 

52 

59 

63 

68 

59 

63 

65 

67 

72 

62 

76 

72 

79 

66 

6 

MIN 

37 

43 

46 

50 

45 

45 

45 

50 

52 

43 

44 

45 

45 

39 

37 

38 

40 

40 

47 

35 

39 

45 

44 

47 

45 

43 

43 

4 

LOMPOC 

MAX 

SS 

56 

59 

58 

62 

66 

58 

59 

55 

62 

62 

52 

59 

6 1 

67 

69 

69 

56 

64 

62 

2 

MIN 

42 

48 

43 

40 

41 

41 

46 

45 

51 

49 

41 

44 

46 

48 

37 

32 

32 

33 

35 

48 

40 

32 

35 

33 

36 

44 

40 

38 

40 

7 

LONG  BERCH  HSO  HP 

MAX 

6  3 

64 

64 

63 

65 

67 

67 

63 

65 

67 

69 

67 

70 

69 

7  1 

63 

70 

67 

69 

67 

4 

MIN 

42 

40 

53 

53 

54 

49 

52 

53 

54 

56 

52 

51 

5? 

56 

51 

45 

47 

43 

43 

55 

45 

42 

43 

44 

48 

54 

49 

S3 

49 

3 

LOS  HNCELES  HSO  flP 

Max 

57 

62 

63 

63 

6 1 

62 

63 

60 

64 

66 

55 

66 

66 

62 

64 

68 

69 

59 

6 1 

51 

52 

7 

MIN 

42 

40 

50 

50 

53 

51 

52 

55 

54 

53 

49 

46 

50 

52 

47 

44 

48 

42 

43 

52 

52 

43 

42 

46 

48 

52 

45 

50 

46 

4 

LOS  RNOELES  CIVIC  CTR 

MAX 

56 

59 

58 

56 

62 

7 1 

66 

62 

6  1 

67 

80 

70 

70 

54 

1 

MIN 

42 

40 

47 

48 

52 

SO 

52 

52 

5? 

53 

49 

49 

SO 

52 

48 

42 

45 

42 

44 

48 

46 

40 

4  1 

49 

48 

49 

50 

46 

47 

4 

nr  HILSON  2 

MAX 

35 

39 

33 

35 

50 

52 

51 

46 

4  9 

56 

64 

64 

64 

65 

65 

50 

2 

MIN 

21 

28 

29 

28 

31 

35 

39 

38 

36 

30 

31 

41 

39 

32 

22 

26 

21 

32 

35 

33 

25 

26 

39 

46 

46 

45 

48 

48 

34 

1 

NEH  CUTRMfl  FIRE  SIR 

MAX 

MIN 

NEHPORT  BERCH  HRR60R 

MAX 

59 

58 

59 

6  1 

6  3 

65 

55 

62 

63 

6 1 

6 1 

59 

55 

60 

.2 

MIN 

43 

39 

51 

52 

53 

46 

51 

52 

52 

53 

52 

47 

46 

46 

42 

43 

41 

44 

43 

51 

47 

45 

47 

46 

46 

50 

49 

49 

47 

.4 

OCEHNSlOE 

MAX 

61 

64 

64 

63 

60 

66 

66 

65 

68 

67 

63 

6  1 

58 

62 

.5 

MIN 

36 

37 

35 

40 

42 

45 

39 

37 

38 

43 

44 

44 

38 

44 

42 

39 

42 

45 

40 

39 

46 

42 

36 

46 

36 

35 

37 

42 

40 

.5 

ajRi 

MAX 

60 

61 

66 

66 

63 

62 

67 

7  3 

78 

72 

73 

74 

75 

64 

.5 

niN 

39 

40 

38 

40 

40 

39 

44 

37 

49 

47 

35 

37 

42 

40 

37 

29 

32 

28 

33 

35 

34 

27 

31 

34 

37 

36 

39 

39 

37 

.  1 

OXNRRO 

MAX 

59 

53 

66 

65 

65 

67 

67 

70 

74 

67 

65 

54 

64 

.3 

niN 

3B 

43 

44 

46 

46 

48 

46 

47 

42 

53 

43 

45 

46 

49 

38 

39 

33 

40 

41 

42 

40 

42 

36 

45 

43 

44 

45 

44 

43 

.2 

PRLOnRR  fIT  OBSERVRTORT 

MAX 

46 

46 

58 

52 

56 

64 

64 

48 

.0 

MIN 

20 

26 

26 

30 

32 

32 

32 

35 

33 

32 

29 

34 

38 

33 

23 

23 

20 

23 

32 

32 

27 

19 

28 

40 

42 

43 

43 

44 

31 

.  1 

PRSflOENfl 

MAX 

65 

73 

82 

79 

73 

73 

77 

66 

.  1 

MIN 

39 

35 

34 

42 

48 

45 

47 

46 

47 

48 

43 

47 

44 

50 

42 

37 

36 

37 

40 

43 

45 

40 

4D 

33 

45 

43 

46 

47 

42 

.5 

POMONR  CRL  POLT 

MHX 

70 

72 

7  1 

72 

53 

.8 

MIN 

35 

36 

35 

44 

43 

41 

43 

45 

42 

46 

43 

42 

41 

45 

35 

36 

32 

35 

37 

40 

42 

33 

34 

39 

42 

43 

43 

42 

39 

.6 

RRMONB  CHRPMRN 

MAX 

80 

79 

75 

80 

83 

56 

.  1 

MIN 

28 

27 

33 

44 

46 

3B 

39 

33 

44 

4B 

35 

36 

36 

35 

34 

35 

28 

27 

31 

33 

44 

39 

29 

34 

32 

35 

36 

35 

35 

.5 

REDLHNDS 

MAX 

S7 

57 

57 

70 

62 

63 

62 

56 

61 

65 

65 

61 

62 

69 

76 

81 

72 

74 

78 

62 

65 

.0 

MIN 

32 

32 

43 

47 

40 

45 

42 

42 

49 

40 

40 

40 

49 

38 

34 

37 

32 

35 

37 

45 

34 

36 

42 

41 

40 

42 

46 

40 

.0 

RIVERSIDE  FIRE  SIR.  -3 

MAX 

68 

67 

52 

66 

63 

61 

62 

69 

70 

65 

59 

65 

74 

82 

75 

79 

82 

67 

.0 

MIN 

32 

30 

44 

44 

48 

41 

43 

50 

49 

44 

42 

41 

42 

52 

31 

33 

43 

31 

35 

37 

4  1 

42 

34 

38 

42 

40 

4  1 

44 

40 

.5 

RIVERSIDE  CI r  EXP  STR 

MAX 

66 

62 

61 

65 

63 

61 

62 

68 

68 

63 

58 

67 

75 

82 

74 

75 

78 

64 

.6 

MIN 

35 

34 

47 

47 

51 

43 

45 

5? 

50 

51 

46 

44 

45 

54 

39 

36 

44 

35 

38 

39 

42 

48 

38 

40 

43 

42 

45 

46 

43 

.5 

SON  BERNRROINO  CO  MOSP 

MAX 

76 

60 

84 

67 

.0 

MIN 

32 

31 

43 

45 

46 

41 

45 

45 

48 

46 

44 

41 

42 

49 

42 

34 

42 

31 

35 

38 

47 

44 

48 

4  1 

43 

4  1 

44 

45 

42 

.0 

SRND6ERC  HSO 

MAX 

60 

51 

67 

47 

.7 

MIN 

27 

30 

31 

32 

33 

36 

41 

38 

38 

3S 

33 

43 

39 

28 

25 

25 

2D 

31 

30 

28 

22 

23 

36 

43 

45 

42 

42 

49 

33 

.8 

SHN  OIEGO  HSO  flP 

MAX 

64 

63 

64 

53 

.7 

MIN 

42 

42 

49 

52 

54 

49 

54 

55 

54 

55 

50 

48 

53 

55 

50 

46 

46 

43 

43 

49 

51 

42 

43 

45 

49 

S3 

49 

SO 

49 

•  0 

SRN  GRBRIEL  FIRE  DEPr 

MAX 

73 

74 

77 

67 

.5 

HIN 

35 

33 

43 

44 

48 

48 

49 

49 

49 

4  1 

42 

44 

S2 

44 

35 

38 

33 

37 

42 

42 

34 

35 

40 

42 

46 

4  3 

42 

41 

.9 

SRN  jRcmro 

MHX 

76 

■7 

81 

83 

65 

.9 

MIN 

26 

25 

43 

40 

42 

35 

38 

39 

44 

46 

38 

35 

35 

49 

32 

29 

32 

25 

29 

32 

37 

23 

25 

31 

35 

35 

35 

40 

34 

.9 

SRN  NICOLAS  ISLAND 

MHX 

MIN 

SBNTA  BNA  F  IRE  STRT  ION 

MHX 

59 

71 

69 

69 

66 

.6 

MIN 

38 

37 

49 

48 

48 

45 

SO 

48 

52 

46 

45 

47 

52 

38 

38 

41 

48 

45 

4  1 

42 

45 

SO 

4  7 

47 

45 

.3 

SRNTR  BRRBRRR 

MAX 

MIN 

SflNTH  BRRBRRR  FAR  flP 

MAX 

5? 

59 

54 

66 

60 

55 

54 

56 

60 

.3 

MIN 

48 

51 

46 

46 

45 

45 

49 

49 

45 

42 

42 

47 

46 

39 

35 

33 

35 

37 

49 

40 

35 

33 

37 

45 

45 

4  3 

49 

43 

•  1 

SRNIfl  MARIA  HSO  AP 

MAX 

50 

62 

67 

7  1 

65 

65 

76 

62 

51 

.3 

MIN 

46 

44 

42 

42 

42 

43 

49 

44 

54 

45 

37 

42 

46 

42 

34 

3? 

30 

29 

35 

42 

35 

29 

29 

32 

36 

4  1 

39 

42 

39 

.5 

SANTA  nONICR  PIER 

MAX 

59 

59 

6 1 

55 

65 

60 

63 

64 

59 

55 

52 

60 

.4 

MIN 

45 

42 

44 

50 

49 

SO 

53 

52 

53 

53 

50 

48 

s! 

52 

48 

46 

45 

43 

46 

50 

51 

45 

45 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

.4 

SRNIA  PRULR 

MAX 

55 

49 

62 

59 

64 

70 

63 

59 

75 

78 

69 

66 

68 

67 

64 

.7 

MIN 

34 

39 

32 

45 

45 

43 

45 

49 

49 

48 

44 

43 

43 

36 

34 

34 

31 

33 

41 

50 

39 

39 

40 

38 

4  1 

40 

39 

36 

40 

.4 

Son  cur 

MAX 

52 

60 

56 

55 

64 

66 

67 

67 

66 

65 

57 

65 

72 

76 

78 

77 

61 

82 

66 

.4 

MIN 

32 

23 

39 

42 

44 

37 

36 

36 

36 

45 

41 

35 

35 

35 

32 

29 

39 

25 

29 

35 

36 

28 

36 

31 

34 

35 

36 

38 

35 

.0 

rORRANCE 

MAX 

56 

60 

58 

59 

53 

58 

63 

61 

60 

54 

65 

64 

69 

70 

70 

66 

66 

62 

63 

.0 

MIN 

40 

40 

48 

48 

48 

47 

49 

50 

51 

51 

45 

47 

47 

42 

48 

40 

46 

40 

4D 

47 

43 

40 

40 

44 

46 

4  7 

4  3 

47 

45 

.  1 

rojUNCR 

MAX 

54 

53 

52 

64 

53 

55 

52 

66 

66 

52 

50 

69 

72 

80 

73 

75 

77 

76 

63 

.9 

MIN 

35 

33 

43 

42 

41 

40 

45 

39 

45 

46 

37 

41 

42 

43 

35 

33 

31 

33 

36 

39 

39 

38 

42 

43 

44 

42 

4  5 

47 

40 

•  0 

rjSIlN  IRVINE  RANCH 

MAX 

55 

61 

62 

58 

60 

62 

71 

65 

63 

57 

62 

67 

55 

61 

63 

62 

59 

64 

65 

68 

64 

64 

70 

70 

76 

72 

69 

70 

64 

.5 

MIN 

34 

34 

43 

48 

42 

43 

46 

SO 

52 

42 

41 

42 

44 

35 

35 

33 

34 

34 

37 

4  1 

42 

36 

38 

38 

4  1 

42 

47 

40 

.3 

THITCHElL  SAM 

MHX 

57 

56 

59 

59 

55 

54 

65 

G2 

61 

61 

63 

61 

59 

60 

58 

59 

60 

62 

65 

68 

70 

70 

71 

75 

79 

73 

63 

.9 

MIN 

43 

45 

46 

48 

38 

39 

46 

42 

45 

48 

36 

4  1 

47 

46 

32 

34 

36 

38 

40 

44 

45 

27 

28 

39 

46 

45 

40 

.9 

UCLA 

MAX 

56 

57 

57 

54 

52 

70 

53 

59 

55 

60 

62 

63 

60 

62 

62 

58 

63 

64 

63 

61 

58 

SB 

65 

74 

72 

61 

54 

65 

51 

.7 

MIN 

42 

43 

47 

46 

48 

49 

50 

49 

49 

SO 

45 

47 

46 

48 

45 

43 

43 

36 

35 

47 

48 

41 

45 

52 

48 

46 

48 

45 

45 

.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


CflLIFORNIB 

FEBRUBRY  1975 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

ID 

cr 
(r 

lij 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

I  3 

1  4 

15 

I  6 

1  7 

I  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UPLRNO  3  N 

MAX 

ss 

58 

52 

54 

55 

65 

64 

59 

54 

SS 

62 

57 

60 

59 

57 

56 

55 

62 

63 

58 

59 

62 

68 

77 

73 

75 

79 

78 

62.2 

MIN 

31 

32 

40 

42 

46 

39 

43 

42 

46 

47 

36 

39 

40 

48 

33 

34 

33 

32 

35 

36 

40 

30 

38 

40 

42 

45 

46 

45 

39.4 

VISIfi  2  NNE 

nax 

60 

61 

58 

58 

63 

68 

61 

62 

57 

62 

63 

64 

59 

60 

SB 

58 

60 

64 

65 

58 

63 

64 

69 

76 

71 

67 

72 

63.0 

fllN 

34 

33 

41 

40 

50 

44 

44 

48 

49 

50 

40 

40 

45 

51 

37 

36 

34 

32 

35 

38 

36 

32 

34 

42 

41 

42 

39 

36 

40.1 

MBRNER  SPRINGS 

MAX 

55 

56 

52 

50 

52 

60 

59 

63 

SB 

52 

62 

68 

64 

S3 

S3 

SO 

55 

59 

62 

55 

S3 

57 

65 

71 

70 

74 

73 

76 

59. 9 

MIN 

21 

20 

25 

24 

4  1 

35 

31 

28 

34 

4  1 

30 

27 

29 

39 

26 

24 

22 

20 

23 

31 

34 

29 

30 

^* 

31 

32 

31 

29.4 

TORBB  LI  NOR 

MAX 

60 

63 

58 

61 

62 

72 

64 

61 

64 

64 

68 

68 

64 

6S 

64 

60 

64 

66 

67 

63 

62 

69 

74 

81 

72 

71 

72 

75 

66.2 

■          ■  ■ 

MIN 

3* 

3S 

45 

44 

49 

42 

45 

42 

47 

41 

42 

41 

42 

51 

34 

36 

31 

32 

36 

42 

4  1 

38 

34 

4  1 

39 

44 

40 

44 

40.4 

SOUTHEBSr  DESERT 

BASINS  07 

BBKER 

MAX 

61 

60 

57 

57 

63 

63 

60 

69 

71 

71 

73 

75 

71 

71 

65 

66 

61 

65 

67 

72 

66 

66 

75 

75 

77 

81 

82 

65 

68.8 

MIN 

32 

29 

40 

35 

4  1 

38 

38 

39 

45 

43 

45 

38 

40 

46 

43 

42 

40 

38 

38 

45 

42 

38 

37 

39 

38 

40 

48 

44 

40.0 

BBRSrOH 

MAX 

SB 

56 

52 

58 

62 

SB 

64 

69 

67 

60 

64 

69 

67 

62 

60 

SB 

58 

61 

62 

61 

54 

57 

65 

74 

76 

76 

77 

78 

63.7 

MIN 

24 

23 

37 

33 

38 

32 

35 

32 

46 

45 

30 

3  1 

31 

4  7 

35 

47 

32 

27 

26 

26 

33 

26 

25 

30 

34 

35 

34 

39 

33.3 

BEfiUMONI   1  E 

MAX 

54 

57 

56 

49 

52 

60 

61 

62 

61 

53 

62 

69 

69 

57 

58 

58 

57 

61 

63 

58 

56 

57 

65 

71 

71 

76 

77 

80 

61  .8 

MIN 

28 

28 

37 

41 

45 

40 

43 

39 

42 

45 

40 

39 

38 

47 

38 

34 

28 

30 

3 1 

4  1 

38 

26 

32 

44 

39 

40 

44 

44 

37.9 

BISHOP  HSO  BP 

MAX 

SO 

44 

48 

S2 

S3 

53 

52 

60 

55 

55 

56 

61 

62 

54 

51 

43 

50 

56 

55 

SB 

4  I 

61 

71 

70 

71 

73 

71 

73 

57.1 

MIN 

28 

34 

25 

1  7 

32 

25 

30 

23 

36 

29 

IB 

26 

39 

22 

25 

IS 

2 1 

1 8 

20 

27 

22 

1 5 

26 

23 

30 

27 

34 

30 

25.6 

BL-rTME 

MAX 

63 

6S 

60 

65 

68 

70 

68 

74 

75 

75 

73 

75 

63 

74 

65 

68 

64 

66 

67 

75 

59 

61 

70 

77 

80 

81 

85 

88 

70.5 

MIN 

30 

29 

34 

32 

40 

40 

39 

38 

42 

52 

37 

37 

39 

40 

47 

40 

43 

30 

32 

35 

46 

39 

33 

34 

39 

41 

41 

4  1 

38. 2 

BLYTHE  FBB  SiRPORr 

MAX 

60 

64 

60 

64 

67 

69 

67 

73 

76 

74 

71 

74 

63 

72 

66 

69 

63 

6S 

66 

71 

60 

61 

70 

77 

78 

80 

81 

84 

69. S 

MIN 

32 

33 

36 

34 

41 

43 

42 

42 

46 

54 

44 

4  1 

43 

50 

49 

43 

43 

37 

39 

42 

44 

40 

40 

38 

44 

46 

46 

47 

42.1 

BORREGO  OESERr  PARK 

MAX 

61 

62 

66 

57 

60 

70 

71 

70 

75 

67 

69 

74 

76 

71 

69 

64 

64 

65 

68 

70 

71 

67 

72 

71 

78 

SO 

82 

84 

69.8 

niN 

32 

33 

41 

45 

SO 

46 

4  1 

45 

51 

56 

4  1 

45 

46 

56 

46 

43 

39 

39 

38 

5 1 

53 

37 

37 

4  I 

46 

48 

49 

52 

44. S 

BRBHLET  2  SH 

MAX 

61 

63 

64 

63 

67 

71 

72 

71 

7S 

73 

72 

74 

75 

68 

75 

67 

69 

65 

69 

70 

73 

62 

64 

71 

78 

79 

80 

82 

70. S 

MIN 

31 

30 

35 

37 

44 

40 

40 

39 

42 

48 

4  I 

37 

38 

49 

44 

38 

45 

32 

32 

39 

50 

38 

30 

35 

40 

42 

42 

45 

39.4 

OBGGETr  FBB  BIRPORf 

MAX 

60 

SB 

52 

60 

60 

60 

59 

71 

70 

62 

64 

68 

SB 

63 

64 

62 

60 

62 

65 

65 

52 

56 

67 

73 

75 

75 

78 

80 

64  .6 

MIN 

29 

32 

45 

38 

46 

39 

42 

40 

52 

47 

40 

4  1 

47 

49 

43 

40 

40 

33 

37 

49 

37 

28 

37 

42 

46 

47 

51 

49 

41  .6 

OEBTH  VBLLET 

MAX 

65 

64 

65 

71 

71 

66 

65 

71 

80 

79 

73 

72 

74 

76 

71 

71 

67 

68 

68 

73 

74 

67 

76 

77 

80 

62 

83 

82 

72.5 

MIN 

45 

52 

49 

50 

49 

44 

4S 

40 

S3 

SB 

48 

45 

45 

5  1 

S3 

49 

49 

48 

40 

40 

53 

49 

4  4 

46 

45 

44 

51 

46 

47.5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

35 

37 

44 

43 

39 

44 

43 

51 

51 

53 

SO 

51 

54 

49 

47 

43 

43 

46 

49 

48 

43 

41 

48 

60 

62 

63 

65 

63 

48.8 

MIN 

18 

19 

21 

1  9 

1  8 

18 

26 

22 

24 

30 

26 

20 

24 

9 

1  9 

1  S 

20 

1  3 

1 9 

28 

-  3 

1 0 

22 

25 

30 

26 

30 

31 

20.7 

EBGLE  nOUNTBIN 

MAX 

SS 

58 

60 

58 

60 

67 

69 

68 

71 

72 

73 

69 

71 

66 

70 

65 

65 

62 

64 

67 

70 

56 

60 

69 

76 

77 

79 

79 

67.0 

MIN 

37 

36 

44 

38 

47 

44 

46 

46 

51 

52 

46 

44 

44 

51 

44 

45 

4  4 

40 

39 

4  4 

4  7 

38 

4  4 

46 

48 

52 

52 

55 

45.1 

EL  CENrpo  2  SSH 

MAX 

64 

67 

66 

66 

70 

71 

73 

76 

76 

72 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

65 

76 

76 

76 

76 

74 

74 

78 

81 

82 

82 

84 

74.1 

MIN 

45 

30 

35 

34 

36 

40 

38 

38 

39 

44 

40 

39 

36 

52 

53 

54 

38 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

35 

40 

40 

40 

40 

38.0 

EL  MIRBGE  FIELD 

MBX 

48 

53 

61 

47 

58 

58 

57 

58 

66 

61 

56 

58 

68 

63 

56 

55 

57 

52 

58 

61 

56 

47 

SS 

63 

70 

74 

73 

73 

59.4 

MIN 

18 

18 

29 

27 

36 

28 

32 

27 

38 

34 

23 

24 

30 

38 

29 

22 

23 

1 5 

23 

39 

29 

22 

23 

24 

30 

32 

32 

34 

27.8 

FBIRIiONT 

MAX 

40 

40 

43 

43 

46 

56 

56 

55 

58 

57 

48 

57 

61 

58 

45 

55 

41 

51 

54 

SB 

46 

46 

49 

59 

67 

71 

70 

72 

S3. 6 

MIN 

30 

35 

35 

38 

39 

36 

37 

43 

43 

4  1 

34 

38 

4  1 

4  3 

31 

34 

30 

30 

30 

39 

34 

27 

28 

38 

4  3 

4  I 

39 

40 

36.3 

GOLD  ROCK  RBNCH 

MAX 

6S 

68 

63 

70 

66 

70 

73 

76 

75 

77 

77 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

72 

70 

70 

67 

60 

67 

78 

BO 

83 

83 

87 

72.4 

MIN 

34 

36 

36 

39 

39 

45 

48 

45 

43 

4  1 

42 

47 

46 

44 

4  4 

44 

42 

40 

40 

38 

36 

37 

39 

40 

4  1 

40 

46 

47 

41  .4 

MBIHEE 

MBX 

40 

42 

37 

44 

47 

SO 

52 

55 

57 

57 

52 

58 

59 

66 

57 

52 

51 

47 

54 

58 

63 

43 

59 

65 

68 

68 

69 

69 

55.0 

MIN 

22 

29 

3  1 

30 

29 

30 

30 

29 

30 

40 

29 

26 

37 

36 

31 

30 

28 

21 

22 

27 

29 

27 

30 

30 

31 

36 

37 

37 

30.1 

hbtfielo  pumping  PLBNI 

MAX 

55 

60 

64 

55 

59 

64 

67 

65 

73 

68 

70 

69 

73 

65 

68 

63 

62 

SO 

63 

66 

70 

58 

58 

58 

74 

77 

78 

82 

56  .2 

MIN 

27 

27 

37 

31 

37 

4  1 

36 

36 

4  1 

49 

40 

33 

37 

46 

34 

3  I 

30 

39 

38 

39 

36.5 

inPERIBL 

MBX 

63 

67 

63 

69 

71 

73 

74 

76 

74 

74 

75 

75 

67 

74 

67 

70 

65 

68 

71 

74 

66 

63 

72 

78 

78 

80 

62 

83 

71  .9 

MIN 

36 

34 

4  1 

42 

46 

45 

45 

43 

45 

59 

44 

44 

43 

56 

48 

40 

40 

36 

36 

4  1 

48 

39 

36 

4  1 

45 

47 

47 

48 

43.4 

inPERIOL  FBB  BP 

MBX 

62 

65 

59 

6S 

69 

70 

71 

73 

73 

70 

73 

74 

63 

72 

65 

70 

64 

66 

70 

74 

61 

64 

73 

77 

78 

79 

82 

82 

70.1 

MIN 

33 

32 

41 

40 

44 

4  I 

40 

40 

43 

48 

4  1 

36 

37 

52 

4  4 

38 

37 

33 

34 

40 

43 

38 

34 

37 

42 

44 

43 

47 

40.1 

INDEPENDENCE 

MBX 

39 

49 

43 

47 

51 

54 

54 

55 

59 

53 

57 

58 

62 

63 

60 

57 

49 

50 

55 

55 

63 

45 

53 

65 

68 

68 

71 

73 

56. 6 

MIN 

IS 

36 

26 

25 

31 

28 

27 

29 

42 

35 

25 

25 

34 

31 

29 

23 

25 

24 

23 

25 

25 

25 

33 

30 

29 

3S 

35 

36 

28.8 

INDIO  U  S  DBTE  GBROEN 

MBX 

62 

66 

69 

57 

62 

71 

75 

74 

77 

69 

73 

76 

76 

66 

75 

72 

69 

67 

73 

73 

74 

77 

67 

77 

79 

80 

81 

85 

72.2 

MIN 

30 

31 

35 

34 

40 

43 

43 

43 

44 

54 

55 

40 

4  1 

48 

48 

36 

42 

37 

34 

39 

51 

34 

34 

37 

43 

45 

43 

46 

41  .1 

INTOKERN 

MBX 

53 

S3 

54 

57 

57 

60 

61 

66 

67 

62 

64 

70 

68 

63 

53 

51 

57 

52 

63 

70 

67 

58 

67 

73 

74 

77 

77 

79 

63.7 

MIN 

33 

26 

36 

34 

31 

30 

33 

30 

43 

34 

35 

31 

4  I 

35 

27 

26 

29 

21 

26 

33 

35 

22 

25 

28 

35 

35 

40 

38 

31  .9 

IRON  nOUNTBIN 

MBX 

58 

60 

65 

55 

62 

64 

69 

65 

75 

75 

72 

71 

73 

65 

73 

64 

6B 

62 

64 

68 

72 

55 

58 

71 

76 

78 

BO 

83 

67.9 

MIN 

35 

32 

35 

33 

33 

44 

46 

43 

45 

49 

43 

42 

43 

45 

48 

43 

43 

39 

39 

40 

47 

36 

40 

48 

45 

46 

47 

48 

42.0 

LBKE  BRROhmEBO 

MBX 

37 

39 

37 

37 

44 

45 

47 

47 

43 

41 

47 

53 

48 

47 

40 

36 

36 

43 

48 

47 

39 

42 

52 

58 

60 

61 

60 

62 

46.4 

MIN 

21 

23 

25 

29 

34 

29 

30 

29 

34 

32 

25 

30 

39 

34 

23 

26 

20 

20 

23 

31 

25 

25 

32 

29 

32 

30 

34 

35 

28.5 

LflNCBSIER  FSS/Fflfi 

MBX 

SO 

S3 

52 

52 

60 

57 

59 

64 

55 

55 

61 

67 

63 

52 

59 

47 

54 

59 

61 

52 

51 

54 

65 

70 

76 

75 

76 

78 

59.9 

MIN 

34 

31 

37 

40 

40 

32 

34 

33 

43 

42 

28 

29 

45 

40 

33 

3S 

27 

20 

26 

41 

28 

20 

21 

27 

30 

35 

35 

38 

33.0 

WECCa  F IRE  STBTIDN 

MBX 

MIN 

HITCmELL  CfivERNS 

MBX 

4  1 

SO 

44 

41 

49 

55 

53 

57 

55 

51 

57 

59 

57 

54 

47 

52 

42 

50 

55 

57 

50 

50 

59 

64 

66 

68 

70 

71 

54.4 

MIN 

27 

31 

33 

31 

37 

35 

39 

40 

4  1 

4  1 

39 

42 

43 

4  1 

40 

35 

35 

31 

33 

46 

32 

30 

32 

44 

44 

45 

49 

SO 

3B.1 

nOjflVE 

MBX 

50 

49 

49 

51 

59 

56 

61 

67 

58 

54 

61 

68 

66 

59 

54 

57 

46 

53 

57 

50 

48 

50 

53 

52 

70 

74 

74 

75 

SB. 6 

MIN 

31 

34 

33 

40 

36 

38 

36 

39 

42 

31 

33 

34 

34 

34 

30 

38 

26 

23 

23 

34 

26 

18 

18 

30 

32 

40 

41 

40 

32.6 

nOuNtfilN  PBSS 

MBX 

46 

46 

46 

36 

36 

43 

46 

48 

54 

48 

47 

56 

59 

51 

51 

4S 

3! 

42 

45 

51 

51 

3( 

4[ 

50 

6( 

64 

66 

63 

48. 5 

MIN 

22 

29 

26 

26 

23 

25 

3f 

3 1 

32 

22 

26 

3f 

34 

24 

2' 

17 

20 

3C 

32 

32 

24.5 

nr  SBN  JBCINTO  H  5  PK 

MBX 

36 

38 

32 

30 

41 

44 

45 

46 

3B 

40 

49 

54 

48 

43 

35 

42 

40 

36 

45 

45 

40 

36 

42 

4B 

46 

48 

50 

54 

42.5 

n  I  N 

12 

16 

23 

16 

25 

15 

20 

20 

26 

26 

14 

22 

34 

24 

10 

I  4 

7 

IS 

16 

34 

19 

IG 

25 

22 

22 

23 

24 

26 

20.1 

NEECLES  FBB  niRPORT 

MBX 

6G 

64 

60 

58 

63 

63 

63 

69 

73 

70 

71 

72 

65 

69 

61 

66 

63 

60 

64 

71 

58 

57 

68 

74 

74 

BO  81 

83 

67.1 

MIN 

33 

32 

39 

36 

46 

45 

41 

40 

46 

51 

43 

42 

47 

46 

44 

4  1 

45 

38 

3S 

45 

41 

37 

45 

43 

43 

45  46 

46 

42.1 

pbluDBlE 

MR< 

SI 

53 

54 

S3 

60 

S9 

58 

64 

65 

56 

6C 

69 

64 

SS 

56 

54 

52 

SB 

62 

59 

50 

57 

6E 

70 

76 

73  77 

78 

61  .0 

MIN 

26 

30 

38 

39 

40 

34 

38 

46 

39 

30 

32 

33 

44 

35 

30  37 

30 

21 

25 

31 

36 

35  39 

4 

34.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIfl 
FEBRUBRr 


STRTION 


DAY  OF  MONTH 


13   14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22    23  24 


25   26  27 


28    29    30  31 


PBLM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RHNOSBURG 
TMERMflL   FAR  RP 
FRONB 

fHENTTNINE  PSLMS 
VfiLTERMO  FIRE  SIR  79 
VICrORvlLLE  PUMP  PLANT 
WHITE  nOUNTfllN  1 
WHITE  nOUNTflIN  2 
MILDROSE  RRNGER  STH 


65  69 
35  36 


60  62 
38  38 


48  48 
31  34 


63  67 
26  28 


59  57  60 
20     28  25 


52  54  46 
22     19  34 


46  54  57 
25     24  29 


46      43  43 

27     30  30 


60  60  64 
28     37  34 


55  58  57 
23     33  30 


73  78 
49  45 


73  73 
53  45 


52  57  63 
40     33  39 


75  74 
55  46 


67  71 
37  35 


58  61 

29  31 

26  36 

5  1  I 

15  24 

4  13 

54  50 

30  33 


73  74 
47  50 


75  58 
47  52 


59  52  54 
45     40  33 


70  68 
38  45 


58  58 
37 


70  65  57 
36     41  32 


35     34  25 


25     22  12 


56  52 
32  28 


69  69  72 
41     40  37 


62  67  61 
43     39  39 


49  49 

32  29 


68  69  72 
35     38  30 


64  61  60 
32     36  28 


58  49  55 
22  21 


56  54  53 
33     25  21 


29  15  26 
13-3-6 


16  14 

-12  0 


50  47  49 
26     25  24 


73  72  65 
37     43  54 


62  66  70 
41     45  49 


57  57 
34  34 


70  75  63 
30     34  48 


70  68 
39  38 


60  55  45 
22     4  1  26 


21  18 
7  -  6 


54  48 

30  23 


57  78  81 
45     39  42 


52  57 
39  40 


68  67 
36  42 


67  74 
36  30 


55  67 
30  33 


55  63  69 
22     29  32 


48  55 
23  26 


23  34 
4     1  I 


26  26 
-4  II 


55  62  62 
20     30  34 


82  84  86 
50     50  51 


75  75 
45  45 


68  70  72 
44     43  45 


78  79  81 
4  1     38  39 


76  77  78 
38     43  42 


72  71 
37  31 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERniURES 

CBL IFORNlfl 
FEBRUARY  1975 


DRY 

OF  MONTH 

O 

StBT ION 

a. 
a 

1  cn  1 

1 

? 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

cc 

BRfiHLET  2  SH 

1 0 

hBX 
MIN 

59 
51 

60 

so 

57 
52 

58 
51 

6 1 
54 

57 
S3 

62 
S4 

63 
54 

52 
51 

63 
58 

64 

56 

64 

55 

60 
55 

64 

57 

63 
56 

62 

55 

63 
56 

62 
53 

62 
53 

62 
55 

61 
57 

61 
53 

63 
52 

64 

53 

65 
55 

66 
55 

67 
56 

58 

62 
54 

.3 

.3 

20 

HRX 

fllN 

57 
54 

57 
54 

55 
54 

55 
53 

57 
54 

59 
54 

59 

56 

60 

56 

60 
56 

50 
58 

60 

57 

50 
56 

58 
57 

60 
57 

60 
57 

59 
56 

60 
57 

60 
55 

59 
56 

60 
57 

60 
58 

59 
56 

60 
56 

59 
54 

60 
56 
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1  1  8 

50 

1708 

8A 

8fl 

H 

U  S  NRT   PARK  SERVICE 

ATLRSi  ROAD  OUTRA 

0368 

01 

N  APR 

1  7 

38 

26 

1  22 

1  5 

1560 

c 

MRS.   GLADYS  R.  DUTRR 

ATWELL 

0374 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  1  8 

40 

6480 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY    1  NH 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  1  9 

30 

2140 

5P 

5P 

STRNLEY  TOPHRM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

1 2  1 

04 

1292 

7A 

7fl 

RRYMOND  0-  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8R 

8fl 

8fl 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

u  J  y  D 

LOS  RNGELES 

33 

0  J 

9  1 

118 

19 

9 

O  H 

HARBORMASTER 

BRDGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

I  1  9 

01 

3030 

c 

LURNR  REED 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

40 

1  1  9 

40 

7300 

s 

U  S  NRT   PARK  SERVICE 

BAKER 

0435 

07 

SRN  BERNRRDI 

6 

35 

16 

1  1  6 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.    E.  METHENY 

BRKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

1  0 

35 

25 

1  1  9 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  I 

36 

55 

1  1  9 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPRNY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHRMR 

23 

39 

55 

1  22 

47 

6500 

S 

NRTL   WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  1  6 

40 

1623 

7R 

7A 

5RN  DIEGO  WRTER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SRN  BERDINO 

1  5 

34 

54 

1  1  7 

02 

2160 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BRRBRRA 

3D 

34 

55 

1  19 

55 

5165 

S 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

BATTLE  CREEK  ADR 

U  □  ^  D 

u  ^ 

TEHAMR 

23 

4  U 

9  A 

122 

08 

/  9  n 

c 

COLEMHN  FISH  HRTCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULRRE 

9 

36 

4  1 

1  1  8 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BE AUMON  T 

0605 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

261  3 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  1  5 

58 

3045 

7R 

7R 

7fl 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

R I  VERS  I OE 

6 

33 

56 

1  1  6 

58 

2605 

4P 

4P 

NRTL   WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC -  1  OR 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  1  8 

27 

540 

5P 

c 

LRCFCO 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

05 

1  22 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT   B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STR 

0684 

07 

MONO 

1  9 

37 

51 

1  1  8 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT  .QURRRNT INE 

BERKELEY 

0693 

04 

RL AMEDA 

4 

37 

52 

1  22 

1  5 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

c 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BRR  RRNGER  STRTION 

U  /  J  o 

n  I 

U  1 

TRINITY 

35 

u 

A  Q 

123 

15 

1  250 

8  A 

8fl 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BERR  LRKE 

0741 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  1  6 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BERR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BERR  LRKE  DRM 

0742 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  I  6 

58 

6815 

c 

BERR  VRLLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  ORLTON  ORM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

10 

1  I  7 

49 

1575 

8R 

L  R  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

08 

1  1  8 

29 

10050 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK   FC  83B 

0779 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

23 

1  1  7 

4  I 

5862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STRTE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

35 

15 

1  2  1 

47 

235 

8R 

STRTE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGR  ORM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

18 

1  1  8 

1  1 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHRM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  I 

1  1  8 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTRKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

1  18 

35 

8154 

MID 

SO  .  CRLIF.  EDI  SON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

1  18 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

0850 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

18 

1  22 

1  0 

2330 

9A 

MRS  MRRY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LRSSEN 

2  1 

40 

46 

121 

1  2 

7200 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLfiCKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

1  0 

35 

37 

1  I  9 

54 

710 

8P 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  0. 

□LUUGt 1 1    tXP.  FORtSi 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

1  20 

40 

44  1  4 

c 

BLOOGETT   EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

1  20 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BL  Y  The 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

8A 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

BL  Y  TmE   7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

390 

c 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAR  RIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

395 

MID 

MID 

FED  RVIRTION  RGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8R 

8fl 

H 

RONRLD  KIRBY 

BOO  I  E 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  1  Q 

i  1  y 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICRL  ST  PK 

BOONVlLLE   MNTNC  STR 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8R 

STRTE   DIV   OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

15 

1  16 

25 

765 

8A 

9R 

c 

CRL   DIV  BEflCH  4  PKS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIRTION  INDEX 
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a 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  2 

1  20 

37 

5020 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULOER  C  LOCRTELLI  R 

1  005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

1  22 

1  2 

2  1  75 

C 

VINCENT  D  LOCRTELLI 

BOULEVRRO  NO.  2 

1010 

07 

SRN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  I  6 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CRNYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

22 

3055 

M  I  D 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

BOWMAN  DRM 

1018 

02 

NEVRDA 

39 

39 

27 

1  20 

39 

5347 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRRNOY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

2  3 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

UDljK    OnHOIH    rlLLU  Ulv 

BRRNNRN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8R 

8A 

8R 

CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 

BRRNSlOMB  3  NNW 

1046 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1  455 

8A 

MRS.  DOROTHY  F.  JACK 

BRAWLEY  2  SW 

1  048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

1  1  5 

33 

1  00 

9R 

9R 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DRM 

1  057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1  7 

56 

275 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1  060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

1  2  1 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBRERD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

I  5 

1  1  9 

1  4 

5470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RRNGER  STR 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

1  7 

1  1  9 

1  7 

6560 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1 080 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8fl 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1 084 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF  DEPT  PARKS  '4  REC 

BROCKWRY  sunn  I  T 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

LUKro    Ur  tNUlNELKo 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8R 

8fl 

c 

MRS  JOYCE  R  FRRNHRM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

8 

39 

4  1 

1  2  1 

20 

3560 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STR 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

I  20 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

1  2  1 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHRSTA 

21 

40 

52 

1  2  1 

5  1 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

1  2  1 

20 

1  760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1  1  94 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  1  8 

2  1 

655 

5P 

5P 

c 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1 206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

1  22 

2  1 

1  0 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR   TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

1  2  1 

40 

3127 

8A 

8R 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RRNCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

Bfl 

rHUL    r    nHU  1 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8R 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTLER  VALLEY  RRNCH 

1233 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

1  23 

54 

420 

8A 

8R 

8A 

0.  L.  SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LRKE 

1  237 

02 

LRSSEN 

23 

40 

34 

1  2  1 

1  8 

6060 

s 

LRSSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1  244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

1  1  9 

28 

269 

8A 

BR 

BUENfl  VISTA  W  S  DIST 

CACHUMA  LAKE 

1  253 

06 

5NTA  BARBARA 

32 

34 

35 

1  1  9 

59 

78  1 

9A 

9A 

9R 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1  272 

07 

SRN  BEROINO 

6 

34 

23 

1  1  7 

34 

4780 

c 

SRN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1  277 

05 

CALRVERRS- 

2 

38 

1  7 

1  20 

1  9 

4696 

8A 

8A 

H 

CRL  DIV  BEACH  4  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1  280 

05 

CALRVERRS 

34 

38 

1  2 

1  20 

22 

3360 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

128  1 

04 

ALAMEDA 

1  1 

37 

29 

1  2  1 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

C ALE  X  I  CO  2  NE 

1288 

07 

I  MPER  I  AL 

6 

32 

4  1 

115 

28 

12 

5P 

IMrERIHL    IRRlG  UlSI 

CAL ISTOGA 

1312 

01 

NflPR 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CRLISTOGR 

CALLAHAN 

1316 

0  I 

SISKIYOU 

12 

4  1 

1  9 

1  22 

48 

3  1  85 

5P 

5P 

MRS  MRRIRN  HRYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1  369 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  1  6 

59 

5770 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIOS  57E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  5 

1  1  8 

06 

4250 

5P 

L.B.  UNIFIED  SCH  DIST. 

CRMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

28 

2630 

5P 

5P 

RRCHIE  C  LERCH 

CRMP  PARDEE 

I  428 

05 

CALRVERRS 

16 

38 

1  5 

1  20 

5  1 

658 

8A 

8A 

8A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

14  33 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

I  20 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1  456 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  I 

50 

1  23 

52 

3700 

5 

STRTE  OF  CRLIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1  462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

1  2 1 

03 

2755 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

M  /"y     n  f 

MODOC 

2 1 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNOGR  PRRK  PIERCE  COL 

1  484 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  R  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  ORM 

1  497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  0 

1  2  1 

05 

4  555 

5P 

5P 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

CRRBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

50 

4  04 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORRNGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

47 

1525 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1  520 

06 

SAN  BEROINO 

26 

33 

58 

1  1  7 

47 

1  1  80 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1  522 

02 

PLUMAS 

8 

4  0 

05 

1  2  1 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPRNY 

CRRMEL  VRLLEY 

1  534 

04 

MONTEREY 

4 

35 

29 

1  2  1 

4  4 

425 

5P 

5P 

CRRMEL   VRLLEY  FIRE 

CRRPINTERIR  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBRR 

33 

34 

24 

1  1  9 

29 

385 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWRENCE  RAD  LAB 

crtheys  vy  bull  run  RH 

1588 

05 

MAR  I P05A 

27 

37 

24 

120 

03 

1  425 

8R 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  1  00 

5P 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

05 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8R 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RRNGER  STR 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2550 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT   WEST  MOW 

1556 

02 

LRSSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

S 

OWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNOELES 

1  3 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

I  18 

37 

905 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

8R 

8R 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  ERRL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8R 

8R 

8R 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MflOERR 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SRN  BEN  I  TO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

cmolrme  rlley  ranch 

1  743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLRSkETT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWlNC  STRTION  INDEX 
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SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

INOIO  U  S  DRTE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

1  1 

8A 

8fi 

8R 

RGR  RESERRCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

1  17 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITRGE 

4280 

07 

KERN 

5 

35 

4  1 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0   T  S 

I  ONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8fl 

STATE   DIV   OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3055 

8R 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7A 

7fi 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4  374 

02 

MODOC 

21 

4  1 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOMNSONDALE 

4  389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

8R 

MT  .    WH I TNEY    LUMBER  CO 
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S  T  fl  T  I  HN 

INDEX  NO. 

z 
o 

in 

> 

Q 

rniiNT  Y 

LJ  kJ  1  N   1  1 

o 

cr 
tr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVPTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PRECIP. 

EvflP. 

JOSHUA  TREE  3  S 

4407 

07 

SAN  8ERDIN0 

6 

34 

06 

1  16 

19 

3490 

5P 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

ss 

ss 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8A 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

1  19 

06 

9110 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

1  16 

32 

4325 

8R 

KELSEY    1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

1  22 

50 

1  385 

9R 

KENTF lELD 

4500 

01 

MAR  I  N 

1  7 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

KERL INCER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

"KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

5P 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

I  18 

26 

2703 

5P 

5P 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

1  1 

36 

00 

1  19 

58 

250 

8A 

8A 

BR 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

IDA 

K  ING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

KLAMATH 

R 

4577 

0  1 

DEL  NORTE 

1  2 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

c 

KNEELAND   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

1  23 

54 

2356 

c 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8R 

8R 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  3 

1  18 

1  4 

1565 

5P 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

05 

535 

8R 

■iLAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

47 

35 

4P 

4P 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

48 

210 

c 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

1  5 

1  1  7 

J  I 

5205 

5P 

5P 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOC  INO 

22 

39 

14 

123 

1  1 

670 

c 

LPKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1  345 

5P 

5P 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

1  18 

37 

9065 

MID 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

Q 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

1  16 

53 

690 

8A 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

18D 

c 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

1  17 

00 

1500 

c 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

1  17 

01 

530 

5P 

5P 

LANCASTER  FS5/FAA 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

4  4 

1  1  8 

1  3 

MID 

M  I  D 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

155D 

c 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

4  1 

45 

120 

15 

6775 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

44 

121 

31 

4770 

9  A 

90 

LAYTONV ILLE 

4851 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

ID 

34 

50 

1  18 

52 

3585 

8R 

LECHUZA  PT  STA  FC 

352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

53 

1500 

4P 

c 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1  330 

7A 

LEGGETT 

4883 

0  1 

MENDOC I  NO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

1  4 

1  20 

1  5 

9  ^  ^ 

5P 

CLP 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

35 

121 

01 

500 

7A 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

1  19 

02 

513 

8A 

8A 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  4 

1  20 

43 

5320 

L  INDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

1  19 

03 

420 

7P 

7P 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

IDA 

lOA 

IDA 

c 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

1  1 

4  170 

8A 

LIVERMORE  COUNTY  F 

D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

8A 

c 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

5735 

BR 

8A 

c 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

1  22 

47 

5050 

LOMPOC 

5064 

05 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LONE  PINE  CTNWOOD 

PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

1  18 

03 

3790 

c 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

49 

1  18 

09 

34 

MID 

MID 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

4  1 

12 

121 

12 

4  1  80 

9A 

LORRINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

1  18 

26 

2720 

c 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

LOS  ANGELES  wSO  AP 

R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

MID 

c 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CTR  R 

5115 

06 

L05  ANGELES 

1  3 

34 

03 

1  18 

1  4 

270 

MID 

MID 

c 

LOS  BANDS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

8A 

LOS  BANDS  ARBURUA 

RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

35 

53 

120 

56 

860 

ss 

OBSERVER 


ROY  W  WRGNER 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  I 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 
ROBERT  C  KYLE 
CO  FRRM  4  HOME  ADV 
RAYMOND  J.  MULLEN 
LONE  STAR  INDUSTRIES 
SO  CRLIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEP 
PG&E  COMPANY 
PG  &  E   KILARC  PWR  HOU: 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS  .  EDRR  L .  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS  GLADYS  W  CLARE 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCE: 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
COYOTE  DAM  PROJ  OFFICI 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EOISOI 

USBR-SHRSTA  FIELD  DIV 
HELIX    IRRIGATION  DIST 
BURERU  OF  RECLAMATION 
P  G  4  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MIL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
DEPT  OF   TRAN5P0RTAT I  01 
MRS  SHflWNA  CARR 
T  L  GOULD 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCE: 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
JEANNE  D  HAND 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVRN  R  LEHMAN 
KRWERH  LEMON  CO 
CRL  DEPT   WTR  RESOURCE! 

L INDSRY-STRRTHMORE  IR 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCE; 
MRS.  CLOVERINE  CORDER 
LIVERMORE  RLMDfl  CTY  F 
RRCHIE  M  WEFERLING 
U  5  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LODI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER   TRERT.  PI 
L  A  WTR  «  PWR  DEPT 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CAL'  DEPT  WTR  RESOURCE; 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
S  BARBARA  CO  F  STA  24 
NATL  WEATHER  SERVICE 
LA  CO  AIR  POL  CON  OIS' 
CENTRAL  CALIF    IRR  DISl 
RRBURUR  RRNCH 
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S T 0 T  I  riN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  ni  IN  T  Y 

L^       LJ  1  N   1  1 

UJ 
C3 

cr 

d 
cc 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

> 

SPECIAL 

LOS  BONOS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9fl 

9R 

9R 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GfiTOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GRTOS 

LOS  GflTOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  I 

122 

02 

2415 

8R 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RRNGER  STfl 

5147 

06 

SNTR  BRRBARR 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

4  1 

288 

C 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  OTRY  RESERVOIR 

5162 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

C 

SRn' DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIR  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

1  2  1 

27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORRDO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

20 

1  160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STR 

5218 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

29 

2730 

BR 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRDEL  INE 

5231 

02 

LRSSEN 

1  8 

4  1 

01 

120 

30 

5320 

12M 

MRS  LUANNE  MONTGOMERY 

MRDERR 

5233 

05 

MRDERR 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

BR 

8R 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MRD  RIVER  RANGER  STR 

5244 

01 

TRINITY 

1  7 

40 

27 

123 

32 

2775 

BR 

OIST  RRNGER  US  FOR  SERV 

MRHNKE 

5258 

02 

LRKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MRHNKE 

MRMMOTH  PRSS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MRMMOTH  POOL 

5288 

05 

MRDERR 

27 

37 

21 

1  19 

19 

3390 

s 

SO  .  CRL  I  F  .  EDI  SON  CO  . 

MRNTECA 

5303 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

48 

1  2  1 

1 2 

40 

8  A 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGRR  CO. 

MANZRNITR  LAKE 

531  1 

02 

SHRSTR 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8R 

8A 

H 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SOLANO 

1  7 

38 

06 

122 

16 

52 

9R 

MARE    IS  NAVAL  SHIPYARD 

MRR  ICOPA 

5338 

05 

KERN 

1  0 

35 

05 

1  19 

23 

675 

8A 

BR 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MRR  IPOSR 

5346 

05 

MRR  IPOSR 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9R 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MRRKLEEV  ILLE 

5356 

03 

RLP  I  NE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5560 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

tIARKLEY  COVE 

5360 

02 

NRPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9R 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET   S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACRLVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBR 

8 

39 

09 

1  2  1 

36 

57 

9  A 

9R 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  19 

51 

451  3 

BR 

CITY  SRN  FRANCISCO 

MATILIJR  ORM 

54  17 

06 

VENTURR 

33 

34 

29 

1  19 

18 

1060 

c 

VENTURA  C  .   FLOOD  CONT  . 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHRMA 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

S I SK I  YOU 

21 

41 

15 

122 

08 

3280 

8R 

8R 

c 

H 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

26 

4480 

7R 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

1  16 

04 

180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

35 

121 

37 

6725 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENOOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7fl 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

I  4 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

1  4 

37 

1  9 

I  20 

29 

1  70 

c 

MERCED   IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

M  IDDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  130 

8R 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  15 

56 

4945 

Q 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILD  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

1  18 

46 

3100 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

M  I  NEPAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

BR 

8R 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

571  I 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  R  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

350 

c 

PHYLLIS  RNN  BRRTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  1  5 

32 

^  J  0  u 

o  r 

o  r 

n 

CRL  DIV  BERCH  &  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

I  18 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

ST  AN  I  SLflUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STAN  1 SLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MO JA VE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8R 

8  A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JRCK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  RP 

5785 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STRTION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENRRD 

MONTEREY  FRA  RP 

5796 

04 

MONTERE* 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERRL  AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

1  18 

53 

580 

8R 

VFNTIIRA    rnilNTY    FTRF  HFP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

1 1 

36 

43 

1  18 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

I  1  6 

3  1 

3075 

c 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGRN  HILL  2  E 

5844 

04 

SRNTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8R 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGRN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

EDWARD  L  ADKINS 

MORGRN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUlS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

8A 

8R 

MORRO  BAY  F I  RE  DEPT . 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

5N  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL   OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

i  18 

43 

5360 
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U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

8 

35 

28 
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32 

4730 

8A 

8A 
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5900 
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8A 

c 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANRHER 
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LL  UUnnUU 

1 

38 

45 
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40 
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8A 

c 
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MOUNT  DIRBLO  N  GRTE 
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7A 
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5933 

04 

SANTA  CLARA 
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20 
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39 
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LICK  OBSERVATORY 
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04 
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20 
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C 
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07 
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04 
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3P 
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MUIR  WOODS 
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17 

37 

54 

122 

34 
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MUMBO  BflSIN 
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01 
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35 

41 

12 

122 

32 
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S 
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04 
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24 

35 

46 
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53 
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8A 
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6074 

01 
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17 

38 

17 

122 

16 

60 

or 

5P 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEP 

NAVARRO   1  NW 

6105 

01 
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17 

39 

10 
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34 
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c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  14 

36 
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C 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

46 
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37 
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MID 

FED  RVIRTION  RGENCY 
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39 
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01 
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06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 
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32 
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LR  COUNTY  FLOOD  CONT  . 

NEWMAN 
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05 

STRNISLAUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHRRD  R  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 
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53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.  HARBOR  DIS 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8R 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

1  15 

31 

60 

8A 

IMPERIRL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

3D 

35 

04 
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30 
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8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 
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23 

39 

32 
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40 
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s 
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6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 
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54 
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c 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  P 
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05 

M  Q  n  F  P  D 
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37 
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30 
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8R 

8A 

H 

NOVATO  8  WNW 
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17 

38 

08 
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43 
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c 
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OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 
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51 

122 

S3 
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U  S  FOREST  SERVICE 

ORKLRND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 
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12 

6 
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MID 

C  J 
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6336 

04 
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37 

48 
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16 
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NRTL  WEATHER  SERVICE 

ORKVILLE    1  WNW 

6351 

01 
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17 

38 

27 

122 

25 
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5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDI 

ORKVILLE  4  SW  n  2 

6356 

01 

NRPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7R 

ANDREW  J  BLRNEY 

QCEANSIDE 

6377 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

12 

1  17 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSIDE  FIRE  DEPT 

OCERNSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

1  17 

21 

30 

c 
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07 
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C 

D 
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09 
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08 
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8A 
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07 
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6 

32 

45 
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DO 
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7A 

BYRON  H  MILLER 

OJRI 

6399 

06 

VENTURR 

33 

34 

27 
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5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VRLLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 
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53 

6530 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCE 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

1  22 

37 
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7R 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RE5VR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  17 

53 
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c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

I  19 

18 

431 

lOR 
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ORRNGE  COVE  CIT  RSSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

5498 

01 

HUMBOLDT 

17 

4  1 

22 

1  24 

0  1 

161 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  4  PARKS 

ORLRNO 

5506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

1  2 

254 

8A 

8R 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLERNS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

123 

32 

403 

6P 

BP 

JACK  G.  CLRRK 

UnLCnrHO  r\0 

6513 

01 

HI  I  MRfll  n  T 
n  U  1  1 D  U  L  U  ' 

4  1 

18 

123 

32 

430 

c 
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OROV  ILLE 

652  1 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

1  2  1 

34 

1  7  1 

1  IR 

1  1  A 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE.  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7R 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RRNGER  STR 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LRKE 

6552 

05 

MAR  IPOSA 

1  4 

37 

38 

1  I  9 

33 

8600 

s 

DWR  I  NRTL  PRRK  SERVI 

OXNRRD 

5569 

06 

VENTURR 

33 

34 

1  2 

1  19 

1  1 

49 

8  A 

8fl 

CITY  OF  OXNRRD 

OZENR  GUARD  STATION 

5577 

06 

VENTURR 

30 

34 

4  1 

1  19 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

M  I  D 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCE 

PACIFIC  HOUSE 

5597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

1  20 

30 

3440 

7R 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  EC   33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8R 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

"MIL  MNLO     Unr\Hr!l_L  nrll^Ln 

6610 

04 

COM  RPMIin 
O  H  IN     D  C  IN  i  1  U 

c.  U 

36 

44 

121 

22 

950 

8R 

r  KHNK   r  bHLHNu 

PRLMDRLE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

1  18 

06 

2595 

5P 

5P 

c 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PRLM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  16 

30 

425 

4P 

4P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

6646 

04 

5RNTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8R 

BR 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PRLOMRR  MT  OBSERVRTORY 

6657 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  16 

52 

5550 

7R 

7A 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PRLOS  VERGES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT  .   OF  STREETS  S  PK 

PRNOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

BR 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  1  4 

10 

738 

7R 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKE  lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7R 

ROBERT  H.  DURHAM 

PflSRDENfl 

67  19 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PRSRDENR  WRTER  DEPT 

PRSKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHRMfl 

23 

39 

53 

122 

32 
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c 
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PASO  ROBlES 
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04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 
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4  1 
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5P 
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CITY  OF  PRSO  ROBLES 
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39 

35 

120 

22 

4975 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNRL   HILL   FC  415 

8230 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGRS-LRCFCO 

SILVERRDO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORRNGE 

28 

33 

45 

1  I  7 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKRGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1  930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 
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STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

n  D  C  CT  D  \/  [T  D 

TEMP. 

0- 

Q. 

£ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

SLRCK  CANYON 

/  O 

n  A 

MONTEREY 

9  A 

36 

05 

1  20 

40 

1730 

Q 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

ft  ^  1  7 

u  / 

R I  VERS  IDE 

g 

33 

52 

1  1  6 

4  1 

1  940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

ft     I  ft 

U  0 

MRRIPOSR 

1  4 

37 

50 

1  1  9 

30 

8700 

5 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SOOR  SPRINGS  I  E 

ft  ^  ^  9 

09 
U  c. 

NEVRDR 

39 

39 

1  9 

1 20 

22 

6885 

Q 

ROBERT  MRUOHAN 

SOLEDPID 

83  38 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

1 2  1 

20 

1  95 

8A 

RLDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

C 

JRCK  A  .  HRSELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

03 

500 

8A 

WRYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

I  8 

1 22 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  «  REC 

SONORfl  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

1  20 

2  3 

1749 

8  A 

8A 

H 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORfl  JUNCTION 

□  J  O  o 

03 

MONO 

38 

38 

2  1 

1  1  9 

27 

6886 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MRR IPOSA 

1  4 

37 

30 

1  1 9 

38 

5120 

8  A 

8A 

NRTIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

84  06 

07 

INYO 

1 9 

37 

1  1 

1  1 8 

34 

9580 

M  I  D 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPAORR  PAC  FC  3S5  C 

84  36 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

1  1  7 

4  9 

676 

Q 

J.   E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

84  4  6 

0  4 

MONTEREY 

24 

36 

36 

1 2  1 

4  1 

60 

8fl 

WRLTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

84  60 

05 

TULARE 

g 

36 

08 

1  1  8 

4  8 

1  050 

Q 

U  5  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

C 

P  G  4  E  COMPRNY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

8R 

H 

SQURW  VRLLEY  STRTE  PK 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

ft  4  Qfl 

n  1 

U  1 

MENDOCINO 

39 

5  3 

1  23 

4  4 

850 

8fl 

CA  DEPT-PARKS  S  REC 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

ft  4  QQ 

n  ^ 
u  o 

TUOLUMNE 

^p 

08 

1  20 

22 

1060 

1  P 

PG&E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

J  \ 

36 

56 

1  I  8 

35 

10  300 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ST IRL ING  CITY  RS 

854  4 

02 

BUTTE 

g 

39 

54 

1  2  1 

32 

3520 

Q 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

O  O  O  H 

u  o 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

1  2 1 

20 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

u  O 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

1  2  1 

1  5 

22 

M  I  0 

M  I  D 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

ft  ^  R  n 

O  O  D  u 

u  O 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

nn 
u  u 

1  2  1 

1  9 

1  2 

8  A 

8A 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

ft  c;  "7  ft 

n  9 

COLUSA 

1  c: 
1  O 

I  99 

4  0 

O  U  1  o 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

89 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8  A 

C 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

O  D  3  I 

U  il 

SHASTA 

9  1 

il  1 
*♦  1 

1  9  1 

c;  ft 

D  D 

^  n  n 

D  J  u  u 

c 
J 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

34 

\  2  1 

06 

3808 

5P 

5P 

MRS.   LILLIAN  MRGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

1  20 

2  3 

390 

5P 

SUEY  RRNCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

\  \ 

37 

05 

1  1  9 

1  3 

624  0 

c 

0 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

R 1  VERS  I DE 

28 

33 

4  3 

1  1  7 

1  2 

1  4  9  n 

0  r 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

^4 

o 

1  2  1 

o  u 

ft  R 

r 

L 

CALF  DEPT  OF  PKS  &  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

1  9n 

1  1  n 

1  1  u 

r 

L 

U  S  AIR  FORCE 

SUSRNA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

I  6 

1  1  8 

4  0 

1  085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4  1  48 

MID 

M  I  D 

H 

DAVID  BRRR 

SUSRNVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LRSSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

87  13 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

2  3 

1  20 

4  8 

1586 

8  A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

g 

40 

27 

1  2  I 

OR 
U  D 

R  1  R  n 

D  1  D  U 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

1  0 

35 

09 

1  1  9 

9  ft 

1  n9R 
J  u  ^  o 

r 

KERN  CO  FSTRY  S  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

0  3 

PLACER 

36 

39 

1  n 

1  u 

1  9n 

nft 
u  o 

R9  n 

D  ^  J  U 

/  rt 

7A 

7A 

H 

DOR  I  S  L  .  ACKERMAN 

TAHOE   VALLEY   FAR  AP 

8762 

0  3 

EL  DORADO 

36 

38 

1  9n 

nn 
u  u 

R  9  c;  ill 

4  P 

FED  RVIRTION  RGENCY 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

1  0 

35 

08 

1  1  8 

27 

4  P 

8  A 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

I  0 

35 

08 

1  1  8 

26 

QR  n 

J  3  D  U 

r 

TLHflCHRPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

1  0 

J  o 

n  9 

1  1  ft 

1  1  o 

^  o 

1  /I  9  R 

R  P 

or 

5P 

TEJON  RRNCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  17 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

4  8 

1  99 

^n 

1  RRR 

I  o  D  u 

r 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  RP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

3  3 

38 

1  1  6 

1  0 

1  1  9 
1  1  c. 

1  1  1  u 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMRL  FIRE  STR  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

3  3 

^ft 
J  o 

1  1  R 

I  1  D 

1  n 

1  1  R 
1  1  O 

r 
L 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSRND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  0 

1  1  ft 

^  9 

ft  1  n 
O  1  u 

6A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMPS 

o 

t  9n 

Q  Q  n  n 

o  y  uu 

s 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

g 

0  D 

99 

1  1  ft 

1  J  0 

I  on n 
i  y  u  u 

C 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  Ph  1 

8917 

05 

TULARE 

g 

J  D 

9  ft 

1  1  ft 

c;  9 

1  I  ^  u 

9  P 
tL  r 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

AP 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

TOPRNGR  PRTROL  STR  FC6 

8967 

05 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

^p 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

TORRRNCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

I  I  8 

20 

1  1  0 

AP 

4  P 

TORRRNCE  MUN  RIRPORl 

TRRBUCO  CRNYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  17 

36 

970 

c 

ORRNGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE   R  TUGEL 

TRACY  CRRBONR 

8999 

05 

SRN  JOflOUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8R 

8A 

J  .   RLLEN  HRLL 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

05 

RLRMEDR 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

5P 

6P 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

I  850 

8R 

8A 

8A 

US  BURERU -RECLRMR T  I  ON 

TRONR 

9035 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

47 

1  17 

23 

1595 

8R 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8R 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

17 

1  820 

7P 

7P 

JRMES  D.  PRRRR 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

TULELRKE    IRRIG  DIST 

Tunnel  ranger  station 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

1  18 

17 

8950 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 
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OBSERVER 

z: 

PRECIP. 

Q- 
CT 

UJ 

SPECIBL 
ISEE  NOTES  1 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

1  4 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL   A  PEHRSUN 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  17 

47 

118 

7A 

7A 

THE    IRVINE  LUMrHNY 

TWENTYNINE  PflLMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.   MON . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC   GHb   &  tLtCIKH 

TWITCHELL  0AM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANCER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  18 

39 

3695 

C 

USES  C/0  DIST  RANGER 

■■UKIAH 

n  I 

U  I 

MENDOC INO 

22 

DQ 

U  3 

1 2  3 

1  2 

623 

6P 

5P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS   MHRJURlt   b  UUKY 

"UCLA 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1505 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CO 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MflTTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6R 

6A 

c 

E  BAY  MUN  U T L  DIST 

UPPER   TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USONR  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAV ILLE 

9200 

02 

SOLRNO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

Q  O  "3  O 

Do 

SAN  DIECO 

33 

"5 
J  J 

1  A 

n  1 

U  1 

I  J  o  u 

4  P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3500 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  S 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POW 

VENAOO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  RGENC 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

I  19 

17 

105 

8A 

CO.  FLOOD  CONTROL  DIS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

IS 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CO  WRTER  DIST 

VIOETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  I 

36 

45 

118 

25 

9500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STfl  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

31  35 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V  I NTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

V ISAL  IR 

y  J  D  ' 

riQ 
uo 

TULARE 

9 

3  D 

9  n 

1  1  Q 

i  o 

325 

8fl 

8  A 

VISRLIA  FIRE  DEPRRTME 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

14 

510 

5P 

5P 

V  I  STR  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1  335 

8R 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTR  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

WALLACE    I  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CAL I F  DEPT  FISH  &  CRM 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

6P 

5P 

OWEN  B  LAWS 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMRS  S  VANflSEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

94  4  7 

UD 

SRN  DIEGO 

33 

-3  J 

1  7 

1  1  D 

-J  o 

J  1  o  u 

4P 

4  P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

1  0 

35 

36 

1  19 

20 

333 

8A 

8R 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

45 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

c 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8  A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   I  WSW 

9512 

05 

KERN 

1  0 

35 

40 

1  18 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL    10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

I  8 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

S 

COUNTY  OF  SANTA  BARBA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

1  3 

1  19 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

UD 

CALAVERAS 

16 

J  O 

9  A 

1  9n 
1  c.  u 

9 

9  R9  n 

0  H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTV  ILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1 1 

120 

39 

5290 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCE 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

1  0 

36 

21 

1  18 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE    I  OKANO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

8  A 

8A 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

5 

37 

30 

1  18 

10 

10150 

8R 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  18 

1  4 

12470 

8fl 

8R 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHI  TT  lER  CTY  H  FC   1 06C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

1  18 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  O-LRCF 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4  100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILL  I  AMS 

9577 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

7A 

7fl 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOC INO 

1  7 

39 

25 

123 

20 

1  348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC  I  NO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8R 

8A 

8fi 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

1  35 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

1  35' 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE  ' 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

wOODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

1  19 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

4  1 

121 

48 

69 

9A 

9A 

U  C  RGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  F IRE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

WR I GHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

1  4 

6950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YORBA  L  I  NOA 

9847 

05 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


CfiLIFORNIR 
FEBRURRY  1975 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVfiT ION 
TIflE  FIND 
TfiBLES 


OBSERVER 


YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEfiDQTRS 
YREKR 

ZENIfl-KETTENPOM  STORE 
NEW  STRTIONS 

SRINT  MARYS  COLLEGE 


9851 
9855 
9866 
9953 


7661 


04 


MENDOC INO 
MRRIPOSR 
SISKIYOU 
TRINTY 


CONTRR  COSTR 


38  54 
37  45 


123 
119 
122 
123 


37  50 


122  06 


1  100 
3970 
2625 
3600 


523 


7P 


7P 


C 

C  H 
H 

C 


MRS.   V.   SYLVIR  HULBERT 
U  S  NRT  PRRK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
RRCHIE  B  FUGRTE 


BROTHER  U  BENEDICT 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


This  Bullolin  is  prepared  In  Cooperation  «ith  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 

5o«m"°^i\'°'°'"'°S"?I!  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BuildlnB.  Ashevllle    N  C 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State  ' 


DIMENSIONAL  UWITS:     Unless  otherwise  Indlcited,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are>     TnmnAi*;itiiro  i  r>  "p    r,^^,>t  ^4  ^^4., 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  ire  the  sums  of  the  negative  departures  of"veraIn"ly  [LDerature^  '"P"""""  }»  l"<=hes  and  .Inl 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  il  the  vecLr^L^rof ,i"rd?:ec?ioL*:Tsp«d%'%i%"Lrby  thi^um'S^^'To^^^ 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durins  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  savinK  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipi tation" ' table  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 
t     .  .v^t^in"*  «i"^alues  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ai 

iiches  above  the  paA  *        movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabllltv 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice.  '  cxuae 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^tbis^bulletln  ^"'^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  Inside  and  outside. 
Pan  screen  covered . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 


Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.  Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


Davis  2  WSW  Exp  Fra 
Fresno  WSO 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


this  publlcatio 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"   table,  "Snowfall 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index, 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


nd  Snow  on  Ground"  table 


A    Data  collected  by  radio  telemetry. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is   partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  tberraometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERlCAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLORADO    6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-KAtfEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N. E.   INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITy     36-TRUCKEE     37-TUOLUWNE     38-WALKER  39-YiraA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price    $1,25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatological  Data,  ^rice  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S4 . 50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S4 . 70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30?  annual 
summary.      Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina    28801.  /  y 

Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASUEVILLE,    N.C.  <./**/75-2770 
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U  S  DtPARlMENl  OF  COMMERCE 
NAIIONAl  CIIMAIIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C  28801 


COM  210 


THIRD  CLASS 


inRCH  1975 


VOLUME  79 


NUMBER  3 


LIMflTOLOGICnL  Dnifl 


flLIFORNIfl 


TEMPERflTURE   RND  PREC I P I TflT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERHTURE: 

LOWEST  TEMPERRTURE: 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 

LERSl    TOTAL  PRECIPITATION: 

GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE: 


INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
WHITE  MOUNTAIN  1 
BRRNSCOMB  3  NNW 

2  STATIONS 
STANDISH-HICKEY  ST  PK 
TWIN  LAKES 
SQUAW  VALLEY/2^ 


DATE 
DATE 


04 
28 


DATE  18 


DATE  23 


SUPPLEMENT 


HIND 

I  SPEED  -  M.P.M.  ) 


RELATIVE  HUMIDITY 
BVERRGES- 
PERCENT 


SIONDHRO  Of  TinE 
PACIFIC 


04  10 


22 


NUMBER  OF  ORYS  WITH 
PRECIPITBTION 


BAKERSF lELD  WSO  AP 
BISHOP  WSO  AP 
BLUE  CANYON  WSO  AP 
EUREKA  WSO  CI 
FRESNO  WSO  AP 
LONG  BEACH  WSO  AP 
LOS  ANGELES  WSO  RP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 
MOUNT  SHASTA  wSO  CI 
OAKLAND  WSO  AP 
RED  BLUFF  WSO  AP 
SACRAMENTO  WSO  AP 
SANDBERG  WSO 
SAN  DIEGO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
S  F  FEDERAL  BLDG  CI 
SANTA  MARIA  WSO  AP 
^STOCKTON  WSO  AP 
•/.  PEAK  GUST 


36 


33 
23 
25 

7 
24 
16 
22 
33 
26 
27 


28 


1  .5 


4  .4 


1  .  1 
3.4 
3.4 


0.9 
2-9 
3.0 
2.1 
4  .9 
3.2 
5.2 


2.4 


7  .7 

7.6 

6.5 
8.8 
8.7 

8.9 
11.7 
13.2 
10.6 
10.0 

7.8 
12.5 


10.3 


32+'- 
58 

31  +  * 

46 

31 

33*' 
4  6  ■/. 

27 

32*  + 

42 

43 

74  +  + 

26 

37  +  + 


35- 


32 


25 


69 


89 
78 
79 

81 
79 
80 
73 
74 
71 
76 


85 


53 
42 

72 

66 
64 

67 

59 
70 
57 
64 
69 
61 
67 

70 
70 


52 
58 
69 

62 
66 
58 
54 
67 
60 
62 

71 
55 


59 


78 
72 
78 

73 
74 
73 
68 
74 
68 
73 


77 


10 
10 
1  9 
1  9 
1  5 
12 
12 
12 
22 
20 
19 
1  7 
1  1 
1  1 
21 
19 
16 
II 


55 
67 


63 
52 

68 


5.5 
5  .  1 
7.4 
5.7 
6.5 
5.3 
5.5 
5-3 

6.3 
6.9 
6.6 
6.9 
5.8 
6.3 

5.5 
6.8 
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NflTIONRL  OCEANIC  RND 
ATMOSPHERIC  HDM I N I STRRT I  ON 


ENVIRONMENTAL  DATA 
SERVICE 


ASHEVILLE,  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cfliiFORNiR 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  DAYS 

SNOH 

.  SLEET 

NO 

OF 

DATS 

STATION 
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Ts 
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o 

5 

a 

ic 

a 

a  u. 

X 

o 

° 

o 

o 

"  * 

o  m 

o  £ 

5 

a 

z  o 

o 

- 

NORTH  CGhST 

ORfilNflCE  01 

fiLDERPOINT 

flNCWIN  PRC   UNION  COL 

S3 

.5 

37 

.9 

45  .7 

70 

30 

30 

20 

589 

0 

0 

2 

0 

12.00 

7  .39 

2  .53 

21 

.0 

0 

18 

8 

4 

QIP     DQO    DOttlCCO  CTflTrrtkl 

DIO    onH    KHPiUtK  olHllUN 

53 

.sn 

34 

.sn 

44  .on 

74 

30 

26 

28* 

645 

0 

0 

9 

0 

1  3  .72 

10 

22 

Butler  valley  ranch 

SS 

•  5 

37 

.  1 

46  .3 

7  1 

1 

27 

26 

572 

0 

0 

6 

0 

18.14 

5  .95 

18 

.0 

0 

1  7 

8 

5 

CRLLRHflN 

50 

.3 

30 

.8 

40.6 

62 

30. 

19 

28 

751 

0 

0 

19 

0 

5.80 

1  .41 

7 

12.0 

10 

4 

2 

CECILVILLE  5  SE 
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28 
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.95 

.20 

12. 
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63 
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36 
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76 
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23 

29 
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.0 

0 

1 

0 

0 

PRRKER  RESERVOIR 

71 

9 

48 

8 

60.4 

-  2.7 

86 

2 

39 

30. 

166 

0 

0 

0 

0 

.59 

.02 

.32 

25 
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0 

.20 

-  .05 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALTERMO  FIRE  STA  79 

61 

8M 

31 

8M 

45. SM 

74 

19. 

559 

0 

0 

19 

0 

1.18 

.81 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PlANT 

61 

9 

35 

4 

48.7 

-   1  .9 

79 

1 

26 

14 

500 

0 

0 

10 

0 

1  .04 

.35 

.77 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

MHITE  MOUNTAIN  1 

30 

7 

9 

1 

19.9 

46 

1 

-19 

28 

1391 

0 

20 

31 

7 

31  .0 

21 

30. 

WHITE  MOUNTAIN  2 

20 

4 

3 

3 

1  1  .9 

34 

1 

-  18 

28- 

1642 

0 

29 

31 

10 

1  .52 

.38 

22 

19.6 

22 

28. 

6 

0 

0 

HILDROSE  RANGER  STA 

57 

8 

33 

9 

45.9 

69 

1 

22 

14 

587 

D 

Q 

12 

0 

1  .37 

.47 

1  4 

1  .0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

51  .6 

-  2. 5 

.97 

.04 

2  .6 

SEE  REFZRENCE  NOTES  FOLLONINC  5TBI10N  1N0E« 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ALOCQPOINT 
ANOUIN  PAC  uniON  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATIO 
BOONVILLt   rUTMC  STA 
BRArtSCOre  3  NNU 

60I0GEvRL£  ^  NHU 
BUfinT   RANCH    1  ^ 
BUTLER  VALLCT  RANCH 


CA2A0CR0  3  U 
CtCILVILLC  5  S£ 
CLCAfl  CRCCft 
CLOvtROALE  3 
COPCO  NO  I  Ofln 


COvCLO 

CHtSCtNT  CITV  1  N 
CRESCENT  CITT  7  ENE 
CUI*iINGS 
DUTTONS  LANDING 

EL*  VALtCr 
CuaCKA  MSQ  CI 
F BREST  GL Cn 
roRT  BRAGG 
FORT  OIC» 

rORT   JONCS  RANGEe  STA 
FBRT  ROSS 
GARBCRVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GQATON 

GREENvIEW 

GUERNEVILLE  3 

HAPPr  CA^*>  RANGER  STA 

HATrOi4K    SANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HCALOSBURG  NO  2 

MILTS 

MOOPA 

IDLEWILO  HWT  ^•1TNC  STA 
KENTF  lELO 


ISLA 


rCUN 


HEBRON  RS 
riJIR  UOOOS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAR   KNOLL   a  S  2 
QAKVtLLC    1  M1H 

OCC I DENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CaZZM.  PK 
ORLEANS 

PETALUr**  rrflt   STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER   vALLEt  PH 
RICHARDSON  GROVE    ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAfACL 
SANTA  ROSA 

SAUYCRS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SWELTEO  cove  AVIATION 
SKAGGS  SPG5  LAS  LOnAS 
SONOnA 

STAHOISM-MICKET  ST  PK 
TOINITY  aivEB  HATCH 
TULCLAKC 
UitlAH 

UKIAH    A  MSU 

UPPER  mTTOLE 
HARM  SPRINGS  OAn 
^AVEBVILLE    RANGCfi  STA 
k«CD  FIRE  DCPARTfCNT 


UlLLOM  CflCCK 


AlTuHAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAft  PROJECT 

BLUE   CANTON  USO  AP  y. 

BOiMAN  DAM 
BAANNAN    JSL  AND 
BBOOkS  rABNMon  banch 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCK HORN 

BUCKS  CeCEK  PH 

euRNCT 

CANBT  BANGCB  STATION 

CANTON  DAn 

CARIBOU  POtCB  MOUSC 

CHALLENGC  RANGER  STA 
CHCSTCB 

CMICB   UNIvCBSlTT  TABM 

CITBUS  HEIGHTS 

CLARKS  vALlET  ftJDO  BCH 

cleablake  highlands 
comas  s£t  1  nnc 

COLCmn  riSMCBICS  STA 
CBLfAX 

C0LCATC  PO^R  HOUSE 

CaLUM  3  SSW 
C061 

CORNING  hquCmTOn  ranch 


DRY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8  9 


1.03  .37 
.30  1.28 
I . 00  .57 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


75  2.' 
.93  S. 


.26  3.' 
.02  1. 

.OS  1.1 


.20     .02  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINI 
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IC  SISTION  INDEK 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


OANA  3  SE 

OnviS  2  USU  EXP  FARN 
OCER  COEER  FOREBftY 
DE  SABLA 
OMBIMS   1  S 

OObMICviLLE  RANGER  STA 
DUMHIGAN 

OUNSruiR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FOLSOH  0AM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GCORGETObn  RANGER  STA 
GIBSON  MUy  f«THCE  STA 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLCBRIGHT  OAn 
HAT  CHEEK   PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 

KELSCY  I  N 

KELSETVILLE 

KILARC  POUCR  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SPAULDINC 

LEESVILLC  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  USU 
mOEL  INE 
r«NZANITA  LAKE 

MAHKLEY  COVE 
MARrSVILLE 
rC  CLOUD 
niODLETOl^ 
niNERAL 

MOUNT  DANAHER 
MOUNT  SHASTA  WSO  CI 
NEVADA  CITY 
HICOLflUS  2 
ONO 

ORL  AND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  MOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  S 
PLACERVILLE 

PLACERvlLLE  IFG 

PORTOLA 

OUINCY 

RED  BLUFF   W58  AP 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

RE PRCS A 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SACRAPCNTO  WSO  AP 

SACRArCNTO  WSO  CI 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOIM  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  BANGER  STA/^ 

STONYFORD  COOLEy  RANCH 
STONYFORD  ranger  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAUBERRY  VALLEY 
TUIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  M 
VACAVILLE 
VINTQN 
VOLLrCRS 

VOL  TA  POICR  HOUSE 

kMlSKEYTOUN  RES 
UILL  lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

bOODLAND  1  kftW 


BOCA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

OONNER  i-CreRIAL  ST  PR 
DOYLE 

DOYLE  5  5SE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  CArC 

FORT  BIDkCLL 

GEM  LAKE 
rono  LAKE 
SAGEHCN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPOftT 

TAHOE  CITY 

TERMB 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

^NOCL  10  se 

ttfOOFORDS 


1     2  3 


DflY   OF  MONTH 


.40  1. 

.89  2.< 
.80  1.1 


-to  1 .. 
.32  1.1 

.as  4., 


1 . 

.  13 

.45  1. 


1.13  1 . 
1  .50 


1  .  05  2.1 
.61  .i 
.56  2. 


10 


1  1 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


. 12  2. 1( 
.10  1 .01 


19  20  21 

1.09  .00 
.06  1.14 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIfillON  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9    10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


fll «M0    1  N 
AfiQOrO  GRANDC 
ten  LOr«tlO  4 

QIC  SUB  STATC  PHQR 

BLACK  rouriTntn  2  &m 

CALAvCBAS  BCSCQvOIB 
C«RrCL  vBLLEr 
ChittenoCm  pass 

COOCKETT 
OAvENPOBT 
rOBT  OBD 
GCBBCR  (1A.-4CH 
GILBST 

GILQST  1^  ENC 
HALT  MOON  BAY 
HCBnANDCZ  3  NU 
MOLL  rSTtB  3 
nine  CITY 

(.AFAYtTTC   2  Htit 
LA  HOnOA 

LIVEHfWBE  COUNTY   F  D 
LOCKMOO  2  N 
LOS  GATOS 

LOS  GATOS  A  SU 
nABTINCZ   3  SSC 
rVMTINCZ  MATte  PLANT 
rOHTCQCr 
MBNTtOCY  FAA  AP 

MOBGAN  HILL   2  t 

noBoe  BAY  riee  dcpt 

nOBBQ  BAY  3  N 
nOUNT  DIABLO  N  CATC 
rtJUNT  MAnlLTON 

NACinitNTO  DAM 
NCIMBK 

OAKLAND  USO  AP 

OAKLAND  njSEun 

PAICINCS  OHdUALL  BANCN 


PALO  ALTO  J6. 
PALOnA 
PARKT ICLD 
PASO  BQBLCS 
PASO  ROBLtS  r 


MUSCUl 


I  AP 


PINNflCLCS  NAT  MONunENT 
PtSW  BEACH 
POINT  PICDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DCP 

PBItST  VftLLCY 

BEO«00  CITY 
RICHhDND 

SAINT  MWJrS  COLLEGE 
SAL INAS    3  C 
SAL INAS  TAA  AP 

SAL INAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN    CLEr«NTt  DAM 

S    f    RlCHf«ND  SUNSET 

SAN    FRANCISCO   WSO  AP 

SAN  FHONCISCO  M50  CI 
SAN  GREGOBIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SAMTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  hnOGABITA  2  SW 
SANTA  nRRGABtTA  BOOST 
SOL  EOAO 

SPBECKELS  HMY  BBIDGE 
UPB  SAN  LEANOBO  FILTCB 
UALNUT   CaCEK    4  C 
MATSOnviLLE  UATERMRKS 
h«OOSIOC  riBC  STA  1 

MIGHTS 


ANCI91A 

AHTIOCH  FIBBEBOABO  TX. 
ANTIOCM  PurWING  PL  3 
ASH  KWNTAIN 
AUBEBBY    1  NM 

BAKCRSflELO  WSO  AP 
BAICH  PQ^R  HOUSE 
BLACKkCiLS  CORNER  2i«<u 
9UTT0NUUL0W 
CALAVCBAS  BIG  TREES 

CA«>  PAROCC 

CASTLE   HOCK   RAO  LAO 

CATHCrS    VY    BULL    BUN  BH 

ChCRRT  valley  DAn 
COAL InGA 

COBCOBAN    IBBIC  DIST 
OCLAno 

OCl    PUCBTO  BOAO  CA»*> 
DCNAIR  3  NNC 
OUOlCrS 

tLtCTRA  PO^R  HOUSE 
ELL lOTT 

CXCMCOl/CB  BESCBvOlB 
riOOlCTOt*!  LTWCH  BAnCM 
FIVE  POINTS  »  SSW 

FRCSne  WSO  AP 

FBiAnr  coviamCNT  cat* 

ClENHVfLLE 

CBAflT  CAOvT 


i.es  .41 


.21      .16  .22 


SE.E  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8  9 


0  1  1 


3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


Honrotio 

METCM  HETCHT 
HUNTERS  OAn 
MUMTINGTOh  LftRE 

lORin 

I  ONE 

JOHNSONOALE 

KERL INGER 

KERN  RIVER  PH  no  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMftn  CITY 
HETTLEnftN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHWIN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  OET  DAM 

LOOGEPOLE 
LOO  I 

LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCM 
LOS  BANOS  DET  RESV 

mOERA 
MAN TEC A 
rtftfllCOPA 
rVlRlPOSA 
r«TMEB 

tCADOU  LAKE 

^CNOOTA  DAM 

fCRCED  riRE  STATI3M  2 

MODESTO 


NORTH  FORK.  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIWAY 

PINE   FLAT  DAM 
POHTERvILLC 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAR 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POtCR  HOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
SUTTER  HILL    RANGER  STA 
TEHflCHAPI 
TEJON  RANCHO 

THREE  flvflS  EOISON  PM  1 
TIGER  CREEK  PM 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUr*>ING  PLANT 
TURLOCK 

VISAL lA 
WALLACE    1  NNE 
MASCO 
bCSTHAVEN 
tCST  POINT 


DRAinACe  06 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  +46 

ALPINE 

AL  TADENA 

ANZA 

AVALOn  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUftJNT  PUPPING  Plant 
BEL  AIR  FC-lOA 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNCA  DAM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BUR6ANK  vAllCy  Pr«>  Pi.  T 
CACHUMA  LAKE 

CAf*>  HI  MILL  OPIDS  57E 
CAr»>0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSuORTm  FC24F 
CHULA  VISTA 

CLARCWNT  POrONA  COL 
CBLBYS  FC  93  D 
COQOftA 

COvJNA  TEf«>LE  FC  103  B 
CRYSTAt  LAKE  FC  203C 

CULVER  CITt 
CUYAMACA 

OESCANSO  HANGER  STA 
DOl*tEY  FD  FC)07C 
DRY  CANYOn  RESERVOIR 

EL   CAPITAfI  0AM 
ELSINOAC 

escoNoioa 
riLLrmc  1  mu 

rONTAftA  9  n 

rONTAHA  KAISER 
FULLEHTOM  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
CLCNDOeA  KST  FC  105 


UPPER  FC367 


.01      .61  .3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


1     2  3 


5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14 


15 


16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


HCnSHAU  DAM 
HOECCCS  FC  60  A 

lOYvLwiLD  r tee  ocPT 

JULIAN  UYTiOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRE5CEHTA  rc  251  B 
LACUNA  6EACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  PCSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B 
L0r<>ec 

LBftG  BEACH  U50  AP 
LOS  ALAMOS 
L05  AHGELES  WSO  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC   C TR 

LOS  PBIETOS  OANGEO  STA 

LVTLC  C8EEH   BANCEA  STA 

l-DOBPAB^ 

m  BALOY  FC  BM 

m  UILSON  2 

NEW  CUTAm  fIBE  STA 
NEkMALL  SOLEOAD  FC32CE 
nCWS>OBT  BEACH  HARBOB 
NIPOrO  2  NM 
OCt«NSIO€ 

ajAI 

PAC0ir»4  OArt  FC  33  A  E 
PALOmR  KT  OBSCRVATORT 
PAL  OS  vEROES  EST  rc430 

PASAOCNA 

PIEDRA  BLAMCA  GRO  STA 

piBu  2  esc 

PT  ABGUELLO  light  iT« 
POrfJNA  CAl    POL  T 

POUAV  vallCt 
BAMONA  FIBE  OEPT 
BEOL  ANOS 

BIVERSIOE  riRE  STA.  W3 
RIVERSIDE  CIT  CXP  STA 

SALSIPueOES  GAGING  STA 
SAN  BEBNABOINO  CO  hOSP 
SANDBEBG  PTL  FC1306 
SANDBERO  USO 
SAN  DIEGO  USO  AP 

SAN  OIMAS  FIBE  *«  rc95 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GAfiBICL  Dn  rC42SBE 
SAN  GABRIEL  FIBE  OEPT 
SAN  J AC  INTO 

SAN    NICOLAS  ISLAND 
SANTA    ANA    FIBE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA    MABIA    USO  AP 


lER 


SANTA  POniCA 
SANTA  PAULA 
SAUCUS  fM  PL    NO  I 
SOMIS    3  HU 
SUET  RANCH 

SUN  CITT 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTin    IRVINE  RANCH 

tuitchcll  dam 

UCLA 
UPLAND  3  N 

vALLET  CENTEB  2  NNE 
VAN  NurS  FC  ISA 
VENTURA 

VINCENT  riOE  STA  FC120 
VISTA  2  HNC 

UALNUT  PTL    STA  FC  I02C 
UABNER  SPBINGS 
iMITTiCtt  CTT  H  FC  )06C 
YOBBA  L INDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLET 
ftAKER 

e AOS TOW 

BEAurONT  I  E 

eCNTON    INSPECTION  STA 

BIG  PINES  PARK  FC  036 
BISHOP  CBEE«  INTAKE  2 
BISHOP  MSO  AP 

BL  TTME 

BLTTME   FAA  AIRPORT 
BOOBEGO  DESERT  PABk 
eOULEvASO  NO.  2 
BRA^CT  2  SM 
CALEIICO  2  NC 

DAGGETT  FAA  AIBPOBT 
DEATH  vAiLET 
DCCP  CANYON  lABOBATOBT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  FOUNTAIN 

Cl  CENTBO  2  SSW 

EL  niRAGE  FIELD 

FAiRrenT 

G6L0  ROCK  RANCH 

GOLOSTONE  ECHO  2 

HAIiCC 

MAYTIELO  PUW>lNC  PLANT 
NCSPCaiA 

|r«>CRIAi 

lr«>EBIAi    FAA  AP 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 


1  1 


DRILY  PRECIPITnTION 


STRT  ION 


I not PE HOC MCE 

irtOIO  U  S  DATE  GAROCfl 

IMYO^EBH 

INTOKCRfl  flRniTAGE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  r«EE  3  S 
KEE  RANCM 
LAi^E  ARROUHEAO 
LAKE  SAORinA 
LANCASTER  fSS/FAA 

rCCCA  FIRE  STATION 
niTCHELL  CAVERNS 
MBJAVC 

rOUNTAIN  PASS 

m  SAN  JACINTO  W  S  PR 

NEEDLES  TAA  AIRPORT 
NIL AND 

OCOTILLO  UCLLS 
OCOTILLO  2 
PALtOALE 

PALH  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSeuRG 
SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL    FAA  AC 
TRONA 

TVCNTYNIHE  PALMS 
vALYERtB  FIRE  STA  79 

VICTOOVILLE   PUr«>  PLANT 
WITE  MOUNTAIN  1 
hHITE  MOUNTAIN  2 
UILOROSE  RANGER  STA 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1( 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.24       C4  .Oi 


.44     .06  .OS 


.22      .54  .08 


.03     .22  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

o 

(Z 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(C 

m            m  m 

NORTH  CORSI 

ORRINnOE  01 

RLOERPOlNr 

NRX 
niN 

flNCHlN  PflC  UNION  COL 

MAX 
HIN 

60 
40 

ss 

46 

58 
36 

57 
38 

58 
41 

50 
43 

52 
44 

50 
43 

SI 
37 

50 
35 

56 

37 

59 
39 

45 
34 

55 
31 

51 
3S 

49 

35 

48 

37 

47 
34 

S2 
37 

SI 
30 

46 
34 

49 
34 

SO 
36 

51 
42 

57 
39 

52 
35 

51 
34 

5S 
33 

63 
40 

70 
47 

60 
SO 

53.6 
37.9 

BIG  BHR  RANGER  srOTION 

HBK 
HIN 

60 
40 

68 
36 

50 
38 

56 
44 

56 
44 

50 
38 

37 

57 
38 

60 
37 

59 
39 

50 
31 

63 
38 

48 

35 

49 
34 

39 
32 

40 

36 

48 

33 

48 
34 

3S 
32 

48 

33 

44 
34 

41 

35 

5S 
26 

56 
28 

S9 
26 

64 

2B 

74 

29 

68 
30 

63. S 
34. S 

BUTLER  VHLLET  RANCH 

MAX 
MIN 

71 
45 

58 
44 

55 
39 

63 
35 

64 

37 

52 
40 

62 
45 

58 
46 

48 
40 

55 
40 

54 
34 

57 
36 

57 
38 

47 

33 

56 
34 

48 

35 

51 
38 

52 
43 

SS 
44 

S3 
34 

49 

35 

44 

35 

53 
40 

53 
41 

55 
43 

53 
27 

S3 
29 

S9 
28 

61 
29 

70 
32 

55 
32 

ss.s 

37.1 

CALLBMBN 

MAX 
MIN 

59 
42 

54 

38 

50 
28 

59 
30 

59 
27 

54 

38 

50 
37 

52 

37 

47 

30 

51 
35 

46 

31 

53 

25 

53 
32 

54 

28 

S2 
33 

43 

26 

43 
34 

49 

35 

47 

34 

43 

27 

42 

30 

47 

27 

49 

31 

49 

35 

45 

33 

42 

22 

43 

27 

46 

19 

62 
26 

62 
29 

64 

29 

SO.  3 
30.8 

CECILVILLE  S  SE 

MAX 
MIN 

54 
34 

50 
32 

48 

32 

40 

28 

54 

26 

SB 
26 

4S 

28 

43 

28 

44 

31 

43 

33 

40 

26 

38 
26 

33 
26 

38 
28 

36 
30 

39 
31 

44 

19 

41 

19 

48 

21 

59 
24 

68 
28 

67 
31 

46.8 
27.7 

CLOVEROflLE  3  SSE 

MAX 
MIN 

73 
45 

56 
50 

62 
42 

72 
43 

68 
44 

53 
46 

57 
47 

56 
43 

58 
45 

58 
43 

58 
42 

66 
40 

65 
40 

48 

36 

55 
37 

SS 
36 

S4 

36 

S3 
42 

59 
48 

57 
38 

5S 
39 

52 
38 

SS 
40 

52 
42 

SS 
46 

60 
34 

58 
37 

64 

38 

62 
39 

79 
40 

72 
41 

59.6 
41  .2 

covelo 

MAX 
MIN 

se 

42 

59 
43 

64 

32 

69 

33 

53 
44 

59 
44 

54 
42 

57 
42 

54 

37 

57 
36 

63 
32 

63 
33 

49 

37 

53 
28 

54 
34 

57 
31 

43 

32 

58 
41 

54 

43 

40 

31 

52 
29 

4S 
34 

48 
34 

SS 
38 

5S 
28 

64 

28 

79 
26 

7! 
32 

59 
38 

56.8 
35.3 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

58 
42 

62 
4S 

62 
41 

60 
45 

61 
50 

55 
38 

55 
42 

52 
37 

51 
37 

52 
41 

51 
34 

51 
48 

52 
43 

SO 
37 

50 
40 

54 
40 

53 
44 

SI 
34 

SB 
3S 

S9 
41 

61 
40 

OUTTONS  lrnoing 

MAX 
MIN 

72 
46 

58 

51 

62 
41 

70 
42 

65 
43 

55 
49 

63 
50 

62 
51 

60 
45 

56 
44 

54 
43 

66 
40 

59 
40 

50 
37 

58 
38 

S3 
38 

56 
42 

56 
44 

61 
51 

59 
37 

57 
39 

52 
38 

56 
43 

57 
46 

52 
47 

64 

37 

60 
38 

59 
40 

S9 
43 

71 
41 

65 
40 

59.6 
42.7 

ELK  VBLLEr 

MAX 
MIN 

55 
40 

48 

39 

51 
35 

54 

31 

54 

26 

58 
37 

61 
38 

49 

38 

50 
28 

SI 
33 

SO 
31 

54 

23 

47 

29 

SB 
20 

49 

29 

42 

28 

49 

28 

50 
38 

45 

29 

43 

28 

41 

28 

45 

30 

48 

31 

49 

28 

49 
24 

SI 
23 

56 
25 

67 
24 

SB 
24 

SO 
24 

SI  .1 
29.6 

EUREKB  HSO  CI 

MAX 
MIN 

59 
49 

56 
49 

55 
41 

56 
43 

51 
46 

57 
47 

61 
47 

52 
44 

54 

41 

SI 
42 

SI 
44 

51 
45 

49 

39 

50 
37 

49 

41 

51 
38 

S4 
43 

S6 
49 

51 
40 

49 

37 

47 

38 

53 
4  1 

54 
44 

56 
45 

50 
46 

49 
40 

SI 
40 

52 
37 

SS 
39 

SI 
45 

48 
44 

S2.S 
42.6 

FOREST  OLEN 

MAX 
MIN 

60 
33 

53 
37 

52 
36 

56 
32 

64 
34 

50 
35 

52 
39 

49 

33 

49 

32 

51 
32 

56 
33 

55 
33 

43 

28 

SI 
31 

42 

30 

42 

31 

46 

32 

48 

37 

45 
30 

45 

32 

35 
29 

42 

32 

43 

33 

52 
34 

49 

25 

SO 
26 

S3 
27 

60 
26 

68 

29 

68 

25 

51  .0 
31  .6 

FORI  BRAGG 

MAX 
MIN 

61 
46 

58 
48 

62 
42 

61 
42 

57 
43 

58 
47 

62 
48 

59 
48 

52 
40 

56 
40 

57 
42 

57 
37 

57 
37 

S3 
34 

56 
34 

52 
37 

57 
38 

54 
45 

58 
46 

56 
35 

S3 
36 

51 
39 

54 

43 

52 
44 

55 
46 

54 
41 

52 
42 

57 
31 

59 
34 

63 
38 

59 
38 

56. 5 
40.7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

61 
30 

52 
32 

63 
27 

56 
28 

58 
40 

54 

30 

52 
32 

54 
24 

42 

23 

55 
24 

37 
33 

40 
34 

47 

25 

43 

27 

20 

50 

43 

32 

40 

19 

41 

22 

43 

21 

66 
24 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

59 
47 

59 

50 

61 
42 

54 
45 

59 
48 

59 
47 

59 
51 

56 
50 

55 
45 

59 
41 

60 
42 

55 
39 

53 
39 

54 
45 

50 
47 

53 
40 

52 
41 

S3 
49 

SS 
SO 

S2 
39 

SI 
42 

S4 

40 

52 
42 

S3 
47 

SS 
47 

S4 
40 

55 
42 

59 
39 

63 
40 

64 
42 

56 
43 

55.9 
43.9 

CRATON 

MAX 
MIN 

72 
44 

55 
49 

66 
37 

71 
36 

6S 
41 

55 
44 

62 
48 

58 
51 

63 
43 

60 
43 

S7 
41 

70 
34 

63 
34 

S3 
32 

62 
33 

S3 
34 

58 
36 

50 
40 

56 
50 

62 
36 

61 
37 

52 
37 

60 
38 

57 
39 

56 
45 

65 
35 

61 
34 

62 
34 

62 
38 

74 

36 

67 
36 

60.9 
39.2 

MAPPT  CAtlP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

54 

39 

55 
41 

61 
41 

62 
41 

69 
38 

61 
38 

62 
40 

61 
42 

55 
37 

60 
35 

63 
32 

60 
33 

52 
31 

52 

31 

55 
32 

52 
31 

55 
32 

35 
32 

37 
33 

48 

31 

48 

32 

47 

32 

47 

32 

47 

32 

43 

32 

SI 
27 

SS 
28 

55 
27 

66 
27 

76 
27 

76 
27 

SS.S 
33.3 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

63 

so 

65 
51 

75 
41 

69 
44 

54 
48 

61 
49 

SB 
52 

60 
51 

61 
45 

59 
44 

72 
44 

67 
38 

59 
41 

65 
34 

56 
41 

59 
33 

53 
40 

59 
51 

62 
52 

60 
40 

52 
40 

60 
38 

58 
42 

S7 
48 

66 
48 

63 
39 

65 
41 

66 
42 

80 
39 

73 
41 

68 
46 

62.7 
43.6 

HILTS 

MAX 
MIN 

SB 
33 

54 
34 

52 
29 

63 
31 

SB 
26 

SS 
38 

S3 
37 

53 
38 

50 
32 

51 
35 

46 

30 

52 
23 

51 
32 

51 
24 

51 
29 

44 

25 

42 

32 

39 
32 

43 

30 

43 

22 

40 

28 

44 

23 

42 

29 

42 

31 

37 
32 

38 
24 

47 

17 

45 

26 

67 
2S 

62 
27 

51 
28 

49.2 

29.1 

MOOPR 

MAX 
MIN 

67 
47 

55 
47 

56 
4S 

60 
43 

64 
42 

49 
43 

67 
45 

59 
46 

52 
40 

57 
41 

58 
36 

61 
36 

60 
39 

50 
34 

61 
38 

45 

35 

50 
38 

45 

38 

53 
44 

53 
35 

51 
35 

43 
34 

47 

39 

48 
40 

49 

39 

56 
29 

56 
29 

62 
27 

66 
29 

75 
29 

65 
35 

56.1 
38.0 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

68 
49 

62 
SO 

66 
40 

66 
43 

61 
46 

60 
47 

60 
52 

63 
50 

61 
44 

59 
45 

69 
46 

67 
39 

60 
37 

62 
35 

60 
42 

60 
38 

56 
39 

58 
50 

61 
50 

60 
39 

57 
39 

60 
40 

61 
43 

58 
49 

63 
43 

62 
39 

53 
40 

60 
40 

70 
35 

70 
39 

70 
41 

62.4 
42.9 

KLBnBTH 

MAX 
MIN 

57 
47 

57 
47 

57 
37 

61 
41 

58 
39 

59 
45 

63 
44 

S3 
44 

55 
38 

54 

39 

56 
34 

54 

35 

54 

38 

53 
30 

48 

37 

51 
33 

53 
39 

55 
43 

51 
43 

52 
34 

48 

38 

53 
35 

50 
40 

S3 
45 

S6 
36 

52 
30 

59 
34 

63 
29 

63 
35 

59 
38 

55 
31 

SS.2 
38.0 

LBVB  BEOS  NBT  NONUMENT 

MAX 
MIN 

51 
36 

50 
30 

46 

22 

47 
24 

53 
33 

48 

26 

41 

33 

49 

28 

43 

28 

42 

23 

41 

18 

46 

23 

38 
20 

38 
24 

37 
22 

39 
25 

41 

25 

47 

16 

34 

23 

32 
16 

38 
23 

38 
27 

44 

27 

34 
14 

34 

22 

31 
10 

41 

17 

56 
32 

55 
22 

42.6 
23.8 

nOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

52 
36 

46 
34 

40 

26 

44 

27 

SB 
22 

51 
34 

45 

37 

47 

30 

43 

32 

40 

30 

43 

2S 

42 

20 

47 

27 

31 
20 

40 

25 

34 

19 

36 
23 

44 

31 

49 

31 

43 

22 

38 
27 

33 
23 

34 

25 

41 

29 

44 

28 

33 
20 

35 
23 

37 
15 

59 
25 

50 
25 

59 
22 

43.2 
26.2 

NAPA  STATE  HOSPl TAL 

MAX 
MIN 

72 
45 

64 

S2 

72 
40 

72 
42 

SB 
48 

64 
49 

64 

SI 

63 
50 

59 
44 

59 
43 

72 
41 

6S 
36 

59 
40 

60 
35 

59 
44 

S7 
37 

SS 
41 

63 
51 

62 
SI 

60 
36 

56 
41 

59 
40 

59 
41 

57 
48 

68 
46 

63 
40 

60 
36 

60 
42 

76 
41 

69 
40 

70 
4  1 

63.1 
43.0 

ORIC"  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

62 
46 

62 
45 

63 
39 

63 
43 

62 
40 

62 
45 

62 
45 

54 
43 

54 
40 

55 
39 

54 
34 

53 
33 

52 
38 

53 
28 

50 
36 

52 
34 

51 
39 

55 
44 

52 
42 

52 
35 

S2 
34 

52 
34 

51 
41 

50 
45 

55 
38 

52 
29 

56 
31 

62 
28 

67 
28 

60 
30 

59 
31 

56.1 
37.3 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

64 
4S 

55 
45 

61 
41 

65 
42 

65 
42 

66 
45 

64 
45 

55 
47 

57 
40 

60 
40 

63 
37 

62 
39 

54 
40 

63 
33 

52 
34 

50 
32 

49 

35 

51 
42 

50 
36 

49 

32 

SO 
32 

49 

38 

47 
41 

55 
39 

57 
29 

60 
32 

65 
28 

78 
32 

75 
3S 

63 
34 

SB. 5 
37.8 

PETALUP1A  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

68 

so 

64 

SO 

70 
39 

69 
43 

62 
49 

63 
49 

62 
52 

61 
S2 

60 
46 

56 
44 

67 
42 

63 
38 

61 
41 

61 
35 

60 
44 

56 
37 

SS 
41 

61 
51 

62 
SI 

57 
37 

54 
41 

57 
38 

58 
44 

58 
48 

65 
40 

62 
38 

63 
39 

62 

41 

70 
36 

68 
38 

6S 

44 

61  .9 
43.2 

POINT  BRENB 

MAX 
MIN 

61 
47 

56 
49 

61 
36 

65 
39 

60 
44 

60 
46 

62 
51 

55 
49 

63 
45 

57 
36 

55 
40 

57 
41 

59 
39 

56 
40 

54 

38 

55 
36 

56 
38 

53 
48 

SS 
48 

S7 
34 

54 

35 

SI 
39 

58 
44 

53 
47 

55 
45 

54 
40 

S3 
41 

55 
27 

60 
32 

66 
36 

63 
43 

57.4 
41  .1 

POTTER  VBLLET  PH 

MAX 
MIN 

70 
47 

61 
45 

72 
36 

69 
37 

60 
46 

55 
44 

56 
38 

54 
48 

55 
41 

S3 
40 

65 
32 

47 
38 

65 
30 

47 
40 

SO 
32 

46 

37 

57 
40 

57 
46 

54 

30 

45 

36 

SO 
32 

SO 
37 

49 
40 

60 
42 

58 
30 

65 
32 

64 
40 

79 
30 

75 
38 

75 
35 

58.8 
38.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

niN 

68 
47 

57 
47 

55 
43 

60 
41 

63 
42 

S3 
42 

61 
42 

53 
47 

SO 
41 

54 
40 

55 
39 

58 
40 

60 
38 

59 
35 

60 
35 

47 

3S 

52 
36 

52 
35 

S3 
37 

53 
36 

51 
35 

46 

36 

52 
39 

48 
42 

53 
42 

52 
32 

55 
32 

61 
31 

64 

31 

76 
34 

61 
39 

56.2 
38.4 

SAINT  HELENA 

MAI 
MIN 

66 
4S 

63 
50 

74 

37 

69 
39 

55 
47 

60 
47 

59 
48 

SB 

50 

60 
42 

57 
42 

69 
39 

65 
34 

54 
40 

53 
41 

64 

35 

56 
33 

52 
38 

SB 
49 

60 

51 

59 
34 

51 
37 

57 
38 

57 
41 

56 
47 

64 
46 

61 
36 

SB 
36 

SB 
39 

78 
42 

71 
37 

69 
38 

61  .0 
41  .2 

SAN  RBFBEL 

MAX 
MIN 

71 

so 

62 
52 

68 
44 

67 
47 

62 
49 

63 
49 

61 
54 

59 

52 

65 
47 

58 
46 

67 
47 

62 
42 

60 
39 

63 
36 

61 
47 

54 

38 

56 
39 

60 
52 

59 
51 

58 
42 

54 
42 

S4 
42 

57 
4S 

59 
45 

59 
48 

S8 
42 

62 
43 

61 
42 

73 
41 

71 
44 

69 
37 

61  .7 
45.0 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

72 
49 

63 
SI 

72 
18 

70 
42 

59 
49 

61 
43 

60 
SI 

64 

51 

60 
43 

S7 
41 

71 
39 

66 
37 

61 
41 

62 
34 

60 
41 

59 
34 

55 
40 

59 
SO 

62 
SO 

58 
35 

56 
39 

60 
36 

57 
41 

56 
47 

65 
45 

62 
36 

63 
36 

62 
43 

74 
48 

70 
39 

69 
41 

62.7 
42.3 

SRHTERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

65 
38 

48 
40 

SO 
33 

60 
30 

63 
30 

49 

31 

SB 
3B 

57 
3B 

48 

35 

S2 
36 

S4 

36 

58 
30 

58 
34 

53 
33 

61 
33 

38 
32 

46 

33 

36 
32 

38 
34 

35 
31 

44 

30 

39 
30 

4S 

32 

42 

33 

43 

32 

48 

23 

52 
23 

51 
27 

57 
28 

71 
30 

69 
28 

51  .2 
32.1 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

70 
S2 

S6 
48 

56 
44 

62 
44 

61 
4S 

S3 
47 

6S 
48 

57 
47 

48 
41 

SS 
41 

S3 
43 

52 
45 

54 

38 

48 

39 

SI 
39 

49 

37 

SS 
38 

56 
44 

58 
45 

S3 
37 

SI 
37 

46 

38 

55 
42 

52 
42 

57 
45 

50 
40 

50 
41 

54 

32 

S6 
35 

63 
38 

51 
42 

54.7 
41  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INOEX 


1  3 


DAILY  TEMPERATURES 


CHLIFORNIB 
MARCH 


STRT  ION 

DAY   OF  MONTH 

cr 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

uj 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

2  3 

24 

25 

cr 

SHELTER  COVE  BVIBTION 

MAX 

58 

54 

59 

57 

57 

57 

57 

52 

52 

55 

57 

56 

52 

55 

52 

50 

50 

52 

55 

51 

50 

53 

51 

52 

53 

S3 

56 

SB 

69 

65 

60 

55.1 

niN 

47 

46 

47 

47 

45 

48 

48 

4e 

40 

40 

45 

44 

39 

43 

43 

39 

44 

46 

44 

37 

4  1 

39 

43 

46 

45 

39 

41 

40 

42 

39 

4  1 

43.0 

SONanfl 

HAX 

74 

67 

71 

73 

6B 

60 

64 

62 

58 

57 

72 

67 

66 

61 

60 

57 

57 

60 

60 

61 

56 

59 

59 

57 

66 

67 

66 

65 

78 

74 

72 

64.4 

MIN 

46 

47 

36 

39 

47 

47 

49 

56 

41 

41 

39 

34 

39 

32 

42 

33 

39 

50 

51 

37 

37 

39 

4  I 

48 

47 

36 

39 

40 

46 

37 

37 

41.6 

fRINITY  RIVER  HBTCH 

HBX 

S2 

56 

55 

56 

65 

48 

52 

52 

54 

50 

S3 

57 

57 

43 

59 

43 

46 

35 

38 

48 

47 

36 

46 

45 

43 

49 

52 

52 

56 

71 

71 

51  .5 

HIN 

44 

42 

38 

36 

35 

37 

45 

42 

35 

37 

36 

31 

34 

32 

37 

32 

32 

31 

32 

26 

27 

3  1 

3  1 

32 

34 

23 

27 

31 

26 

29 

28 

33  .3 

TULELfiXE 

HAX 

54 

51 

50 

SB 

59 

52 

51 

49 

47 

45 

44 

47 

46 

SO 

50 

41 

42 

53 

46 

40 

40 

39 

39 

44 

42 

39 

40 

44 

60 

61 

52 

47.6 

(1IN 

37 

34 

28 

28 

25 

33 

34 

36 

30 

31 

29 

19 

25 

25 

31 

25 

28 

33 

32 

16 

27 

1 9 

23 

3 1 

3 1 

1  8 

24 

1  5 

1  7 

24 

23 

26  .8 

UKIRH 

MAX 

69 

63 

70 

70 

64 

56 

57 

55 

56 

57 

65 

63 

58 

65 

SB 

52 

53 

57 

56 

55 

66 

54 

52 

54 

63 

58 

53 

65 

78 

75 

64 

60.7 

HIN 

49 

48 

38 

39 

47 

47 

50 

49 

44 

43 

39 

35 

41 

32 

40 

36 

39 

38 

48 

33 

39 

38 

42 

45 

33 

36 

34 

32 

32 

4  1 

40  .  4 

HHRM  SPRINGS  OBN 

MBX 

71 

72 

66 

53 

58 

59 

56 

67 

63 

51 

62 

S3 

58 

59 

57 

57 

56 

60 

58 

62 

73 

45 

MIN 

43 

37 

39 

44 

34 

39 

40 

38 

38 

30 

27 

41 

48 

37 

36 

30 

47 

33 

37 

35 

MEBVERVILLE  RBNGER  SIB 

MBX 

54 

53 

64 

58 

66 

49 

53 

52 

51 

54 

54 

59 

57 

41 

S2 

44 

SO 

35 

41 

48 

46 

44 

49 

49 

47 

55 

54 

52 

60 

65 

72 

52.9 

MIN 

42 

38 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

36 

35 

33 

33 

29 

26 

32 

32 

26 

30 

31 

22 

29 

30 

29 

29 

32 

18 

21 

20 

26 

25 

23 

29  .6 

HEED  FIRE  OEPflRTMENT 

MBX 

57 

48 

50 

47 

58 

57 

51 

43 

51 

48 

47 

44 

51 

37 

46 

37 

42 

39 

45 

49 

4  I 

32 

44 

44 

45 

35 

36 

41 

46 

59 

56 

46.1 

MIN 

36 

27 

26 

30 

29 

35 

37 

37 

33 

33 

26 

22 

21 

27 

30 

25 

23 

26 

30 

I  9 

1  9 

26 

29 

34 

30 

25 

26 

24 

24 

30 

27 

28.1 

HILLITS  1  HE 

MAX 

67 

56 

67 

68 

67 

54 

55 

53 

52 

53 

61 

SB 

57 

59 

56 

48 

51 

54 

SI 

SO 

50 

47 

46 

51 

55 

54 

59 

60 

74 

72 

66 

57.2 

MIN 

46 

45 

37 

37 

45 

44 

44 

47 

38 

37 

35 

32 

36 

28 

40 

33 

36 

48 

4  I 

32 

34 

33 

39 

4  I 

29 

32 

26 

30 

35 

37 

37.5 

HILLOH  CREEK   1  NH 

MAX 

69 

59 

64 

48 

64 

56 

60 

61 

59 

52 

60 

46 

60 

45 

50 

51 

53 

44 

48 

47 

48 

59 

59 

58 

60 

70 

61 

55.9 

MIN 

39 

37 

36 

32 

40 

34 

33 

30 

32 

28 

38 

28 

29 

3 1 

32 

30 

3 1 

27 

33 

36 

23 

24 

22 

28 

32 

24 

31  .2 

rREKB 

MBX 

61 

54 

56 

51 

62 

56 

55 

52 

58 

54 

53 

53 

53 

44 

S2 

50 

48 

38 

44 

49 

42 

39 

49 

46 

46 

40 

45 

43 

50 

66 

58 

50.5 

K                 ■  ■ 

MIN 

37 

35 

30 

33 

28 

28 

39 

38 

35 

32 

29 

25 

26 

24 

25 

29 

30 

32 

31 

25 

27 

22 

31 

30 

34 

26 

27 

26 

26 

29 

26 

29.6 

SflCRBMENTO 

ORB  IMAGE  02 

BOIN  RANGER  STATION 

MAX 

49 

50 

53 

54 

SO 

56 

55 

44 

42 

37 

38 

39 

40 

37 

38 

39 

50 

61 

58 

MIN 

32 

33 

28 

29 

28 

3D 

36 

35 

31 

29 

30 

20 

28 

24 

24 

26 

38 

34 

26 

27 

1  1 

27 

30 

31 

19 

23 

16 

36 

19 

25 

27  .5 

BLTURBS  RANGER  STATION 

MAX 

54 

51 

S3 

57 

56 

51 

45 

46 

50 

45 

42 

40 

47 

41 

48 

38 

40 

40 

56 

43 

40 

31 

33 

36 

42 

35 

36 

32 

35 

50 

56 

44.2 

MIN 

33 

32 

24 

23 

21 

23 

26 

29 

30 

29 

29 

14 

20 

22 

26 

28 

25 

29 

34 

24 

28 

26 

27 

2  1 

3D 

16 

19 

15 

20 

22 

16 

24.6 

AUBURN 

MAX 

72 

54 

64 

67 

68 

53 

55 

52 

55 

55 

55 

63 

60 

44 

50 

48 

S3 

S3 

63 

53 

51 

45 

51 

55 

53 

59 

57 

55 

59 

70 

69 

56.8 

MIN 

46 

45 

40 

40 

45 

46 

46 

47 

42 

40 

40 

38 

37 

33 

33 

36 

37 

40 

48 

38 

38 

36 

37 

40 

45 

35 

33 

32 

32 

39 

40 

39.5 

AUBURN  OAn  PROJECT 

MAX 

70 

55 

61 

64 

64 

53 

55 

52 

55 

54 

52 

61 

57 

45 

47 

47 

51 

51 

60 

52 

53 

45 

50 

54 

54 

57 

54 

S3 

57 

69 

64 

55.4 

MIN 

42 

44 

39 

37 

41 

45 

45 

46 

41 

36 

39 

34 

36 

31 

35 

36 

36 

39 

46 

35 

36 

35 

35 

37 

42 

32 

29 

26 

33 

37 

40 

37.7 

BLUE  CANTON  HSO  AP 

MAX 

48 

44 

61 

S3 

42 

41 

42 

36 

34 

36 

43 

40 

34 

43 

33 

29 

31 

40 

39 

36 

29 

29 

35 

40 

37 

34 

32 

39 

52 

54 

45 

39.7 

MIN 

32 

32 

38 

36 

33 

30 

33 

31 

29 

28 

3D 

29 

25 

24 

28 

24 

25 

31 

29 

27 

25 

24 

27 

32 

1  9 

IB 

19 

18 

29 

39 

28 

28.2 

BOHHBN  Ofln 

MBX 

54 

S3 

62 

60 

51 

38 

49 

38 

37 

41 

39 

45 

42 

48 

46 

35 

31 

41 

40 

39 

35 

29 

36 

40 

41 

40 

30 

32 

47 

57 

55 

43.0 

MIN 

32 

32 

27 

29 

35 

32 

32 

31 

29 

26 

28 

17 

28 

22 

24 

22 

23 

28 

33 

23 

23 

22 

25 

30 

31 

16 

20 

12 

25 

32 

29 

26.4 

BRBNNBN  ISLAND 

MAX 

72 

63 

66 

67 

70 

61 

64 

62 

63 

59 

55 

65 

65 

50 

58 

58 

57 

SB 

66 

61 

59 

53 

57 

61 

63 

62 

58 

58 

69 

75 

61  .8 

MIN 

46 

43 

40 

39 

41 

45 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

42 

36 

36 

36 

40 

42 

45 

37 

40 

38 

42 

44 

46 

39 

40 

34 

40 

35 

42 

41  .0 

BROOKS  FARNHAn  RANCH 

MAX 

71 

61 

66 

70 

68 

54 

65 

60 

61 

60 

57 

65 

64 

49 

61 

S3 

56 

54 

60 

61 

51 

58 

57 

63 

58 

57 

72 

72 

60.9 

MIN 

48 

50 

36 

37 

47 

48 

50 

49 

42 

43 

39 

36 

42 

36 

42 

40 

45 

45 

52 

35 

37 

42 

46 

37 

35 

36 

36 

44 

42.1 

BURNET 

MAX 

64 

60 

54 

54 

59 

52 

S3 

53 

58 

47 

50 

50 

50 

43 

56 

46 

43 

44 

S3 

48 

46 

34 

40 

41 

51 

48 

45 

41 

45 

63 

65 

50.2 

MIN 

28 

42 

26 

25 

25 

38 

35 

38 

36 

32 

31 

16 

32 

16 

30 

27 

30 

34 

40 

26 

27 

26 

31 

35 

36 

20 

23 

23 

24 

24 

24 

29.1 

CANTON  DBI1 

MAX 

49 

45 

46 

45 

53 

43 

42 

43 

41 

42 

43 

43 

47 

42 

45 

40 

36 

39 

40 

43 

41 

39 

40 

39 

35 

36 

36 

49 

55 

56 

43.1 

MIN 

29 

32 

26 

25 

29 

32 

32 

31 

32 

29 

29 

18 

28 

26 

29 

22 

27 

32 

32 

26 

24 

25 

32 

32 

19 

23 

16 

19 

25 

26 

27.0 

CHESTER 

MBX 

55 

42 

48 

54 

51 

46 

43 

44 

42 

41 

47 

49 

45 

48 

47 

36 

36 

40 

43 

44 

39 

36 

39 

42 

41 

41 

38 

39 

55 

62 

53 

44  .8 

MIN 

3D 

26 

21 

20 

28 

33 

32 

32 

31 

29 

29 

15 

14 

17 

25 

21 

26 

32 

32 

28 

24 

24 

21 

31 

32 

IS 

14 

15 

20 

22 

25 

24  .5 

CHICO  UNIVERSITY  FBRH 

MAX 

70 

60 

64 

69 

69 

61 

59 

56 

58 

54 

SS 

65 

60 

47 

62 

51 

56 

57 

62 

60 

56 

46 

SB 

57 

SS 

59 

57 

58 

60 

73 

70 

59.5 

MIN 

45 

50 

40 

39 

42 

49 

49 

46 

44 

42 

44 

33 

38 

37 

39 

40 

42 

43 

51 

40 

40 

41 

38 

41 

49 

34 

31 

31 

32 

4  1 

46 

41  .3 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

71 

58 

59 

66 

67 

51 

54 

57 

55 

54 

54 

64 

62 

45 

63 

48 

51 

49 

58 

55 

53 

47 

48 

49 

53 

50 

SS 

54 

55 

73 

75 

56  .9 

MIN 

40 

42 

3D 

31 

33 

44 

44 

46 

41 

39 

36 

29 

30 

30 

34 

34 

34 

39 

45 

37 

36 

36 

37 

40 

43 

^9 

29 

32 

35 

34 

36 

36.3 

COLFflX 

MBX 

63 

SB 

68 

67 

66 

51 

51 

53 

51 

49 

61 

61 

55 

50 

51 

43 

48 

58 

58 

52 

51 

44 

SO 

49 

S3 

S3 

51 

SS 

59 

71 

65 

55.6 

MIN 

47 

41 

38 

43 

44 

41 

42 

38 

35 

34 

37 

34 

31 

28 

35 

33 

33 

35 

42 

33 

32 

30 

33 

37 

36 

21 

24 

27 

36 

38 

30 

35.1 

COLUSB  2  SSH 

MAX 

69 

65 

66 

67 

67 

60 

61 

62 

61 

57 

62 

62 

61 

59 

59 

58 

58 

63 

62 

61 

57 

59 

58 

57 

59 

SB 

57 

57 

70 

71 

68 

61  .6 

MIN 

46 

47 

41 

38 

49 

49 

47 

49 

45 

45 

40 

37 

42 

38 

43 

39 

42 

48 

49 

39 

42 

37 

40 

47 

41 

36 

36 

26 

40 

36 

42 

41  .9 

DBVIS  2  HSH  EXP  FBRH 

MAX 

71 

58 

68 

66 

69 

55 

61 

60 

61 

61 

56 

65 

66 

47 

57 

53 

56 

53 

64 

62 

57 

50 

60 

56 

57 

58 

59 

59 

58 

70 

69 

60.2 

MIN 

47 

45 

39 

39 

49 

47 

S2 

49 

43 

45 

42 

37 

42 

39 

40 

37 

40 

46 

51 

35 

39 

39 

41 

47 

46 

39 

38 

35 

42 

38 

45 

42.4 

DEER  CREEK  FOREBBY 

MAX 

62 

S3 

53 

62 

59 

43 

44 

38 

40 

40 

43 

48 

49 

34 

49 

40 

40 

35 

45 

40 

43 

32 

34 

39 

42 

43 

39 

36 

40 

60 

60 

44  .7 

MIN 

3B 

33 

33 

38 

36 

33 

34 

31 

30 

26 

29 

28 

26 

22 

26 

25 

26 

25 

33 

30 

25 

24 

26 

31 

32 

19 

17 

IB 

25 

36 

31 

26. 7 

DE  SBBLA 

MAX 

62 

51 

65 

65 

60 

46 

48 

46 

46 

46 

58 

59 

48 

55 

S3 

43 

43 

45 

47 

47 

45 

44 

45 

43 

48 

50 

50 

S3 

66 

68 

62 

SI  .8 

HIN 

41 

41 

31 

31 

40 

40 

41 

40 

33 

32 

34 

29 

37 

30 

34 

32 

31 

35 

43 

30 

29 

30 

30 

33 

39 

26 

27 

25 

29 

37 

33 

33.6 

DOBBINS  1  S 

MAX 

65 

60 

66 

65 

60 

52 

53 

53 

52 

52 

62 

59 

55 

55 

49 

51 

46 

57 

60 

53 

46 

49 

54 

51 

56 

54 

55 

70 

61 

56.0 

MIN 

39 

44 

32 

37 

45 

45 

47 

45 

42 

37 

38 

30 

31 

32 

39 

36 

35 

42 

46 

37 

33 

36 

34 

41 

42 

29 

25 

31 

36 

37.4 

OOHNIEVILLE  RANGER  STA 

MBX 

66 

61 

63 

49 

47 

45 

SO 

SS 

53 

41 

52 

36 

46 

46 

47 

44 

44 

47 

46 

41 

68 

niN 

28 

29 

29 

37 

32 

31 

35 

25 

26 

30 

30 

31 

33 

34 

30 

31 

33 

28 

23 

21 

28 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

67 

60 

64 

62 

65 

53 

55 

58 

56 

55 

55 

61 

59 

45 

62 

51 

SS 

52 

59 

57 

54 

44 

53 

52 

58 

SB 

53 

53 

54 

70 

66 

57.0 

HIN 

40 

47 

33 

33 

36 

46 

46 

48 

42 

38 

38 

33 

34 

37 

37 

37 

40 

41 

50 

35 

35 

36 

39 

43 

45 

33 

32 

35 

37 

38 

43 

39.0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

70 

56 

65 

68 

62 

54 

64 

64 

63 

60 

54 

69 

64 

51 

60 

52 

56 

56 

65 

62 

59 

SO 

59 

59 

58 

65 

60 

59 

56 

64 

70 

60-6 

MIN 

47 

SO 

40 

40 

41 

48 

SI 

SO 

44 

44 

43 

38 

37 

38 

39 

40 

43 

46 

53 

39 

4  1 

41 

43 

46 

47 

42 

42 

42 

41 

39 

40 

43.1 

F OLSON  DBH 

MAX 

72 

se 

66 

66 

67 

55 

60 

57 

60 

S7 

58 

65 

62 

52 

SO 

52 

61 

55 

63 

57 

58 

49 

55 

57 

56 

61 

58 

58 

6C 

70 

70 

59.5 

HIN 

47 

47 

44 

45 

48 

48 

51 

48 

44 

43 

43 

40 

42 

32 

36 

38 

39 

45 

49 

36 

38 

39 

39 

42 

47 

36 

35 

31 

31 

37 

44 

41  .6 

GEORCETOMN  RBNGER  STA 

MAX 

67 

65 

65 

50 

47 

48 

45 

56 

54 

37 

46 

44 

SS 

45 

46 

45 

47 

46 

47 

45 

66 

MIN 

37 

42 

42 

40 

40 

32 

34 

32 

33 

26 

30 

33 

40 

33 

31 

31 

31 

23 

25 

28 

31 

CRASS  VALLEY  NO.  2 

MAX 

69 

59 

57 

68 

64 

52 

50 

46 

51 

47 

51 

59 

55 

39 

53 

4  I 

46 

44 

54 

47 

50 

39 

43 

49 

49 

52 

49 

47 

S3 

66 

65 

52. 1 

MIN 

39 

44 

33 

34 

36 

42 

42 

40 

38 

35 

36 

30 

31 

29 

32 

34 

34 

36 

40 

34 

32 

33 

33 

35 

42 

33 

26 

25 

29 

33 

35 

34.7 

GRI22LY   ISLAND  REFUGE 

MAX 

HIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
1  4 


DRILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

CX 

MflRRISON  CULCM  RS 

MBX 
MIN 

64 

26 

59 
26 

52 
35 

45 

3B 

50 
29 

55 
26 

54 

32 

40 

27 

60 

28 

35 
30 

50 
31 

47 

25 

45 

27 

45 

25 

42 

31 

51 
20 

SI 
22 

46 

20 

70 
22 

MBT  CREEK  PH  NO  1 

MBX 

niN 

64 

29 

62 
38 

57 
25 

57 
26 

60 
26 

54 

31 

50 
36 

54 

38 

54 

36 

49 

33 

51 
30 

SI 
19 

56 
30 

46 

21 

SB 
27 

4B 

27 

45 

30 

46 

33 

60 
39 

SI 
27 

47 

30 

41 

27 

45 

27 

44 

35 

44 

32 

44 

19 

46 

23 

41 

20 

57 
22 

66 
24 

69 
28 

52.2 
28.6 

JESS  VBLLEr 

HBX 

niN 

52 
35 

48 

32 

50 
21 

SI 
21 

51 
23 

47 

32 

45 

28 

42 

27 

42 

33 

38 
26 

36 
20 

42 

13 

43 

25 

45 

23 

44 

25 

43 

22 

43 

23 

42 
40 

41 

32 

41 

21 

36 
21 

34 

18 

36 
23 

39 
31 

39 
22 

37 
5 

33 
13 

33 
10 

51 
13 

SI 
25 

SO 
22 

42.7 
23.4 

LBKEPORT 

nBx 
niN 

65 
42 

60 
41 

65 
29 

66 
30 

63 
40 

57 
39 

56 
43 

55 
42 

55 
35 

53 
35 

66 
33 

62 
31 

62 
36 

63 
28 

SB 
36 

55 
31 

SS 
35 

SB 
48 

57 
45 

55 
34 

53 
35 

53 
34 

50 
3B 

SS 
44 

60 
41 

58 
28 

57 
30 

58 
36 

69 
31 

76 
37 

72 
36 

59.6 
36.2 

LBKE  SPBULDINO 

nBx 
niN 

56 
32 

50 
34 

64 

23 

60 
26 

54 

32 

39 
33 

41 

33 

42 

32 

41 

32 

42 

28 

48 

IB 

43 

29 

51 
19 

49 

28 

40 

23 

3S 
22 

43 

31 

40 

35 

43 

25 

39 
26 

32 
23 

39 
2S 

41 

32 

42 

34 

39 
8 

44 

IS 

55 
24 

60 
29 

SS 
25 

45.8 

26.8 

nflNZflNlTB  LAKE 

nBx 
niN 

47 

21 

43 

29 

43 

16 

48 

21 

47 

21 

39 
30 

40 

27 

36 
30 

40 

28 

35 
24 

35 
25 

39 
4 

44 

6 

31 
21 

47 
24 

38 
20 

34 

20 

37 
23 

42 

22 

35 
12 

37 
13 

28 
18 

32 
IB 

36 
20 

40 

26 

33 
13 

30 
15 

27 
12 

32 
14 

SO 
24 

SI 
21 

38.6 
20.1 

nBRKLET  COVE 

niN 

69 
44 

57 
48 

63 
37 

62 
38 

67 
38 

52 
46 

61 
49 

59 
47 

60 
41 

57 
41 

55 
39 

64 

35 

63 
35 

47 
34 

61 
37 

SI 
3B 

S4 
38 

53 
43 

59 
81 

60 
34 

59 
37 

50 
38 

57 
39 

58 
40 

57 
45 

60 
42 

56 
34 

55 
35 

56 
38 

74 
40 

73 
40 

59. 0 
40.0 

MSRYSVILLE 

nBx 
niN 

74 

50 

58 

50 

70 
42 

69 
45 

70 
50 

55 
SO 

63 
52 

60 

51 

65 
46 

62 
45 

59 
45 

67 
39 

66 
44 

50 
39 

62 
43 

54 

39 

62 
43 

SB 
46 

66 
S3 

61 
39 

61 
43 

48 

39 

61 
43 

59 
48 

57 
49 

62 
40 

61 
38 

60 
36 

62 
42 

71 
40 

74 

42 

62.2 
44.2 

HC  CLOUO 

nflx 
niN 

58 
32 

48 

33 

45 

29 

53 
26 

SB 
26 

52 
28 

45 

36 

43 
34 

45 

33 

42 

31 

45 

28 

49 

22 

53 
24 

41 

21 

52 
22 

35 
27 

35 
27 

35 
30 

42 

33 

45 

ZD 

45 

20 

33 
21 

38 
26 

38 
28 

42 

32 

43 
24 

45 

21 

43 
23 

48 

22 

62 
28 

S9 
24 

45. 7 
26. B 

niNERBL 

nBx 
niN 

55 
28 

46 

31 

43 
24 

50 
24 

S3 
23 

42 

32 

42 

32 

38 
31 

40 

30 

37 
28 

40 

26 

4S 

12 

45 

12 

34 

15 

45 
14 

40 

23 

34 
24 

36 
28 

40 

31 

38 
20 

38 
20 

26 
22 

35 
18 

36 
23 

40 

31 

38 
18 

36 
14 

35 
16 

38 
18 

SO 
24 

S6 
26 

41  .0 

23. 1 

nOUNT  SMBSTB  MSO  CI 

nRx 
niN 

48 

38 

45 

35 

49 

28 

56 
30 

S3 
29 

4S 

37 

43 

36 

47 

35 

45 

32 

47 

31 

45 

29 

52 
23 

40 

32 

48 

30 

40 

30 

39 
27 

35 
3D 

43 

3S 

45 

29 

41 

19 

31 
26 

40 

26 

37 
27 

42 

35 

41 

28 

37 
25 

40 

26 

46 

17 

60 
31 

56 
34 

42 

27 

44  .5 

29.6 

NEvflon  ClTr 

nBx 
niN 

65 
35 

57 
40 

55 
28 

63 
2a 

62 
33 

48 
42 

48 
40 

45 
40 

49 
38 

47 

35 

48 

35 

56 
28 

53 
28 

40 

30 

50 
31 

46 

33 

45 

31 

44 

35 

54 
40 

47 
33 

47 

30 

37 
33 

42 
31 

48 
34 

48 
41 

50 
32 

46 

25 

45 

23 

50 
25 

62 
29 

62 
33 

50.3 
32.9 

ORLBNO 

riflx 
niN 

69 
47 

60 
47 

66 
44 

69 
37 

69 
39 

SB 
4B 

57 
49 

60 
49 

63 
46 

56 
43 

SB 
43 

64 

36 

63 
39 

45 
34 

65 
35 

59 
33 

SB 
39 

49 
42 

65 
4B 

64 

3B 

57 
41 

46 

35 

61 
38 

56 
43 

56 
44 

60 
36 

58 
39 

56 
37 

59 
39 

74 

40 

69 
47 

60.3 
41.1 

OROVILLE 

nBx 
niN 

71 
53 

58 
52 

65 
39 

70 
47 

68 
SI 

56 
SO 

62 
52 

59 
51 

61 
47 

57 
44 

57 
44 

66 
38 

62 
47 

48 

38 

59 
46 

52 
41 

52 
45 

SS 
46 

63 
51 

59 
41 

SB 
42 

48 
41 

59 
42 

56 
46 

56 
50 

62 
40 

58 
33 

58 
37 

65 
42 

74 
44 

70 
46 

60.1 
44.7 

PBRBOISE 

nBx 
niN 

67 
49 

55 
46 

59 
41 

67 
46 

65 
47 

55 
45 

55 
45 

52 
45 

53 
41 

47 
38 

52 
38 

60 
39 

56 
41 

42 
34 

58 
33 

45 

35 

52 
35 

4S 

37 

S3 
44 

S3 
3S 

52 
34 

41 

33 

62 
36 

50 
4  1 

50 
44 

55 
31 

57 
32 

51 
31 

57 
36 

69 
40 

60 
44 

54.4 

39.2 

PLBCERVILLE 

(IflX 
MIN 

68 
40 

55 
44 

59 
34 

64 

34 

65 
41 

S3 
46 

56 
4S 

50 
46 

55 
41 

51 
38 

49 

39 

60 
32 

58 
35 

46 

32 

45 

34 

49 

37 

SO 
35 

S3 
39 

60 
44 

54 
34 

S3 
35 

44 

33 

47 

35 

53 
41 

52 
43 

54 

28 

54 

29 

53 
26 

59 
31 

65 
35 

67 
41 

54  .9 
37.0 

PLBCERVIULE  IFG 

MBX 
MIN 

66 
46 

59 
43 

66 
43 

65 
45 

62 
45 

48 
41 

51 
42 

53 
39 

45 

37 

47 

33 

56 
37 

SB 

as 

54 

31 

40 
28 

43 

35 

46 
33 

48 

35 

57 
41 

55 
43 

46 

35 

46 
34 

38 

39 

47 

39 

4B 

39 

49 

28 

49 

31 

53 
27 

61 

36 

64 

40 

S7 
42 

52. 1 
37.3 

PORTOLB 

MBX 
MIN 

58 
26 

50 
37 

57 
18 

58 
26 

55 
28 

46 

31 

43 

29 

48 

31 

48 

30 

45 

28 

47 

22 

45 

19 

39 
26 

46 

24 

47 

33 

43 

33 

45 

26 

35 
25 

37 
23 

4  1 

20 

50 
32 

44 

30 

36 
13 

33 
26 

34 

IS 

48 

19 

62 
20 

60 
27 

46.4 

25.7 

QUINCr 

MBX 
MIN 

65 
28 

59 
28 

65 
29 

49 

35 

48 
34 

54 

32 

48 

32 

55 
22 

56 
29 

4  1 

29 

58 
28 

44 

32 

49 
40 

47 
32 

SI 
28 

SO 
28 

47 

35 

46 

21 

45 
24 

40 
25 

68 
24 

REO  BLUFF  HSO  BP 

MBX 
MIN 

60 
46 

63 
44 

68 
42 

66 
40 

60 
46 

56 
47 

57 
49 

56 
48 

S3 
43 

59 
42 

64 
42 

62 
39 

49 
40 

66 
3B 

51 
43 

55 
39 

48 
42 

58 
47 

60 
45 

56 
39 

45 
38 

56 
35 

53 
39 

54 
43 

SB 
40 

59 
38 

SS 
37 

60 
38 

76 
45 

66 
42 

61 
42 

58.4 
41  .9 

REDDING  FIRE  STB  NO  2 

MBX 
MIN 

65 
SO 

61 
SO 

69 
44 

69 
44 

64 
46 

57 
48 

57 
49 

56 
49 

55 
43 

64 

41 

65 
44 

63 
3B 

60 
45 

69 
37 

55 
43 

55 
43 

53 
41 

57 
45 

61 
45 

SB 
38 

54 
34 

56 
32 

S2 
34 

4B 
42 

63 
43 

60 
33 

56 
33 

61 
39 

79 
4  1 

76 
49 

68 
45 

60.  B 
42.2 

ROCKL IN 

MBX 
MIN 

72 
46 

60 
45 

66 
33 

67 
38 

67 
45 

54 
48 

62 
51 

SB 
SO 

63 
45 

59 
43 

56 
43 

64 

36 

63 
36 

50 
33 

54 

38 

52 
38 

58 
40 

56 
45 

66 
50 

60 
36 

SB 
39 

49 
40 

56 
41 

SB 
43 

57 
48 

59 
33 

SO 
33 

59 
32 

58 
32 

70 
35 

71 
42 

59.7 
40.6 

SBCRBtlENTO  NSO  BP 

MBX 
MIN 

55 
47 

63 
43 

64 

39 

65 
44 

S2 
49 

61 
49 

S7 
S2 

62 
46 

57 
44 

55 
42 

64 
43 

61 
40 

48 

39 

S3 
37 

52 
44 

56 
38 

54 
40 

63 
47 

60 
41 

56 
34 

48 
41 

SB 
40 

57 
42 

SB 
47 

61 
43 

57 
40 

SB 
38 

58 
38 

69 
37 

68 
38 

62 
43 

58.5 
42.1 

SBCRBnENTD  MSO  CI 

MBX 
MIN 

60 
53 

69 
52 

66 
46 

71 
52 

56 
52 

64 

52 

62 
5S 

62 
50 

63 
48 

SB 
47 

67 
48 

67 
45 

51 
41 

57 
42 

56 
47 

60 
44 

58 
44 

68 
53 

64 
49 

61 
44 

SI 
45 

60 
45 

60 
46 

60 
SO 

62 
45 

60 
43 

61 
42 

60 
40 

73 
42 

74 
48 

63 
47 

62.1 
47.0 

SHBSTB  OBn 

MBX 
MIN 

66 
47 

5S 
48 

60 
45 

60 
44 

61 
43 

56 
43 

50 
41 

54 
41 

55 
42 

51 
39 

56 
39 

59 
40 

60 
40 

48 

36 

63 
38 

45 

36 

S3 
35 

46 

37 

53 
37 

57 
36 

55 
36 

40 

31 

S2 
33 

47 

38 

SO 
40 

53 
36 

53 
36 

53 
38 

57 
38 

72 
44 

71 
43 

SS.2 
39.4 

SIERRB  cirr 

MBX 
MIN 

SB 

31 

53 
34 

63 
20 

52 
31 

51 
32 

45 

35 

41 

32 

48 

31 

42 

32 

48 

30 

51 
30 

54 
24 

46 

32 

S3 
25 

46 

25 

45 

30 

39 
28 

45 

32 

44 

35 

47 

30 

44 

28 

36 
26 

45 
28 

45 
28 

45 

33 

4  1 

23 

38 
22 

38 
23 

56 
32 

65 
34 

SB 
34 

47.8 
29.4 

SIERRBVILLE  RBNCER  SIB 

MBX 
MIN 

61 

30 

52 
20 

53 
21 

58 
31 

57 
33 

52 
30 

44 

32 

47 

31 

43 

28 

41 

30 

45 

19 

49 

26 

44 

19 

47 

IB 

39 
23 

45 
34 

49 

30 

46 

26 

48 

25 

33 
24 

45 
21 

52 
31 

37 
IS 

33 
IB 

33 
1  1 

39 
16 

49 
24 

61 
28 

46.5 
24  .8 

SIONT  GORGE  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

65 
43 

59 
45 

65 
36 

68 
36 

65 
38 

55 
48 

56 
46 

59 
48 

59 
43 

59 
40 

56 
40 

61 
35 

60 
36 

47 

37 

64 
40 

54 

36 

SS 
37 

51 
42 

61 
47 

60 
38 

SS 
37 

45 

36 

56 
39 

54 

21 

57 
45 

SB 
37 

SS 
31 

54 

32 

57 
39 

72 
40 

68 
43 

58.4 
39.  1 

SIRBHBERRT  VBLLET 

MBX 
MIN 

60 
35 

49 

37 

65 
26 

59 
31 

53 
31 

42 

36 

43 

36 

41 

33 

41 

32 

44 

3D 

S3 
30 

51 
23 

43 

30 

50 
24 

42 

30 

40 

27 

38 
28 

44 

31 

43 

38 

4S 

3D 

43 

25 

37 
26 

40 

30 

42 

30 

46 

33 

44 

22 

40 

23 

45 

22 

62 
25 

60 
30 

56 
31 

47.1 
29.5 

Thin  lbkes 

MBX 
MIN 

4B 

35 

44 

29 

SB 
16 

52 
27 

44 

28 

35 
24 

32 
26 

35 
23 

29 
21 

35 
12 

37 
1  1 

36 
0 

34 

22 

39 
12 

37 
3 

34 

12 

33 

37 
27 

40 

29 

34 

18 

29 
18 

22 
12 

37 
6 

36 
27 

34 

22 

26 
2 

21 
0 

19 
0 

46 

12 

49 

23 

46 

16 

36.7 
17.1 

VBCRVILLE 

MBX 
MIN 

70 
44 

6B 
41 

6B 
3B 

69 
39 

65 
49 

65 
47 

63 
48 

62 
48 

61 
42 

60 
41 

66 
40 

6S 
36 

62 
39 

60 
38 

59 
42 

SB 
39 

SS 
41 

65 
47 

65 
S2 

61 
33 

57 
34 

60 
41 

61 
44 

SB 
47 

63 
48 

59 
43 

SB 
41 

58 
39 

73 
43 

72 
35 

69 
40 

63.1 
41  .9 

HMISKETIOHN  RES 

MBX 
MIN 

65 
45 

57 
45 

61 
41 

64 
41 

64 
41 

57 
43 

50 
46 

54 
46 

SS 
42 

51 
39 

58 
39 

60 
37 

59 
39 

46 

33 

55 
36 

65 
35 

54 

37 

45 

36 

S3 
4  I 

42 

36 

54 
34 

38 
34 

45 

34 

48 
34 

49 

39 

54 
34 

56 
34 

S3 
34 

58 
34 

75 
45 

68 
4  1 

SS.3 
38.5 

MILLinnS 

MAX 
M  I N 

HILLOHS 

MBX 
MIN 

71 
49 

60 
48 

66 
41 

70 
39 

69 
41 

56 
49 

60 
49 

62 
50 

61 
46 

57 
44 

58 
44 

65 
39 

64 

38 

46 

38 

64 

37 

55 
35 

58 
37 

52 
43 

63 
50 

65 
3B 

58 
39 

48 

35 

61 
38 

55 
40 

58 
46 

61 
36 

59 
37 

58 
37 

60 
40 

74 
42 

70 
46 

60.8 
41  .6 

NlNTERS 

MBX 
MIN 

73 
49 

59 
49 

67 
43 

70 
42 

70 
44 

54 
49 

64 

51 

60 
48 

63 
46 

61 
44 

57 
43 

66 
39 

65 
43 

47 

39 

60 
42 

53 
39 

SB 
44 

56 
44 

66 
52 

64 

39 

60 
43 

50 
42 

61 
45 

60 
47 

SB 
49 

63 
42 

60 
42 

60 
38 

60 
44 

75 
40 

73 
48 

61  .7 
44  .2 

HOODlAND  I  hNh 

MIN 

72 
48 

63 
47 

68 
44 

68 
41 

69 
40 

54 
48 

61 
49 

61 
50 

63 
45 

62 
45 

56 
42 

66 
39 

60 
39 

48 

39 

SB 
39 

56 
39 

60 
41 

54 
43 

65 
49 

64 

37 

60 
40 

50 
39 

60 
40 

59 
40 

58 
48 

62 
37 

58 
38 

59 
35 

59 
37 

71 
42 

72 
48 

61  .2 
42.2 

NORImEBST  INTERIOR 
BBSINS  03 

aocB 

MBX 
MIN 

60 
22 

S3 
31 

51 
1  1 

54 
14 

57 
20 

46 

26 

46 

23 

38 
25 

45 

25 

40 

21 

43 

21 

42 
4 

47 
4 

41 

20 

49 

9 

44 

IS 

35 
8 

40 

1  1 

47 

36 

47 
14 

42 

1  1 

32 
21 

34 

8 

43 

27 

4B 

32 

36 
1  3 

29 
14 

25 
0 

30 
B 

46 

II 

57 
24 

43.5 
17.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERflTURES 


CBLIFORNIfl 
MBRCH 


nONTERET  FBH  BP 
MORRO  Bar  FIRE  DEPT 
MOUNT  DIBBLO  N  OBTE 

nouNr  HnniLTON 

NRClnlENro  ORH 
NEMRRK 

OBKLflNO  MSO  BP 

ORKLDNO  nusEun 
PHLO  blto  jr.  tiustun 


DRY  OF  MONTH 


64  64 
51  45 


59  60 
45  43 


74  51 
42  42 


60  46 

39  37 


77  65 
37  36 


70  70 
50  48 


59  62 
51  F- 


58  63 
50  52 


65  66 
52  50 


60  59 
48  48 


63  68 
45  45 


50  43 
34  35 


68  54 
46  48 


48     51  48 


65  62  56 
52     52  50 


55  62  60 
48     40  48 


59  53  52 
43     43  36 


61  70 
45  42 


65     62  62 


66  66  65 
SO     50  45 


58  56  60 
46     45  43 


47  47 

38  38 


60  60 
42  38 


62  51 
45  45 


50  64 
43  45 


60  58 
46  47 

60 


64  54 
45  43 


44 


53  55  57 
46     39  49 


59  57 
46  36 


S9  51 
42  40 


53  56 
40  42 


67  52 
42  37 


56  60  64 
48     45  48 


58  58  59 
37  40 


46  50 
35  34 


33  39 
28  27 


55  57 
36  34 


58  57 
46  46 


52  62 
46  37 


56  47 

37  35 


39  36 
25  24 


STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

J  3 

]  4 

1  5 

1  6 

J  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOO  IE 

MAX 

45 

43 

S3 

47 

40 

36 

32 

40 

38 

30 

28 

45 

36 

34 

41 

30 

42 

47 

46 

40 

38 

30 

40 

52 

39 

17 

1  4 

20 

40 

50 

39 

37.8 

i  I N 

23 

26 

5 

n 

22 

IS 

20 

17 

10 

7 

18 

-  9 

9 

1 0 

-  8 

10 

6 

24 

1 7 

23 

16 

'  ' 

27 

12 

.  7 

3 

9 

1  6 

11.4 

BRIDGEPORT 

MAX 

52 

55 

57 

57 

50 

46 

38 

47 

43 

39 

37 

47 

46 

42 

49 

41 

50 

SS 

56 

50 

50 

34 

49 

56 

48 

29 

27 

30 

41 

61 

56 

46.4 

f1 1 N 

21 

35 

14 

21 

30 

21 

25 

21 

18 

21 

24 

3 

2 1 

20 

1 0 

1  3 

36 

30 

33 

27 

10 

29 

25 

7 

1  5 

2  1 

16.8 

CEORRVILLE 

MAX 

58 

57 

SO 

52 

56 

52 

49 

44 

43 

43 

46 

37 

46 

38 

49 

47 

39 

42 

53 

42 

38 

36 

35 

37 

43 

35 

34 

30 

35 

54 

54 

44  .3 

MIN 

34 

39 

28 

28 

27 

30 

31 

35 

35 

30 

26 

I  3 

21 

22 

24 

24 

27 

28 

30 

24 

26 

24 

26 

^* 

^' 

1 8 

30 

24 

26  . 3 

OONNER  NEMORIRL  ST  PK 

MAX 

60 

55 

48 

55 

55 

43 

42 

35 

42 

37 

37 

31 

45 

41 

43 

43 

34 

37 

44 

43 

43 

30 

32 

40 

43 

35 

30 

27 

32 

45 

56 

41  .4 

niN 

26 

32 

1  4 

IS 

25 

30 

26 

29 

30 

25 

25 

8 

9 

2 1 

1 5 

1 6 

1 9 

23 

23 

24 

24 

21 

22 

]  3 

7 

g 

1  3 

20 

20 . 4 

OOTLE  5  SSE 

HBX 

60 

54 

57 

60 

52 

51 

47 

49 

45 

44 

47 

49 

48 

47 

50 

41 

46 

52 

51 

51 

41 

40 

43 

52 

48 

36 

33 

36 

52 

63 

58 

48.5 

niN 

41 

45 

24 

30 

32 

33 

35 

35 

35 

29 

32 

1  6 

32 

25 

29 

25 

30 

40 

40 

26 

32 

26 

26 

38 

29 

21 

1  7 

27 

30 

29.9 

FLENING  FISH  HNO  GflrtE 

RBX 

64 

54 

54 

59 

55 

53 

SO 

52 

50 

45 

47 

51 

SO 

51 

52 

47 

48 

55 

50 

SI 

46 

39 

43 

SO 

49 

38 

36 

40 

51 

65 

61 

50.2 

HIN 

29 

33 

21 

28 

28 

35 

32 

34 

34 

28 

30 

1 9 

27 

26 

25 

25 

25 

36 

39 

30 

27 

16 

27 

1  3 

1  7 

23 

28 

27 . 1 

FORT  BIDHELL 

MAX 

58 

S3 

53 

62 

S7 

51 

48 

53 

48 

44 

42 

52 

43 

55 

52 

47 

43 

58 

51 

43 

41 

42 

36 

42 

42 

39 

35 

39 

56 

61 

50 

48.3 

MIN 

31 

36 

28 

27 

26 

3S 

30 

35 

33 

30 

27 

1  7 

28 

1 9 

28 

27 

28 

35 

36 

26 

26 

25 

28 

34 

1 2 

1 9 

27 

22 

27  . 1 

BONO  LBKE 

MAX 

58 

59 

58 

56 

46 

49 

41 

43 

43 

38 

40 

45 

43 

44 

48 

42 

SO 

SB 

55 

49 

SO 

40 

46 

55 

SO 

36 

32 

31 

49 

61 

52 

47.3 

MIN 

35 

31 

23 

28 

33 

30 

27 

26 

24 

26 

25 

26 

27 

23 

1 9 

22 

1 5 

33 

29 

25 

26 

19 

15 

29 

14 

24  .  I 

SOURW  VRLLET 

MAX 

55 

50 

47 

56 

51 

40 

40 

37 

41 

37 

36 

41 

43 

39 

44 

41 

32 

35 

41 

43 

40 

29 

29 

41 

42 

32 

21 

25 

30 

43 

SS 

39.9 

MIN 

25 

31 

1  3 

1  3 

30 

30 

27 

29 

29 

23 

24 

7 

7 

24 

1 5 

1  9 

1  7 

23 

33 

27 

23 

20 

20 

24 

30 

'  ' 

12 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

MAX 

61 

51 

51 

SS 

48 

52 

43 

51 

49 

43 

46 

51 

43 

SI 

54 

45 

S3 

48 

50 

32 

39 

48 

40 

38 

35 

38 

52 

64 

42 

47.3 

31 

33 

23 

26 

32 

35 

32 

33 

35 

30 

32 

20 

33 

25 

3 1 

28 

3 1 

36 

39 

3 1 

27 

24 

25 

36 

19 

24 

16 

20 

TBHOE  CITY 

MAX 

49 

47 

48 

45 

49 

41 

41 

36 

40 

35 

40 

39 

41 

40 

42 

33 

33 

38 

43 

44 

45 

33 

32 

41 

42 

35 

29 

21 

32 

4  1 

47 

39.4 

29 

31 

20 

23 

30 

29 

28 

28 

29 

24 

24 

I  3 

1 6 

24 

2  I 

1 9 

2 1 

22 

33 

22 

23 

21 

19 

24 

" 

22.5 

TRHOE  VRLLET  FBB  BP 

MAX 

48 

46 

47 

50 

40 

40 

38 

38 

32 

32 

36 

40 

36 

37 

41 

27 

36 

42 

44 

40 

30 

27 

40 

40 

37 

27 

23 

26 

40 

SI 

35 

37.6 

23 

25 

1  3 

26 

33 

24 

26 

25 

25 

20 

27 

6 

25 

1 9 

1 2 

8 

36 

TERHO 

MAX 

54 

44 

45 

51 

44 

45 

42 

45 

38 

40 

39 

45 

38 

45 

46 

44 

41 

49 

45 

42 

35 

34 

39 

43 

41 

34 

31 

35 

52 

56 

42 

42.7 

M  I N 

38 

36 

20 

24 

22 

31 

35 

33 

30 

26 

25 

26 

20 

1 5 

23 

22 

25  .  S 

TRUCKEE  RBNGER  STATION 

MAX 

52 

46 

44 

51 

50 

42 

43 

35 

40 

36 

37 

39 

41 

38 

40 

42 

37 

36 

43 

42 

42 

30 

32 

40 

41 

33 

28 

25 

28 

42 

53 

39.6 

MIN 

27 

3 1 

1 5 

1 5 

27 

28 

27 

27 

30 

23 

24 

22 

12 

20 

3  J 

]  3 

g 

Q 

1 C 

2 1 

19.7 

H00DF0RD5 

MBX 

58 

SB 

57 

61 

49 

48 

41 

49 

44 

38 

43 

50 

47 

44 

4  ! 

40 

47 

52 

54 

50 

43 

43 

49 

56 

45 

32 

31 

30 

43 

62 

47 

46.8 

• 

MIN 

37 

39 

25 

35 

34 

30 

30 

30 

28 

28 

28 

1 5 

28 

22 

22 

24 

1  B 

39 

40 

38 

2  1 

2Q 

22 

24 

14 

16 

22 

26 

25 

26.6 

CENTRAL  COAST 

ORBINBGE  04 

BEN  LOnONO  4 

MAX 

59 

67 

75 

67 

54 

60 

57 

60 

60 

54 

67 

64 

57 

SO 

54 

S9 

57 

65 

63 

62 

52 

56 

62 

59 

61 

61 

63 

61 

70 

72 

71 

61  .6 

MIN 

48 

SO 

35 

38 

46 

46 

46 

47 

42 

43 

36 

39 

42 

37 

40 

38 

34 

4  4 

42 

33 

33 

3fi 

35 

*'' 

45 

4  3 

34 

39 

29 

33 

4  1 

40.2 

BERKELEY 

MBX 

58 

61 

57 

61 

SB 

62 

61 

55 

56 

52 

62 

59 

SO 

SS 

53 

54 

56 

62 

56 

56 

SO 

53 

56 

56 

61 

60 

60 

59 

68 

61 

54 

58. 1 

MIN 

47 

51 

46 

51 

49 

47 

51 

46 

46 

42 

45 

46 

36 

39 

46 

43 

45 

53 

4  7 

4C 

43 

4 : 

46 

4  6 

4  5 

** 

43 

** 

46 

4£ 

45 

45  .8 

BURL  INGBriE 

MAX 

57 

57 

60 

67 

64 

SB 

SS 

SS 

62 

56 

58 

58 

62 

67 

62 

49 

51 

41 

41 

SO 

5 1 

53 

49 

5 1 

45 

48 

40 

4C 

37 

37 

42 

4  1 

5 1 

52 

43 

42 

4C 

45 

46 

45 

** 

37 

3S 

42 

4  4.6 

CARNEL  VALLEY 

MAX 

65 

66 

70 

66 

58 

63 

61 

60 

S7 

56 

60 

59 

54 

57 

60 

56 

60 

64 

65 

SB 

57 

56 

61 

69 

63 

57 

59 

63 

68 

70 

63 

61  .3 

47 

44 

38 

39 

SO 

45 

52 

48 

45 

43 

39 

42 

44 

33 

39 

35 

38 

42 

39 

36 

4C 

4C 

48 

46 

4  3 

40 

3L 

33 

3E 

46 

4  1.4 

CROCKETT 

MBX 

72 

68 

65 

54 

65 

65 

60 

55 

S3 

65 

62 

48 

61 

SB 

63 

59 

56 

53 

56 

59 

60 

6S 

61 

72 

60.6 

4 1 

45 

47 

49 

51 

48 

48 

4 : 

40 

4C 

32 

4  I 

5 1 

39 

4  3 

4 ; 

4€ 

*^ 

4S 

43 

40 

38 

44  .0 

CILROr 

MAX 

77 

65 

66 

75 

72 

54 

64 

62 

63 

57 

55 

64 

65 

51 

58 

58 

58 

61 

69 

64 

59 

55 

56 

65 

65 

62 

60 

62 

62 

70 

75 

62.9 

46 

47 

44 

46 

45 

46 

SO 

48 

46 

44 

44 

39 

4; 

36 

3B 

3' 

37 

40 

45 

3E 

35 

4C 

36 

46 

5C 

4: 

39 

37 

32 

37 

42 

41.8 

HALF  nOON  BBT 

MAX 

55 

58 

68 

66 

SS 

59 

59 

57 

55 

55 

57 

54 

54 

54 

51 

54 

SS 

59 

56 

55 

SI 

54 

56 

56 

S3 

54 

52 

56 

65 

58 

SS 

56.3 

49 

42 

43 

45 

49 

49 

5 1 

49 

49 

4fi 

4  "i 

40 

4C 

37 

44 

4 : 

39 

52 

5 1 

37 

39 

'* 

45 

48 

4? 

46 

42 

4: 

36 

38 

40 

44.3 

HOLLISTER  2 

MAX 

KING  CITY 

MRX 

74 

74 

72 

64 

62 

54 

61 

64 

63 

SB 

62 

56 

65 

72 

67 

62 

58 

72 

64 

1,7 

67 

67 

73 

75 

65.5 

3 1 

4  I 

45 

45 

SC 

4  1 

39 

32 

39 

3C 

35 

39 

30 

33 

42 

4  1 

30 

48 

46 

4U 

30 

40 

30 

43 

38  . 3 

76 

66 

70 

73 

71 

65 

65 

61 

60 

56 

65 

65 

61 

56 

56 

54 

59 

64 

64 

57 

56 

SS 

60 

63 

64 

65 

60 

60 

71 

73 

73 

63.4 

MIN 

4  1 

45 

36 

4  1 

48 

4  1 

52 

46 

45 

42 

42 

34 

32 

32 

43 

35 

4C 

42 

42 

34 

4  1 

4  3 

42 

48 

46 

42 

33 

36 

39 

36 

40 

40  .8 

LOS  GRTOS 

MRX 

68 

6S 

70 

70 

58 

63 

60 

60 

59 

52 

56 

65 

61 

60 

59 

57 

60 

67 

62 

SB 

54 

56 

62 

56 

52 

60 

60 

59 

70 

75 

67 

62  .0 

MIN 

43 

46 

36 

43 

48 

46 

52 

47 

45 

43 

41 

36 

36 

35 

43 

36 

37 

44 

42 

35 

34 

37 

36 

48 

46 

40 

35 

35 

36 

37 

41 

40.7 

KBRTINEZ  HATER  PLANT 

MRX 

70 

65 

67 

68 

67 

65 

66 

64 

62 

5S 

67 

67 

64 

62 

62 

59 

60 

68 

65 

60 

58 

58 

62 

63 

69 

66 

63 

61 

73 

73 

72 

64.6 

MIN 

48 

47 

40 

43 

49 

48 

51 

48 

45 

44 

44 

38 

38 

38 

41 

40 

40 

51 

SO 

39 

40 

40 

42 

49 

47 

42 

42 

44 

38 

40 

44 

43.5 

HONTERET 

MBX 

63 

65 

71 

61 

S3 

62 

62 

61 

SB 

56 

57 

57 

51 

56 

S3 

57 

60 

64 

61 

56 

55 

57 

60 

63 

55 

58 

59 

60 

66 

65 

60 

59.4 

MIN 

48 

47 

42 

45 

49 

47 

S3 

49 

46 

43 

46 

47 

42 

36 

45 

40 

41 

44 

47 

42 

40 

42 

41 

48 

47 

44 

42 

37 

40 

43 

46 

44.2 

70    71  60 


58  60  65 
42     47  47 


60  62 
47  52 


59  66 
44  52 


57  54 
42  46 


60  61 
36  38 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

1  6 


59  64 

43  52 

58  59 

40  42 

50  52 

35  38 

44  SO 

31  38 

58  64 
37  40 

55  60 

43  48 

59  61 
50  52 

59  61 
46  SO 

60  6S 
40  47 


52  56 
29  35 


47     40  42 

31     24  28 


62  62 
50  46 


63  60 
49  43 


67  64 
49  45 


64  61 
42  46 


60  61 
36  37 


S3  64 

29  30 


54  62 
32  44 


61  65 
29  33 


63 
36 


DAILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

lAj 

cr 

UJ 

(Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Often   onai  cc 
rHsU  KUOLtS 

72 

69 

70 

69 

56 

61 

60 

6b 

60 

54 

62 

63 

62 

57 

57 

55 

63 

71 

71 

61 

60 

59 

65 

73 

67 

60 

63 

62 

65 

74 

68 

63  .7 

NIN 

40 

40 

36 

44 

44 

48 

45 

43 

49 

43 

42 

35 

42 

33 

36 

35 

32 

34 

42 

44 

34 

32 

31 

43 

48 

40 

28 

28 

28 

30 

47 

38.6 

PflSO  ROBL  ES  FAR  fiP 

59 

68 

68 

64 

56 

59 

58 

63 

57 

54 

59 

60 

57 

S4 

55 

56 

60 

69 

69 

59 

59 

57 

62 

70 

59 

S8 

60 

60 

64 

73 

57 

60.7 

niN 

40 

36 

32 

43 

46 

46 

47 

46 

43 

42 

42 

34 

37 

32 

38 

36 

31 

32 

39 

42 

32 

42 

33 

40 

44 

38 

30 

25 

26 

30 

36 

37.4 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

68 

68 

72 

70 

54 

57 

66 

61 

55 

SI 

61 

62 

49 

53 

56 

62 

61 

67 

66 

58 

54 

53 

62 

67 

60 . 1 

niN 

37 

32 

36 

42 

46 

46 

42 

41 

40 

31 

31 

34 

32 

32 

37 

31 

31 

32 

39 

30 

33 

32 

39 

46 

37 

33 

38 

27 

30 

36 

3S.7 

D  1  CMO  Qcoru 
" 1 bnu   dt HL n 

S7 

62 

61 

70 

59 

61 

60 

64 

67 

64 

62 

63 

57 

60 

60 

60 

62 

68 

69 

69 

66 

62 

67 

67 

66 

64 

61 

63 

61 

64 

60 

63 . 1 

n[N 

42 

44 

40 

42 

43 

43 

43 

53 

49 

46 

44 

44 

38 

38 

37 

32 

37 

37 

40 

40 

38 

38 

47 

39 

51 

40 

43 

37 

35 

37 

36 

41  .1 

57 

60 

61 

56 

56 

57 

58 

59 

58 

59 

60 

59 

54 

59 

54 

57 

59 

60 

61 

60 

53 

56 

57 

6u 

56 

54 

SS 

S9 

60 

60 

56 

57  .7 

HIN 

45 

46 

44 

46 

42 

43 

44 

51 

48 

45 

45 

45 

45 

38 

48 

42 

42 

49 

48 

44 

49 

40 

44 

45 

45 

45 

46 

44 

49 

43 

49 

45.1 

run  1     LniLnuU    nriVML  Ut" 

73 

64 

69 

69 

64 

64 

63 

62 

59 

S3 

67 

66 

61 

62 

60 

57 

60 

66 

65 

58 

59 

58 

62 

63 

65 

62 

60 

59 

72 

72 

72 

63  .4 

niN 

44 

46 

37 

41 

48 

46 

SI 

47 

43 

43 

42 

36 

37 

34 

43 

41 

38 

39 

52 

35 

48 

38 

41 

49 

46 

46 

35 

34 

35 

3b 

35 

41  .5 

rn  i  t3 I    VHLL t ' 

67 

65 

64 

68 

59 

54 

51 

57 

S2 

S3 

SS 

59 

S7 

49 

54 

51 

57 

67 

67 

60 

54 

50 

59 

66 

58 

54 

56 

53 

62 

69 

63 

58 . 4 

niN 

30 

32 

27 

35 

36 

43 

44 

44 

37 

33 

38 

29 

32 

30 

38 

35 

27 

30 

33 

40 

30 

36 

29 

39 

40 

36 

26 

23 

22 

28 

37 

33.6 

ntUHUUU   L  I  1  T 

6S 

69 

72 

72 

62 

65 

67 

64 

61 

56 

66 

67 

61 

61 

60 

60 

66 

65 

66 

60 

57 

57 

64 

66 

62 

60 

64 

62 

73 

74 

69 

64.4 

niN 

47 

46 

38 

43 

43 

47 

52 

49 

4S 

44 

43 

37 

36 

36 

42 

36 

38 

46 

46 

37 

37 

38 

40 

49 

43 

45 

38 

40 

35 

38 

40 

41  .9 

R  I  C  HUONO 

60 

64 

66 

64 

57 

65 

64 

61 

58 

55 

67 

61 

59 

60 

56 

55 

58 

65 

59 

58 

58 

57 

60 

60 

62 

60 

60 

SB 

71 

65 

66 

61.0 

HIS 

SO 

S3 

42 

48 

49 

47 

54 

51 

47 

44 

47 

47 

39 

38 

47 

41 

45 

53 

SI 

39 

45 

44 

45 

51 

48 

41 

43 

42 

40 

47 

45 

45. 9 

CaiMT     MODvC     mi  1  CfC 

OHini    riMKTS  LULLtUt 

63 

60 

64 

66 

52 

60 

59 

60 

56 

49 

52 

62 

SO 

56 

55 

S3 

SS 

60 

57 

55 

55 

54 

57 

57 

61 

57 

58 

SS 

61 

70 

65 

57  .9 

niN 

48 

51 

35 

40 

46 

44 

48 

47 

44 

42 

43 

37 

33 

33 

33 

35 

35 

39 

50 

31 

36 

37 

38 

48 

46 

43 

35 

38 

35 

33 

42 

40.2 

66 

67 

77 

76 

59 

67 

65 

63 

59 

56 

61 

60 

57 

57 

61 

S7 

63 

65 

65 

66 

60 

57 

63 

67 

63 

60 

61 

64 

70 

70 

64 

63  4 

niN 

SI 

49 

42 

46 

45 

48 

S3 

52 

49 

48 

46 

44 

45 

35 

47 

41 

40 

41 

46 

42 

37 

45 

40 

S3 

48 

43 

40 

35 

36 

40 

50 

44  .4 

jMl  I  rino    t  MH  Mr 

65 

66 

73 

66 

56 

64 

65 

62 

57 

56 

60 

58 

S3 

57 

56 

56 

61 

64 

64 

57 

58 

56 

60 

64 

59 

59 

61 

62 

65 

67 

61 

61  0 

niN 

47 

44 

41 

46 

51 

49 

54 

51 

47 

47 

44 

44 

41 

35 

47 

42 

40 

42 

47 

40 

38 

41 

41 

51 

49 

43 

40 

36 

34 

38 

47 

43.8 

58 

60 

70 

69 

58 

61 

61 

61 

56 

S3 

60 

57 

55 

57 

55 

57 

58 

62 

61 

56 

53 

57 

58 

58 

56 

55 

58 

62 

63 

60 

56 

SB  8 

niN 

49 

51 

43 

46 

45 

48 

52 

52 

48 

44 

47 

41 

39 

39 

47 

45 

47 

53 

50 

43 

46 

45 

46 

49 

48 

45 

46 

44 

38 

42 

41 

45-8 
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72 

72 

70 

69 

70 

61 

57 

58 

61 

63 

65 

59 

61 

61 

67 

69 

69 

63 

66 

58 

70 

72 

54 

57 

60 

73 

77 

66 

MIN 

58 

49 

51 

51 

50 

52 

55 

52 

46 

45 

44 

46 

50 

39 

38 

45 

38 

42 

49 

46 

4  1 

40 

50 

5 1 

37 

37 

43 

39 

49 

45 

.9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

75 

69 

73 

70 

70 

56 

60 

59 

56 

S3 

S3 

58 

58 

56 

63 

62 

58 

70 

72 

68 

65 

58 

57 

68 

68 

49 

51 

53 

61 

71 

68 

62 

■  2 

MIN 

45 

36 

3D 

49 

47 

43 

43 

44 

39 

34 

34 

36 

36 

3D 

30 

37 

30 

32 

34 

37 

32 

4  1 

30 

36 

45 

32 

27 

31 

33 

32 

43 

36 

.4 

KETTLEMRN  CITT 

MAX 

75 

81 

70 

70 

70 

55 

68 

62 

67 

58 

60 

60 

64 

65 

52 

63 

63 

60 

63 

69 

60 

65 

61 

63 

72 

63 

59 

62 

60 

65 

72 

64 

MIN 

45 

47 

39 

39 

39 

47 

49 

49 

47 

45 

46 

38 

46 

34 

37 

41 

35 

35 

43 

43 

40 

40 

36 

31 

35 

43 

42 

31 

31 

33 

41 

40 

.2 

KETTLEMRN  STATION 

MAX 

78 

69 

69 

71 

67 

66 

64 

64 

58 

58 

57 

65 

62 

50 

62 

58 

60 

68 

70 

64 

64 

60 

63 

71 

66 

SB 

61 

59 

65 

72 

68 

64 

■  1 

MIN 

45 

41 

44 

46 

50 

46 

S3 

48 

45 

44 

44 

4  1 

44 

37 

40 

42 

36 

42 

48 

45 

40 

42 

36 

49 

49 

42 

38 

37 

35 

40 

44 

43 

.  1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MRX 

74 

65 

65 

69 

70 

55 

64 

59 

64 

60 

53 

62 

63 

55 

48 

57 

57 

57 

67 

68 

58 

51 

55 

61 

64 

60 

56 

60 

59 

64 

70 

6 1 

•  Q 

MIN 

44 

43 

33 

4  1 

42 

49 

51 

49 

45 

39 

44 

38 

38 

34 

38 

38 

36 

40 

4  1 

35 

36 

35 

35 

49 

48 

35 

26 

27 

28 

34 

40 

39 

.  1 

LE  GRAND 

MRX 

76 

68 

63 

70 

68 

65 

S3 

65 

63 

55 

59 

65 

63 

50 

59 

58 

58 

67 

70 

61 

56 

57 

61 

68 

66 

57 

60 

60 

64 

71 

69 

6  3 

•  1 

MIN 

44 

43 

36 

44 

50 

49 

52 

49 

45 

42 

44 

4  1 

37 

34 

35 

40 

37 

40 

4  1 

42 

36 

42 

36 

50 

5 1 

37 

33 

29 

31 

35 

40 

40 

.8 

UEtlON  COVE 

MAX 

77 

78 

69 

68 

71 

62 

60 

64 

66 

50 

58 

58 

65 

62 

50 

62 

57 

60 

67 

70 

55 

62 

59 

63 

70 

59 

56 

59 

59 

64 

72 

63 

•  Q 

MIN 

47 

38 

40 

42 

46 

49 

48 

50 

42 

40 

39 

4  3 

45 

34 

37 

4  1 

33 

39 

43 

46 

42 

4  3 

33 

35 

4  7 

33 

34 

36 

33 

40 

43 

40 

.7 

1.  INOSRY 

MAX 

82 

78 

71 

72 

71 

70 

70 

67 

66 

61 

61 

67 

66 

61 

62 

63 

61 

70 

73 

68 

63 

62 

65 

72 

71 

58 

61 

62 

66 

75 

74 

67 

MIN 

44 

38 

37 

45 

38 

5D 

46 

51 

49 

4  1 

4  1 

42 

42 

34 

33 

4  1 

32 

35 

39 

47 

40 

46 

33 

42 

5 1 

3  1 

32 

36 

31 

36 

39 

40 

.  1 

L  1  TTLE  PANOCHE  OET  OAtl 

MRX 

72 

67 

66 

65 

69 

54 

63 

64 

61 

58 

53 

60 

62 

56 

51 

60 

55 

60 

67 

68 

58 

58 

51 

61 

66 

60 

SB 

58 

64 

70 

73 

6 1 

.5 

MIN 

42 

42 

40 

45 

50 

47 

52 

45 

44 

44 

44 

44 

45 

34 

39 

40 

35 

38 

45 

42 

35 

40 

38 

50 

.  50 

42 

40 

38 

31 

37 

46 

42 

.0 

LODGEPOLE 

MRX 

54 

49 

49 

54 

52 

32 

38 

37 

39 

34 

31 

33 

37 

37 

37 

43 

31 

41 

50 

50 

44 

42 

33 

42 

4B 

34 

2B 

28 

29 

37 

48 

40 

•  0 

MIN 

24 

20 

18 

18 

25 

29 

24 

28 

20 

24 

1  4 

1  4 

I  3 

4 

4 

1  1 

7 

1 6 

2  1 

22 

21 

I  6 

9 

I  1 

3D 

1  3 

6 

7 

S 

e 

22 

16 

.3 

LOO  I 

MAX 

75 

66 

73 

72 

67 

64 

60 

64 

61 

57 

66 

67 

66 

54 

57 

59 

58 

66 

66 

60 

60 

58 

63 

62 

64 

61 

62 

61 

70 

72 

72 

64 

•  0 

MIN 

47 

42 

37 

44 

49 

49 

54 

50 

44 

45 

42 

35 

38 

36 

43 

38 

40 

45 

45 

35 

35 

39 

39 

49 

4  1 

38 

38 

36 

33 

40 

45 

41 

.6 

LOS  BANGS 

MRX 

68 

69 

69 

72 

54 

67 

63 

65 

59 

55 

64 

65 

56 

51 

59 

60 

61 

69 

70 

60 

55 

58 

64 

68 

63 

59 

61 

60 

6S 

72 

62 

.  7 

MIN 

45 

44 

40 

45 

49 

49 

49 

47 

46 

45 

45 

40 

42 

35 

4  1 

40 

37 

39 

46 

38 

35 

4  I 

37 

49 

34 

40 

35 

35 

32 

36 

46 

4  I 

.4 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MRX 

69 

68 

66 

66 

70 

54 

64 

64 

66 

55 

52 

62 

64 

56 

49 

57 

56 

59 

67 

66 

58 

56 

54 

63 

55 

32 

58 

56 

SB 

65 

71 

6 1 

.2 

MIN 

41 

47 

44 

45 

48 

49 

49 

48 

47 

45 

44 

44 

4  7 

37 

39 

44 

42 

43 

48 

4  1 

39 

44 

43 

44 

5 1 

3  / 

35 

39 

38 

42 

45 

43 

.5 

(lADERfl 

MRX 

76 

79 

69 

71 

72 

59 

66 

64 

66 

57 

55 

60 

65 

64 

51 

60 

57 

60 

67 

70 

58 

58 

59 

53 

70 

56 

56 

61 

60 

64 

72 

63 

.4 

MIN 

43 

45 

36 

36 

45 

49 

51 

46 

46 

43 

45 

42 

43 

38 

33 

39 

36 

35 

40 

43 

35 

40 

36 

36 

51 

37 

31 

32 

30 

35 

42 

40 

.0 

nRNTECA 

MRX 

75 

63 

72 

71 

72 

55 

62 

61 

63 

58 

53 

65 

65 

53 

54 

59 

58 

59 

67 

52 

59 

54 

56 

62 

65 

63 

50 

61 

60 

67 

75 

62 

.2 

MIN 

46 

43 

39 

43 

43 

49 

51 

50 

47 

46 

43 

38 

42 

38 

40 

39 

40 

4  1 

45 

40 

38 

39 

4  1 

40 

49 

39 

41 

32 

36 

43 

36 

4  1 

.9 

MARICOPA 

MRX 

75 

78 

66 

66 

70 

69 

70 

71 

61 

51 

59 

52 

64 

66 

55 

60 

59 

60 

68 

69 

59 

68 

66 

61 

72 

65 

58 

61 

60 

64 

73 

64 

.  4 

MIN 

50 

46 

45 

46 

48 

46 

5 1 

50 

49 

44 

44 

40 

44 

35 

36 

38 

38 

4  I 

45 

36 

39 

4  1 

42 

42 

49 

40 

37 

37 

38 

34 

45 

42 

•  5 

nERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

75 

68 

70 

72 

69 

66 

63 

65 

62 

63 

61 

65 

62 

S3 

58 

59 

59 

69 

70 

61 

58 

57 

64 

69 

67 

60 

61 

61 

65 

72 

72 

64 

.  4 

MIN 

43 

40 

33 

43 

46 

42 

40 

45 

43 

40 

40 

43 

36 

33 

38 

38 

36 

36 

38 

38 

38 

40 

36 

4  t 

46 

34 

31 

29 

32 

39 

40 

38 

.7 

MODESTO 

MRX 

63 

67 

71 

72 

56 

68 

61 

64 

59 

54 

65 

65 

55 

S3 

59 

59 

59 

67 

68 

SB 

55 

58 

63 

67 

63 

59 

61 

61 

67 

74 

67 

62 

.5 

MIN 

46 

44 

40 

46 

50 

50 

S3 

49 

44 

44 

42 

38 

35 

37 

44 

39 

39 

44 

44 

39 

38 

39 

37 

SO 

45 

40 

40 

31 

37 

42 

45 

42 

.3 

NEHMAN 

MAX 

76 

70 

71 

74 

66 

68 

64 

68 

61 

57 

66 

68 

66 

53 

58 

61 

64 

70 

70 

61 

60 

60 

55 

70 

64 

61 

64 

68 

68 

68 

75 

65 

.6 

MIN 

45 

43 

37 

42 

49 

50 

53 

46 

43 

45 

40 

38 

40 

35 

44 

40 

36 

43 

45 

36 

35 

38 

35 

49 

42 

39 

37 

38 

33 

35 

36 

40 

.9 

NORTH  FORK  RANGER  SIR 

MAX 

73 

72 

71 

58 

58 

56 

46 

54 

55 

50 

52 

60 

62 

62 

62 

55 

55 

48 

66 

MIN 

33 

36 

43 

36 

48 

33 

36 

31 

38 

25 

25 

30 

36 

42 

26 

22 

25 

26 

25 

ORANGE  COVE 

MAX 

77 

79 

68 

69 

70 

60 

67 

65 

65 

53 

55 

57 

65 

60 

50 

60 

57 

60 

67 

69 

55 

60 

59 

63 

59 

57 

56 

58 

59 

73 

62 

.7 

MIN 

45 

39 

37 

42 

SO 

48 

48 

48 

42 

40 

37 

40 

42 

34 

36 

4  1 

31 

37 

40 

44 

35 

39 

32 

44 

52 

32 

3D 

36 

31 

35 

39 

■  6 

PORTERVILLE 

MRX 

79 

82 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

68 

53 

62 

62 

67 

6S 

54 

64 

60 

61 

70 

72 

56 

66 

62 

64 

72 

65 

59 

62 

62 

67 

75 

66 

.3 

MIN 

45 

43 

40 

42 

47 

50 

50 

52 

47 

49 

43 

42 

45 

37 

35 

42 

34 

38 

4  1 

45 

4  1 

43 

36 

45 

51 

34 

36 

37 

34 

39 

45 

42 

.2 

POSEY  3  E 

MRX 

63 

65 

64 

58 

54 

47 

49 

45 

46 

38 

42 

4D 

37 

43 

49 

46 

49 

56 

55 

51 

SO 

4  1 

43 

55 

47 

46 

49 

50 

54 

56 

55 

MIN 

28 

3D 

31 

30 

29 

37 

38 

32 

30 

28 

29 

30 

26 

1  9 

1  8 

1  9 

25 

28 

27 

28 

28 

29 

28 

24 

27 

28 

26 

27 

29 

30 

29 

28 

.0 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MRX 

72 

59 

71 

72 

65 

51 

50 

45 

49 

44 

53 

55 

55 

48 

SI 

SO 

45 

57 

57 

53 

45 

36 

44 

42 

42 

45 

45 

42 

63 

65 

65 

52 

■  8 

MIN 

39 

41 

42 

43 

43 

38 

39 

34 

35 

32 

32 

32 

32 

25 

3D 

30 

27 

35 

35 

34 

30 

30 

29 

34 

31 

26 

23 

26 

30 

37 

37 

33 

.3 

SHN  LUIS  DRU 

MAX 

73 

62 

65 

66 

69 

53 

66 

64 

63 

57 

52 

63 

63 

56 

50 

55 

56 

60 

67 

65 

60 

56 

55 

63 

64 

62 

SB 

60 

56 

65 

70 

61 

.  1 

niN 

47 

44 

43 

43 

49 

50 

50 

48 

49 

45 

45 

44 

43 

35 

34 

45 

43 

43 

50 

40 

37 

40 

4S 

47 

50 

42 

40 

38 

34 

37 

40 

43 

.2 

SONORA  RS 

MAX 

74 

71 

61 

66 

65 

51 

57 

54 

55 

51 

48 

57 

57 

50 

42 

51 

49 

SI 

61 

63 

54 

45 

43 

55 

58 

47 

52 

55 

55 

59 

65 

55 

.5 

MIN 

42 

39 

33 

33 

40 

42 

43 

44 

40 

38 

38 

38 

36 

31 

35 

30 

30 

35 

36 

36 

30 

35 

31 

32 

44 

30 

26 

28 

27 

34 

34 

35 

.2 

SEt  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 

oc 

CE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1  6 

1 1 

I  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

CJ 

24 

25 

26 

c  1 

Cf3 

C  7 

J  I 

SO  ENTRRNCE  rOSEMITE 

MAX 

61 

59 

56 

61 

57 

39 

42 

41 

40 

35 

37 

42 

44 

40 

42 

40 

43 

43 

54 

SO 

48 

41 

39 

48 

50 

36 

39 

37 

41 

44 

56 

45 

.  3 

MIN 

33 

35 

29 

30 

29 

32 

32 

32 

30 

29 

30 

25 

25 

19 

21 

19 

21 

23 

18 

30 

29 

1  8 

16 

18 

33 

1  6 

19 

15 

20 

22 

25 

24 

.9 

STOCKTON  HSO  RP 

MAX 

62 

65 

68 

68 

54 

64 

61 

62 

58 

52 

64 

63 

51 

52 

57 

S6 

SB 

65 

59 

57 

52 

SB 

62 

63 

62 

58 

60 

60 

66 

71 

65 

60 

.4 

MIN 

44 

43 

39 

43 

49 

49 

S3 

48 

46 

44 

44 

39 

40 

39 

44 

38 

39 

43 

43 

37 

38 

39 

36 

49 

44 

40 

39 

35 

36 

39 

46 

42 

.  1 

STOCKTON  FIRE   bT«  NO  4 

MAX 

76 

64 

68 

71 

71 

54 

85 

61 

64 

58 

56 

67 

65 

51 

55 

SB 

59 

59 

66 

61 

59 

52 

59 

62 

64 

64 

60 

61 

61 

69 

73 

62 

.  4 

MIN 

4S 

47 

35 

35 

41 

47 

49 

48 

41 

44 

39 

37 

39 

32 

39 

37 

39 

42 

45 

34 

37 

37 

40 

41 

46 

37 

37 

35 

32 

34 

42 

39 

■  B 

TEHRCHRP 1 

MRX 

69 

62 

67 

68 

59 

57 

51 

47 

43 

43 

39 

49 

51 

SO 

55 

SO 

45 

58 

58 

55 

54 

49 

45 

SB 

56 

50 

42 

45 

54 

62 

60 

53 

•  3 

MIN 

33 

38 

32 

30 

43 

37 

42 

40 

34 

31 

31 

31 

33 

26 

21 

31 

29 

32 

34 

36 

32 

32 

31 

33 

31 

23 

26 

21 

27 

30 

39 

31 

.9 

TEJON  RANCHO 

MRX 

19 

74 

78 

71 

70 

67 

67 

62 

SB 

56 

52 

62 

62 

59 

64 

59 

61 

68 

70 

68 

69 

60 

70 

71 

70 

52 

58 

61 

64 

76 

7S 

65 

•  6 

MIN 

48 

42 

42 

43 

53 

48 

52 

48 

42 

38 

39 

42 

46 

32 

34 

34 

40 

42 

45 

40 

42 

33 

34 

39 

33 

33 

42 

4S 

47 

40 

41 

.3 

THREE  RVRS  EOISON  PH  1 

MAX 

75 

75 

70 

71 

71 

67 

65 

62 

62 

S3 

57 

62 

64 

64 

61 

62 

59 

67 

70 

78 

60 

57 

S9 

69 

67 

55 

S7 

SB 

61 

71 

78 

'  64 

.7 

MIN 

43 

38 

39 

42 

35 

45 

44 

46 

42 

41 

40 

42 

44 

34 

37 

37 

30 

35 

38 

45 

40 

40 

31 

39 

47 

36 

3 1 

37 

30 

35 

39 

38 

.8 

riCER  CREEK  PH 

MAX 

71 

58 

68 

67 

65 

49 

50 

SO 

54 

46 

56 

57 

57 

41 

49 

50 

50 

60 

61 

51 

49 

39 

SO 

SO 

SO 

53 

54 

54 

63 

66 

66 

54 

.9 

niN 

39 

40 

33 

37 

37 

41 

40 

39 

38 

34 

36 

30 

33 

27 

34 

32 

30 

36 

36 

36 

32 

32 

31 

39 

39 

25 

27 

25 

29 

32 

38 

34 

.  1 

TRRCr  CRRBONR 

MAX 

75 

63 

66 

69 

71 

54 

66 

68 

64 

S9 

52 

66 

66 

49 

56 

60 

57 

60 

62 

64 

59 

53 

57 

62 

6S 

63 

58 

60 

60 

69 

75 

62 

.2 

MIN 

45 

43 

43 

42 

44 

48 

50 

49 

49 

45 

43 

40 

36 

39 

40 

41 

37 

40 

44 

39 

37 

40 

38 

45 

47 

39 

43 

33 

39 

36 

38 

4] 

.7 

TRACT  PUMPING  PLRNT 

MAX 

71 

65 

69 

70 

67 

64 

67 

65 

58 

55 

65 

65 

61 

56 

57 

56 

57 

67 

62 

59 

58 

56 

62 

64 

63 

60 

60 

60 

71 

75 

70 

63 

.1 

MIN 

47 

45 

42 

44 

48 

49 

53 

49 

47 

45 

44 

42 

37 

38 

41 

40 

42 

44 

49 

40 

4  1 

40 

35 

49 

48 

4  1 

44 

36 

44 

37 

47 

43 

.5 

V  ISAL [R 

MAX 

77 

79 

69 

70 

71 

64 

69 

69 

65 

54 

59 

59 

65 

61 

51 

60 

57 

59 

67 

70 

55 

SI 

59 

63 

69 

61 

56 

59 

59 

64 

72 

63 

.6 

MIN 

48 

42 

41 

42 

49 

51 

50 

52 

46 

45 

43 

46 

47 

37 

40 

43 

35 

38 

45 

42 

39 

4  1 

38 

42 

51 

35 

34 

37 

36 

4  1 

43 

42 

.6 

HflSCO 

MAX 

78 

81 

69 

68 

72 

70 

72 

71 

66 

60 

63 

55 

67 

67 

57 

65 

59 

63 

70 

73 

61 

SB 

62 

65 

74 

68 

SB 

62 

63 

62 

76 

66 

•  6 

MIN 

46 

45 

42 

45 

51 

47 

54 

51 

SO 

46 

45 

42 

42 

35 

39 

42 

35 

38 

43 

48 

39 

43 

38 

42 

53 

39 

34 

37 

34 

38 

4S 

42 

.8 

TOSEHITE  PARK  HEROQTRS 

MAX 

76 

71 

67 

77 

68 

44 

46 

42 

52 

39 

44 

57 

59 

44 

47 

57 

47 

44 

67 

6S 

58 

45 

40 

45 

62 

42 

S3 

55 

55 

67 

72 

55 

•  0 

■          ■  ■ 

MIN 

31 

30 

31 

30 

31 

32 

32 

32 

30 

28 

31 

30 

29 

22 

22 

26 

24 

27 

30 

30 

32 

30 

25 

26 

34 

27 

25 

21 

22 

28 

28 

28 

.3 

SOUTH  COAST 

□RAINRGE  06 

RLPINE 

MAX 

BO 

80 

78 

73 

64 

69 

68 

62 

50 

SO 

56 

55 

55 

60 

64 

75 

76 

75 

67 

59 

66 

72 

69 

55 

60 

60 

64 

72 

66 

■  5 

MIN 

45 

50 

47 

52 

37 

47 

47 

40 

40 

39 

34 

44 

37 

33 

35 

45 

49 

47 

40 

38 

37 

44 

44 

39 

34 

40 

35 

47 

39 

4  1 

■  6 

nvRLON  PLEASURE  PIER 

MAX 

58 

59 

59 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

62 

62 

59 

63 

60 

69 

59 

60 

59 

56 

MIN 

46 

42 

43 

47 

52 

SO 

52 

51 

49 

46 

44 

44 

47 

4S 

43 

47 

44 

44 

48 

44 

47 

SI 

47 

47 

47 

46 

.7 

BARRETT  OAH 

MAX 

81 

78 

70 

81 

77 

67 

57 

64 

53 

52 

45 

45 

54 

57 

51 

59 

50 

64 

74 

78 

69 

61 

55 

65 

72 

S3 

55 

56 

SS 

60 

70 

62 

.2 

MIN 

31 

31 

31 

32 

33 

46 

37 

40 

46 

42 

40 

33 

33 

39 

31 

31 

32 

32 

36 

4  1 

43 

44 

36 

37 

42 

43 

30 

32 

32 

34 

33 

36 

.2 

BEAUnONT   PUHPING  PLANT 

MAX 

77 

72 

66 

77 

71 

74 

55 

59 

49 

49 

42 

47 

49 

46 

50 

SS 

47 

59 

70 

71 

71 

55 

52 

63 

67 

67 

68 

52 

49 

55 

66 

59 

.7 

MIN 

45 

39 

40 

46 

45 

40 

37 

37 

38 

36 

33 

34 

36 

33 

27 

28 

28 

33 

37 

35 

38 

38 

29 

37 

35 

31 

32 

28 

29 

30 

35 

35 

.2 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

55 

56 

58 

54 

46 

40 

41 

41 

34 

32 

35 

37 

37 

35 

39 

38 

45 

51 

51 

50 

46 

45 

SS 

55 

31 

34 

33 

39 

52 

51 

43 

.9 

MIN 

24 

28 

21 

27 

30 

27 

23 

31 

17 

21 

21 

20 

21 

IS 

10 

23 

1  1 

24 

28 

32 

28 

20 

16 

30 

7 

IS 

6 

1  4 

23 

29 

21 

.5 

BURBANK  VALLET  PIP  PL T 

MAX 

75 

70 

84 

77 

60 

64 

67 

60 

63 

59 

61 

64 

62 

63 

65 

64 

71 

76 

77 

74 

66 

63 

72 

75 

71 

63 

66 

63 

69 

78 

73 

68 

.2 

MIN 

44 

44 

43 

48 

49 

50 

49 

52 

42 

45 

40 

37 

50 

36 

39 

44 

29 

4  1 

44 

44 

47 

44 

49 

43 

52 

44 

44 

43 

44 

39 

46 

44 

.0 

CACHUHA  LAKE 

MAX 

79 

67 

70 

76 

64 

55 

56 

55 

61 

58 

50 

59 

63 

60 

58 

60 

60 

65 

69 

69 

63 

61 

58 

68 

70 

54 

61 

63 

61 

6S 

74 

63 

.0 

niN 

40 

38 

37 

42 

47 

45 

49 

49 

45 

43 

40 

43 

47 

35 

35 

4  1 

34 

37 

4  1 

45 

40 

45 

4  1 

39 

SO 

39 

39 

37 

33 

35 

43 

4  1 

.  1 

CAHPO 

MAX 

76 

72 

75 

78 

69 

54 

67 

58 

54 

47 

42 

53 

56 

50 

58 

53 

63 

75 

77 

70 

60 

53 

66 

73 

87 

S3 

55 

48 

52 

66 

62 

61 

.4 

MIN 

30 

25 

26 

34 

35 

45 

32 

42 

41 

39 

35 

31 

39 

34 

25 

38 

26 

32 

35 

36 

40 

40 

30 

33 

33 

38 

24 

32 

25 

28 

24 

33 

.  1 

CRNOCR  PARK  PIERCE  COL 

MRX 

78 

75 

87 

83 

61 

62 

63 

59 

62 

59 

59 

63 

61 

64 

64 

63 

75 

85 

79 

73 

70 

64 

78 

84 

72 

62 

58 

65 

69 

83 

75 

69 

.8 

MIN 

38 

40 

41 

44 

50 

46 

53 

52 

43 

43 

37 

36 

43 

34 

39 

46 

39 

38 

44 

43 

46 

44 

46 

40 

48 

36 

42 

40 

40 

35 

40 

42 

,  1 

CHULfl  VISTR 

MAX 

57 

60 

58 

57 

65 

61 

64 

67 

61 

58 

56 

57 

59 

59 

56 

59 

57 

59 

63 

63 

60 

59 

59 

61 

54 

60 

58 

60 

52 

61 

63 

60 

.  1 

MIN 

45 

46 

45 

45 

50 

54 

49 

52 

50 

49 

47 

42 

44 

49 

42 

44 

44 

45 

45 

SI 

50 

52 

46 

47 

49 

50 

43 

46 

38 

4  1 

48 

46 

.7 

CLRREnONT  POMONA  COL 

MAX 

78 

70 

67 

76 

70 

57 

63 

68 

56 

58 

50 

56 

57 

52 

SB 

52 

58 

65 

72 

74 

62 

62 

58 

67 

70 

58 

60 

60 

60 

64 

72 

63 

.2 

MIN 

44 

42 

44 

42 

47 

48 

46 

46 

48 

45 

41 

43 

44 

34 

36 

37 

36 

37 

40 

45 

45 

45 

37 

40 

49 

38 

35 

34 

37 

43 

41 

4  I 

.5 

CORONA 

MAX 

75 

69 

78 

73 

60 

61 

68 

67 

66 

60 

59 

63 

60 

60 

64 

62 

67 

73 

76 

73 

65 

62 

72 

69 

70 

60 

60 

58 

66 

75 

71 

66 

.5 

MIN 

37 

37 

37 

43 

52 

52 

48 

52 

48 

44 

41 

41 

46 

36 

36 

43 

32 

37 

41 

43 

48 

45 

36 

40 

45 

39 

40 

37 

43 

40 

37 

4  I 

-8 

CULVER  C 1 TT 

MAX 

64 

69 

71 

60 

60 

67 

66 

62 

63 

59 

61 

65 

61 

60 

68 

63 

68 

70 

69 

64 

63 

60 

69 

69 

65 

63 

64 

66 

66 

74 

66 

66 

.0 

MIN 

49 

49 

42 

47 

SI 

54 

55 

53 

SI 

49 

47 

46 

49 

42 

45 

49 

46 

43 

50 

50 

49 

SO 

54 

47 

54 

48 

49 

49 

46 

44 

44 

46 

.  4 

CUTAMACA 

MAX 

69 

65 

60 

65 

65 

57 

45 

55 

45 

38 

35 

34 

44 

40 

34 

49 

35 

51 

61 

63 

57 

48 

45 

55 

62 

42 

40 

41 

40 

39 

57 

49 

.5 

WIN 

31 

38 

26 

32 

42 

34 

34 

36 

36 

31 

30 

28 

32 

27 

23 

26 

24 

28 

35 

44 

32 

33 

29 

37 

4  1 

26 

24 

23 

28 

27 

29 

3 1 

.2 

DRr  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

61 

75 

72 

79 

71 

52 

58 

61 

58 

58 

50 

57 

62 

55 

57 

59 

57 

68 

77 

74 

67 

SB 

58 

68 

74 

63 

54 

61 

55 

64 

76 

63 

.8 

MIN 

34 

33 

34 

39 

39 

41 

48 

49 

46 

42 

38 

32 

33 

30 

30 

31 

32 

34 

36 

39 

41 

41 

37 

39 

4  1 

39 

35 

37 

34 

36 

37 

37 

.3 

EL  CAPITAN  OAM 

MAX 

83 

78 

72 

78 

78 

72 

60 

70 

58 

56 

52 

49 

62 

62 

57 

64 

55 

68 

71 

78 

70 

64 

60 

68 

74 

60 

61 

62 

62 

68 

74 

66 

.0 

MIN 

36 

40 

43 

39 

46 

48 

43 

45 

49 

44 

44 

38 

39 

41 

38 

38 

38 

40 

42 

46 

45 

46 

44 

35 

44 

45 

37 

38 

33 

38 

37 

4  1 

.  3 

ELSINORE 

MAX 

81 

74 

83 

78 

65 

62 

65 

62 

SB 

SI 

54 

61 

S9 

65 

61 

66 

66 

76 

78 

73 

65 

59 

73 

72 

65 

59 

61 

57 

63 

74 

61 

66 

.0 

MIN 

36 

34 

38 

41 

49 

50 

43 

49 

48 

43 

38 

36 

43 

41 

32 

41 

31 

36 

43 

43 

42 

44 

46 

43 

42 

36 

30 

36 

35 

32 

37 

39 

,g 

ESCONOlOO 

MAX 

73 

68 

73 

72 

66 

61 

68 

59 

58 

54 

49 

59 

60 

57 

62 

SB 

65 

72 

74 

66 

62 

SO 

68 

71 

61 

60 

62 

63 

67 

74 

66 

64 

.  1 

MIN 

37 

43 

39 

44 

51 

52 

43 

53 

51 

44 

44 

37 

46 

41 

35 

46 

35 

39 

44 

47 

46 

48 

44 

42 

47 

48 

36 

44 

34 

38 

42 

43 

.2 

FONTANA  KAISER 

MAX 

78 

73 

86 

78 

64 

62 

63 

61 

60 

57 

54 

53 

52 

SB 

61 

60 

64 

72 

74 

73 

64 

58 

66 

70 

68 

59 

58 

60 

68 

73 

70 

6S 

.1 

MIN 

49 

43 

48 

46 

52 

52 

SI 

S3 

52 

46 

44 

46 

44 

44 

40 

46 

39 

44 

51 

50 

49 

46 

42 

47 

49 

43 

41 

45 

47 

56 

45 

46 

■  8 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

73 

70 

75 

72 

62 

63 

68 

67 

59 

56 

54 

61 

63 

SB 

63 

61 

67 

74 

76 

73 

64 

62 

68 

75 

70 

62 

62 

65 

67 

75 

69 

66 

.3 

MIN 

41 

42 

40 

46 

51 

55 

45 

54 

49 

47 

35 

36 

47 

45 

36 

50 

37 

40 

45 

49 

47 

48 

43 

43 

48 

46 

36 

39 

34 

35 

43 

43 

•  6 

HENShAH  OAM 

MAX 

81 

77 

69 

77 

76 

67 

55 

65 

S3 

50 

46 

SO 

55 

52 

50 

60 

48 

64 

75 

7S 

60 

60 

S3 

65 

70 

54 

53 

56 

52 

60 

69 

61 

.2 

MIN 

27 

26 

29 

30 

29 

34 

39 

36 

43 

39 

37 

31 

30 

34 

27 

27 

28 

32 

31 

35 

35 

35 

29 

31 

36 

34 

24 

26 

3G 

30 

39 

32 

.  0 

lOTLLHlLO  FIRE  OEPT 

MAX 

69 

64 

65 

67 

64 

42 

54 

53 

40 

40 

35 

40 

43 

36 

49 

47 

45 

60 

63 

58 

56 

54 

60 

61 

40 

40 

42 

42 

60 

57 

•  5 

MIN 

29 

30 

32 

35 

40 

32 

31 

33 

31 

29 

28 

29 

26 

23 

20 

21 

20 

34 

34 

28 

32 

34 

32 

32 

19 

20 

21 

18 

19 

29 

28 

.0 

JULIAN  HTNOlA 

MAX 

71 

64 

69 

71 

64 

50 

58 

57 

43 

41 

39 

48 

45 

42 

S3 

42 

57 

69 

70 

63 

55 

45 

60 

65 

55 

50 

50 

51 

S2 

65 

62 

55 

.7 

MIN 

34 

29 

30 

38 

40 

41 

34 

42 

39 

32 

32 

28 

36 

30 

25 

35 

25 

34 

38 

37 

34 

3S 

29 

34 

35 

30 

23 

31 

30 

29 

31 

32 

.9 

LACUNA  BEACH 

MAX 

62 

63 

62 

60 

59 

67 

65 

61 

62 

59 

SB 

60 

63 

61 

62 

67 

63 

66 

64 

65 

64 

64 

64 

65 

64 

61 

62 

64 

68 

71 

67 

63 

.3 

MIN 

47 

44 

41 

41 

41 

44 

53 

52 

50 

4B 

43 

40 

45 

43 

40 

49 

3E 

35 

35 

47 

48 

48 

41 

40 

41 

42 

38 

41 

42 

40 

47 

43 

.3 

LA  MESA 

MAX 

73 

69 

74 

72 

60 

62 

70 

63 

60 

55 

54 

61 

64 

62 

63 

64 

68 

73 

75 

74 

64 

63 

67 

75 

67 

61 

63 

64 

67 

75 

68 

66 

.  1 

MIN 

42 

44 

44 

48 

S2 

SI 

48 

55 

49 

46 

45 

39 

47 

44 

39 

SO 

41 

48 

48 

51 

49 

49 

44 

46 

51 

47 

40 

44 

39 

40 

43 

45 

.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

27 

28 

29 

JU 

J  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  2 

1  3 

1  4 

I  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

LOnPOC 

MAX 

60 

66 

69 

66 

65 

61 

61 

62 

61 

58 

60 

61 

64 

58 

58 

59 

62 

64 

65 

53 

62 

62 

62 

67 

62 

50 

60 

61 

64 

66 

59 

62.2 

HIN 

47 

40 

40 

45 

51 

51 

54 

51 

49 

46 

45 

48 

48 

40 

39 

42 

37 

39 

44 

44 

37 

48 

43 

41 

52 

42 

38 

34 

37 

48 

43  .7 

LONG  BERCH  HSO  flP 

MAX 

68 

67 

71 

65 

66 

69 

65 

60 

61 

55 

61 

61 

62 

60 

62 

60 

64 

70 

70 

64 

62 

63 

66 

69 

64 

63 

63 

64 

67 

74 

62 

64.5 

MIN 

S4 

56 

50 

66 

59 

60 

56 

54 

53 

47 

45 

4S 

5 1 

4  4 

42 

5 1 

4  1 

45 

SO 

5 1 

53 

53 

43 

47 

52 

48 

47 

39 

4  1 

49 

49.1 

LOS  BNGELES  HSO  flP 

MAX 

59 

61 

65 

59 

61 

66 

65 

59 

61 

54 

59 

63 

59 

58 

62 

59 

64 

66 

65 

60 

61 

60 

65 

57 

62 

60 

60 

61 

63 

70 

56 

61  .6 

niN 

50 

52 

SI 

53 

5S 

55 

56 

52 

51 

47 

44 

46 

50 

45 

45 

50 

** 

49 

53 

53 

5 1 

S3 

52 

49 

53 

49 

46 

43 

47 

52 

49  .8 

LOS  HNOELES  CIVIC  CTR 

MAX 

66 

66 

74 

62 

57 

64 

64 

59 

60 

54 

57 

60 

56 

59 

63 

59 

65 

71 

72 

63 

61 

61 

66 

70 

61 

63 

61 

62 

64 

73 

57 

62.9 

MIN 

47 

50 

50 

50 

54 

55 

56 

54 

SO 

46 

45 

46 

47 

4  1 

43 

47 

45 

48 

52 

52 

5 1 

48 

45 

SO 

53 

46 

44 

43 

46 

SI 

48  . 4 

nr  HILSON  2 

MAX 

63 

62 

67 

64 

S3 

38 

39 

39 

38 

35 

34 

43 

38 

37 

42 

51 

63 

62 

59 

48 

40 

53 

62 

57 

38 

43 

38 

48 

58 

56 

48.9 

MIN 

46 

41 

46 

48 

30 

31 

34 

32 

31 

25 

25 

29 

30 

1 8 

30 

26 

39 

47 

4  3 

30 

27 

28 

41 

^* 

18 

22 

1  7 

22 

36 

31 

31  .9 

MEN  CUrflMfl  FIRE  STR 

MRX 

77 

7S 

61 

70 

68 

55 

57 

63 

58 

59 

53 

S4 

59 

64 

49 

60 

56 

69 

69 

61 

55 

54 

57 

56 

70 

54 

54 

55 

55 

62 

73 

60.7 

MIN 

34 

34 

36 

38 

45 

45 

47 

33 

43 

42 

34 

31 

32 

32 

25 

26 

30 

33 

36 

36 

35 

35 

34 

^' 

35 

28 

25 

25 

23 

27 

36 

33  .7 

NEHPORr  BERCM  MflRBOR 

MRX 

S7 

60 

62 

57 

63 

64 

63 

61 

51 

57 

57 

61 

59 

55 

61 

60 

60 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

62 

60 

63 

59 

64 

62 

60.9 

MIN 

SO 

SO 

47 

52 

54 

55 

54 

S3 

S3 

50 

47 

48 

5 1 

47 

48 

S 1 

4  1 

45 

50 

55 

5 1 

5 1 

47 

48 

55 

48 

43 

47 

51 

44 

52 

49.6 

OCEANS  IDE 

MRX 

63 

62 

60 

67 

59 

66 

65 

63 

62 

SB 

56 

62 

65 

62 

65 

61 

65 

66 

67 

65 

64 

63 

65 

66 

65 

64 

68 

68 

68 

66 

56 

63.9 

KIN 

45 

44 

41 

39 

42 

44 

46 

43 

43 

35 

34 

36 

4  1 

38 

40 

38 

4  1 

49 

44 

4  1 

43 

45 

46 

43 

41 

41 

40 

39 

42 

41  .7 

OJfll 

MRX 

69 

70 

77 

66 

57 

57 

59 

59 

62 

56 

59 

62 

57 

60 

57 

61 

67 

75 

72 

6S 

61 

63 

56 

72 

66 

64 

62 

62 

65 

74 

65 

54  .  1 

MIN 

36 

34 

38 

35 

48 

45 

51 

49 

4  1 

43 

35 

39 

39 

30 

3  1 

4  1 

39 

36 

4  1 

4  1 

45 

44 

44 

39 

45 

41 

36 

45 

31 

34 

34 

39.7 

OXNARD 

MAX 

60 

65 

68 

69 

59 

59 

64 

63 

62 

63 

57 

63 

65 

63 

63 

67 

64 

66 

71 

69 

65 

64 

62 

66 

70 

53 

65 

64 

62 

65 

72 

64.5 

MIN 

46 

45 

45 

47 

50 

52 

54 

54 

48 

49 

4  I 

4  1 

4  3 

39 

39 

45 

40 

44 

''' 

48 

47 

50 

44 

45 

52 

49 

40 

39 

42 

43 

46 

45.6 

PRLOnfiR  MT  OBSERVflTORT 

MAX 

69 

65 

58 

63 

64 

50 

42 

51 

51 

39 

32 

36 

39 

34 

33 

45 

35 

45 

58 

60 

56 

50 

SO 

S3 

60 

60 

60 

60 

60 

47 

56 

51  .0 

MIN 

40 

4  1 

4  1 

44 

43 

32 

34 

35 

33 

28 

27 

27 

29 

23 

23 

26 

26 

32 

4  3 

4  1 

33 

30 

30 

35 

38 

20 

20 

20 

20 

29 

32 

31  .5 

PfiSRDENR 

MRX 

74 

73 

79 

75 

61 

62 

65 

62 

S6 

58 

55 

60 

59 

63 

64 

65 

67 

74 

76 

75 

65 

62 

59 

73 

73 

64 

64 

64 

65 

73 

75 

66.8 

MIN 

42 

44 

46 

50 

51 

49 

51 

51 

SO 

47 

44 

42 

48 

35 

38 

54 

42 

4  3 

48 

46 

46 

47 

42 

45 

51 

43 

40 

40 

43 

42 

46 

45  .4 

POMONR  CRL  POLY 

MRX 

78 

72 

67 

78 

69 

56 

54 

69 

69 

60 

54 

56 

61 

54 

60 

68 

58 

65 

73 

7S 

64 

62 

60 

67 

71 

61 

61 

60 

61 

65 

73 

64.5 

niN 

44 

43 

45 

46 

50 

45 

46 

39 

50 

45 

44 

4  4 

46 

34 

38 

38 

36 

4  1 

45 

'* 

43 

46 

40 

44 

45 

39 

36 

33 

36 

34 

37 

41  .8 

RHMONR  FIRE  OEPT 

MRX 

79 

70 

84 

83 

71 

56 

65 

63 

52 

47 

49 

57 

S8 

58 

62 

59 

67 

74 

72 

69 

64 

59 

68 

72 

68 

56 

58 

57 

67 

72 

70 

64.7 

MIN 

36 

31 

34 

33 

43 

39 

38 

48 

4  1 

42 

40 

34 

45 

37 

3 1 

40 

30 

35 

4  1 

39 

42 

4  1 

37 

35 

41 

48 

30 

38 

28 

32 

35 

37  .5 

REOLRNDS 

MAX 

75 

70 

84 

73 

60 

64 

68 

58 

59 

48 

56 

55 

S5 

56 

62 

55 

65 

73 

75 

70 

62 

54 

67 

71 

63 

60 

61 

60 

60 

74 

65 

63.8 

MIN 

42 

36 

4  1 

45 

50 

48 

44 

SI 

48 

45 

42 

45 

46 

40 

35 

42 

35 

39 

46 

45 

45 

45 

35 

4  3 

4  9 

40 

35 

35 

42 

41 

39 

42  .5 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  .3 

MRX 

76 

70 

85 

76 

63 

67 

69 

66 

64 

60 

61 

59 

59 

60 

65 

61 

69 

75 

77 

73 

68 

55 

71 

74 

69 

63 

65 

60 

65 

77 

70 

67.8 

MIN 

40 

44 

42 

47 

51 

50 

45 

54 

48 

45 

43 

4  1 

46 

38 

36 

44 

34 

39 

46 

45 

45 

45 

39 

4  2 

4  8 

4  2 

37 

38 

45 

44 

40 

43.4 

RIVERSIDE  ClI  EXP  STR 

MRX 

82 

77 

71 

85 

73 

61 

67 

69 

58 

61 

so 

59 

59 

56 

59 

63 

57 

68 

74 

75 

70 

65 

52 

59 

72 

63 

63 

63 

60 

66 

77 

65.9 

MIN 

42 

45 

44 

49 

53 

53 

50 

56 

5 1 

49 

4  7 

47 

49 

40 

38 

47 

38 

4  1 

48 

49 

49 

50 

39 

44 

SO 

44 

38 

44 

48 

43 

42 

46.0 

SRN  BERNRRDINO  CO  HOSP 

MRX 

78 

73 

85 

79 

64 

63 

69 

62 

60 

54 

S8 

66 

56 

59 

65 

62 

68 

77 

78 

74 

64 

60 

70 

74 

70 

61 

63 

56 

65 

76 

71 

67.1 

MIN 

42 

4  1 

43 

46 

49 

47 

45 

48 

42 

43 

43 

46 

47 

4  1 

3 1 

45 

36 

40 

4  7 

46 

48 

45 

48 

42 

5G 

42 

37 

39 

42 

41 

40 

43.3 

SRNDBERG  HSO 

MAX 

61 

48 

61 

61 

43 

42 

41 

43 

39 

37 

35 

47 

39 

37 

43 

34 

44 

55 

59 

53 

4  1 

38 

45 

57 

48 

3S 

42 

38 

48 

60 

45 

45.8 

MIN 

47 

36 

40 

43 

34 

36 

37 

36 

32 

30 

29 

35 

26 

25 

30 

29 

29 

38 

42 

33 

30 

30 

30 

39 

3  1 

2  3 

26 

22 

25 

37 

33 

32.7 

SRN  OIEGO  HSO  RP 

MAX 

67 

64 

62 

66 

60 

63 

66 

64 

60 

59 

57 

64 

63 

60 

62 

62 

65 

68 

68 

64 

63 

63 

65 

69 

54 

62 

53 

64 

66 

71 

59 

63.6 

MIN 

*^ 

49 

48 

53 

55 

56 

56 

55 

56 

5 1 

47 

44 

55 

50 

47 

54 

48 

49 

53 

57 

55 

54 

52 

53 

53 

51 

46 

49 

48 

46 

52 

51  .3 

SRN  GRBRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

72 

70 

79 

72 

62 

67 

68 

61 

62 

59 

56 

5S 

63 

63 

64 

64 

69 

75 

77 

76 

64 

65 

71 

74 

72 

67 

56 

64 

67 

76 

73 

67.8 

MIN 

46 

47 

47 

48 

5 1 

50 

53 

52 

49 

45 

45 

44 

49 

35 

39 

47 

36 

4  1 

45 

46 

46 

39 

44 

5C 

46 

38 

38 

40 

38 

45 

44.7 

SRN  JHCINTO 

MRX 

eo 

74 

85 

83 

67 

60 

65 

51 

59 

55 

57 

60 

57 

55 

60 

51 

69 

75 

77 

76 

64 

61 

69 

74 

53 

59 

60 

60 

70 

73 

71 

66.5 

MIN 

3S 

32 

35 

38 

49 

47 

SO 

4  1 

4  7 

47 

4  I 

40 

5 1 

36 

32 

4  3 

30 

34 

42 

40 

43 

34 

32 

36 

4  3 

37 

28 

35 

37 

30 

33 

38  .7 

SRN  NICOLAS  ISLRND 

MRX 

MIN 

SRNTR  HNR  FIRE  SIRTION 

MRX 

68 

68 

70 

65 

61 

67 

68 

67 

66 

62 

59 

61 

64 

62 

64 

63 

67 

71 

74 

73 

54 

69 

68 

70 

69 

64 

64 

63 

58 

74 

75 

56.7 

MIN 

49 

48 

45 

SI 

50 

50 

44 

53 

50 

48 

45 

43 

47 

4  1 

43 

50 

39 

44 

49 

50 

49 

46 

4  4 

46 

SC 

46 

4  3 

39 

37 

39 

43 

45.8 

SRNTR  BRRBRRR 

MRX 

57 

62 

61 

67 

63 

58 

60 

58 

65 

65 

57 

63 

64 

63 

64 

61 

66 

63 

63 

70 

63 

60 

64 

62 

64 

61 

64 

64 

6S 

63 

74 

63  .0 

MIN 

47 

45 

45 

48 

49 

52 

52 

54 

45 

48 

46 

44 

43 

4  3 

42 

43 

45 

45 

4  7 

4  7 

45 

5C 

46 

46 

46 

4  7 

4  1 

42 

44 

42 

42 

45  .9 

SRNTR  BRRBRRR  FAR  RP 

MRX 

57 

60 

62 

59 

58 

60 

59 

64 

64 

54 

59 

60 

60 

61 

58 

64 

62 

64 

64 

64 

61 

62 

62 

66 

63 

6f 

64 

59 

59 

67 

58 

61  .2 

MIN 

46 

41 

43 

46 

54 

53 

55 

53 

45 

45 

44 

45 

4  7 

43 

38 

45 

43 

4  1 

45 

4  7 

4  1 

49 

44 

49 

52 

45 

39 

43 

36 

40 

43 

45.2 

SRNTR  MARIA  HSO  AP 

MRX 

59 

63 

70 

62 

60 

63 

57 

60 

58 

55 

61 

60 

60 

57 

55 

58 

50 

53 

62 

60 

59 

57 

61 

62 

55 

59 

58 

60 

62 

65 

53 

59  .B 

MIN 

45 

39 

39 

43 

49 

50 

56 

49 

45 

45 

45 

47 

4  1 

39 

35 

38 

34 

37 

39 

4: 

34 

44 

40 

40 

42 

38 

32 

30 

29 

34 

45 

40.8 

SANTA  nCNICR  PIER 

MRX 

MIN 

SANTA  PHULR 

MAX 

65 

68 

70 

61 

56 

65 

60 

63 

64 

59 

63 

64 

58 

61 

61 

64 

67 

73 

71 

64 

62 

68 

68 

71 

67 

63 

64 

53 

69 

77 

69 

65  .  1 

MIN 

37 

39 

39 

46 

46 

48 

5 1 

5 1 

46 

44 

37 

39 

38 

34 

34 

39 

35 

42 

4  1 

43 

4  3 

47 

38 

43 

48 

46 

35 

36 

40 

37 

41  .4 

SUN  CITT 

MRX 

81 

74 

83 

82 

65 

62 

55 

62 

58 

57 

53 

59 

58 

56 

61 

61 

65 

73 

76 

74 

65 

59 

67 

73 

72 

60 

50 

56 

62 

72 

71 

65  .9 

MIN 

34 

34 

35 

35 

45 

47 

43 

47 

46 

42 

39 

39 

4  1 

35 

31 

4  1 

30 

35 

42 

40 

40 

44 

33 

38 

44 

39 

29 

34 

30 

30 

39 

38  .  1 

TORRANCE 

MAX 

60 

55 

68 

67 

60 

63 

62 

60 

59 

58 

63 

60 

58 

59 

60 

59 

61 

70 

69 

65 

68 

62 

66 

71 

70 

60 

61 

62 

65 

72 

69 

63.6 

HIN 

47 

46 

45 

49 

47 

48 

54 

53 

5 1 

48 

45 

42 

47 

47 

4  1 

48 

44 

44 

47 

45 

49 

48 

48 

42 

55 

43 

42 

46 

41 

43 

50 

46.6 

rujUNGR 

MRX 

75 

71 

80 

69 

58 

58 

55 

52 

54 

49 

55 

59 

52 

59 

62 

57 

68 

75 

75 

66 

63 

61 

69 

72 

61 

60 

63 

57 

67 

75 

58 

63.1 

MIN 

45 

39 

43 

45 

47 

45 

48 

48 

42 

45 

37 

35 

45 

31 

34 

4  I 

35 

4  1 

46 

45 

42 

43 

4  1 

43 

46 

37 

39 

38 

43 

43 

42 

41  .8 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

71 

69 

67 

70 

SS 

61 

66 

65 

59 

61 

SS 

56 

60 

60 

61 

63 

63 

65 

71 

73 

65 

64 

61 

66 

70 

63 

64 

65 

63 

71 

77 

64  .8 

MIN 

47 

45 

42 

4  3 

52 

49 

50 

52 

5 1 

49 

•  4 

40 

4  I 

39 

38 

39 

35 

38 

44 

45 

49 

48 

40 

43 

42 

39 

38 

33 

33 

38 

48 

43.0 

THITCHELL  DRfl 

MAX 

71 

72 

74 

68 

61 

64 

66 

64 

61 

65 

67 

60 

59 

50 

58 

58 

66 

65 

66 

65 

67 

58 

60 

56 

66 

66 

67 

67 

66 

64  .5 

HIN 

43 

42 

49 

45 

44 

43 

45 

4  4 

42 

45 

46 

4  1 

44 

4  3 

35 

43 

4  1 

40 

39 

36 

35 

46 

45 

53 

42 

38 

34 

41 

42 

42.3 

UCLA 

MAX 

59 

61 

69 

6C 

57 

61 

63 

58 

59 

58 

58 

59 

57 

S7 

60 

58 

63 

66 

67 

63 

59 

61 

63 

66 

62 

59 

58 

60 

66 

69 

62 

61  .2 

HIN 

44 

47 

49 

49 

5 1 

5 1 

S4 

52 

49 

47 

42 

45 

48 

40 

46 

46 

48 

48 

50 

47 

49 

47 

50 

48 

54 

44 

48 

45 

48 

49 

48 

47.8 

OPLRND  3  N 

MAX 

73 

67 

79 

75 

59 

61 

64 

61 

55 

52 

53 

55 

51 

57 

60 

59 

64 

73 

74 

70 

60 

56 

69 

70 

67 

58 

S7 

58 

62 

71 

67 

63.1 

MIN 

44 

3G 

4  1 

4  4 

4  7 

48 

44 

49 

47 

42 

42 

38 

45 

33 

34 

40 

34 

38 

45 

44 

42 

47 

35 

40 

47 

35 

33 

37 

39 

40 

38 

41  .0 

VISTA  2  NNE 

MRX 

67 

64 

67 

68 

57 

66 

66 

65 

60 

55 

55 

58 

60 

56 

62 

60 

64 

68 

70 

69 

60 

60 

65 

68 

65 

60 

61 

62 

65 

70 

68 

63.3 

HIN 

37 

44 

41 

44 

44 

48 

45 

50 

47 

46 

47 

38 

44 

37 

37 

46 

36 

40 

44 

46 

48 

46 

45 

42 

45 

43 

36 

38 

37 

38 

45 

42.7 

HRRNER  SPRINGS 

HflX 

75 

71 

74 

73 

69 

50 

61 

62 

48 

47 

45 

SO 

52 

46 

57 

55 

60 

72 

71 

70 

61 

54 

64 

59 

57 

64 

52 

49 

56 

56 

65 

60.5 

HIN 

29 

28 

28 

34 

40 

42 

31 

30 

41 

32 

32 

30 

34 

31 

27 

32 

2S 

30 

36 

35 

34 

34 

26 

32 

40 

30 

23 

31 

21 

31 

30 

31  .6 

rORBA  L INOA 

HAX 

74 

72 

70 

70 

65 

66 

66 

60 

62 

58 

S8 

63 

58 

61 

64 

60 

67 

73 

74 

67 

64 

53 

70 

71 

62 

65 

62 

61 

68 

71 

75 

65.8 

HIN 

42 

41 

41 

43 

47 

50 

47 

51 

48 

45 

40 

39 

45 

36 

38 

46 

34 

40 

45 

45 

43 

45 

38 

42 

37 

40 

34 

36 

39 

38 

36 

4  1  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


c  T  Q T  r  nu 

O  1  H  1  t  UIN 

DOY  OF  MONTH 

o 
tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LU 

(T 

SOUTMERST  DESERT 
BBSINS  07 

BAKER 

MBX 
nlN 

86 
42 

63 
48 

82 
42 

82 
45 

79 
48 

4S 

79 
4S 

75 
45 

44 

69 
43 

7 1 
42 

65 
40 

69 
42 

44 

40 

42 

47 

39 

41 

45 

48 

49 

47 

39 

43 

51 

38 

60 
38 

57 
34 

65 
36 

75 
36 

74  .3 
42.8 

BRRSTOH 

MAX 

niN 

81 
40 

79 
43 

34 

75 
40 

75 
47 

63 
46 

69 
40 

65 
50 

69 
37 

60 
42 

6 1 
35 

65 
36 

42 

33 

29 

39 

30 

40 

41 

46 

42 

48 

3S 

3B 

35 

63 
35 

63 
27 

55 
30 

59 
30 

7 1 
29 

71 
54 

68.1 
38.5 

BEflUnONT  1  E 

HBX 

niN 

76 
42 

70 
3S 

36 

75 
44 

66 
50 

58 
45 

63 
39 

60 
45 

50 
44 

48 
40 

56 
39 

40 

44 

32 

30 

40 

32 

38 

46 

45 

42 

42 

33 

■1 1 
37 

68 
47 

53 
36 

58 
31 

53 
34 

57 
35 

70 
40 

66 
40 

62.5 
39.5 

BISHOP  MSO  flP 

HBX 

niN 

72 
31 

71 
27 

69 
27 

68 
30 

52 
39 

59 
38 

55 
40 

5? 
36 

57 
29 

33 

S3 
33 

56 
30 

56 
26 

52 
29 

59 
20 

49 

32 

20 

25 

27 

37 

25 

37 

23 

30 

28 

24 

25 

17 

26 

33 

53 
33 

58  .9 
29.4 

BLTTHE 

MBX 
MIN 

86 
43 

85 
43 

84 
44 

86 
47 

75 
44 

77 
52 

4S 

79 
49 

45 

67 
38 

67 
41 

69 
37 

72 
37 

63 
39 

73 
37 

36 

45 

44 

47 

54 

47 

51 

49 

43 

33 

48 

36 

38 

43 

42 

77 
44 

74  .9 
43.3 

eLYTME  FOB  dlRPORT 

MAX 
MIN 

86 
49 

83 
50 

84 

51 

85 
52 

75 
59 

55 

76 
47 

76 
S2 

73 
43 

65 
43 

65 
46 

68 
38 

69 
46 

46 

72 
39 

45 

46 

43 

48 

59 

S3 

55 

50 

44 

55 

47 

36 

41 

43 

49 

74 

50 

73.2 
47.7 

80RREG0  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

89 
50 

88 

51 

87 
51 

85 
SS 

87 
57 

54 

76 
48 

75 
50 

70 
50 

68 
49 

63 
45 

63 
41 

72 
43 

46 

42 

i\ 

39 

44 

5? 

52 

45 

49 

43 

47 

60 

47 

39 

45 

47 

48 

77 
56 

74.0 
48.2 

BRRNLET  2  SH 

MAX 
MIN 

84 
44 

85 
47 

85 
48 

85 
46 

86 
51 

72 
50 

47 

73 
48 

46 

50 

67 
40 

66 
37 

41 

49 

37 

42 

39 

37 

44 

SS 

54 

52 

44 

42 

SO 

51 

37 

46 

44 

37 

76 
40 

74.8 
45.0 

OBGOETT  FAR  BIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
51 

79 
54 

75 
48 

47 

70 
56 

68 
52 

68 
43 

53 
SO 

6 1 
47 

55 
40 

60 
39 

39 

65 
41 

41 

41 

46 

38 

44 

54 

52 

48 

50 

41 

47 

51 

39 

36 

34 

37 

39 

68 
54 

66.4 
45.1 

OEBTM  VBLLET 

MAX 
MIN 

88 
49 

89 

55 

84 

50 

85 
52 

80 
58 

59 

78 

57 

6S 

51 

55 

S2 

46 

73 
52 

51 

45 

64 

51 

48 

50 

56 

59 

66 

S3 

54 

62 

sf 

48 

4  1 

49 

62 

81 

57 

78.1 
53.8 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

59 
28 

62 
32 

25 

28 

32 

31 

34 

29 

28 

45 
27 

29 

26 

27 

22 

22 

24 

26 

30 

31 

34 

26 

27 

29 

34 

36 

21 

?o 

?6 

25 

58 
23 

53.4 

27.1 

EBCLE  flOUNTfllN 

MAX 
MIN 

8 1 
S6 

85 
54 

62 
S7 

84 

S3 

80 
60 

70 
53 

69 
50 

54 

70 
50 

7 1 
49 

64 
45 

63 
40 

69 
49 

66 
45 

46 

49 

47 

48 

55 

58 

54 

55 

57 

SO 

57 

43 

42 

39 

42 

38 

73 
S5 

72  . 1 
50.0 

EL  CENTRO  2  SSH 

MAX 
MIN 

84 
41 

86 
43 

85 
45 

86 
45 

86 
45 

86 
46 

86 
45 

86 
41 

45 

72 
53 

45 

72 
38 

39 

46 

37 

38 

37 

38 

38 

39 

35 

35 

38 

38 

45 

42 

36 

43 

36 

35 

75 
40 

77.3 
40.9 

EL  niRBGE  FIELD 

MAX 
MIN 

73 
34 

75 
35 

70 
30 

72 
35 

73 
44 

58 
37 

40 

62 
39 

55 
33 

33 

35 

32 

3? 

28 

25 

30 

30 

37 

37 

37 

32 

38 

29 

34 

40 

28 

25 

23 

27 

27 

65 
38 

60.9 
33.0 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

7  3 
49 

68 
46 

63 
43 

67 
43 

69 
42 

48 

37 

48 

43 

52 
43 

49 
43 

48 

38 

43 

35 

35 

57 
40 

30 

48 

29 

49 

35 

33 

55 
36 

66 
50 

68 
44 

40 

50 
39 

38 

55 
37 

45 

S3 
30 

28 

26 

25 

29 

70 
38 

55.0 
37.7 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

82 
49 

49 

50 

51 

S3 

51 

49 

55 

46 

70 
45 

42 

40 

44 

46 

46 

43 

41 

45 

SI 

52 

54 

50 

45 

43 

34 

38 

43 

37 

38 

42 

75  .4 
45.8 

MRIMEE 

MAX 
MIN 

37 

73 
43 

37 

38 

39 

37 

35 

34 

lo 

29 

34 

30 

33 

30 

30 

28 

28 

31 

38 

37 

34 

30 

29 

39 

28 

27 

20 

26 

27 

64 
36 

58.2 
32.4 

MRTFIELO  PUnPIND  PLBNT 

MBX 
MIN 

52 

40 

52 

41 

43 

39 

39 

39 

42 

36 

42 

44 

37 

44 

46 

49 

46 

4  1 

49 

44 

39 

38 

42 

72 
39 

69.7 
42.6 

inPERIRL 

MBX 
MIN 

85 
48 

85 
S3 

52 

85 
52 

53 

50 

47 

SO 

49 

52 

47 

41 

73 
4S 

50 

40 

47 

7  1 
44 

44 

48 

59 

8 1 
56 

54 

75 
47 

45 

SS 

65 
51 

64 
42 

63 
45 

65 
43 

76 
44 

74 
43 

74  .9 
48.3 

irlPERIBL  FAA  flP 

MAX 
MIN 

43 

48 

47 

49 

52 

48 

41 

48 

47 

48 

42 

38 

42 

45 

39 

43 

40 

40 

46 

57 

60 
54 

49 

43 

44 

51 

46 

64 

41 

62 
44 

64 
43 

75 
41 

70 
42 

73.4 
45.2 

INDEPENDENCE 

MBX 
MIN 

36 

38 

35 

37 

37 

39 

3B 

40 

30 

33 

32 

32 

30 

30 

26 

35 

24 

23 

31 

35 

33 

3S 

28 

36 

35 

62 
24 

25 

21 

21 

36 

68 
35 

59.7 
31  .9 

INOIO  U  S  DATE  GBRDEN 

MBX 
MIN 

85 
49 

86 

53 

87 
52 

93 
52 

85 

S3 

S4 

7 1 
45 

75 
49 

52 

53 

68 
44 

66 
48 

73 
46 

73 
47 

70 
48 

73 
51 

72 
44 

75 
43 

82 
49 

84 

51 

84 

53 

79 
51 

50 

78 
46 

6 1 
49 

78 
48 

75 
40 

68 
40 

66 
45 

68 
44 

81 
38 

76.4 
48.0 

INTOKERN 

MBX 
MIN 

36 

42 

33 

37 

45 

46 

42 

42 

40 

41 

33 

35 

41 

37 

29 

31 

28 

33 

76 
34 

70 
4  1 

7  I 
39 

70 
34 

68 
32 

72 
37 

72 
39 

57 
32 

54 
28 

52 
29 

64 

33 

33 

71 
33 

66.8 
36.0 

IRON  nOUNTAIN 

MAX 
MIN 

86 
49 

86 
52 

83 
56 

85 
56 

82 
53 

75 
50 

72 
50 

75 
S2 

49 

48 

65 
45 

65 
43 

69 
44 

70 
42 

60 
43 

7  3 
44 

70 
48 

69 
49 

78 
48 

85 
SO 

82 
54 

8  I 

S3 

S3 

73 
48 

8  1 
50 

80 
45 

58 
42 

6 1 
37 

57 
38 

60 
41 

75 
49 

73.4 
47.8 

LAKE  BRROHHEAQ 

MAX 
MIN 

35 

36 

34 

33 

33 

31 

37 

33 

33 

29 

23 

29 

32 

24 

23 

30 

28 

6 1 
32 

58 
35 

55 
37 

52 
32 

4  2 

28 

5  3 
29 

60 
31 

53 
35 

39 
19 

40 

20 

37 
20 

43 
18 

57 
32 

53 
32 

49.1 
29. B 

LBNCBSTER  FSS/FBB 

MBX 
MIN 

72 
37 

67 
42 

73 
35 

35 

58 
44 

57 
42 

6 1 
42 

57 
46 

56 
40 

50 
40 

55 
39 

6 1 
34 

54 

32 

50 
32 

S7 
29 

S 1 
39 

6 1 
37 

73 
45 

73 
38 

66 
43 

57 
42 

54 
43 

60 
37 

72 
47 

58 
42 

50 
32 

55 
33 

50 
28 

60 
31 

7 1 
26 

55 
43 

60.3 
37.9 

heccb  f ire  stbt ion 

MAX 
MIN 

83 
41 

86 
40 

90 
47 

85 
44 

85 

53 

SO 

44 

69 
45 

73 
45 

69 
47 

67 
39 

41 

7 1 
39 

69 
44 

73 
39 

72 
44 

39 

80 
37 

84 

42 

62 
49 

80 
50 

52 

78 
45 

78 
40 

79 
4S 

70 
47 

69 
40 

65 
38 

69 
42 

63 
41 

79 
38 

76.1 
43.5 

niTCMELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

70 
53 

69 
59 

7 1 
50 

70 
50 

66 
52 

S3 
39 

58 
42 

57 
42 

55 
39 

5 1 
36 

48 

32 

52 
36 

50 
36 

31 

55 
37 

54 

35 

62 
31 

68 
43 

67 
49 

65 
43 

63 
40 

56 
38 

64 
41 

64 
43 

55 
27 

39 
29 

39 
25 

45 

33 

60 
40 

61 
41 

57.8 
39.7 

nojRvE 

MBX 
MIN 

40 

75 
48 

63 
37 

70 
38 

39 

56 
42 

55 
43 

62 
43 

63 
43 

36 

55 
38 

5 1 
40 

6 1 
40 

55 
32 

50 
29 

62 
34 

37 

38 

70 
48 

72 
47 

63 
38 

64 
41 

6 1 
38 

6 1 
40 

70 
49 

57 
31 

50 
31 

52 
30 

52 
29 

57 
33 

71 
48 

61  .8 
38.7 

nOUNTAIN  PASS 

MBX 
MIN 

70 
35 

34 

70 
32 

60 
31 

62 
35 

60 
30 

50 
35 

60 
32 

26 

40 

26 

34 

24 

36 

27 

28 

42 

18 

45 

20 

50 
25 

4  3 

18 

50 
22 

63 
27 

6 1 
40 

59 
30 

54 

30 

54 

30 

50 
35 

62 

40 

53 
17 

36 
20 

37 
13 

33 
15 

52 
24 

54 

35 

51  .7 
27. S 

nT  SAN  JACINIO  M  S  PK 

MAX 
MIN 

54 

28 

56 
24 

SB 
28 

SO 
27 

49 

26 

35 
22 

16 

40 

22 

26 
10 

30 
8 

42 

9 

42 

23 

48 

IS 

52 
35 

52 
28 

49 

36 

49 

30 

48 

IS 

50 
26 

55 
34 

52 
29 

32 
11 

31 
IS 

23 
3 

31 
8 

44 

22 

45 

22 

44.0 

21  .2 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
49 

84 
54 

82 

50 

54 

7  3 
60 

70 
S3 

75 
48 

51 

7  1 
46 

62 
51 

6 1 
45 

66 
45 

67 
44 

57 
43 

7  1 
39 

68 
48 

57 
44 

75 
43 

62 
47 

89 
SB 

79 
52 

72 
56 

70 
47 

80 
44 

79 
55 

59 
40 

56 
39 

56 
37 

57 
38 

72 
45 

75 
48 

71  .3 
47.5 

PALHOALE 

MBX 
MIN 

76 
42 

37 

75 
37 

43 

68 

37 

55 
42 

62 
42 

59 
43 

SS 
43 

52 

40 

53 
39 

6 1 
33 

58 
42 

54 

29 

58 
32 

59 
32 

6 1 
32 

75 
39 

74 
43 

70 
39 

65 
40 

56 
36 

61 
32 

73 
40 

7 1 
48 

50 
30 

54 

28 

53 
24 

59 
23 

72 
30 

71 
45 

63.2 
36.8 

pblh  springs 

MAX 
MIN 

89 
S3 

89 
52 

92 
54 

86 
58 

82 
S9 

68 
52 

75 
48 

73 
53 

71 
47 

64 
47 

66 
42 

68 
43 

70 
46 

66 
46 

75 
43 

71 
47 

74 
44 

82 
47 

86 
53 

85 
55 

80 
53 

74 

50 

76 
46 

81 

42 

77 
54 

72 
44 

69 
40 

66 

40 

67 
36 

81 
47 

81 
47 

76.0 
46.1 

PBRKER  RESERVOIR 

MAX 
M  I  N 

85 
53 

86 
53 

83 
54 

84 

53 

81 
54 

74 

53 

72 
52 

76 
52 

75 
48 

70 
48 

66 
48 

62 
46 

66 
46 

68 
49 

58 
43 

69 
43 

69 
45 

67 
49 

77 
51 

84 

56 

79 
52 

78 
55 

72 
SI 

69 
52 

80 
55 

76 
41 

58 
43 

57 
40 

58 
39 

59 
39 

72 
50 

71  .9 
48  .8 

RBNOSBuRC 

MBX 
MIN 

72 
52 

6S 
45 

70 
44 

72 
47 

66 
43 

54 
41 

59 
41 

59 
43 

53 
42 

51 
37 

49 

35 

57 
37 

55 
38 

54 

29 

61 
32 

54 

36 

57 
31 

71 
38 

70 
51 

63 
46 

61 
36 

60 
39 

62 
32 

70 
41 

69 
46 

SO 
29 

50 
27 

47 
24 

58 
31 

67 
39 

67 
47 

60. S 
38.7 

rnERHBL  FAR  AP 

MAX 
MIN 

83 
42 

86 
43 

89 
47 

88 
44 

72 
46 

73 
SI 

74 
4S 

66  75 
47  4S 

SEE  REf 

66    65  73 
44     40  34 

ERENCE  NOTE 

72     70  71 
35     49  44 

FOLLOHING 

70  73 
46  36 

iTATION 

79 
41 

INOE 

82 
45 

84 
45 

79 
54 

79 
36 

77 
47 

79 
42 

77 
47 

68 
47 

72 

40 

63 
39 

6B 
46 

79 
42 

76 

30 

75.1 
43.4 
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DRILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

CBLIFORNIB 
MARCH  197S 


X 

UJ 

OAr 

OF  MONTH 

S  TAT  I  ON 

o 
(  CM  1 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ol 

BRRHLEr  2  SH 

10 

MAX 
MIN 

69 
58 

70 
59 

70 
60 

70 
59 

64 
61 

68 
59 

68 
58 

65 
59 

64 

se 

60 
57 

61 
55 

65 
54 

66 
56 

62 
57 

65 
54 

63 
56 

67 
5S 

72 
56 

69 
58 

68 
61 

68 
59 

65 
59 

68 
57 

70 
58 

68 
61 

65 
59 

66 
57 

66 
SB 

65 
57 

68 
56 

64 

58 

66 
57 

5 
7 

20 

MAX 
MIN 

63 
59 

64 

59 

64 

60 

64 

60 

62 
61 

63 
60 

64 

59 

62 
60 

62 
59 

60 
58 

59 
57 

62 
S7 

63 
58 

62 
58 

64 

57 

63 
58 

63 
56 

65 
59 

65 
60 

65 
61 

65 
61 

63 
61 

65 
60 

66 
60 

64 

61 

63 
60 

63 
59 

64 

59 

63 
59 

64 

59 

62 
60 

63 
59 

3 
3 

50 

9AM 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

52 

61 

61 

61 

61 

0 

100 

9AM 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

61 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

7 

□AV[S  2  HSH  EXP  FARM 

(INI 

4 

MAX 
MIN 

66 
56 

57 
52 

63 
SO 

6S 
S2 

67 
56 

57 
53 

58 
55 

58 
54 

72 
SI 

63 
52 

58 
51 

61 
49 

67 
50 

51 
47 

61 
49 

S4 
45 

S9 
48 

52 
50 

61 
52 

62 
47 

63 
51 

51 
46 

60 
48 

57 
52 

55 
52 

60 
46 

60 
46 

61 
46 

61 
49 

67 
52 

71 
55 

60 
50 

6 
4 

FRESNO  HSO 

2 

MAX 
MIN 

84 

52 

SI 
51 

79 
48 

75 
51 

61 
53 

64 

SO 

57 
SO 

67 
47 

57 
46 

60 
46 

56 
46 

71 
46 

61 
42 

53 
48 

64 
4  1 

64 

ec 

78 
47 

SB 
50 

64 
42 

66 
45 

78 
41 

84 

51 

64 

45 

74 
38 

75 
40 

77 
43 

90 
44 

86 
46 

75 
50 

69 
46 

7 
0 

4 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
56 

75 
54 

73 
56 

65 

57 

64 

55 

61 
55 

65 
54 

58 
52 

60 

50 

58 

SO 

69 
51 

61 
48 

SS 
46 

63 
46 

64 
49 

65 
46 

74 
49 

65 
53 

60 
55 

62 
48 

65 
51 

73 
47 

80 
56 

68 
52 

73 
45 

72 
47 

73 
50 

75 
50 

81 
53 

73 
56 

67 
51 

9 
4 

B 

MAX 
MIN 

72 
58 

70 

57 

69 
55 

68 

57 

64 

57 

61 
55 

59 
55 

62 
54 

56 
S3 

57 
51 

56 

51 

64 

51 

58 

65 

55 
47 

56 
47 

59 
49 

60 
48 

57 
50 

68 
SS 

SB 
55 

60 
50 

61 
53 

66 
49 

72 

57 

67 
54 

64 
48 

65 

SO 

67 

52 

69 
62 

73 

55 

68 

57 

63 
53 

7 
1 

20 

SAM 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

56 

58 

57 

55 

55 

55 

SS 

57 

59 

59 

58 

58 

58 

60 

S9 

58 

58 

59 

59 

60 

SB 

5 

40 

SAM 

57 

58 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

SO 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIB 

MARCH  1975 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


5  6 


10 


11  12 


13  M 


IS 


16 


17  18 


19  20 


23 


24    25   26   27   28   29   30  31 


TRONR 

TMENTTNINE  PRLUS 

vntrtRno  fire  srn  79 

VICrORVILLE  PUMP  PIRNT 
KHITE  MOUNrfllN  I 
HHI TE    nOUNTfilN  2 
HILOROSE  RBNGER  STB 


80  79 
38  4S 


82  83 
42  4S 


74  73 
34  29 


79  73 
40  35 


34     28  27 


69  68 
43  39 


59  69 
41  40 


78  67 
66  46 


67  SS 
39 


75  66 
41  35 


39  26 
22  I« 


26  20 
IS  12 


66  58 
40  37 


67  69 
38  45 


71  68 
42  42 


59  S3 
39  42 


56  59 
44  46 


28  24 

13  17 


19  19 
8     1  1 


52  56 
37  40 


59  66 
39  35 


27  24 
4  -  8 


14  13 

2  -12 


45  52 

33  31 


61  53 
37  26 


29  26 
4  9 


17 
-  1 


65  70 
30  35 


64  75 

38  39 


58  72 
24  3S 


SI  60 
29  33 


53  59 
28  33 


80  76 
36  39 


84  82 

46  51 


74  69 
37  31 


75  73 
39  41 


37  36 
13  15 


25  25 
14  9 


68  67 
36  36 


66  68 
48  39 


73  67 
47  41 


62  60 
28 


61  54 

29  31 


32  26 
9  9 


60    60  75 


7S  67  56 
50     37  31 


65 
28 


60  52 
31  28 


46  54  68  65 
26     27     34  28 


55  48  SS  69 
28    30    29  38 


S8  58 
42  29 


39  25 
18  -  7 


28  16 
7  -IS 


14     27  32 


55  SO 
26  25 


67.3 
38.3 


70.3 
40.8 


61  .6 
31  .8 


61  .9 
35. 4 


30.7 
9.1 


20.4 
3.3 


57.8 
33.9 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STRT ION  INOEX 
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EVnPORRTION  AND  WIND 


CHLIFORNIH 
MPRCH  1975 


DRY  OF  hONTH 


STOTION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

°  °  S 

NORTH  CuhST 

DRfitNflCE  01 

DUTTONS  LRNDING 

EVRP 

•  u 

.04 

•  07 

.13 

•  12 

-02 

-OS 

-IS 

•  14 

•  14 

•  06 

.14 

-13 

•  OS 

.12 

■  08 

.IS 

.07 

•  1  2 

.16 

.14 

•  20 

.  1 1 
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.5 
21 

.5 

22 

22 

21 

20 

18 

17 

2.5 
20 

T 

20 

T 

20 

1  .0 
21 

1  .0 
22 

T 

22 

.S 

22 

21 

20 

20 
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STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

lij 
o 
<z 

cc 
ac 
o 

LATITUDE 

c 

c 
z 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

x: 

UJ 

Q- 
O 
q: 

Q- 

a. 
a 
> 

d  it! 

<—  o 
(_}  z 

Q-  Iti 

in  in 

flCTON-ESDO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  18 

16 

2960 

5P 

c 

DOUGLAS  BOWMAN 

PIDELflNTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

1  17 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

nOIN  RRNGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

flLflMO   I  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

5P 

BERNRRD  R  CUZZILLO 

RLDERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

37 

460 

8A 

8A 

EUGENE  DflWSON  WHEELER 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4  4  4  0 

s 

U  S  RRMY  ENGINEERS 

RLISO  CN  OAT  MT  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

1  18 

33 

2367 

5P 

C 

GETTY  OIL  CO. 

ALP  INE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1  16 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  L«W  ASN 

RLTURRS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

4  1 

30 

120 

33 

4400 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

1  15 

45 

635 

C 

CLOSED  11/13/74 

RNGIOLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1  19 

29 

205 

8fl 

ANGIOLA  ELEV  <  WHSE 

ANCWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

1  7 

38 

34 

122 

26 

1815 

6P 

6P 

C 

PHYSICS  DEP-PAC  UNION  C 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOR 

lOfl 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8R 

8fl 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3915 

8fl 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

1  17 

1  3 

2935 

4P 

APPLE   VALLEY  RRNCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8R 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLARD 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

1  18 

50 

1708 

8R 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

C 

MRS.   GLADYS  fl.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   I  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHRM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RRYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

1 2  1 

04 

1272 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

2  1 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

LUANA  REED 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

S 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

1  16 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BAKERSFIELD  USD  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

1  1  9 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  19 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  C  4  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  16 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

1  1  7 

02 

2160 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1  1  9 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4  1 

1  18 

52 

6800 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

261  3 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  16 

58 

3045 

7fl 

7R 

7  A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    1  E 

0609 

07 

R I  VERS  I DE 

6 

33 

56 

1  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

27 

540 

5P 

c 

LACFCO 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

B'JR  .OF  PLT  .QUARANT  INE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

2  1 

4  1 

07 

1  2  1 

08 

4125 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

0  1 

TRINITY 

35 

4  0 

45 

123 

15 

1  ^  D  U 

8R 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  15 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

1  1  7 

49 

1575 

BR 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

1  9 

37 

08 

1  1  8 

29 

10060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  17 

4  1 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8R 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

8fl 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  1  8 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

1  9 

37 

15 

1  I  8 

35 

8154 

MID 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

1  18 

22 

4  108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

1 8 

122 

10 

2330 

9R 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

54 

710 

8P 

8P 

BERRENOA  MESA  WATER  D. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

BR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8R 

8R 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

□  U  U  1  u 

0943 

03 

MONO 

JO 

38 

I  3 

1  1  9 

0  1 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8R 

9A 

c 

CAL  DIV  BEACH  i  PKS 
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Q  T  Q  T  T  n  M 
O  1  M  1   1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  ni  IKi  T  Y 
L^  U  U  In  1  1 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

piRcppwpp 
ULJOLIN  V 

0. 
E 
UJ 

PRECIP. 

EVBP. 

SPECIRL 
(SEE  NOTES  1 

BOULDER  CREEK  C  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCPTELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

C 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO .  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

C 

NEVADA  IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

USSR  SHASTA  FIELD  OIV 

BRANNAN  ISLAND 

10  4  3 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

1 2  1 

4  2 

30 

8R 

8  A 

BP 

CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

1  15 

33 

100 

9A 

9A 

G 

PGR  RESEPRCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

56 

275 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

C 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIOCEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

I  19 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

1  19 

17 

6560 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CALIF  DEPT  PARKS  4  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1119 

YOLO 

9  ^ 

J  o 

**  D 

1  79 

C  J 

8A 

O  r1 

r 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  130 

02 

BUTTE 

8 

39 

4  1 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1  133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

6RYS0N 

1  142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1  9  1  K 

CONTRA  COSTA 

J  ' 

1  99 

UD 

O  D  u 

CLOSED  11/26/74 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8A 

G.  L.  SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

5 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

1  19 

28 

269 

BR 

8A 

BUENR  VISTA  W  S  OIST 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTP  BARBARA 

32 

34 

35 

1  19 

59 

781 

9  A 

9A 

9P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8A 

8R 

H 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1  281 

04 

ALAMEDA 

I  1 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CAI  F  X  I  rn   7  NF 

1288 

07 

I MPER I AL 

6 

32 

4  1 

1  15 

28 

12 

5P 

I  MPER  I  AL   IRRIG  DIST 

CAL ISTOGA 

1     1  9 

n  1 

NAPA 

J  o 

qc 
J  o 

1  99 

J  o 

R  4 

D  r 

CITY  OF  CRLISTOGR 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

4  I 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MPRIAN  HAYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1  369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

1  18 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

CRMPO 

I  424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

28 

2630 

p 

5P 

RRCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

8A 

8A 

C 

E  BPY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

50 

123 

52 

3700 

s 

STPTE  OF  CPLIFORNIR 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

Monnr 

1  1      U  *J  1— 

2  1 

4  1 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U        FOREST  SFRVirF 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1  484 

UD 

LOS  ANGELES 

1  J 

\  1 
i  1 

1    1  P 

1  1  0 

J 

/  r  U 

4P 

4  P 

L  R  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 
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ELECTRfl  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  4  E  COMPRNY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

00 

123 

43 

1  705 

5P 

M  I  D 

c 

HOMER  SUTLIFF 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  1  9 

1  4 

9545 

M  I  D 

SO  .  CRL IF.  EDI  SON  CO . 

ELL lOTT 

2760 

05 

SRN  JORQUIN 

1  6 

38 

1  4 

121 

12 

92 

7R 

C  NORMAN  ROAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SRN  BERDINO 

1 5 

34 

36 

1  17 

36 

2910 

8R 

8R 

WILLIAM  G  BR  I EGLE8 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

464 

C 

HOMER  F  WRNNAMRKER 

ELS INORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

I  17 

20 

1285 

BP 

6P 

C 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONOIOO 

2862 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

650 

BP 

6P 

DRRWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

E  T I  WANDA 

2895 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

5  I SK I  YOU 

1  2 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

35 

120 

16 

442 

8R 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

C 

CHRRLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLRNO 

23 

38 

16 

1  22 

02 

38 

BR 

8fl 

FRIRFIELD  FIRE  STRTION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

I  7 

1  22 

02 

1  10 

C 

SOLRNO  COUNTY  SURVEYOR 

FA  I RMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

1  5 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7R 

7R 

L  R  WTR  &  PWR  DEPT 

FALLSROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  17 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

1  6 

2965 

c 

SANDRA  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHRMfl 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLRMRTION 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

RMADOR 

1  6 

38 

32 

120 

42 

2  140 

8R 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROR  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

44 

1  20 

DO 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  16 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  4  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

1  18 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FONTANR  5  N 

3118 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  17 

27 

1  972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTRNR  KRISER 

3  1  20 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  1  7 

30 

1  090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

31  30 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STR 

3  1  34 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

31  57 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8R 

c 

CRLIF  &  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

52 

124 

09 

46 

8R 

BENNY  L.  BEflSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

35 

122 

43 

3324 

C 

CRRL  C  CRRMER 

FORT  JONES  RRNGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

36 

122 

51 

2725 

8R 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

121 

46 

1  34 

MID 

FRITZSCH  RRMY  RIRFIELD 

FORT  ROSS 

3  191 

01 

SONOMR 

1  7 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CRL I F  DEPT  PARKS  4  REC . 

FORT  SEWARD 

3194 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  3 

1  23 

38 

2  1  7 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SRNTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1  495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHRSTR 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7A 

MRS  PRTRICR  A  CLARY 

FRESNO  WSO  RP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  1  9 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

FRIRNT  GOVERNMENT  CRMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

4  10 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ORM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

1  17 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GRRBERV  I  LLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PANCORST 

GRSQUET  RRNGER  STRTION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

52 

123 

58 

384 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  19 

08 

8970 

MID 

SO  .  CRL IF.  EDI  SON  CO . 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RRNCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDR  DRRGH! 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRRLTRR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BRRBRRA 

32 

34 

31 

1  19 

4  I 

1550 

8fl 

c 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STR 

3405 

02 

SHASTA 

23 

4  1 

01 

122 

24 

1  650 

8R 

STRTE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

341C 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  1  7 

04 

SANTA  CLRRR 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9R 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILRGY  8  NE 

3419 

04 

SRNTR  CLRRA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MRNTELLI 

GILROY    14  ENE 

3422 

04 

SRNTA  CLRRA 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8R 

PHILIP  J  GONZRLES 

GLENDORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV I LLE 

3463 

05 

KERN 

1  0 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8R 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 
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IjIJlU  kun 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

1  0 

1  20 

52 

3320 

4P 

1  n  u  M    c    1 1  n  1  1 
JUnN   r  WHLL 

buLUblUNt  tUnU  d 

3498 

07 

SHN  BERD I  NO 

6 

35 

1  7 

1  1 6 

4  7 

2950 

7R 

ni  pcPT    n  PiiPTnM 
HLdcK  1     U    tjUK  1  UN 

bUN^HLto    y  tNt 

3502 

04 

oHN  BtNlID 

24 

36 

32 

1 2 1 

1  7 

2350 

C 

P          C  PUTTTCMnCM 

t.    r.  LnllltlNUtN 

LrKHN  1  OKUVt 

355  1 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

1  1  8 

58 

6600 

8R 

8R 

C 

H 

11      C      MHT      DnDlf  CCD\/IPC 

U    b    NHI    rHKr\  bcKVlLt 

UKHbb   VHLLtY   NU  •  ^ 

3573 

02 

k  t  IT  1/  n  p»  n 

NE  VHUH 

39 

39 

1  3 

1 2 1 

04 

2400 

8R 

8R 

C 

piTv    nc    nonce    v/ni  i  cv 
LllY    Ur    UKHbb  VHLLtY 

GRRTON 

3578 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7R 

7R 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENV lEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2820 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

bKttNv  ILLt   KHNUtK  bIH 

3621 

02 

D  1    1  1  M  n  C 

r L  UnHb 

8 

40 

08 

1 20 

56 

3560 

8R 

II    c    cnpccT  ccpi/inc 
U  b   rUKtbl  btKVILt 

PDT'2'21  V     rci  nkin    oc  c  i  ir^c 
uH [ ItLJ    loLHNU  KtrUUt 

3650 

02 

c  n  ]  n  ki  p 
bUL  HNU 

2  3 

38 

09 

1 2 1 

58 

1 

8R 

BR 

8R 

CTnTC    ncDT    ctclj    #  nnMc 
biHit    Utrl    rlbn    A  UHnt 

bKUVtLHNU  ^ 

3669 

05 

T  1  1  n  1   1  I  M  ki  cr 

1 UuLUMNE 

37 

37 

50 

1 20 

1  4 

2875 

C 

r  RLU  H  UbBUKNE 

uKUVtLHNU   KHNljtK  bin 

3672 

05 

T  1  1  m  1  1  Kt  ki  c 

1  UuLUnNt 

37 

37 

49 

1 20 

06 

3145 

8R 

U   b  rOKEoT  oERVlCE 

LrUcKlNtVlLLt  c. 

3684 

0  1 

c  n  M  n  M  Q 
b  UiNUnH 

22 

38 

30 

1 23 

00 

55 

8R 

CUCPTCCC  nCCTPC 

bHLK 1 r  r  b   Ur  r  1 Lt 

nHllNtb    L  T  IN    UrrtK  rLJo/ 

3704 

06 

1  nc    DMPPi  cc 
L  Ub    HNUt  L  t  b 

1  3 

34 

1 6 

1  1  8 

1 5 

3440 

5P 

inMCC    p  Lcikinocn 
JHMtb   r  KINUKtU 

Hfl  I  WEE 

37  ^0 

07 

INYO 

1  9 

36 

08 

1  1 7 

57 

3825 

7R 

7R 

H 

L   H  WTR   4   PWR  DEPT 

nHLr    DUUN  DHT 

3714 

04 

COM  MnTPn 
b  HN    nH  1  t  U 

4 

37 

28 

1 22 

27 

36 

5P 

5P 

Utrl    Or    PRKKo   &  KtL 

HflMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMR5 

8 

40 

1  6 

121 

05 

4560 

C 

ALBION  A  SARGENT 

HflNFORD 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36 

20 

1  19 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

1-IQKIQPM  nQM 

nHiMotN  UHn 

3751 

06 

[  nc    nMPPi  cc 
LUb  HNUtLtb 

1  3 

34 

16 

1  1  8 

24 

1  100 

C 

CORPS  Or  ENGINEERS 

UQPPV     rOMP     POKtrTD  CTQ 

nHrrT    LHnr   nHNLrtK  olH 

376 1 

0  1 

c  T  c  1/  I  V  n  1 1 
b  1  bK  i  Y  UU 

1  2 

4  1 

48 

123 

22 

1  1  50 

8R 

8R 

C 

H 

II     c     f—  ri  D  c  C"  T     c  c  a  \  1  y  f  i~ 

U   S   r  URESI   SERV I CE 

UODDTCrtM      Olll    f  Li  PC 

nHKKlouN   bULLH  Kb 

379 1 

02 

c  i_i  n  c  T  n 

bnHb 1 H 

23 

40 

22 

1 22 

58 

2750 

8A 

8R 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

UlQPPV    CM  PI  CRProuT  noM 
nHKKT    LNuLttJKlLjnl  UHn 

3800 

02 

M  c  \/  n  n  n 
N t  V  HUH 

39 

39 

1  4 

1  2  1 

1  6 

580 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

uQT    rpcck  PC 

3821 

02 

c  u  n  c  T  n 
bnHb 1 H 

2  1 

40 

48 

1  2  1 

30 

3345 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

UQT     PPCCl^     PU     Mn  1 

nn  1     LKtLrV    rn    |NIU  1 

3824 

02 

c  u  n  c  T  n 
bnHb  1  H 

2  1 

40 

56 

1  2  I 

33 

30  1  5 

8A 

8R 

P  G  S  E  COMPANY 

UOVCTCl   n    PlIMDlMP     Pi  qmt 

3855 

07 

p  T  \/CDC  I  nc 
K 1 V t  Kb  1 U t 

6 

33 

42 

1  1  5 

38 

1  370 

9A 

9R 

c 

METRO  NRTER  DISTRICT 

UQVP'nPl^     PQMPCTD  CTQTrriM 

nHTrUKr\   khnulk  biHilUN 

3859 

0  1 

T  D  I  M  T  T  V 
1  K  I  N  1  1  T 

35 

40 

33 

1  23 

1  0 

2340 

BR 

U  S  FOREST  SERV  I  CE 

HRYWRRD  6  ESE 

3863 

04 

flLRMEDfl 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  0.  BETTENCOURT 

HERLDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

BP 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

ntHLUbbUKL/  Nu  / 

3878 

01 

c  n  k  I  n  M  rt 

bUNUnH 

22 

38 

37 

1  22 

52 

102 

8R 

ROY  W.  LOWE 

HtLL  HULt 

3891 

02 

PLACER 

I 

39 

04 

1  20 

25 

4850 

c 

PLACER   COUNTY  WTR  RGCY 

uc  M tr  T 
ntnt  1 

3896 

06 

p  r  \(CDC  I  nc 
K  i  V  t Kb  1 U t 

3  3 

33 

45 

1  1 6 

57 

1  655 

8R 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

ntNonHW  UHn 

3914 

06 

COM  ntcnn 
bHN    U 1 t  UU 

3  3 

33 

1  4 

1  1 6 

46 

2700 

8R 

BR 

c 

VISTA   I RR I G  0  I  ST 

ntiAiNHiNUtt    ^  viri 

3925 

04 

cnM    PCM  I  Tn 
bHIN    □  t  N  1  1  U 

20 

36 

25 

I  20 

55 

2 1  60 

4P 

MAX  D  LEY 

HFf?MQWnF7  1 
nLrTlNMINULi      f  OL 

3928 

04 

COM  QPMITn 
OHN  tJtlNlIU 

20 

36 

1 8 

1  20 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HP  c:  pfT  p  [  n 
nc  O r C  n  I  H 

3935 

07 

QQM  DCPnTMn 
OHN  DLKUIINU 

1  5 

34 

25 

1  1 7 

1 8 

3 1  95 

SS 

ROY  E  WALTERS 

wPTrui  uPTruv 

3939 

05 

Trim   11  M  M  c 

1 UUL  UnN t 

37 

37 

57 

1  1  9 

4  7 

3870 

8R 

BR 

8fl 

c 

H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VRLLEY  RRNCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1  480 

BR 

CLARENCE  E  GRSSOWRY 

HIGHLRND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

1  19 

48 

8650 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

t-t  r  1  T  Q 
n  I  L  1  o 

3987 

01 

c  I  c  w  T  V  n  1 1 
b  1  bn 1 Y  UU 

1  2 

42 

00 

1 22 

38 

2900 

8R 

BR 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

unppppc   M    T  M 
nUDtinuo   n    l  u 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

5  1 

1  22 

4  3 

2960 

BR 

CLOSED  9/1/74 

nULrxLI  1  ntlHUUWO 

401  2 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  1  8 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HflFriFFc;    cr    en  Q 
nuC.IJL.L.0    iL    DU  H 

4017 

06 

1  nc   QMPCi  cc 
LUb    HIN Ut  L  t  b 

1  3 

34 

1  3 

1  1  8 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

Wnil    ICTFP     1  cu 
nUL  L  I  o  1  Li\    1  On 

4022 

04 

COM  OPMITn 

bHN    D t  iN  1  i  U 

20 

36 

50 

1  2  1 

25 

279 

5P 

5P 

CLOSED  1/31/75 

uni  1   I  c;  T  F  R  9 

4025 

04 

COM  RPMTTn 
OHIN    Dl  iN  1  1  U 

20 

36 

5 1 

1  2 1 

2  4 

284 

gR 

9A 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

Hm  1    fClTFR    Q  FWF 

4035 

04 

COM  DPMTTn 

4 

36 

55 

1  2 1 

1  4 

2600 

c 

FLORENCE  H  CRRRILLO 

HnKlFYDFU     1  QUI 

4074 

0 1 

1-1 1 1 M  Q  n  1  n  T 
nu  nnUL  U i 

1  7 

40 

1  4 

1  24 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPA 

4082 

0 1 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

360 

8R 

8R 

BURTON  HOLT 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF    INDIAN  RFFfllR 

mhpi  qkid   a  MP 

nUrLHiNU    o    IN  L 

4097 

02 

LAKE 

2  3 

39 

01 

1  23 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

n  u  0  On  L  r\ 

4  120 

05 

TULARE 

37 

36 

1  1 

1  I  8 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

nu  n  on*  n 

4  14  4 

06 

CM    1  1 1  I c    no  P  n 
biN    L U  i  b    Udr U 

30 

35 

06 

1  20 

23 

715 

c 

MRS  JORNNA  M  JONES 

nui"iic.r\o  unii 

4  I  70 

05 

rQl  Q\/PPDC 
L  HL  H  V  L  KHO 

34 

38 

1  2 

1  20 

22 

3220 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

HMNTIKininW    (  QKF 

4  176 

05 

p  pp  c  M  n 
r  K  t  b  IN  U 

27 

37 

I  4 

1  1  9 

I  3 

7020 

4P 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HflPKFy    rPFFK  PQPK 

4  181 

06 

p  I  \/PPC  T  nc 
K  1  V t  Kb  1 Ut 

3  3 

33 

4  1 

1  1 6 

4  1 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

H  Y  QMPnii 

n  1  M 1 1  r  u  n 

4  191 

0  1 

T  P  I  M  I  TV 
1  K  I  iN  i  IT 

35 

40 

37 

1  23 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

ini  Full  n  HUY  MWTMr  ^jq 

lULLntLU    nwi     JIlNIINC  OIn 

4202 

0 1 

n  c  1     M  n  D  T  c 
UL  L    IN  UK  1  t 

1  7 

4  1 

54 

1  23 

46 

1250 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

lORIfl 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8R 

8A 

NEW   IDRIA  MINE  4  CHEM 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

421  1 

05 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

T  MPF  P  T  Ql 

4223 

07 

I  M  P  p  p  T  m 
I nr t  K I HL 

6 

32 

5  1 

1  1  5 

34 

C  P 

or 

6P 

I  MPER I AL    I  RR I G  D I  ST 

llirLivlrlL    rnn  nr 

4224 

07 

I  M  P  P  D  I  Q  1 

1  nr  c.  K  1  HL 

6 

32 

50 

1  1  5 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

T  NRFPFMnFMPF 

4232 

07 

INYO 

1  9 

36 

48 

1  1  8 

I  2 

3950 

7R 

7A 

c 

H 

L   R  WTR   4   PWR  DEPT 

INnFPFNnFNTF  POMP 

4233 

03 

C  I  p  PDQ 
o  I  L  KKH 

36 

39 

27 

1  20 

1  8 

7000 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

[Nnin  II  <^  nQTF  pQpnpw 

IfNUlU    U    0    UnlC.  unf^UulN 

4259 

07 

PTv/PPcinc 
K 1  V  t  K  D I UC 

6 

33 

44 

1  1  6 

1  5 

1  1 

BR 

8A 

BR 

RGR  RESERRCH  SERVICE 

I  N  Y  rtK  F  PSJ 
III  1  u  i\  L.  r\  11 

4278 

07 

k  P  P  M 

6 

35 

39 

1  I  7 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

4280 

07 

K  F  P  Kl 
n  C  "  IN 

6 

35 

4  1 

1  1  7 

4  1 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

lONE 

4283 

OS 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

BR 

STRTE   OIV   OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

BR 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SRN  BEROINO 

6 

34 

08 

1  1  5 

08 

922 

7R 

7R 

c 

lluir\U    MHICrT  UlOl 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

1  6 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RRNDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULRRE 

10 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

8A 

MT  .   WHI TNEY  LUMBER  CO 
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STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNRGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

0. 
> 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

4407 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

06 

1  16 

19 

3490 

5P 

ROY  W  WAGNER 

44  18 

06 

SHN  DIEGO 

25 

33 

06 

1  16 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

4422 

06 

SNTR  BflRBRRO 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8A 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

1  19 

06 

9110 

s 

so   CRLIF   EDISON  CO 

4467 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

10 

I  16 

32 

4325 

BA 

KEE  RANCH 

4484 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1  385 

9A 

CO  FARM  «  HOME  RDV 

4500 

01 

MAR  I  N 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RRYMONO  J-  MULLEN 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

4  1 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STRR  INDUSTRIES 

4520 

05 

KERN 

1  0 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

1  18 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

4534 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

00 

1  19 

58 

250 

8R 

8A 

8R 

KINDS  COUNTY  FIRE  DEPT 

4536 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPRNY 

4544 

02 

SHRSTA 

23 

40 

4  1 

121 

52 

2648 

1  OA 

PG  &  E  KILARC  PWR  HOUSE 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

4577 

01 

DEL  NORTE 

1  2 

4  1 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

4587 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

c 

MRS .  EDRA  L  .  MOORE 

4590 

05 

STAN  I SLflUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8R 

8A 

8R 

RAYMOND  WILLMS 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

4616 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

118 

1  4 

1  565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

I  1  7 

47 

35 

4P 

4P 

5EWRGE  DISPOSRL  PLRNT 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

48 

210 

C 

L  B  WATER  DISTRICT 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

5P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

4664 

05 

ALP INE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

467  1 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

1  5 

1  1  7 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

4689 

01 

MENDOC 1  NO 

22 

39 

14 

123 

1  1 

670 

c 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1  345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

4705 

07 

I  NYO 

19 

37 

1  3 

1  18 

37 

9065 

M  I  0 

SOUTHERN  CRLIF.  EDISON 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

4710 

06 

SAN  OIEGO 

25 

32 

51 

1  16 

53 

690 

BA 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

1  80 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

471  3 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

4726 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

10 

1  17 

00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

4735 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

46 

1  17 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

4749 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

44 

1  1  8 

I  3 

2340 

MID 

M  I  D 

DEPT  OF  TRANSPORTATION 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

MRS  SHAWNA  CARR 

4773 

02 

PL  OMRS 

8 

39 

4  1 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

481  6 

03 

MODOC 

18 

4  1 

45 

120 

IS 

6775 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4838 

01 

S I SK I  YOU 

12 

4  1 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

4851 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

1  23 

29 

1  650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

1  18 

52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

4860 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1  330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

1  23 

43 

693 

c 

JEANNE  D  HAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

1  4 

1  20 

1  5 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

4886 

05 

EL  DORRDO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

4890 

05 

TULRRE 

9 

36 

23 

1  19 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4957 

05 

TULARE 

9 

35 

12 

1  19 

03 

420 

7P 

7P 

L  I NDSAY-STRRTHMORE    IR  0 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOR 

IDA 

IDA 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

1  1 

4170 

8A 

MRS.  CLOVERINE  CORDER 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

4P 

4P 

LIVERMORE  ALMDA  CTY  F  D 

5017 

04 

MONTERE  Y 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

BA 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

1  18 

44 

6735 

8A 

8A 

r 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

5043 

02 

T  E  HAMR 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5064 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

5067 

07 

I  NYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

c 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

5093 

02 

MODOC 

21 

4  1 

12 

121 

12 

4180 

9R 

CHARLES  SHEPHERD 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

1  18 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8R 

S  BARBARA  CO  F  STA  24 

5114 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

51  !  5 

06 

Lub  HNGtLtb 

1  3 

34 

03 

1  18 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

8R 

CENTRAL  CALIF    IRR  DIST 

51  19 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

JOSHUA  TREE  3  S 
JULIAN  WYNOLfl 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RRNCH 
KELSEY   1  N 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERL  INGER 
•KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
K  ING  CITY 

KLAMATH  R 
KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LAFAYETTE  2  NNE 
"LACUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  MENDOCINO  DAM 
LRKEPORT 
LAKE  SRBRINR 

LRKESHORE  2 
LRKESlOE  2  E 
LRKE  SOLRNO 
LRKE  SPAULDING 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 

LANCASTER  FSS/FAA 
LA  PANZA  RANCH 
LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

LRYTONV ILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LEGGETT 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

L INDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWOOD  2  N 
LOOGEPOLE 
LODI 

LOG  SPRING 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

LONG  BEACH  WSO  AP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT   3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 

cx 

01 

o 

LATITUDE 

c 

z 

c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

a. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

LOS  BRNOS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

0  1 

1  20 

56 

407 

9A 

9A 

9fl 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GflTOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

1  4 

1 2 1 

58 

365 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GflTOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

I  1 

1 22 

02 

24  1  5 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STfl 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

1  1  9 

47 

1  024 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

1  0 

35 

37 

1  1  9 

4  1 

288 

C 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  OTRY  RESERVOIR 

5162 

06 

SflN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

C 

SflN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIR  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

C 

STflTE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

1 20 

1  8 

6473 

S 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1 7 

20 

I  1  60 

C 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STfl 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  1  7 

29 

2730 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MflDEL I NE 

5231 

02 

LASSEN 

1  8 

4  1 

01 

120 

30 

5320 

12M 

MRS  LUflNNE  MONTGOMERY 

MADERfl 

5233 

05 

MflDERA 

27 

36 

57 

120 

02 

270 

8A 

8fl 

MflDERA  COUNTY  FIRE  DEPT 

MflD  RIVER  RANGER  STfl 

5244 

01 

TRINITY 

1  7 

40 

27 

123 

32 

2775 

BR 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MflHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

1 22 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZflBETH  MflHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

1 9 

37 

37 

1  1  9 

02 

9500 

s 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8R 

8fl 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MRN^RNITH  LAKE 

531  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

1 2 1 

34 

5850 

8A 

8R 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MRRE  ISLAND 

5333 

01 

SOLANO 

1  7 

38 

06 

122 

1  6 

52 

9fl 

MARE    IS  NAVAL  SHIPYARD 

MAR  I COrfl 

5338 

05 

KERN 

1  0 

35 

05 

1  1  9 

23 

575 

8fl 

8fl 

STflNDARD  OIL  OF  CALIF 

MAR  I POSfl 

5346 

05 

MAR  I POSfl 

27 

37 

29 

1  1  9 

58 

201  I 

9fl 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MflRKLEEV I LLE 

5356 

03 

flLP I NE 

3 

38 

42 

1  1  9 

47 

5560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MflRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPfl 

23 

38 

30 

1  22 

07 

480 

9fl 

9fl 

9fl 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MART  INEZ   3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1  22 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MART  I NEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1  22 

05 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACflLVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSV  ILLE 

5385 

02 

YUBfl 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9fl 

9fl 

MflRYSVILLE  FIRE  DEPT 

M  o  T  i_i  r"  o 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  I  9 

5  I 

4513 

8fl 

CITY  SflN  FRflNCISCO 

MAT  I L IJ A  DAM 

54  1  7 

06 

VENTURfl 

33 

34 

29 

1  1 9 

1 8 

1060 

c 

VENTURfl  C   FLOOD  CONT  . 

MC  CflRTHY  POINT 

5444 

02 

TEHflMA 

23 

40 

1  I 

1  2  1 

4  1 

3800 

s 

NflTL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

2  1 

4  1 

1  5 

1  22 

08 

3280 

8fl 

8fl 

c 

H 

MCCLOUO  COMMUNITY  SERV 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  1 9 

26 

4480 

7fl 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

R I  VERS  I DE 

6 

33 

34 

1  1 6 

04 

180 

5P 

5P 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

I  2 

4  1 

35 

1 2  1 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTfl  DflM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

I  20 

22 

1  66 

7fl 

ERNEST  MflNGUS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

1  4 

37 

18 

120 

29 

1  69 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

1  70 

c 

MERCED   IRRIG  DIST 

n I CH I GHN  BLUrr 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

I  20 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

n I  DULL  1 uWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

1  22 

37 

1  1  30 

8R 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

niLrUKU    LHUrnHN  Kb 

5623 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

08 

1  20 

2  1 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL   CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

I  I  6 

56 

4945 

Q 

SO  CflLIF  EDISON  CO 

Mill      f*occi^     c^iiiuiiwiiT     r>  c^ 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  1  8 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

u  f  1    |->      C      Kl  C 

n I L u   b  Nt 

5669 

05 

TULflRE 

9 

36 

16 

1  1  8 

46 

3100 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

n  I  IN  t  KHL 

5679 

02 

1 1 HHMR 

23 

40 

21 

1 2  I 

36 

4875 

8fl 

8fl 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

n 1 KHNUH   4  bfc 

57  1  1 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRRNOfl  SPENGLER  RRNCH 

571  3 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  2 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  GOVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

I  15 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CflL  DIV  BEflCH  S  PKS 

n  1  1  LHcL  L  rltHUUW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  1  8 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M  n  n  c  c  T  r> 
nUUt b  1  U 

5738 

05 

STAN  I SLflUS 

37 

37 

39 

1  2 1 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

nuut b 1 U  ^ 

574  1 

05 

STHN I SLRUS 

37 

37 

38 

I  2 1 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

M  n  1  □  V/  c 
nu JH  V  t 

5756 

07 

KFRN 

6 

35 

03 

1  1  8 

I  0 

2735 

8fl 

8fl 

8fl 

Q 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

I  1  9 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

nUN 1 HbUt    b 1 bn    LU  Hr 

5785 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

47 

1  22 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MflKITCDC"  V 

nUN  1 t  K L  T 

5795 

04 

"UN  1 E  RE  Y 

4 

36 

36 

1  2  1 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

nUNItKLT    r HH  Hr 

5796 

04 

MUN 1 LRE T 

4 

36 

35 

1  2 1 

5 1 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MOORPflRK 

5823 

06 

VENTURfl 

33 

34 

17 

I  18 

53 

580 

8fl 

VENTURfl  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULflRE 

1  1 

36 

43 

1  18 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MuRENH  Unn 

O  O  **  U 

UD 

SflN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  1  6 

31 

3075 

c 

DEP-SANI TAT  ION-FLOOD  C 

MUKLiHN   HILL    d  t 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

1  2  1 

37 

225 

8A 

MRS   THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

EDWARD  L  ADKINS 

MuKLjHN   hill  SLb 

5853 

04 

SRNIA  CLARA 

20 

37 

08 

1  2  1 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MUKKU  BHY   r IKt  uErl 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

1  20 

5  1 

1  15 

8A 

8A 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT. 

nUKKU    dHY    J  N 

5869 

04 

5N  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

1  20 

5  1 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MuUN I H 1 N  HUME 

5887 

05 

TULARE 

1  0 

36 

15 

1  1  8 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

1  15 

32 

4730 

8A 

8fl 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

39 

4275 

8fl 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DflNAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

1 20 

40 

3408 

8fl 

c 

blHlt    DIV   Ur  rblrY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8A 

8fl 

MT  DIRBLO  STRTE  PRRK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVRTORY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STRTION  INDEX 
34 


STnriON  INDEX 


CRLIFORNIfl 
MRRCH  1975 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
<x 

□1 

CD 

jj 
n 
■D 

I 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

a. 
a 

SPECIfiL 

(SEE  NOTES! 

n  1 
U  1 

S  ?  SK  I  Yni  1 

1  2 

4  1 

4  7 

1  99 

n  9 

U  c. 

^  9sn 

4  ^  OU 

8R 

PQ 
O  n 

U  S  FOREST  SERVICE 

1 1 U  U  I't  1     1 1  n  u  U  ii  n 

C  Q  "7  "5 

n  A 
U  4 

CQMTp  rRH7 
onpi  p  n  L>i\U£. 

20 

37 

0  1 

1  9  1 
1  ^  1 

4  0 

1  ouu 

r 

CLOSED  10/30/74 

MT    <^QN     iQriMTn    Ul    S  PK 
III      OMIN     UnLllNIU     n     O  rr\ 

t;  Q  T  Q 

u  / 

o  I  VF RS  I  riF 

g 

3  3 

48 

1  1  P. 
I  1  D 

oO 

O  *4  1  / 

5P 

c;p 
o  r 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MUUI'tl      onrlOlrl  OLUil. 

c;  Q  Q  o 

1*19 

s  f  SK  I  Y ni  1 

o  I  o  r\  1  1  u u 

2  3 

4  1 

22 

1  99 

1  A 
I  4 

/ouu 

5 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  W50  CI  R 

^  Q  Q  "3 

n9 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

1  99 

1  Q 
I  d 

J  O  *1  *4 

M  I  D 

1  1  1  u 

r  H  1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT   TflMfiLPRIS  2  SW 

5996 

01 

MRRIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

C 

CALIF  OIV  BEACH  &  PKS 

M  T    U  1 1  c; nw  9 

Ml      H  1  L  O  U  I'l  ^ 

6006 

06 

1  nS   RNTfFI  FS 

1  3 

34 

1  4 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0R0ER  OBSERVERS 

Ml  1 1 R  uinnns 

u  1 

MRRIN 

1  7 

37 

54 

1  9  9 
I  ^  ^ 

J  4 

9  9  S 

S  P 

O  r 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

DU  J<l 

n  I 

U  I 

TRINITY 

35 

4  1 

1  2 

1  9  9 

"3  9 

0  /  u  u 

c 
o 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

Nor I M I FNTn  noM 

DUC30 

n  A 

U  4 

SRN   Mils  ORP 

24 

35 

46 

1  9n 
1  c  u 

o  o 

"7  T  n 
/  /  u 

8fl 

P  Q 
O  n 

8R 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

du  / ^ 

U  1 

NAPA 

1  7 

38 

1  7 

1  99 

1  c 

1  D 

DU 

5P 

SP 
Dp 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NIPVPRRn     1  NUI 

D  I  U  O 

n  1 
U  i 

MFNPinr  I  Nil 

P  IL.P1LJU\.^  1  PIU 

1  7 

39 

1  0 

1  9 

1  £  o 

J  4 

9  9n 

r 
U 

MASONITE  CORPORATION 

IN  L  [1  U  l_  C  o 

C  1  1  Q 
D  1  1  O 

u  / 

SAN  BERG  I  NO 

5 

34 

50 

1  1  A 
114 

oD 

ill  pn 
4  ou 

r 
L 

CITY  OF  NEEDLES 

Hjppni  pc    pop  QIRpnRT 

C  1  1 

olio 

u  / 

SAN   RFRO I  NO 

5 

34 

46 

1  1  A 
I  I  4 

o  / 

d  1  o 

M  1  n 

1  1  1  U 

M  T  n 

n  I  U 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVflDR  CITY 

D  1  Jt) 

U  c. 

NEVADA 

39 

39 

16 

1  9  I 
1  C  1 

n  1 

U  1 

9c;  9n 

PQ 
O  n 

PQ 
OH 

LINDA  ADAMS 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

PQ 
O  n 

8fl 

PQ 
O  H 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEW   rilYRMO   FIRE  STR 

6154 

06 

SANTA  RRRRRR 

30 

34 

57 

119 

4  1 

2160 

PQ 
D  M 

8R 

c 

SAN  BAR  CO  FIRE  STA  41 

I'lLnnriLL.     uUl_curiu  rt,j£.i_L. 

CIO 

n  c 
Ud 

1  nS   RNHFI  FS 

29 

34 

2  3 

1    1  P 

1  1  o 

9 

\  0  A"^ 

A  P 

4  r 

r 
L 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT . 

MF  UMQN 

O  1  DO 

Uo 

ST  AN  1  SI  flIlS 

\j  p  npi  1  OL-iiuo 

27 

37 

1 8 

1  9  t 

n  9 
U<: 

dU 

SP 

o  r 

QP 

or 

R I  CHARD  A  SMITH 

NFWPriRT   RFRFH  HRRRHR 

K  1  "7  c: 

D  1  /  O 

nc 
UD 

flRRNPiF 

33 

33 

36 

1  i  / 

O  0 

1  n 

1  U 

SP 

o  r 

O  r 

ORANGE  CO-  HARBOR  DIST 

N I rni  fills  9 

D  I  y  4 

SUTTER 

39 

38 

55 

I  9  1 

o  O 

4  o 

fi  Q 
OH 

RECLAMATION  DIST  1001 

Nil  flNin 

C  1  QT 
O  1  3  / 

u  / 

I  MPFR  T  Rl 
till  c  r\  1  n  i_ 

5 

33 

1  7 

1  i  O 

o  I 

cn 
du 

P  Q 
OH 

I  MPER I AL   I RR I  0  DIST 

N  I  PRMd    9  NUI 

com 

n  c 
Ud 

SN   Mils  flRPfl 

30 

35 

04 

1  9  n 

ou 

"^c  n 

ooU 

PQ 
OH 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOF 1     SPR  I  NPr 

Di  i  ^ 

GLEN 

23 

39 

32 

1  99 

A  n 

4  U 

c  nnn 

o  UUU 

c 
o 

CORPS   OF    FN 0  INFERS 

NORTH  BLOOMFIELO 

NEVfiOA 

39 

39 

22 

1  9  n 

O  4 

"3  9  pn 
o  ou 

r 
L 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK   RANGER  STR 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

PQ 
O  n 

Bfl 

H 

U  5  FOREST  SERVICE 

NjnvfiTfl    fl  UJNUI 

6290 

01 

MARIN 

I  7 

38 

08 

122 

43 

370 

C 

MRRIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

Unix    iiiiuLi-    '\    \j  c 

C  "3  '7  Q 

U  I 

S  1  SK  I  Y  ni  1 

1  2 

4  1 

5  1 

I  9  9 

O  O 

1  T  n  n 
1  /  uu 

PQ 
OH 

II   S   FOREST  SERVICE 

nflKi  fiNfi  ulsn  fip  R 

C  "3  Q 

n  A 

U4 

n  i_  n  1  1 1_  u  n 

4 

37 

4  4 

1  99 
1  cc. 

1  '7 
1  1^ 

c 
0 

II  1  U 

M  I  n 
n  1  u 

r  1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

nPKI  RND  MUSEUM 

O  J  JO 

U4 

Rl  AMFOR 

4 

37 

48 

1  99 

1  L.  C. 

1  C 
1  D 

o  u 

M  T  n 

1  1  1  u 

M  1  n 
n  1  u 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAK V  I LLE    1  WNW 

C  "3  C  1 
D  Jo  1 

n  1 
U  1 

NRPR 

1  7 

38 

27 

I  99 

6  o 

1  c  n 

1  D  u 

c;  p 

O  r 

MRS   1  II  1  IAN   OFI  RONnin 

HfiK  V  1 1  1  F   4   SW   B  9 

C  '3  c  c 
D  Jot) 

n  1 
U  i 

NAPA 

1  7 

38 

24 

^O 

1  C  Q  Q 
I  DO  O 

r 
L 

FM 1 1  IF   HHCKFFI  AT 

I_PP1P_1I_      IIU^I\P  L.I-LJI 

nrr  I  HE  N  TRi 

c  Q  "J  n 
□  J  /  U 

n  1 
U  1 

SONOMA 

1  7 

38 

25 

1  O  9 

o  o 

Q  c  n 
dDU 

1  Q 
/  H 

ANDREW  J  BLANEY 

nrE  RNS I  HE 

Do// 

n  c 
Ud 

SAN  niFPifl 

33 

33 

1  2 

1  1  1 
I  I  / 

9 

£.  O 

P  A 
O  4 

4  P 

A  P 

4  r 

nCFANSinF    EIRE  DEPT 

OCERNSIOE  PUMPING  PL 

C  "3  "7  Q 
D  o  /  d 

nc 
Ud 

SAN  OIEGO 

33 

33 

13 

1  1  T 
I  I  / 

9  1 

o  U 

L 

OCERNSIOE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

5383 

07 

SAN  OIEGO 

6 

33 

09 

1  16 

08 

180 

8A 

EARL  G.  CARTIER 

nrn T I II  n  ? 

6390 

07 

I  MPFR  I  Al 

(III     l_  1  \   i  M  (_ 

5 

32 

45 

1  16 

00 

410 

7A 

BYRON  H  M  I  LLER 

0  Jfl  I 

C  "3  Q  Q 
D  odd 

n  c 
Ud 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  1  Q 
1  1  3 

1  c 
1  0 

/  oU 

c;p 

or 

C  P 

or 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ON  I  flN   VRI  i  EY 

c  ji  c:  o 
D  4  O^ 

U  ^ 

PLUMAS 

3 

39 

48 

1  n 

t  C\J 

o  J 

c  c  Q  n 
DO  oU 

c 
o 

fAI     HFPT    WTR  RFSnilRFFS 

ONO 

64  55 

02 

SHRSTR 

23 

40 

29 

1  22 

3  / 

980 

7R 

MDC    QuCRDv  UlirKS 

IPl\«J      Olll_Pii\l  filL.i'O 

nRONflF  rniiNTY  rfsvr 

54  7  3 

n  c 
Ud 

ORRNGF 
u  r\  n  11  u  L 

26 

33 

56 

1  1  7 

5  3 

660 

c 

rnRPs  nF  fmrinffrs 

04  /D 

Uo 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  1  Q 

1  Q 
1  O 

4  0  1 

1  no 

1  Un 

1  OA 

nRONHF  rnvF  pit  pssw 

U  "\  M 11 LJU     LUVC     Uil  nOOl'* 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

C  j1  Q  Q 
O  4  do 

U  1 

HiiMRni  riT 

1  7 

4  1 

22 

1  O  A 

U  1 

I  60 

C^P 

or 

5P 

roi    n T v  RFQrH  k  pqrks 

nRi  ONfl 

u  i\  l_  n  ii  U 

c  c  n  c 

D  OUD 

U^i 

GLENN 

23 

39 

45 

1  O  O 

1  o 

1  ^ 

i  o4 

Q  Q 

On 

8R 

riRI  QNin    IIMTT    Ulll  QSSM 
ur\LrlliU     Ulll  1     riU  rtOOli 

ORLEANS 

c  c  n  o 

DoUO 

U  1 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

1  ^  J 

"3  O 

ic 

4  1  0 

C  P 

or 

6P 

JRCK  G.  CLRRK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORflV  1 !(  E 

6521 

02 

BUT  TE 

s 

39 

3D 

121 

34 

171 

1  1  Q 
i  1  H 

1  1  A 

PITY  riF  riRnviiiF 

Ulll      Up  Uf\UVlLL_L. 

nPnv I II  E   RR 1  ORE 

6525 

02 

BUT  TE 

s 

39 

3 1 

1  2  1 

34 

1  65 

7A 

RnPFRT    F  SKTNNJFR 
i\  pj U  L.  P»  P     L    J r\  1  (1 11 L.  r\ 

flRnvil  1  F    RRNP.FR  STR 

6528 

02 

BUTTE 

g 

39 

32 

1  2  1 

3  4 

300 

c 

STQTF    niV    OF  FSTRY 
o  1  M  1  L.    u  1  V    ur    r  0  1  r\  1 

nSTRRNPIFR   1  RKF 

6552 

05 

MRR I PnSR 

P  I PH  l\  I  P    i_l  sJ  PH 

1  4 

37 

38 

1  1  9 

3  3 

8600 

S 

nUiR    K    NQTl     PQRK  SFRVIPF 
UHn    a    iirtIL    rrinr\  OClnVlUC 

OXNRRO 

5569 

06 

VFNTIIRR 

33 

34 

1  2 

I  I  9 

1  1 

4  9 

8A 

OH 

PITY  nF  ny KjQRn 

Ll  '  1     Ur  UAIirinu 

n?PNR  niifiRn  sTRtinN 

6577 

06 

VFNTIIRR 

30 

34 

4  I 

1  1  9 

2  1 

3580 

c 

II    S    FnRFST  SFRVTPF 
u    o    rupAuO'  oLp^viul. 

PflrHErn  prss 

6583 

05 

MFRrFn 

1  1  L  P\  L.  I_  U 

27 

37 

04 

1  2  1 

1  1 

880 

M  I  0 

PQl     DFPT    UlTR  RFSnnPPFS 
LnL    ULri     nin  r^coUUnL-CO 

PHF  1  F  1  r  HflllSF 

6597 

02 

FI  noRAnn 

1 

38 

45 

1  20 

30 

34  4  0 

7A 

Fi  nYD  R  pnni  f 

TLUIU     PA  ruULL 

PRCOIMA  DAM  FC   33  R  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8R 

FRANK  P  SALANO 

POl  Mnoi  F 

6624 

07 

1  nS    RNinFI  FS 

g 

34 

35 

1  1 8 

06 

2596 

5P 

SP 

O  r 

r 

L 

PQl  MHQl  F     TPPtP  niQT 

POl  fi  SPRlKir.S 

6635 

07 

R  I  VERS  I DF 

g 

33 

SO 

I  16 

30 

425 

4  P 

4P 

PQIM    SPP.S    FTRF  nPPT 

PQl  n   Al  TO     IP  MllSFlIM 

6646 

04 

SANTA   ri  RRR 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8  A 

8R 

c 

PQl  n     Ql    Tn      tP  MII<^CllM 
rrlLU     HLIU     JrT.  nUotUn 

PRL  OMR 

6650 

04 

MflNTFRFY 

t  P  U  PI  •  L  P^  L  ' 

24 

36 

2  1 

121 

3D 

1835 

5P 

IQMF  S    Q    RF 1  1 

PRI  HMRR    HT  flRSFRVRTHRY 

6657 

06 

SRN  niFrin 

33 

3  3 

2  1 

1  16 

52 

5550 

7A 

7A 

C  H 

PQl  nMQP  npt^FPuQTnPY 

PPl  nS   VFRDFS   EST  Fr4'^n 

6663 

06 

1  nS   RNGFl  FS 

33 

3  3 

48 

1  18 

23 

216 

7A 

SlIPT       np    ^TPFFT9    *  PkQ 
oUri«     ur     olnCLIo    4  rrxO" 

PRNfir  HE 

6675 

05 

SRN   REN  I  TO 

27 

36 

36 

120 

SO 

1265 

SS 

MISS    1    ItY  RFPP. 
tllOO    LIL'  Dl-paU 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8R 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PRRKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  1  4 

10 

738 

7R 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PRRKE  lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PflSADENR 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PRSKENTA  RANGER  STA 

5726 

02 

TEHRMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  08P0 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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T"  O  T  T  ni  k  t 

STHT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LU 

o 
a. 
z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

PflSO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

1  20 

45 

1040 

C 

C  J  WEYRICK 

PflSO  ROBLES  FAR  flP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

1  20 

38 

8  1  5 

M  I  D 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

675  I 

03 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

1  20 

1  2 

7000 

s 

CRL  OEPT  WTR  RESOURCES 

PATT  IWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  1  9 

23 

3868 

7R 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

676  1 

02 

TEHRMR 

23 

40 

20 

1  2  1 

54 

1  840 

7fl 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPEROINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

2 1 

41 

27 

120 

14 

6300 

s 

LHL    Utrl     Wirt  KCOUUixLlO 

PETflLUMfl  FIRE  STR  2 

6826 

01 

SONOMfl 

17 

38 

1  4 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETflLUMfl  FIRE  STfl  ■■  2 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STfl 

6862 

06 

VENTURfl 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

M  I  D 

VENTURfl  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

1  5 

1  20 

00 

5600 

c 

USFS.   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  OflM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  19 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

69  1  0 

06 

VENTURfl 

29 

34 

36 

1  19 

2  1 

4200 

c 

VENTURfl  CTY  FLO  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SflN  BENITO 

20 

36 

29 

1  2  1 

1  1 

1  307 

8A 

8A 

U  S  NflT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURfl 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURfl 

29 

34 

24 

1  1  8 

42 

800 

c 

VENTURfl  CO  FL  CON  OIST  . 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

1 20 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

2 1 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 

rHLlrlL    LrHo    4  LLuLIKlL 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1  458 

5P 

P  G  4. E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

1  20 

48 

1  890 

8A 

8fl 

H 

PG&E  COMPANY 

PLfiCERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

1  20 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

1  20 

5  1 

1546 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

0 1 

GLENN 

7 

39 

44 

1  22 

5  1 

6580 

s 

U  S  F  SS  CflL  DEPT  WTR 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

1  20 

42 

5  1  65 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST .   PK . 

POINT  ARENA 

7009 

0  1 

MENDOCINO 

17 

38 

54 

123 

42 

1 00 

8A 

8A 

c 

JACK  W  ROOFENER 

PT  RRGUELLO  LIGHT  STA 

70  1 6 

06 

SNTfl  BARBARA 

33 

34 

34 

1  20 

40 

76 

1  1  P 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRRS  BLANCRS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

1  2  1 

1  7 

59 

1  1  P 

1  1  P 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CRL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  17 

49 

740 

Bfl 

Bfl 

rni   TIT    Dni  vTCPUMir  iimi\/ 
LHLlr    rULiltLnNlL  UNlv 

PORT  CHICRGO  NflVRL  DEP 

7070 

04 

CONTRfl  COSTfl 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

PORTERV ILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

1  1  9 

0  1 

393 

8fl 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLR 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

1  20 

28 

4850 

5P 

5P 

c 

MS  PAT  CHENEY 

PORTUGUESE  MERDOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  1  8 

34 

7000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  1  8 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORRMfl  HT5  LODGE 

POTTER  VRLLEY  3  SE 

7  1  08 

0 1 

MENDOCINO 

22 

39 

1  8 

1  23 

04 

1  1  00 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VRLLEY  PH 

7  1  09 

0  1 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

1  23 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  1  7 

04 

500 

4P 

POWRY  FIRE  DEPT 

PRAOO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  1 7 

38 

560 

c 

OEPT  OF  THE  RRMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NcLbUN  n  rHLntK 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

Bfl 

Bfl 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  FIRE  DEPT 

7228 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

03 

1  1  6 

52 

1  450 

3P 

3P 

RAMONA  FIRE  DEPT 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  1  7 

39 

3570 

BP 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  I 

36 

59 

1  1  8 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  RP  R 

7292 

02 

TEHRMA 

23 

40 

09 

1  22 

1  5 

342 

M  I  D 

M  I  0 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

1  22 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STfl  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

1  22 

24 

580 

6P 

5P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLRNOS 

7306 

06 

SflN  BEROINO 

28 

34 

03 

1  1  7 

1  1 

1318 

5P 

2P 

RE3LANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SflN  MflTEO 

4 

37 

29 

1  22 

1  4 

3  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STfl  2 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

01 

HUMBOL  T 

1  7 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

UflVID  MARC  ROGERS 

REPRESR 

7370 

02 

SflCRRMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

1  23 

47 

500 

Bfl 

Bfl 

RICHflRDSON  GROVE  ST  PK 

"RICHMOND 

74  14 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

1  22 

2  1 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

1  2  1 

42 

40 

M  I  D 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  1.3 

7470 

08 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

1  1  7 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STfl  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  1  7 

2 1 

986 

Bfl 

Bfl 

Bfl 

Q 

U  OF  CflLIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

1 20 

22 

5  1  20 

Q 

SflC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLRT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

1 20 

30 

6740 

5 

CflL  OEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

1  18 

44 

9670 

S 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  I N 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8fl 

8fl 

RflYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

1  1  8 

38 

6240 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

1  18 

52 

10000 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

5P 

C 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

C 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2586 

c 

RUSSELL  FRflSIER 

SACRAMENTO  WSO  flP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■SACRAMENTO  WSO  CI  R 

7533 

02 

SflCRflMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STfl 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

764  1 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CflLIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

1  22 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SflINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SRINT  HELENR  6  NE 

7649 

02 

NAPfl 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK  VOORHIES 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINHCE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEHP  . 

PRECIP. 

Q- 
CT 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

SRLINRS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

1  2  1 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 

SflLINRS  Fflfl  RP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

1 2  1 

36 

69 

M  I  0 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

SRL  I  NflS  DRM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

1  20 

30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SRLSIPUEDES  GRGING  STR 

768  1 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

35 

1  20 

24 

250 

8A 

JOE  CABRHL  JR 

SRLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

30 

1  20 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPANY 

SRN  RNDRERS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SRN  RNTONIO  DRM 

7712 

06 

SAN  BERNOINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SRN  RRDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

1  20 

54 

450 

8  A 

MRS  JEAN  BRINRN 

SRN  BENITO 

77  1  9 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

3  1 

1  2  1 

05 

I  355 

JOHN  M  SHIELDS 

SRN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

1  6 

1  1  25 

6P 

6P 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

SRN  CLEMENTE  DRM 

773  1 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

1  2 1 

42 

600 

8A 

CALIF  AMERICAN  WATER  CO 

SRNOBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

1  5 

34 

45 

1  1  8 

4  3 

4  025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SRNDBERG  WSO  R 

77  35 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  1  8 

4  4 

4517 

M  I  D 

M  I  D 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SRN  DIEGO  WSO  HP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  4 

1  1  7 

1  0 

1  3 

M  I  0 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRN  DIMflS  FIRE  WO  FC95 

77  4  9 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

48 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SRN  DIMRS   TRNBRRK  FLRT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  FELIPE  HIGHWAY  STRR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SRN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1 9 

1  1  8 

30 

1  250 

Q 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

1 22 

30 

32 

5P 

M  I  D 

Q 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

1  22 

2  3 

3 

M  I  D 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

4  7 

1  22 

25 

52 

M  I  D 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3  4 

09 

1  1  7 

54 

74  4 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  1  7 

52 

14  81 

5P 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

06 

1  1  8 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1  8 

1  22 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARHTA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

781  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1560 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MRDERR 

27 

37 

05 

1  1  9 

4  3 

1050 

Q 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

782  1 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

1  2  1 

54 

67 

4  p 

4  p 

C  J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

1  2  1 

3  1 

550 

Q 

MRS  GAY  0  CARMAN 

SRN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

1 2 1 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1 20 

40 

3  1  5 

7R 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

3 1 

1  1  9 

49 

2300 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

"SAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

1 22 

1  8 

2  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

0  4 

SAN  LUIS  OBI 

2  4 

35 

45 

1  20 

4  1 

720 

(; 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

1  4 

1  19 

27 

502 

MID 

MID 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SAN  RAFAEL 

7880 

01 

MAR  I  N 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

3  3 

45 

1  1  7 

52 

1  1  5 

4  P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  1  7 

06 

1970 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTR  BARBARA 

3  3 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

8fl 

8  A 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

3  3 

34 

26 

1  1  9 

50 

g 

M  I  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

1  2  1 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

0  1 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MRRGRRITR  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

8A 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SRNTR  MRRIR  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SANTA  MONICA  PIER 

7Qc; 

/  J 

U  D 

LOS  ANGELES 

J  J 

^4 
J  *« 

nn 
u  u 

1  1  R 

J  u 

1  R 
1  O 

4  P 

4  P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

/  3  O  / 

uo 

VENTURA 

O  *t 

9  1 

1  1  Q 

U  vJ 

9Rn 

^  D  U 

4  P 

R  Q 
O  n 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  RITA  PEAK 

/  3  D  t 

u  o 

FRESNO 

97 

O  D 

1  Q 

1  9n 
1  ^  u 

0  O 

**  J  u  u 

7  fl 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

n  1 

SONOMA 

99 

J  O 

97 

1  99 
1  c.  C 

A  9 

I  R7 
1  D  / 

4  P 

4  P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7  Q  7R 

'  J  1  u 

U  D 

SNTA  BARBARA 

'\  9 

34 

J  / 

1  9n 

1  ^  u 

U  O 

R  nn 
D  u  u 

r 

L 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7QO  7 

U  D 

ORANGE 

9R 
c.  O 

4  7 

I  1  7 
1  1  / 

R  RR 
ODD 

r 
L 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7  QQ  ^ 

DR 

RIVERSIDE 

9R 
c.  O 

I  1  7 
1  1  / 

9 

R  R  "^R 
0  D  J  O 

r 
L 

ORANGE  CO  FL  CON  OIST. 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

05 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

6A 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

SAWYERS  BRR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8R 

MID 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  I  A 

8045 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

1  24 

06 

1  39 

8R 

8  A 

PAC  I  F  I  C  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

1  18 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHflSTR  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8R 

8R 

BP 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SMELTER  COVE  AVIATION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

410 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7R 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

56 

116 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  C  I  TY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND  V  DARRRH 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL   FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

10 

100 

C 

MANUEL  VILLECAS-LACFCO 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

39 

1095 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1930 

8R 

JOHN  K  LEITHOLO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIO 
MARCH  1975 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TinE  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SLACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEDAD 

SOMERSET  5  ESE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SOUTH  LAKE 
SPAORA  PRC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  RANGER  STR 
SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 
SQUAW  VALLEY 
STRNDISH-HICKEY  ST  PK 
STRNISLRUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 

STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRRWBERRY  VRLLEY 
SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 
SUN  CITY 

SUNSET  STATE  BEACH 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAtN  MOUNTAIN 
TRFT 

TAHOE  CITY 

TAHOE  VALLEY  FAR  AP 

TEHRCHRPI 

TEHRCHRPI  RIRPORT 

TEJON  RRNCHO 

TEMECULA 

TERMO 

THE  GEYSERS 
THERMAL  FAR  RP 
THERMAL  FIRE  STR  39 

THOUSAND  OAKS 
THREE  MILE  VALLEY 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RVRS  EDISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL  STR  FC6 
TORRRNCE 
TRRBUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TRONA 

TROUGH  SPRING 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

TUJUNGfl 

TUJUNGR  MILL  CR  FC  470 
TULELAKE  R 
TUNNEL  RANGER  STATION 


8276 
8317 
8318 
8332 
8338 
8344 
8349 
8351 
8353 
8355 

8380 
8406 
8436 
8446 
8460 
8463 
8474 
8490 
8499 
8510 

8544 
8554 
8558 
8560 
8578 
8580 
8587 
8591 
8606 
8627 

8648 
8655 
8680 
8697 
8700 
8702 
8703 
8713 
8716 
8752 

8758 
8762 
8826 
8832 
8839 
8844 
8873 
8885 
8892 
8893 

8905 
8909 
8912 
8917 
8928 
8967 
8973 
8992 
8997 
8999 

9001 
9026 
9035 
9037 
9043 
9047 
9049 
9053 
9061 


MONTEREY 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVRDR 

MONTEREY 

EL  DORRDO 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

MARIPOSA 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULRRE 

PLACER 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
COLUSfl 
GLENN 
SHRSTR 
YUBR 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 

SNTR  BARBARA 

VENTURA 

LRSSEN 

LRSSEN 

AMRDOR 

PLUMAS 

KERN 

PLACER 
EL  DORADO 
KERN 
KERN 
KERN 

RIVERSIDE 

LRSSEN 

SONOMR 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

VENTURA 

PLUMAS 

TULARE 

TULRRE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

RLRMEDR 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

COLUSA 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

TULARE 


27 
27 
27 
23 
23 
23 
21 
8 
30 

1  1 
28 
20 
32 
33 
18 
18 
16 
8 
10 

36 
36 
10 
10 
10 
33 
18 
22 
6 
6 

33 
8 
9 
9 
16 
33 
33 
33 
27 
27 

27 
35 
6 
23 
36 
13 
13 
12 
10 


36  05 

33  52 

37  50 
39  19 

36  26 

38  37 

34  17 

38  18 

37  59 

38  21 

37  30 

37  1  1 

34  03 
36  36 
36  08 
36  12 

39  12 

39  53 

38  08 

36  56 

39  54 

37  56 

37  54 

38  00 

39  15 
39  23 
39  35 
4  1  10 

39  34 

35  00 

37  05 

33  43 

36  54 

34  4  1 

34  16 

40  23 
40  26 

38  23 
40  27 

35  09 

39  10 
38  54 
35  08 
35  08 

35  02 
33  30 

40  52 

38  48 
33  38 

33  38 

34  13 

39  54 

36  22 

36  28 

38  27 

34  05 
33  48 

33  39 

37  43 
37  42 

37  48 

40  43 

35  47 

39  18 
39  20 

34  16 
34  23 
4  1  58 

36  22 


120  40 

116  41 

1  19  30 

120  22 

121  20 
120  36 

119  03 

122  28 

120  23 
1  19  27 


119 
118 
117 
121 
118 
1  18 
120 
123 
120 
1  18 


121  32 

121  20 

121  15 

121  19 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 
120  23 


1  19 
1  17 
121 
120 
1  18 
120 
120 
120 
121 
1  19 

120 
120 
1  18 
1  18 
1  18 
1  17 
120 
122 
1  16 
1  16 

1  18 
120 
1  18 
1  18 
120 
118 
1  18 
1  17 
121 
121 

121 
122 
1  17 
122 
120 
1  18 
1  18 
121 
1  18 


1730 
1940 
8700 
6885 

195 
3160 

500 
97 
1749 
6886 

5120 
9580 

676 
60 
1050 
4070 
6235 

850 
1060 
10300 

3520 
1  1 
22 
12 
3015 
1  168 
791 
5300 
3808 
390 

6240 
1420 
85 
1  10 
1085 
4  148 
4555 
1  586 
6150 
1  025 

6230 
6254 
3975 
3960 
1425 
1020 
5300 
1668 
1  12 
1  15 

810 
5900 
1900 
1  1  40 
2355 
745 
1  10 
970 
105 
140 

61 
1860 
1695 
4000 
5995 
1820 
4645 
4035 
8950 


8R 


8A 


MID 
8A 


8R 


5P 


5P 


MID 


7R 
4P 
4P 

5P 

6P 

MID 


4P 


7A 


8R 
MID 


8fl 


MID 
8A 
8R 
BR 
8fl 

5P 
5P 


5P 

8fl 
M  I  D 

8fl 

7R 
8R 
5P 
6P 
MID 

8R 


C 

5PC  H 


STATE  OIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHRN 
RLDEN  N  RNOERSON 
JRCK  R.  HRSELEY 
WRYLRND  0.  WATSON 
CAL  DEPT  PARKS  &  REC 
STATE  DIV.OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 
SOUTHERN  CRLIF  EDISON  C 
J.   E.  STULL 
WALTER  B.  HENNES 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  i  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  S^ATE  PK 
CR  DEPT-PRRKS  &  REC 
P  G  4  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLRND  WATER  USERS  RSSN 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 
CALF   DEPT  OF  PKS  &  REC 
U  S  RIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BRRR 
STRTE  DIV  OF  FSTRY 
STRTE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
KERN  CO  FSTRY  4  FD 

DORIS  L.  RCKERMRN 
FED  RVIRTION  AGENCY 
KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 
TEHRCHRPI  CUMMINGS 
TEJON  RANCH  COMPANY 
CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 
SULO  E  LRKSO 
MRS  FRYE  DEWEY 
FED  AVIATION  RGENCY 
RIVERSIDE  CO  FIRE  OEPT 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PAUL  CHAMBERS 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

P  G  4  E  COMPRNY 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

RRGE  R  TUGEL 

BRNTR  CARBONfl   IRRI  OIST 

U   S  BUR  RECLRMRTION 
US  BUREAU-RECLRMRT ION 
KERR  MCGEE  CHEM  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  D.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE    IRRIG  OIST 
NATL  WEATHER  SERVICE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


COLIFORNIO 
MRRCH  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
z 

(X 
Ql 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

0- 

SPECIAL 
(SEE  NOTES! 

TURLOCK 

9073 

05 

STAN  I SL AUS 

1  4 

37 

29 

120 

51 

1  15 

BR 

CARL  R  PERRSON 

TUSTIN   IRVINE  RRNCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  1  7 

47 

1  18 

7A 

7fl 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PRLMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.   MON . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PHClrlL  UHb   &  tLcLIKlL 

TWITCHELL  DRM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

1  20 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SflNTA  MARIfl  VLY  WCD 

UHL  RRNGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  18 

39 

3695 

C 

USES  C/0  DIST  RANGER 

"UKIRH 

9 1  22 

0  1 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

1  2 

623 

6P 

6P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIRH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

Bfl 

MRS   MARJORIE   5  GORY 

"U  C  L  fl 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

4P 

4P 

U  C  L  R 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

39 

1  605 

5P 

5P 

LIBERTY   GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9187 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1  524 

4P 

EDGRR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SRN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

C 

E  BRY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

C 

ELOON  FRNCHER 

USONR  2  N 

9193 

05 

MRR I POSR 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3150 

C 

WILLIAM  P  HYDER 

VRCflV ILLE 

9200 

02 

SOLRNO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACflVILLE  FIRE  OIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  1  7 

0  1 

1  390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VRLYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  flNGELES  CO  FIRE  STfl 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

I  1 

1  18 

27 

695 

4P 

Lfl  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENRDO 

9273 

01 

SONOMR 

22 

38 

37 

1  23 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURR 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  19 

1  7 

105 

8fl 

CO.   FLOOD  CONTROL  OIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SRN  BERDINO 

I  5 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8A 

8fl 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIOETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STR  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

31  35 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V  INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  OOTTA 

VISRLIR 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  1  9 

1  8 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTR  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

1  4 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

1  22 

27 

1  335 

8A 

c 

URBflN  M  TUCKER 

VOLTR  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

1  2  1 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  S  E  COMPANY 

WRLLACE   1  NNE 

9418 

05 

CAL AVERfiS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CALIF  DEPT  FISH  4  GAME 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

6P 

6P 

CLOSED  1/24/75 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRR  COSTfl 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WRLNUT  PTL  STR  FC102C 

9431 

06 

LOS  flNGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WRRM  SPRINGS  DRM 

9440 

01 

SONOMfl 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  ARMY  COE 

WRRNER  SPRINGS 

9447 

06 

SflN  DIEGO 

33 

33 

1  7 

1  1  6 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WRSCO 

9452 

05 

KERN 

1  0 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

WRTSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SRNTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

Bfl 

8A 

CITY  OF  WflTSONVILLE 

WAWONA  RRNGER  STRTION 

9482 

05 

MAR  I POS A 

1  4 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

c 

U  S  NflT  PflRK  SERVICE 

WERVERVILLE  RRNGER  STR 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPRRTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

1  0 

35 

40 

1  18 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

I  8 

40 

16 

1  20 

04 

4035 

3P 

ED  F  I  L  I  PELL  I 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1  19 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BflRBflRA 

WESTHRVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

1  3 

1  19 

59 

285 

7fl 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

1  20 

32 

2820 

8fl 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WEST V  ILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1 1 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MERDOW 

9602 

05 

TULARE 

1 0 

35 

21 

1  18 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBfl 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE   I  OKflNO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHRSTR 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

8A 

8A 

8A 

NflTIONflL  PflRK  SERVICE 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

1  18 

10 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  18 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY   H  FC    1 06C 

9660 

06 

LOS  RNGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  O-LACFCD 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILOROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

1  17 

14 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

7A 

7A 

C 

CITY  OF  WILLIAMS 

W I LL I TS   1  NE 

9684 

0  1 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WflOE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

W I LLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

135 

8A 

BA 

HOWARD  R  ALLARO 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

1  35 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

1  0 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALP  I NE 

3 

38 

47 

1  19 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

4  1 

121 

48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIOE  FIRE  STR  1 

9792 

04 

SAN  MflTEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WOODSIOE  FIRE  DEPT 

WK  1  bH  I  b 

9814 

04 

oHNIH  LLHKH 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

1  4 

6950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YORBA  LINOR 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
MHRCH  1975 


STflT ION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  flND 
TABLES 


OBSERVER 


YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HERDQTRS 
rREKfl 

ZENIfi-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 

RMBOY 

BURTON  RANCH 
CLARKSBURG 
CONCORD  3  E 
HOBERGS  M   I  U 
HOLLISTER   1  SN 
MOUNT  MADONNA 
WALNUT  CREEK  2  ESE 


9851 
9855 
9866 
9953 


0176 
1216 
1784 
1962 
4010 
4022 
5973 
9423 


MENDOCINO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
YOLO 

CONTRA  COSTfl 
LAKE 

SAN  BENITO 
SANTA  CRUZ 
CONTRA  COSTA 


38  54 

37  45 

41  43 

40  10 


34  34 

37  52 

38  25 

37  58 

38  51 

36  50 

37  01 
37  53 


123  14 

1  19  35 

122  38 

123  27 


115  45 

122  05 

121  32 

121  59 

122  43 
121  25 

121  43 

122  02 


1  100 
3970 
2625 
3600 


635 

560 
1  4 

195 
2960 

279 
1800 

245 


8A 


5P 


6P 


MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGRTE 


CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 


1 1/13/74 
1 1/26/74 
2/1  1/75 
1/24/75 
9/1/74 
1/31/75 
10/30/74 
1/24/75 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 

This  Bulletin  is  prepared  In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California  CALIFORNIA 

5R«ni"°^^\i°'°"°S"?I!  the  cllnate  of  this  State  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building    AshevUle    N  C 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  Stite! 

DIMENSIONAL  UWITS:     Unless  othervise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     TomnersitMre  i„  <   .»  ».  j 

iS^emenl  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  ne^tlve  departiJe^of  "eragfdLw  JLieratireHio^  X  }°  InO's  -md 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  d  the  vec?or  sum  of  winrdfrecUoL'^ripeeSrdi'wSef  by '  thrnumb^j'ToJj^v^ 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Ourlng  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  p.s.t.,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Preclpi tation" ' table  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Kin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ai 
iiches  above"he  pan  "        movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  loca?ld  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      SamDles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variabilitv 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  inrinHA 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  mtles  and  direction  from  the  post  office. 

of*fhis^bulUtin  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :  Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint, 

Newark  :  Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :  Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 

Friant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  ;     Holtville  sllty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

Irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sftndy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soli  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

IHTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  latio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
£    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IH  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table . 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7- EEL     8-FEATHER     9-K^WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

StatiODS  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

G«neral  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

i 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price    $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  $4.70  additional  for  foreign  mailing:  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.      Make  checKs  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;      send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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Climatological  Data 
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-  38 

1  0 

.  0 

0 

1 

0 

MOUNTAIN  PASS 

51  .7 

28.9 

40.3 

7n 

07 

° 

° 

21 

° 

2  .70 

.65 

9 

7  . 0 

2   1  1 

.  6 

0 

MT   SAN  JACINTO  H  S  PK 

43  9 

1 9  3 

3 1  6 

56 

24 

994 

0 

3 

29 

0 

3  .20 

2.00 

9 

38  .5 

24   1  1 

.  6 

1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

7S.4 

51  .7 

63.6 

-  6.8 

89 

21 

40 

2 

94 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  .20 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

63.3 

38.8 

51  .1 

-  7.2 

75 

30. 

29 

7 

410 

0 

0 

4 

0 

.77 

.12 

.63 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

PALM  SPRINGS 

76  .8 

SO  •  3 

63.6 

.  45 

.  58 

9 

.0 

0 

2 

• 

0 

PARKER  RESERVOIR 

75 . 4 

52 . 1 

63  .6 

-  7.8 

90 

22 

45 

1 6 . 

94 

1 

0 

0 

0 

■  ^ 

.04 

.  1  4 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

62.6 

38.7 

50.7 

-  8.4 

74 

30. 

30 

5 

423 

0 

0 

2 

0 

.49 

.04 

.23 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

76. S 

50.0 

63.3 

88 

29- 

36 

3 

109 

0 

0 

0 

D 

.50 

.44 

.47 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

69.1 

43.6 

56  .4 

-  8.2 

82 

21 

33 

2 

253 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TNENTYNINE  PALMS 

72. 7M 

43. 9M 

58. 3M 

-  6.9 

85 

21 

33 

8 

204 

0 

0 

0 

0 

.43 

31 

.43 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

61  .8 

36.9 

49.4 

-  7.9 

75 

21 

29 

2 

463 

0 

0 

4 

0 

.75 

.31 

.49 

9 

.0 

0 

2 

0 

D 

HHITE   MOUNTAIN  I 

29.8 

5.9 

17.9 

42 

24 

-  8 

16. 

1406 

0 

19 

3D 

10 

1  .72 

.44 

12 

18.3 

25  27 

.  S 

0 

0 

HHITE  MOUNTAIN  2 

20.2 

.9 

10.6 

33 

14 

-10 

16. 

1625 

0 

29 

30 

15 

2.16 

.56 

12 

23.0 

16  28 

.  5 

1 

0 

HILDROSE  RANGER  STA 

59.6 

34  .3 

47.0 

71 

24 

23 

7 

534 

0 

0 

1  1 

0 

.84 

.67 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

53.4 

-  8.0 

.88 

.27 

2  .6 

SCE  REFERENCE   NOTES   FOLLOMINO  STATION  INDEX 


6 


DRILY  PRECIPITnilON 


STRT  ION 


AiOtSPOIHT 

AHGMIM  PAC  union  COL 

610  6A0  RAtlCCR  STATIQi 


e    4  NHU 


eQioccvii 

ftUQilT  RANCH    1  % 

ftuTLca  vallCt  ranch 

CAl ISTOCA 
CALLAHAfI 

cAZAoese  3  m 

CCCfLVILLC  5  &e 
CLEAfl  CRCCK 
CLOVCROALC  3 
COPCO  NO  I  OAn 

COvtLO 

CRC4C£NT  CITY  1  n 
CBEiCCNT  CITT  7  €N£ 

cumiMG^ 

OUTTONS  LANDING 
CtK  VALLCr 

euacKA  use  ci 

roaCST  GLEN 
rOBT  BRAGG 

roRT  ore* 

rORT   JONES  RANGER  STA 
rORT  ROSS 
CARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRATQM 

CREEHVIEu 
CUERNEvlLLE  3 
HAPPV  CAfV  RAHOER  STA 
HArfORR  RANGER  STATION 
HEAL  D^BURO 

MCALOSBURG  no  2 

HILT5 

HOOPA 

rOLEMllO  Murr  fwrnc  STa 
KENTTIELO 

KLAMATH 
KOQBEL 

LAVA  BEOS  HAT  nOnurCNT 
mo  RIVER  RANGER  STA 
nARE  ISLAND 

rUuNT  HEBRON  RS 
nuiR  t^DS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAA   UNOLL    R  S  2 
OMVILLE    1  kMM 

OCC IDENTAi 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETAtUm  FIRE   STA  3 
POINT  ARENA 

POTTER    VAlLEr  Pm 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RATAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SKAGCS  SPGS  LAS  LOnnS 
SONOMA 

STANOISM-HICKET  ST  PK 
TfllNITT  RIVER  HATCH 
TULELAKE 
UK  I  AM 


UPPER  MATTOLE 
hMRH  SPRINGS  DAN 
kCAVCRvlLLE   RANGER  ' 
ICEO  riRE  DEPARTrCH 
MILL  ITS    I  NC 

UILLOU  CREEK    I  NU 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  0A«  PROJECT 

Blue  CAnron  wso  AP  yyti 

B0l#«N  DAn 
ARANNAN  ISLANO 
BROOKE  FARNHAn  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BuCkhORN 


CREEK 


BUCK 
BUHNEr 

CANBr  HANGER  station 
CANrON  DAM 

caribou  pobcr  house 

Challenge  ranger  sta 
CHESTER 

CHICO    UNIVERSITY  FARn 

CITRUS  HEIGHTS 

CLARKS  VALLET  rijDD  RCh 

CLEAftLAKE  HIGHLANDS 
COMAS SET   1  Nn£ 
COlEmN  FISHERIES  STA 

COLFAX 

COLGATE  Pet<R  HOUSE 
COLUSA  2  SSU 

caol 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 


DRY  OF  MONTH 


12     3     4    5    6     7    8    9     10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 


DniLY  PRECIPITRTION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


DANA  2  SC 

DAVIS  2  U5U  CXP  r«HM 
OECR  CREEK  rOREBAr 
OE  SABLA 
DBBftlNS  1  $ 

08M1IEVILLC  RANGCR  STA 
DUNNIGAn 

OurtSPUIR  RANGER  STA 
CAST  PARK  RESERVOIR 
FfllRriELO  riBC  STATION 

FBLSOM  OAM 

FORCSTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEeBGETObn  RANGCi)  STA 
GIBSON  HUY  fflTNCE  STA 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLCr  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZ2l.r  ISLAND  REFUCC 
HARRISON  GULCH  RS 

HARflr  ENGLEBRIGHT  OAM 
HAT  CREEK  Ph  no  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOUA  HILL 
JESS  vALLEt 

kelsct  i  n 
kelseyville 

KtLARC  POiCfi  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SPAULDING 

LEESvILLC  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEr 
LOOKOUT  3  UISU 
MAOEL INE 
liANZANITA  LAKE 

MARKLCY  COVE 
MARYSVIILE 
rc  CLOUD 
niOOLETOb«< 
MINERAL 

reuNT  DANAhER 
MOUNT  SHASTA  WSO  CI 
NEVADA  CITY 
niCOLAUS  2 

ono 

ORLANO 
OflOviLLE 
OROvILLE  ORIOGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  Rivtfl  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACERvlLLE 

PLACERvILLE  IFG 

PORTOLR 

OUINCY 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESn 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  m  P  G  AND  C 
SACRArCNTO  WSO  AP  R 

SACRArCNTO  USO  CI  R 
SHASTA  OA<i 
SHINGLETOMt  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvILLE  RANGER  STA/-,- 

STONyFORD  COOLEY  RANCH 
STQNvrORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TUIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  U 
VACRVILLE 
VINTON 
vOLtrCRS 

VOLTR  POi^R  HOUSE 

i44lSKEYT0i«1  RES 
UILL  IAr« 
MIL LOWS 
WINTERS 

hOODLAHD  1  M1U 


BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDAflviLLC 
DONNCR  rcmfilAL 


GEn  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CQCCK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 

SUSAnviLLE  AIRPORT 

TAM8C  CITY 

TEBMO 

TRUCREE  RAnCER  STATION 
kCnOCL    to  SE 


2.00 
4.90 
2.04 


2.00 

e.ee 

1  .  19 
3.31 


1 .09 
.00 
3.33 

8.03 


-SI 


0  3. 
2.20 
6.93 
3.97 

4.20 
1  .61 
2.  72 
1  .39 
2.43 


.65 


3.96 
S.29 

6.63 
2.06 


.81 
1  .66 

2.96 
.62 
3.37 

6.06 


2.26 
1.62 
3.62 


uesorofios 


.20  1.26  .60 


.10  .09 
.27  T 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


DRY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


4LM«  I  n 

MBOra  ORANDC 

BIG  sun  iTOTt  PARK 

BUBi incArC 

CMtrCL  vAlLtT 
CMITTtHOCH  PA^S 

CROCKETT 
OAvCAPOflT 
roBT  oao 
OCfteCR  l<AnCH 


MCBNANOCZ  3  ni 
Man.  ISTtH  3 

% INQ  CITT 


lATATtTTC   3  mC 


C80A*T  r  D 


m  GATn  4 

rVWTINCZ  3 

nARTINCf  UATtR  PLANT 

4MTCRCT  FAA  AP 

rSBGAA  HILL    3  C 
r«fiBO  6Ar  FIRC  KPT 
r«RBO  6Ar  3  n 

KUNT    DIAAlO   H  GATt 
neuNT   HAntL  TOA 

MACiniElTO  OAM 
nCMASa, 

OAKkAAO  WSa  AP 
QAALHAD  liUSeun 
PAICINCS  OHBkMLL  RAKCM 


MUSEUM 


nOAUrCN 


3.60 
2.53 
2.«tt 


2.60 
1  .«0 
2.62 

1 .41 
t.«0 

l.2t 


2.41 
a.  17 
1.A2 
1  -M 
1  .40 

3.32 


3.47 
1  .29 


PAL  0  AL  TO  jB  . 
PAlSMA 
PARvr ICLD 
PASS  eOBLC3 
PA^O  fiOALCS  r 


piaaaclC^  n 

PIWW  5CACM 
PSIHT  PICOBAS  6LAACAS 
POBT  CHICAGO  AAVAt  OCP 
PBIC^T  vALLCT 

BCOhOOO  CITT 
BICHMOAO 

SAINT  MABrS  COLLCQC 
SAL INAS   3  e 
SAL  INAS  r  AA  AP 

5AL INAS  OAn 
SAN  ARDO 

SAN  CLt^CNTt  DAM 

S  r   RICHrQRO  SUNSET 

SAN  rSANCISCS  USO  AP 

SAN  FRANCISCO  USO  CI 
SAN  OBECOfiie  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  06ISP0  PBLT 
SAM  mTCO 

SANTA  CLARA  UNIvCRSITT 
SANTA  CauZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 
SANTA  mRGARITA  BOOST 
SOLEDAO 

SPRCCiELS  HUY  6RI0GC 
UPR  SAN  LCANORO  FUTER 
UAL NUT  CRCEK  4  E 
UATSanvlLLE  UATEBVflttKS 
tMOSIOC  rjRC  STA  1 


hAIOHTS 


ANOIOLA 

ANTIOCH  FIBREeOARO  rt. 

ANTIOCH   Pur»ING    Pi  3 
ASH  rWJNTAIN 

AUAERRr   I  Nu 

BAKEBSflELD  USO  AP 
6ALCM  POi«e  HOUSE 
ALACKI«llS  corner  2i«iu 
tUTTOnUlLLOU 
CAIAVCRAS  OfC  TREES 

CAt*  PAROCE 
CASTLE  BOCK  SAO  LAO 
CATMCrS   vr  BULL    RUN  RM 
CMCBBT  vALLET  OAM 
COAL INGA 

CORCORAN   IRBIC  OI^T 
OELAHO 

OCL  PUEBT0  BOAO  CAr* 
OCNAIR  3  NN€ 
OOOLETS 

ELECTRA  PO^R  HOUSE 
ELL lOTT 

ElOCOUCR  RESERVOIR 

riOOLETOMI  L  TTttM  RANCH 
FIVE  POINTS  S  ^SM 

FBCSNO  USO  AP 

FQIANT  GOvCRNTCNT  CAM* 

GLENMVILLC 

OBANT  GttOvC 


.10     .39  .07 
.64  .07 


SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLONING  STRTION  INDEX 


□niLY  PRECIPITRTION 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


3     4    5    6  7 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


GRGVELAnO  RANGER  STA 

HAnreao 

HCTCH  H£TCHY 
HUMTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKC 

lOQIA 

JOHHSONOALC 

KERL INGER 

KERN  RtVCfl  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
RETTLEMAN  CITY 
KtTTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  TEBRr  2  SE 
LECEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEr«N  COVE 
L  IN05AY 

LITTLE  PANOCHE  OCT  OAH 

LODGE POLE 
LODI 

LOS  BANOS 

LOS  6AN0S  AROUQUA  RCH 
LOS  eANOS  OET  RESV 

mOERA 
MAN TEC A 
mRICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 

rCAOOU  LAKE 

fCNOOTA  OAH 

rCBCEO  riRE  STATION  2 

r«0E5T0 

NEurwt 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIUAY 

PINE  FLAT  0AM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  P^  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  DAM 
SANTA   RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 
STANISLAUS  POlfR  HOUSE 

STOCKTON  WSO  «P 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  < 
SUTTER  HILL    RANGER  STA 
TCHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

THREE  SvRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAReONA 

TRACY   PUf^INC  PLANT 

TURLOCK 

VI SAL  I A 

UAL  LACE    1  NNE 

MASCO 

ICSTHAVEN 

ICST  POINT 


AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAurBNT  Pur*>lNG  PLANT 

6EL    AIR  FC-lOA 

eiG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  rC223BE 
BIG   TUJUNGA  DAM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
BUR6ANK    VALLEY  fr%>  PlT 
CACHUMA  LAKE 


OP  IDS  57E 


CAr*>  H 
CAr«>0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHAT^UORTH  rc24r 
CHULA  VISTA 

Ct-AREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TErVLE  FC  193  6 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 
CUYAMRCA 

DCSCANSO  RANGER  STA 
DOl*lEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL    CAP I TAN  DAM 
ELSINORE 
ESCffNOIDO 
FILLrORE    1  L«U 
FONT ANA  S  N 

rONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDORA  MEST  FC  105 


2.26 
3.03 
2.02 


3.60 
6.  IS 
2.2S 


1  .23 
5.79 
0  5.08 
4.38 


3.30 
3.41 
2.54 
2.37 


3.56 
1  .  18 
2.01 


D  .6001.50 


.02      .02  ,02 


.10  .01 
.10  .06 


32     .260  .20 


.04  .02 
.320  .30 


T  .62; 


.09     .35  .02 


1.00  .25 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

1  0 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


OnY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


Hocccc^  rc  60  n 

lOrLLUILO  riOC  OCPT 
JUL  IAN  UYTtOLA 
JUNCAL  OAM 

LA  cacsccNTA  rc  »i  e 

LAGUIM  BCACH 
LAKCSIDC  2  E 
LA  »CSA 

LCCHUZA  PT  STA  rc  3520 
LOr«>OC 

Lane  ftCACH  USO  AP 
LOS  ALAWS 
LOS  ANCCLeS  MSB  AP 
LOS  ANGCLCS  CIviC  CTR 


neu  CUTAMA  FIBC  STA 
(lEkMALL  SaiCDAO  rC^2Ct 

nei^ooT  ocACH  haoobr 
AiPom  2  nu 

OCCAttSIDC 
OJAI 

exHAao 

PAceim  DAM  rc  3)  A  c 

PAL  OMAR  m  eOSCBVATOOr 
PAL  OS  VCQOCS  EST  rc430 

PASADCnA 

PtCDBA  OLAHCA  GRO  STA 
PIBU  2  CSE 

PT  AftGUCLLO  LIGMT  STA 

ponoiiA  cm.  POLT 

POUAY  VALLCr 
BAnOHA  riRC  OCPT 
BE OL AMOS 

BIvCDSlOC  riRE  STA.  « 
HtvtaSIOC  CIT  EXP  STA 

SAiSIPUCOCS  CAGinC  STA 
SAn  bCBNABOlNO  CO  MOSP 
SAAOBCBG  PTl  rci306 
SANOOCBC  WSO  ' 
'SAN  DIEGO  USO  AP 

SAn  Dims  riBE  ^  rcss 

SAA  CAOSIEL  CAnrON  PH 

SAA  GAOaiCL  on  rC'«2S»E 

SAN  CAOatEL  riBE  OCPT 

SAn  JACINTO 


NICOLA 


SAN  I 

SANTA  ANA  riftt  STi 

SANTA  ftABBABA 

SANTA  OASOARA  TAA  AP 

SANTA  rMtIA  WSO  AP 

SANTA  nONICA  PIEB 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PhS  PL   NO  1 
SOniS  3  NW 
SUET  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OA«S 

TOPANGA  PATPOt    STA  TCS 

TOBBANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IBVINC  RANCH 
TMITCHCLL  0AM 
UCLA 
UPLAND   3  N 

VALLCr  CCNTEB  2  NNE 
VAN  NUTS  fC  ISA 
VCNTUBA 

VINCENT  FIRE  STA  rCJ20 
VISTA  2  NNE 

IWLNUT  PTl  STA  rCl02C 
UABNCB  SPBINGS 

M4ITTICB   CTY   H   FC  i06C 

yoboa  l inoa 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
RAKER 
ftABSTOW 
OEAUrONT    I  E 

BENTBN  inspection  STA 
BIG  PINES  PABK  rc  030 
OISMOP  CBCER   INTAKE  2  . 
eiSMOP  USO  AP 
61YTME 

OlYTHC  FAA  AIBPORT 
eOBBCGO  DESERT  PABK 

eouLEvARO  no.  2 

OSAkCEY  2  SW 
CALEKICO  3  fC 

DAGGETT  rAA  AIBPOBT 

DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LAeOBATOftY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  rOONTAIN 

EL  CENTBO  2  SSW 

EL  MIRAGE  riELO 

rAIflflONT 

COLO  BOCK  RANCH 

COLOSTONC  ECHO  2 

HA  f  ICC 

HAYTICLD  PUf*»I«G  PLANT 

»CSPCBIA 

lr«>EBIAl 

tr«>caiAL  rAA  ap 


S3     .21  t.31 


13  1.23  .20 


.03 

.04  .OS 

.02  T 
■  10 

.03     .02  .04 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


1  1 


DAILY  PRECIPIinTION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


INOCPCNOCHCt 

IN0I8  U  S  OATC  GARDCN 

IHYeK.eRf1  ABniTAQC 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA   TRte   3  S 
RCC  RANCH 
LAKE  ARROkMCAO 
LAKE  SAbQfNA 
LANCASTER  rsS^^AA 

rCCCA  riRE  STATION 
niTCHELL  CAVERNS 
WJAvE 

nOUHTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  «  S  PK 

NEEDLES  TAA  AIRPORT 
NILAHO 

OCOTILLO  bCLLS 
eCOTILLO  2 
PALrfMLE 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RAN0S6URC 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 


VICTORVILLE  PUf*  PLA 
M4ITE  mUNTAIN  1 
144ITE  MOUNTAIN  2 
UILOROSC  RANGER  STA 


.02      .03  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
12 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DAY   OF  MONTH 

UJ 

U 

cr 

K 

a 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  I 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

i  7 

1  8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

"jet 

£0 

9Q 
C3 

30 

31 

•        ■  ■ 

NORtH  COAST 

DRRtNAOE  01 

BLOERPOINI 

MAX 

56 

53 

52 

59 

49 

59 

60 

61 

74 

75 

66 

53 

54 

61 

63 

65 

63 

59 

63 

68 

73 

61  .2 

M  1  N 

38 

34 

34 

35 

37 

38 

39 

38 

37 

38 

42 

33 

33 

35 

40 

43 

43 

41 

37 

37 

42 

37.8 

flNCHIN  PnC  UNION  COL 

MAX 

58 

60 

55 

48 

42 

49 

46 

48 

80 

57 

64 

69 

69 

54 

52 

48 

59 

59 

63 

70 

68 

61 

51 

SO 

52 

56 

65 

70 

72 

72 

58.2 

M  I  N 

38 

37 

32 

33 

32 

32 

31 

33 

37 

32 

34 

49 

41 

38 

28 

32 

31 

32 

34 

45 

44 

37 

39 

45 

40 

34 

41 

45 

50 

45 

37.4 

BIS  BRR  RHNOER  STATION 

MAX 

58 

61 

57 

50 

55 

51 

58 

49 

60 

62 

65 

72 

77 

65 

49 

51 

56 

63 

70 

74 

75 

;4 

62 

51 

52 

52 

59 

66 

70 

75 

61  .3 

M  I  N 

2a 

32 

36 

34 

35 

35 

35 

36 

33 

40 

42 

32 

33 

36 

33 

35 

30 

36 

44 

38 

38 

34 

4  I 

45 

36 

34 

34 

38 

34 

36 

35.8 

BJTLER  VBLLET  RANCH 

MAX 

53 

56 

55 

48 

53 

49 

56 

47 

57 

52 

57 

69 

70 

59 

47 

55 

57 

56 

59 

55 

70 

58 

55 

62 

52 

51 

54 

59 

63 

64 

56.6 

MIN 

30 

32 

36 

32 

33 

35 

37 

39 

35 

38 

34 

33 

37 

39 

30 

32 

33 

37 

42 

35 

36 

42 

45 

49 

36 

37 

38 

34 

35 

36 

36.2 

CALLAHAN 

MAX 

50 

51 

48 

44 

40 

45 

45 

50 

55 

55 

59 

63 

63 

55 

44 

51 

53 

60 

56 

51 

45 

46 

55 

57 

63 

67 

52.7 

MIN 

25 

31 

32 

25 

27 

30 

29 

30 

25 

28 

26 

27 

32 

26 

21 

24 

23 

27 

38 

39 

28 

26 

28 

25 

27 

30 

28.0 

CECILVILIE  5  SE 

MAX 

68 

54 

46 

41 

46 

42 

48 

52 

54 

58 

56 

64 

68 

61 

40 

42 

52 

58 

61 

58 

65 

65 

55 

62 

47 

43 

47 

59 

63 

68 

54. B 

M  I  N 

23 

23 

30 

26 

26 

28 

30 

32 

28 

28 

26 

26 

28 

33 

22 

22 

22 

24 

32 

29 

29 

27 

27 

35 

30 

29 

29 

28 

28 

29 

27.6 

CLOVEHOALE   3  SSE 

MAX 

62 

65 

61 

54 

52 

56 

56 

53 

56 

68 

64 

73 

78 

59 

55 

59 

58 

63 

69 

70 

77 

74 

57 

56 

58 

55 

64 

70 

76 

79 

63.2 

MIN 

38 

37 

39 

37 

35 

35 

36 

37 

38 

35 

38 

40 

44 

42 

30 

33 

36 

37 

42 

46 

4  1 

39 

44 

47 

38 

40 

42 

42 

45 

48 

39.4 

COVELO 

MAX 

62 

56 

54 

51 

54 

52 

54 

58 

66 

57 

72 

76 

68 

53 

56 

55 

61 

68 

67 

75 

74 

58 

52 

56 

58 

66 

73 

76 

79 

62.7 

MIN 

27 

30 

35 

32 

30 

32 

34 

38 

29 

29 

32 

30 

36 

37 

29 

27 

34 

30 

43 

34 

35 

33 

34 

40 

28 

39 

32 

33 

38 

33.1 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

53 

52 

50 

49 

52 

52 

53 

56 

69 

64 

52 

53 

56 

56 

59 

52 

56 

52 

54 

56 

57 

57 

SS.O 

MIN 

31 

42 

37 

37 

34 

40 

40 

37 

39 

39 

34 

33 

38 

39 

39 

45 

45 

4  1 

40 

36 

35 

39 

38.3 

0UTT0N5  LANDING 

MAX 

67 

63 

60 

56 

54 

47 

55 

52 

54 

62 

58 

65 

72 

57 

55 

59 

57 

62 

59 

66 

72 

64 

55 

62 

58 

58 

64 

67 

73 

72 

60.8 

M  1  N 

42 

38 

40 

42 

40 

38 

39 

41 

35 

36 

40 

42 

48 

46 

36 

37 

34 

38 

43 

43 

45 

44 

46 

48 

4  1 

37 

41 

43 

44 

47 

41  .1 

EL"  VAlLET 

MAX 

53 

50 

39 

48 

47 

S3 

54 

52 

56 

56 

56 

69 

63 

45 

41 

54 

56 

56 

55 

66 

65 

53 

54 

SO 

55 

55 

61 

69 

71 

70 

SS.7 

n  I  N 

20 

30 

28 

26 

24 

27 

29 

28 

24 

24 

23 

24 

26 

30 

22 

23 

21 

26 

36 

22 

25 

35 

35 

32 

27 

21 

23 

22 

24 

25 

26.1 

EUREKA  HSO  CI 

MAX 

50 

54 

47 

50 

47 

50 

49 

50 

52 

52 

58 

52 

52 

49 

50 

50 

52 

54 

52 

54 

51 

54 

61 

54 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

51  .7 

M  1  N 

39 

42 

39 

36 

36 

37 

39 

42 

44 

44 

40 

42 

45 

39 

35 

34 

43 

42 

45 

39 

46 

45 

48 

43 

40 

43 

45 

37 

44 

47 

41.3 

FOREST  GLEN 

MAX 

68 

57 

50 

45 

45 

42 

52 

48 

54 

60 

60 

63 

70 

62 

45 

48 

52 

58 

62 

62 

70 

67 

55 

55 

46 

45 

55 

61 

66 

70 

56.4 

M  1  N 

2< 

27 

32 

27 

30 

30 

28 

32 

25 

33 

33 

28 

31 

33 

22 

24 

27 

30 

38 

38 

29 

32 

32 

38 

32 

29 

29 

31 

30 

31 

30.2 

FORT  BRAGG 

MAX 

64 

56 

55 

54 

54 

54 

56 

51 

56 

57 

57 

60 

58 

57 

53 

56 

56 

59 

59 

60 

60 

58 

59 

57 

58 

54 

55 

58 

S9 

58 

56.6 

M  1  N 

42 

37 

39 

35 

35 

33 

34 

38 

34 

35 

37 

38 

40 

42 

33 

36 

32 

35 

39 

39 

4  1 

46 

44 

47 

41 

41 

42 

42 

38 

40 

38. S 

FORT  JONES  RANGER  SIA 

MAX 

47 

53 

53 

47 

50 

42 

53 

59 

54 

66 

48 

47 

52 

56 

64 

66 

57 

58 

48 

57 

62 

67 

54  .8 

M  I  N 

24 

24 

33 

23 

25 

30 

25 

28 

25 

26 

29 

30 

22 

27 

27 

27 

36 

40 

30 

26 

28 

31 

28.0 

FORT  ROSS 

MAX 

53 

55 

52 

51 

51 

53 

55 

54 

54 

55 

56 

59 

54 

52 

52 

54 

55 

54 

56 

60 

57 

54 

54 

55 

54 

56 

SB 

61 

56 

57 

55.0 

M  1  N 

40 

36 

43 

38 

36 

36 

40 

38 

49 

36 

34 

39 

39 

41 

35 

37 

36 

37 

44 

42 

39 

4  1 

45 

49 

39 

40 

51 

41 

40 

43 

40.2 

GRATON 

MAX 

69 

66 

63 

58 

55 

48 

57 

54 

56 

67 

60 

68 

77 

60 

60 

56 

59 

67 

63 

71 

75 

70 

58 

60 

62 

60 

67 

70 

76 

76 

63.6 

MIN 

32 

32 

32 

34 

34 

33 

36 

37 

31 

35 

34 

36 

40 

40 

32 

31 

29 

32 

36 

38 

42 

34 

39 

45 

36 

32 

33 

37 

38 

40 

35.3 

MAPPT  CAflP  RANGER  STA 

MAX 

58 

63 

57 

43 

58 

47 

61 

66 

65 

75 

52 

58 

60 

64 

74 

73 

58 

58 

49 

63 

70 

75 

61  .2 

MIN 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

33 

25 

30 

3D 

30 

30 

36 

30 

29 

29 

29 

27.8 

MEALOSBURO 

MAX 

69 

66 

59 

57 

52 

59 

56 

60 

71 

65 

77 

81 

65 

60 

60 

60 

69 

67 

74 

79 

73 

59 

59 

62 

60 

67 

74 

80 

80 

76 

66.5 

MIN 

43 

37 

44 

39 

37 

35 

43 

40 

39 

40 

39 

43 

44 

4  1 

33 

36 

34 

38 

44 

49 

45 

39 

46 

51 

38 

41 

46 

46 

45 

47 

41  .4 

MIlTS 

MAX 

53 

53 

47 

45 

39 

48 

46 

49 

56 

52 

60 

66 

61 

47 

42 

49 

52 

58 

57 

64 

66 

65 

52 

SO 

48 

52 

50 

58 

66 

68 

54  .0 

MIN 

29 

29 

31 

25 

27 

26 

31 

32 

25 

26 

25 

28 

35 

27 

29 

21 

23 

31 

30 

25 

29 

26 

37 

40 

28 

29 

32 

25 

27 

32 

28.7 

HOOPA 

MAX 

57 

62 

57 

48 

57 

49 

59 

48 

60 

58 

62 

73 

75 

65 

SO 

56 

59 

62 

63 

65 

74 

72 

59 

59 

52 

53 

59 

64 

71 

74 

60  .7 

MIN 

32 

35 

38 

34 

35 

36 

36 

38 

37 

42 

38 

35 

40 

41 

36 

35 

38 

42 

45 

40 

35 

39 

43 

46 

37 

37 

42 

38 

37 

39 

38.2 

KENTF IELD 

MAX 

65 

67 

64 

58 

51 

56 

53 

54 

68 

65 

71 

73 

73 

60 

58 

58 

66 

64 

65 

73 

72 

68 

60 

60 

62 

67 

68 

73 

75 

70 

64  .6 

M  1  N 

40 

37 

44 

41 

38 

35 

41 

39 

37 

40 

37 

41 

42 

45 

34 

37 

35 

42 

47 

43 

44 

43 

45 

50 

41 

40 

41 

42 

41 

45 

40.9 

klanath 

MAX 

54 

50 

45 

50 

50 

55 

52 

54 

53 

57 

65 

63 

62 

50 

52 

54 

55 

57 

57 

60 

55 

53 

56 

58 

52 

55 

56 

61 

57 

57 

55  .2 

MIN 

29 

38 

36 

30 

33 

31 

37 

38 

35 

35 

34 

36 

42 

39 

29 

29 

36 

37 

42 

35 

39 

43 

42 

39 

36 

35 

38 

36 

38 

44 

36.4 

LAVA  BEOS   NAT  MONUMENT 

MAX 

39 

44 

44 

45 

40 

49 

41 

32 

42 

43 

41 

50 

58 

57 

41 

40 

43 

46 

57 

49 

55 

49 

36 

37 

47 

45  .0 

MIN 

22 

26 

21 

18 

21 

22 

21 

25 

25 

26 

23 

26 

37 

30 

18 

14 

23 

23 

32 

24 

32 

24 

21 

26 

25 

27 

24.3 

MOUNT    HEBRON  RS 

MAX 

39 

44 

47 

38 

35 

37 

40 

37 

44 

48 

44 

51 

60 

54 

39 

36 

44 

45 

50 

56 

56 

60 

54 

56 

45 

48 

40 

40 

54 

58 

46  .6 

M  I  N 

29 

26 

24 

22 

20 

20 

21 

26 

22 

26 

23 

22 

22 

24 

4 

1  2 

I  2 

22 

28 

20 

30 

26 

35 

39 

25 

18 

12 

18 

21 

24 

22.4 

NAPA   STATE   hOSPI TAL 

MAX 

70 

63 

58 

56 

54 

5B 

56 

54 

65 

62 

69 

75 

70 

69 

60 

60 

64 

61 

68 

70 

73 

67 

64 

62 

62 

67 

70 

75 

74 

71 

64  .9 

M  1  N 

40 

37 

44 

41 

38 

38 

37 

43 

35 

38 

37 

41 

49 

43 

34 

35 

33 

36 

44 

46 

42 

4  I 

42 

47 

37 

35 

40 

41 

40 

43 

39.9 

ORICrt  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

55 

53 

45 

50 

50 

54 

53 

55 

52 

67 

63 

55 

50 

52 

54 

55 

56 

55 

65 

59 

53 

57 

57 

52 

S3 

55 

59 

58 

57 

55 . 1 

MIN 

28 

35 

37 

42 

33 

29 

36 

39 

35 

33 

34 

35 

37 

31 

30 

38 

37 

44 

31 

40 

43 

43 

44 

37 

33 

34 

30 

31 

43 

36-0 

ORLEANS 

MAX 

63 

60 

49 

55 

53 

61 

52 

63 

60 

64 

74 

78 

72 

55 

59 

62 

64 

63 

75 

65 

58 

56 

54 

63 

65 

72 

75 

75 

63.0 

M  I  N 

30 

37 

38 

32 

38 

37 

37 

40 

40 

44 

40 

35 

39 

41 

36 

35 

35 

42 

36 

43 

41 

44 

35 

37 

42 

35 

37 

40 

38.1 

PETALUMA  FIRE   SIA  2 

MAX 

64 

62 

57 

57 

51 

56 

55 

54 

64 

61 

66 

74 

68 

58 

59 

58 

60 

59 

68 

73 

69 

59 

65 

63 

58 

65 

69 

72 

74 

70 

62  .9 

M  1  N 

41 

34 

41 

40 

37 

36 

40 

42 

36 

38 

35 

40 

43 

42 

35 

36 

34 

37 

48 

41 

45 

41 

46 

47 

38 

38 

4  1 

40 

40 

45 

39.9 

POINT  ARENA 

MAX 

55 

55 

57 

55 

52 

55 

55 

50 

55 

55 

55 

60 

58 

60 

54 

54 

56 

55 

59 

59 

61 

56 

55 

55 

58 

55 

58 

60 

58 

57 

56  .2 

MIN 

38 

35 

39 

35 

32 

31 

38 

33 

34 

32 

34 

36 

41 

43 

29 

31 

35 

43 

47 

40 

45 

45 

44 

49 

37 

41 

44 

46 

45 

46 

38.9 

POTTER  VALLET  PH 

MAX 

58 

53 

50 

50 

55 

54 

50 

66 

65 

72 

78 

70 

62 

50 

50 

61 

65 

69 

76 

74 

72 

54 

56 

53 

62 

70 

75 

75 

78 

62  .9 

MIN 

32 

37 

35 

36 

35 

36 

37 

30 

33 

35 

34 

40 

38 

28 

35 

28 

33 

40 

37 

38 

42 

43 

49 

38 

30 

35 

35 

35 

42 

36.1 

RICMAROSON  GROVE  SI  PK 

MAX 

57 

60 

49 

53 

51 

57 

48 

58 

57 

58 

72 

73 

53 

56 

61 

61 

63 

61 

74 

69 

54 

55 

54 

50 

53 

61 

67 

71 

59 . 1 

MIN 

35 

35 

34 

33 

35 

35 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

33 

33 

33 

34 

38 

38 

38 

38 

38 

42 

37 

37 

36 

36 

38 

42 

36.4 

SAINT  HELENA 

MAX 

66 

63 

55 

54 

48 

56 

S3 

54 

67 

64 

71 

77 

62 

59 

57 

55 

67 

63 

71 

76 

74 

64 

58 

58 

58 

66 

71 

77 

78 

75 

63.9 

MIN 

34 

32 

45 

37 

39 

39 

37 

43 

32 

36 

37 

40 

44 

43 

30 

32 

31 

34 

41 

38 

43 

38 

45 

51 

35 

35 

39 

40 

38 

38. 5 

SAN  RAFAEL 

65 

63 

59 

57 

49 

56 

57 

53 

65 

62 

69 

75 

75 

58 

60 

59 

59 

59 

68 

73 

75 

65 

62 

61 

58 

65 

73 

74 

77 

64  .2 

MIN 

43 

40 

48 

43 

40 

39 

43 

42 

41 

44 

40 

44 

43 

45 

37 

39 

39 

46 

50 

42 

44 

47 

53 

42 

44 

42 

46 

45 

47 

43.4 

SANTA  ROSA 

MAX 

66 

63 

59 

57 

51 

58 

55 

54 

67 

65 

70 

77 

67 

60 

58 

62 

67 

65 

69 

76 

72 

61 

62 

60 

60 

67 

71 

77 

77 

72 

64  .8 

MIN 

35 

34 

44 

3B 

38 

37 

36 

42 

33 

34 

36 

38 

43 

39 

33 

34 

31 

36 

42 

40 

44 

39 

45 

36 

35 

34 

40 

40 

40 

4S 

38.0 

SANTERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 

56 

58 

57 

44 

46 

42 

54 

46 

58 

60 

63 

65 

73 

65 

50 

51 

55 

56 

61 

62 

71 

68 

67 

68 

66 

67 

70 

63 

71 

71 

60.1 

MIN 

25 

26 

30 

29 

29 

32 

33 

34 

28 

29 

30 

34 

30 

29 

29 

25 

26 

28 

32 

33 

32 

29 

35 

40 

33 

33 

32 

29 

31 

35 

30.7 

SCOTIA 

MAX 

50 

52 

56 

48 

54 

50 

52 

48 

55 

53 

52 

64 

61 

55 

48 

53 

54 

54 

59 

53 

62 

55 

55 

61 

54 

50 

50 

52 

54 

57 

54.0 

MIN 

39 

38 

40 

35 

34 

36 

39 

41 

40 

44 

40 

40 

42 

40 

35 

36 

39 

41 

46 

40 

41 

43 

46 

50 

40 

40 

44 

40 

42 

46 

40.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHELTER  COVE  BVinTION 

HAX 
niN 

53 
43 

51 
41 

47 

38 

49 

36 

56 
36 

54 
40 

53 
39 

52 
40 

54 
43 

55 
43 

55 
47 

66 
52 

64 

46 

54 
40 

52 
38 

56 
40 

54 
42 

56 
43 

57 
45 

64 
47 

60 
42 

54 
41 

50 
45 

53 
45 

52 
40 

53 
45 

57 
45 

60 
47 

60 
47 

59 
46 

55.7 
42.7 

SONOnR 

MAX 
MIN 

70 
40 

63 
32 

62 
45 

58 
39 

51 
36 

59 
36 

55 
37 

53 
44 

66 
32 

64 
34 

72 
38 

75 
39 

73 
43 

60 
38 

63 
32 

59 
35 

66 
32 

62 
34 

69 
43 

74 

39 

71 
43 

62 
38 

63 
45 

62 
52 

62 
36 

68 
36 

70 
38 

74 

39 

75 
38 

76 
45 

65.2 
38.6 

TRINIIr   RIVER  HflTCH 

MBX 
MIN 

54 
24 

58 

26 

52 
31 

47 

29 

47 

31 

42 

32 

53 
35 

47 

34 

54 

30 

62 
30 

58 
34 

65 
29 

71 
35 

67 
31 

47 

27 

48 

27 

57 
26 

60 
28 

60 
34 

54 

32 

70 
31 

70 
30 

58 
38 

48 

39 

50 
31 

52 
29 

60 
34 

66 
32 

68 
31 

72 
34 

57.6 
31.1 

lULELfiKC 

MBX 

niN 

47 

21 

47 

22 

46 

28 

41 

22 

41 

25 

44 

23 

43 

17 

46 

22 

51 
26 

52 
28 

55 
28 

62 
28 

62 
31 

54 

32 

40 

22 

48 

16 

47 

19 

S5 
18 

55 
19 

58 
21 

51 
28 

61 
33 

56 
37 

54 
36 

44 

21 

52 
26 

51 
28 

56 
18 

61 
21 

62 

25 

51  .7 
24  .7 

UKIflH 

MBX 

niN 

63 
32 

58 
35 

54 
41 

52 
37 

SI 
37 

57 
33 

52 
41 

55 
39 

65 
33 

65 
35 

73 
37 

77 
37 

70 
43 

56 
43 

58 
30 

56 
35 

62 
31 

64 

37 

69 
45 

76 
40 

73 
40 

57 
43 

57 
42 

56 
49 

55 
39 

61 
33 

67 
40 

75 
38 

76 
40 

77 
44 

62.9 
39.3 

HfiRM  SPRINGS  onn 

MBX 
MIN 

62 
39 

65 
36 

63 
34 

56 
38 

55 
43 

55 
35 

68 
34 

62 
35 

77 

41 

57 
31 

56 
35 

58 
34 

64 

38 

78 
40 

71 
38 

58 
46 

56 
51 

71 
51 

77 
48 

78 
49 

HEfiVERVILLE  RSNGER  5TR 

MBX 
MIN 

55 
20 

57 
27 

54 

29 

46 

25 

48 

28 

50 
32 

52 
28 

52 
31 

54 

24 

59 
30 

59 
30 

70 
32 

72 
29 

62 
26 

49 

20 

49 

22 

52 
21 

60 
20 

62 
38 

70 
28 

70 
21 

70 
20 

62 
32 

48 

37 

49 

30 

55 
31 

62 
29 

64 

25 

68 
28 

72 
30 

58.4 
27.4 

HEED  FIRE  OEPHRTHENT 

MAX 
MIN 

42 

27 

46 

29 

48 

30 

42 

25 

44 

26 

40 

26 

44 

28 

38 
30 

48 

25 

52 
27 

51 
26 

57 
28 

61 
33 

59 
35 

42 
24 

42 
24 

46 

22 

48 

26 

56 
31 

52 
26 

58 
29 

64 

35 

51 
35 

51 
38 

46 
28 

43 
31 

44 

33 

51 
27 

55 
27 

62 
30 

49.4 

28.7 

HILLITS  I  NE 

MBX 
MIN 

56 
29 

55 
34 

49 

35 

45 

34 

44 

32 

54 

32 

54 

35 

54 
36 

60 
34 

60 

69 

72 

69 

58 

54 

52 

57 

60 

63 

71 

69 

61 

53 
40 

52 
46 

SO 
36 

57 
30 

61 
35 

68 

33 

70 
35 

69 
40 

58  .9 

35.  1 

HILLOH  CREEK   1  NH 

MRX 
MIN 

62 
27 

56 
32 

48 

33 

56 
27 

48 

29 

50 
34 

50 
33 

52 
33 

61 
32 

63 
31 

68 
33 

76 
35 

64 

38 

57 
40 

55 
29 

SO 
30 

63 
33 

65 
36 

67 
40 

65 
37 

74 
28 

63 
33 

59 
36 

52 
39 

55 
30 

64 
34 

66 

72 

75 

77 
31 

61  .1 

THEKH 

■          ■  • 

MRX 
MIN 

46 

27 

54 

28 

54 

33 

48 

24 

46 

25 

44 

27 

49 

30 

38 
33 

52 
28 

58 
32 

56 
30 

61 
31 

68 
35 

62 
30 

46 

29 

45 
24 

51 
24 

53 
29 

61 
35 

59 
28 

63 
31 

68 
31 

60 
35 

55 
4  1 

50 
29 

45 

29 

53 
32 

57 
27 

61 
30 

66 
34 

54.3 
30.0 

SRCRBMENTO 

□RBINROE  02 

ROIN  RRNGER  STRTION 

MRX 
MIN 

46 
18 

49 

15 

44 

18 

40 
21 

37 
24 

40 
21 

4  1 

16 

52 
26 

52 
31 

S3 
26 

60 
24 

60 
32 

50 
29 

42 
24 

44 

20 

46 

19 

52 
20 

52 
31 

58 
26 

60 
34 

59 
26 

50 
31 

49 
32 

40 
21 

4  1 
24 

54 
26 

54 

22 

61 
26 

29 

50.0 
24  .6 

RLruRHS  RANGER  STRTION 

MRX 
MIN 

38 
1  3 

43 

21 

46 

28 

39 
23 

33 
22 

34 
19 

40 
17 

36 
23 

42 
2S 

50 
31 

43 

28 

52 
30 

59 
29 

40 

25 

43 

22 

39 
15 

45 

15 

46 

20 

52 
28 

52 
19 

57 
28 

60 
25 

55 
32 

SO 
34 

48 

19 

37 
20 

40 

20 

SO 
17 

SO 
18 

20 

45. 9 
22.9 

nUBURN 

MRX 
MIN 

60 
35 

62 
35 

60 
38 

52 
39 

46 

33 

48 
34 

49 
34 

48 

34 

54 

36 

64 

37 

63 
37 

70 
38 

73 
44 

68 
43 

51 
33 

56 
33 

SB 
33 

63 
34 

61 
37 

67 
43 

71 
45 

70 
39 

55 
40 

64 
42 

S4 

37 

57 
34 

62 
36 

68 
43 

71 
44 

40 

60.7 
37.7 

RUBURN  Dfln  PROJECT 

MRX 
MIN 

S9 
33 

58 
34 

60 
33 

50 
37 

42 

32 

44 

34 

47 
32 

46 
34 

53 
35 

61 
33 

59 
35 

68 
38 

70 
43 

56 
41 

50 
30 

54 

31 

56 
32 

60 
36 

59 
38 

70 
36 

69 
42 

67 
37 

52 
39 

59 
39 

54 
34 

54 
34 

60 
38 

65 
42 

69 
42 

48 

58.4 
36.5 

BLUE  CRNTON  HSO  RP 

MRX 
MIN 

45 

25 

42 

30 

32 
25 

27 
25 

32 
23 

32 
21 

32 
20 

37 
22 

47 

30 

46 
29 

49 

31 

55 
36 

53 
36 

37 
23 

34 
18 

35 
21 

45 

22 

46 

30 

46 

34 

57 
37 

52 
37 

45 

30 

40 

27 

38 
25 

30 
23 

4  1 
24 

51 
32 

55 
36 

57 
37 

40 

43.1 

28  .3 

eOHtlHN  DRtI 

MRX 
MIN 

45 

22 

45 

20 

36 
26 

28 
22 

31 
22 

39 
13 

34 
15 

37 
20 

49 

20 

46 

20 

42 

30 

52 
31 

53 
30 

45 
28 

35 
10 

35 
17 

46 

n 

45 

23 

47 

32 

53 
32 

54 

32 

48 

23 

45 

28 

40 

35 

38 
23 

42 

22 

S3 
25 

55 
30 

55 
32 

35 

44.3 
24  .5 

BRRNNRN  ISLRNO 

MRX 
MIN 

63 
42 

64 

34 

64 

38 

59 
41 

54 

35 

53 
37 

55 
38 

55 
39 

57 
39 

66 
35 

63 
41 

68 
47 

73 
42 

65 
45 

59 
35 

59 
35 

61 
37 

64 
41 

63 
46 

71 
46 

75 
48 

70 
44 

59 
44 

66 
48 

64 
40 

60 
39 

66 
45 

72 
48 

75 
45 

48 

54  .0 
41  .4 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCM 

MRX 
MIN 

63 
42 

63 
35 

68 
47 

59 

38 

52 
34 

56 
35 

54 

39 

59 
30 

68 
34 

70 
42 

75 
40 

74 
47 

62 

30 

61 
29 

70 
34 

68 
45 

69 
39 

75 
45 

78 
41 

62 
47 

62 
50 

62 
34 

69 
37 

74 
41 

47 

66  .0 
39.3 

BURNET 

MRX 
MIN 

47 

15 

52 
19 

53 
32 

41 

28 

36 
24 

41 

23 

44 

20 

38 
31 

47 

23 

56 
28 

50 
25 

57 
22 

58 
28 

63 
28 

47 

22 

42 

17 

50 
18 

53 
22 

50 
39 

56 
22 

63 
21 

63 
25 

50 
36 

51 
44 

47 
26 

44 
24 

53 
25 

60 
22 

59 
22 

25 

51  .2 
25.2 

CANTON  DRn 

MRX 
MIN 

40 
19 

45 

22 

44 

31 

36 
25 

35 
25 

36 
25 

36 
17 

38 
26 

42 

20 

49 

23 

45 

27 

50 
25 

55 
29 

39 
30 

39 
19 

40 

21 

46 
19 

SO 
25 

48 

32 

55 
27 

56 
30 

55 
25 

50 
31 

45 

33 

4  1 

22 

40 

28 

50 
25 

52 
28 

55 
25 

57 
26 

45  .6 
25.4 

CHESTER 

MAX 
MIN 

45 

17 

48 

20 

43 

30 

36 
25 

39 
24 

42 
24 

37 
17 

46 

27 

50 
19 

47 

22 

50 
22 

58 
24 

S3 
27 

43 

28 

40 

16 

44 

20 

52 
17 

51 
21 

50 
34 

59 
24 

62 
28 

57 
23 

47 
24 

45 
23 

43 

20 

44 

20 

57 
24 

56 
23 

59 
23 

62 
25 

48  .8 
23  .0 

CHICO  UNIVERSITT  FRRH 

MAX 
MIN 

60 
34 

62 
35 

61 
40 

59 
40 

53 
41 

56 
39 

56 
34 

49 
42 

66 
36 

64 

38 

69 
37 

72 
36 

66 
40 

60 
36 

58 
38 

60 
32 

67 
36 

64 
40 

67 
45 

72 
42 

74 

43 

60 
44 

61 
46 

63 
33 

59 
42 

67 
36 

72 
42 

73 
40 

77 
42 

53.7 
38  .9 

CLEHRLRKE  HIGHLRNOS 

MAX 
MIN 

60 
29 

60 
34 

60 
39 

52 
35 

50 
33 

48 

33 

SO 
33 

52 
33 

51 
27 

64 
29 

62 
31 

67 
31 

73 
35 

70 
40 

52 
26 

54 

32 

51 
26 

61 
32 

64 
42 

66 
33 

72 
39 

72 
36 

55 
42 

52 
44 

54 

38 

55 
36 

61 
39 

63 
33 

72 
32 

41 

59  .9 
34  .4 

COLFRX 

MAX 
MIN 

se 

32 

59 
35 

58 
35 

45 

31 

42 

30 

44 

29 

46 
28 

46 

32 

60 
31 

59 
34 

65 
33 

69 
38 

70 
44 

64 

37 

47 

29 

50 
28 

S8 
27 

62 
34 

63 
39 

70 
39 

69 
44 

69 
34 

54 

36 

56 
4? 

49 

31 

55 
30 

64 

37 

68 
36 

70 
4  1 

7  1 
45 

58.7 
34.7 

COLUSfl  2  SSW 

MAX 
MIN 

63 
37 

65 
37 

68 
43 

59 
37 

55 
36 

55 
38 

57 
35 

55 
43 

67 
34 

67 
40 

70 
39 

75 
41 

76 
42 

68 
43 

61 
31 

60 
38 

69 
31 

68 
37 

68 
47 

76 
47 

76 
47 

76 
41 

63 
45 

65 
47 

63 
34 

68 
36 

72 
41 

74 
46 

78 
44 

78 
46 

67.2 
40.1 

OHVIS  2  hSh  EXP  FRRM 

MRX 
MIN 

63 
42 

64 

38 

64 
42 

60 
39 

55 
37 

50 
38 

55 
34 

56 
41 

57 
35 

68 
42 

62 
37 

71 
49 

76 
43 

64 
44 

60 
33 

57 
32 

60 
32 

68 
38 

65 
46 

70 
47 

76 
48 

76 
4  1 

61 
46 

64 

52 

62 
37 

60 
40 

68 

39 

74 
46 

76 
51 

79 
47 

64.7 

41  .2 

DEER  CREEK  FOREBRT 

MRX 
MIN 

DE  SnSLR 

MRX 
MIN 

54 

27 

54 
32 

50 
33 

43 

31 

41 

30 

42 

30 

44 

29 

46 

33 

56 
30 

56 
33 

62 
34 

67 
38 

66 
38 

60 
38 

47 

31 

47 

29 

57 
28 

58 
32 

57 
39 

67 
38 

66 
40 

65 
36 

52 
32 

48 
42 

43 

29 

55 
28 

61 
33 

65 
32 

69 
41 

68 
43 

55.7 
33.6 

DOBBINS  1  S 

MRX 
MIN 

59 
28 

60 
30 

55 
41 

52 
32 

43 

32 

48 

32 

44 

29 

52 
36 

60 
30 

30 

72 

68 
40 

62 
29 

54 

30 

60 
28 

60 
32 

70 
40 

69 
43 

61 
32 

57 
32 

54 
46 

50 
33 

59 
30 

64 

34 

69 
34 

72 
48 

72 
41 

59.5 
34  .3 

OOHNIEVILLE  RRNGER  STR 

MAX 
MIN 

53 
26 

57 
21 

55 
28 

40 

31 

42 
24 

35 
25 

45 

27 

51 
26 

53 
23 

65 
29 

46 

27 

44 

27 

46 

25 

56 
27 

68 
30 

64 

28 

56 
33 

50 
35 

47 
34 

SO 
32 

53 
29 

61 
29 

65 
29 

70 
32 

53.0 
28.4 

ERST  PBRK  RESERVOIR 

MRX 
MIN 

55 
34 

60 
33 

60 
38 

55 
36 

51 
33 

51 
32 

53 
35 

49 

37 

50 
28 

62 
33 

61 
36 

65 
35 

71 
41 

68 
40 

55 
28 

52 
35 

53 
28 

62 
35 

62 
41 

63 
37 

72 
4  1 

73 
38 

60 
44 

54 
45 

57 
39 

55 
29 

64 

37 

69 
41 

70 
35 

73 
43 

60.2 
36.2 

f RIRF lELO  F IRE  STATION 

MBX 
MIN 

67 
43 

66 
38 

62 
42 

58 
38 

55 
43 

55 
39 

56 
41 

54 
42 

55 
40 

66 
43 

66 
37 

10 
43 

71 
43 

60 
45 

58 
34 

58 
35 

59 
36 

64 
43 

61 
42 

70 
43 

69 
SO 

67 
44 

54 
47 

65 
48 

60 
38 

63 
40 

67 
43 

70 
43 

77 
42 

76 
SO 

63.3 
41  .8 

FOLSOM  ORH 

MRX 
MIN 

63 
39 

64 

39 

65 
42 

56 
41 

52 
37 

52 
38 

51 
36 

52 
40 

56 
40 

66 
39 

65 
39 

72 
41 

75 
45 

69 
45 

56 
35 

59 
38 

58 
37 

67 
40 

64 
45 

69 
42 

72 
47 

72 
42 

57 
43 

65 
44 

58 
38 

SO 
39 

65 
40 

70 
44 

73 
46 

77 

63.3 
41  .0 

GEORGE TOHN  RRNGER  STA 

MRX 
MIN 

57 
28 

55 
31 

55 
36 

37 
31 

44 

26 

39 
31 

43 

31 

54 

33 

54 

33 

65 
36 

42 

26 

40 

28 

46 

26 

55 
30 

64 
39 

62 
32 

48 

36 

54 
40 

54 

32 

60 
28 

66 
43 

66 
45 

52.7 
32.8 

GRASS  VALLET  NO.  2 

MAX 
MIN 

59 
29 

57 
30 

55 
33 

42 

32 

38 
32 

40 

27 

46 

27 

37 
31 

46 

29 

58 
31 

56 
32 

63 
35 

68 
37 

64 

39 

46 

29 

48 

29 

50 
29 

57 
32 

57 
37 

60 
38 

68 
44 

66 
35 

49 

36 

53 
38 

48 
34 

46 

29 

56 
32 

61 
35 

67 
38 

59 
43 

54.3 
33.4 

GRUZLT   ISLAND  REFUGE 

MRX 
MIN 

SEE  RE 

■ERENCE 

NOTE 

5  FOLLONINO 

5TRT ION 

INDE 

X 

14 


DniLY  TEMPERRTURES 


COL IFORNIR 
BPRIL 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

HARRISON  GULCH  RS 

niN 

S4 
Zt 

56 
26 

53 
29 

47 
24 

50 
23 

40 

28 

49 

26 

60 
22 

54 
24 

24 

70 

51 
21 

48 

29 

SO 
25 

60 
27 

66 
28 

64 

25 

53 
34 

44 

35 

47 

29 

29 

63 

65 
29 

54.5 

26.7 

MBr  CREEK  PH  NO  1 

niN 

48 

28 

54 

26 

SS 
32 

4S 

27 

42 

26 

46 

2S 

48 

22 

40 

31 

52 
23 

S9 
34 

51 
26 

62 
2S 

66 
32 

66 
31 

46 

27 

45 

19 

S3 
19 

56 
23 

60 
39 

58 
25 

67 
29 

67 
28 

59 
35 

56 
41 

49 

22 

SO 
24 

68 
27 

62 
24 

61 
25 

67 
26 

54  .9 
27.4 

JESS  VflCLET 

nflx 
niN 

43 

13 

42 

22 

41 

28 

34 

22 

34 

23 

34 

5 

33 
17 

38 
22 

46 

26 

46 

28 

48 

22 

52 
24 

54 

28 

51 
22 

46 

19 

40 
14 

40 

16 

48 

27 

48 

27 

53 
22 

S6 
33 

54 

26 

48 

31 

48 

27 

43 

20 

41 

25 

4S 

29 

47 

IB 

54 

21 

58 
31 

45. S 

23.0 

LHREPORI 

fIBX 

niN 

61 
28 

60 
31 

54 

38 

51 
34 

SO 
33 

SI 
33 

S3 
34 

52 
35 

66 
29 

6S 
31 

67 
33 

71 
34 

71 
39 

S9 
38 

54 

26 

54 

33 

63 
27 

66 
31 

65 
40 

70 
35 

72 
39 

69 
33 

56 
41 

56 
47 

SS 
34 

62 
28 

69 
34 

71 
35 

72 
36 

72 
42 

61  .9 
34.4 

LBKE  SPflULOING 

MBX 
KIN 

5S 
22 

49 

18 

45 

29 

43 

25 

34 

23 

38 
12 

32 
8 

39 
23 

SI 
IS 

51 
17 

49 
24 

58 
34 

40 

27 

40 

6 

41 
14 

49 

10 

48 

19 

52 
31 

58 
29 

56 
23 

4S 

30 

42 
34 

42 

26 

46 

15 

SS 
22 

SB 

23 

62 
33 

60 
30 

47.8 

22.2 

rtBNZBNITB  LAKE 

nax 
niN 

32 
16 

38 
19 

42 

21 

30 
19 

32 
18 

36 
13 

34 

9 

31 
18 

37 
7 

46 

13 

40 

25 

42 

27 

51 
25 

SO 
26 

35 
1  1 

34 
4 

34 

S 

46 
14 

47 

IB 

43 

29 

49 

23 

SO 
25 

46 

28 

39 
31 

35 
10 

37 
21 

37 
23 

47 

25 

47 

29 

51 
24 

40.6 

19.2 

nflRKLET  COVE 

nflx 
niN 

62 
39 

64 

33 

62 
38 

56 
37 

53 
37 

47 

36 

55 
36 

52 
39 

53 
34 

66 
34 

62 
37 

68 
41 

73 
41 

65 
44 

56 
30 

55 
33 

S4 

32 

66 
36 

62 
42 

67 
4  1 

74 
44 

72 
39 

56 
44 

61 
47 

68 
36 

58 
35 

65 
41 

70 
41 

75 
40 

77 
45 

62.1 
38. S 

BBRTSVILLE 

MBX 
HIN 

63 
38 

66 
40 

68 
46 

61 
42 

58 
40 

54 
40 

57 
39 

54 
43 

60 
39 

71 
42 

69 
42 

74 
47 

78 
47 

68 
46 

62 
37 

64 
41 

63 
39 

70 
43 

69 
49 

71 
49 

79 
53 

79 
44 

66 
46 

68 
SO 

64 

39 

63 
40 

69 
43 

7S 
48 

76 
49 

BO 
52 

67.3 
43.8 

nc  CLOUD 

MAX 

niN 

44 

19 

49 

21 

44 

26 

39 
25 

40 

26 

38 
21 

45 

23 

35 
26 

47 
24 

56 
25 

52 
26 

60 
27 

65 
27 

63 
32 

39 
24 

40 

15 

51 
18 

53 
24 

SO 
25 

57 
27 

63 
28 

63 
29 

54 

31 

43 

34 

47 
24 

44 

25 

44 

26 

SB 
25 

61 
28 

66 
30 

SO.  3 
25. 3 

n INERBL 

nflx 

tllN 

40 

15 

42 

15 

45 

22 

34 

22 

35 
22 

37 
21 

38 
19 

34 

20 

39 
9 

48 

16 

44 

24 

48 

25 

55 
26 

64 

26 

37 
22 

38 
10 

40 

7 

47 
14 

47 

20 

47 

25 

53 
26 

56 
23 

49 

27 

42 

31 

38 
19 

40 

15 

45 

23 

51 
21 

S3 
26 

54 

25 

44.3 

20.6 

MOUNT  SMBSTB  HSO  CI 

nflx 
niN 

49 

27 

44 

29 

41 

29 

41 

21 

39 
25 

45 

27 

36 
29 

49 

30 

54 

28 

S3 
30 

SB 
30 

62 
30 

63 
37 

41 

29 

41 

23 

49 

19 

51 
29 

52 
26 

54 
36 

61 
31 

63 
30 

S3 
33 

45 

33 

48 

28 

40 

23 

45 

31 

S3 
33 

56 
29 

64 

29 

66 
36 

50. S 
29.0 

NEvaOfl  CITT 

nflx 
niN 

57 
23 

58 
24 

56 

za 

42 
32 

38 
32 

40 

27 

43 

26 

37 
29 

45 

26 

55 
27 

58 
29 

59 
29 

66 
3D 

60 
35 

47 
36 

45 
28 

47 

26 

56 
29 

58 
34 

59 
32 

67 
35 

66 
29 

53 
36 

55 
38 

48 

32 

45 

26 

54 

28 

61 
31 

66 
33 

68 
36 

S3. 6 
30.3 

ORLBNO 

nflx 
niN 

60 
41 

63 
3S 

64 
40 

59 
39 

58 
38 

57 
39 

SB 
36 

S3 
39 

56 
37 

69 
39 

66 
42 

71 
SI 

77 
41 

71 
45 

63 
34 

59 
39 

62 
34 

69 
39 

67 
44 

68 
49 

75 
44 

78 
40 

65 
44 

59 
45 

6S 
35 

65 
37 

68 
37 

73 
48 

73 
S2 

78 
43 

65.6 
40.9 

OROVILLE 

nflx 
niN 

64 
34 

64 
40 

62 
46 

58 
42 

51 
41 

53 
40 

55 
41 

49 
43 

57 
37 

68 
42 

55 
41 

74 
44 

76 
47 

70 
47 

59 
40 

59 
41 

62 
41 

68 
42 

86 
49 

70 
45 

76 
S3 

75 
44 

61 
45 

63 
53 

62 
38 

61 
38 

68 
45 

73 
43 

75 
47 

79 
52 

64.8 
43.4 

PBRBOISE 

nflx 
niN 

61 
36 

57 
41 

57 
40 

52 
37 

45 

32 

46 

35 

48 
34 

43 

35 

49 

35 

62 
38 

59 
39 

69 
SO 

69 
46 

6S 
42 

51 
35 

S3 
35 

54 
34 

61 
38 

61 
41 

62 
46 

70 
51 

69 
43 

58 
39 

55 
42 

54 

33 

52 
35 

61 
41 

60 
44 

68 
51 

72 
52 

5B.1 
40-1 

PLBCERVILLE 

nflx 
niN 

57 
28 

S7 
33 

61 
40 

47 
37 

48 

36 

49 
33 

45 
31 

48 

3S 

49 
31 

60 
32 

61 
34 

63 
36 

68 
41 

67 
42 

51 
32 

49 

31 

51 
30 

58 
32 

60 
42 

62 
38 

68 
45 

67 
33 

54 

43 

62 
44 

65 
38 

52 
32 

57 
36 

64 

39 

67 
44 

66 
4S 

S7.S 
36.4 

PLBCERVILLE  !FG 

nflx 
niN 

56 
35 

59 
38 

57 
36 

41 

33 

38 
31 

44 

31 

43 

28 

45 

33 

56 
37 

S7 
3S 

60 
3B 

63 
44 

64 

45 

64 

37 

43 

29 

47 

30 

55 
31 

57 
35 

57 
39 

65 
43 

64 

47 

64 
34 

S7 
37 

SS 
43 

47 

33 

S4 

31 

63 
40 

65 
43 

67 
47 

66 
49 

5S.B 
37.0 

PORIOLB 

nflx 
niN 

44 

16 

49 

18 

39 

31 

34 

25 

39 
21 

35 
15 

38 
4 

46 

19 

50 
14 

50 
23 

48 

38 

55 
22 

57 
29 

54 
29 

38 
12 

42 

22 

50 
IS 

52 
26 

49 

31 

59 
25 

58 
23 

SS 
21 

52 

18 

4  1 

IS 

SS 
17 

58 
20 

62 
22 

48.4 

21  .3 

QUINCT 

nflx 
niN 

51 
20 

55 
24 

55 
31 

43 

3D 

45 
21 

45 

47 

25 

SB 
26 

SB 
29 

6S 
25 

49 

25 

47 

26 

49 

20 

58 
22 

65 
26 

66 
25 

59 
34 

57 
40 

48 

26 

63 
25 

63 
25 

66 
27 

SS-I 
26.3 

RED  BLUFF  HSO  BP 

MBX 
MIN 

62 
38 

60 
37 

57 
43 

56 
38 

53 
37 

58 
37 

48 

38 

56 
38 

65 
36 

61 
41 

71 
45 

76 
47 

67 
42 

51 
38 

56 
35 

59 
36 

67 
36 

63 
42 

67 
46 

74 
47 

74 
44 

61 
42 

55 
45 

61 
44 

58 
39 

67 
36 

72 
45 

73 
45 

77 
45 

80 
45 

63.5 
40.9 

REDDING  F IRE  STB  NO  2 

MBX 

niN 

66 

37 

65 
36 

57 
44 

54 

37 

SO 
34 

60 
36 

59 
39 

59 
39 

69 
40 

68 
46 

72 
49 

78 
46 

78 
50 

64 
41 

57 
38 

63 
35 

69 
37 

67 
37 

71 
48 

77 
48 

77 
48 

73 
45 

S9 
45 

57 
47 

S7 
37 

70 
39 

75 
46 

75 
46 

79 
50 

82 
51 

66.9 
42  .4 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

61 
33 

62 
34 

65 
38 

59 
41 

54 

36 

SS 
38 

S3 
35 

53 
42 

60 
33 

67 
38 

65 
37 

71 
40 

73 
44 

70 
46 

57 
34 

61 
34 

58 
32 

66 
40 

66 
45 

67 
37 

74 
43 

76 
43 

59 
45 

66 
43 

60 
37 

61 
33 

6S 
40 

71 
41 

72 
37 

76 
45 

64.1 

38.9 

SBCRBflENFO  HSO  BP 

nAx 
niN 

61 
33 

62 
37 

57 
43 

S3 
42 

53 
39 

S3 
38 

53 
37 

56 
42 

65 
38 

61 
40 

70 
39 

74 
44 

67 
45 

S6 
39 

56 
35 

SB 
33 

65 
34 

62 
42 

68 
44 

72 
44 

71 
45 

58 
43 

64 
45 

59 
40 

61 
36 

66 
37 

71 
40 

73 
45 

75 
42 

7S 
48 

63.2 
40.3 

SBCRnnENro  hso  ci 

nAX 
niN 

65 
42 

67 
44 

60 
47 

57 
45 

54 
43 

S9 
42 

SB 
42 

60 
46 

70 
43 

65 
46 

72 
45 

77 
49 

66 
50 

59 
44 

62 
42 

63 
42 

70 
43 

66 
47 

71 
50 

77 
48 

75 
SO 

61 
47 

67 
48 

64 

50 

64 
44 

69 
42 

74 
47 

76 
SO 

80 
49 

84 

55 

67.1 
46.1 

SMBSTB  OBn 

MAX 
MIN 

55 
37 

62 
40 

55 
40 

53 
34 

49 

32 

47 

33 

56 
37 

46 

37 

56 
37 

66 
42 

62 
45 

68 
48 

74 

50 

67 
40 

51 
35 

52 
35 

60 
36 

65 
39 

61 
45 

68 
47 

72 
4  1 

70 
43 

60 
42 

SO 
42 

58 
38 

56 
38 

66 
42 

68 
45 

68 
47 

72 
52 

60.4 
40.6 

SIERRB  CITT 

MBX 
MIN 

SO 
28 

53 
24 

48 

28 

44 

27 

40 

26 

40 

19 

36 
19 

48 

25 

58 
26 

49 

26 

53 
32 

60 
34 

64 

36 

53 
24 

36 
16 

45 

22 

54 

21 

54 

29 

54 
34 

65 
39 

63 
35 

58 

26 

51 
32 

44 

34 

49 

32 

48 

25 

62 
29 

61 
34 

65 
34 

67 
3S 

52.4 
28.4 

SIERRflVILLE  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

42 

16 

45 

22 

51 
24 

41 

26 

37 
23 

41 

IS 

37 
22 

43 

21 

SO 
27 

48 

26 

59 
21 

44 

14 

47 
23 

43 
19 

50 
24 

61 
29 

61 
25 

55 
31 

54 

36 

46 

24 

55 
19 

55 
24 

59 
25 

46.9 
23.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

57 
32 

61 
35 

62 
37 

56 
36 

54 
34 

51 
35 

55 
37 

50 
39 

53 
31 

65 
35 

59 
39 

67 
36 

72 
43 

67 
46 

57 
32 

54 

37 

58 
31 

65 
35 

63 
40 

65 
41 

72 
42 

73 
33 

60 
38 

54 
45 

60 
39 

56 
40 

66 
36 

69 
40 

71 
37 

74 
43 

61  .5 
37.5 

STRBHBERRr  VBLLET 

MAX 
MIN 

54 

25 

50 
24 

43 

31 

3S 
27 

31 
25 

41 
24 

33 
20 

43 

28 

54 
24 

51 
25 

56 
30 

63 
34 

63 
31 

50 
32 

41 

26 

44 

23 

S3 
23 

S3 
28 

56 
35 

65 
33 

60 
33 

57 
26 

45 

30 

44 

38 

40 

29 

49 

21 

59 
27 

64 

30 

66 
34 

66 
33 

SI  .0 
28.3 

TMIN  LBkES 

MBX 
MIN 

VBCflV ILLE 

MBX 
MIN 

66 
43 

65 
41 

60 
44 

56 
39 

SO 
37 

55 
38 

56 
33 

54 

39 

67 
35 

65 
35 

70 
35 

74 
35 

74 
44 

60 
32 

62 
31 

67 
31 

74 
40 

69 
42 

76 
41 

73 
47 

68 
44 

65 
41 

62 
51 

63 
40 

67 
33 

72 
38 

75 
40 

79 
40 

79 
49 

66.3 
39.2 

HHISKETTOHN  RES 

MAX 

niN 

53 
33 

64 

33 

56 
33 

49 

33 

54 

32 

50 
34 

58 
38 

47 

37 

57 
37 

66 
4  1 

64 

42 

67 
43 

75 
48 

70 
41 

47 

33 

53 
32 

60 
32 

65 
32 

62 
32 

66 
32 

73 
32 

71 
38 

SB 
41 

49 
41 

54 

36 

SS 
38 

65 
44 

70 
40 

71 
45 

74 
48 

60.8 
37.4 

HILL IBnS 

MAX 

HILLDHS 

MBX 
MIN 

62 
37 

64 

36 

65 
41 

51 
41 

SB 
37 

55 
35 

59 
37 

52 
40 

56 
35 

69 
37 

66 
40 

71 
46 

77 
42 

71 
45 

63 
34 

60 
37 

62 
34 

68 
40 

68 
45 

70 
45 

77 
45 

77 
35 

65 
39 

62 
46 

65 
37 

61 
35 

66 
39 

74 
49 

75 
46 

79 
46 

6S.9 
40.0 

MINTERS 

MAX 
MIN 

66 
45 

66 
40 

68 
43 

60 
40 

57 
38 

48 

38 

S6 
38 

55 
42 

S7 
37 

69 
38 

67 
41 

73 
55 

78 
46 

73 
47 

63 
34 

61 
35 

62 
35 

70 
39 

70 
45 

71 
49 

78 
48 

78 
43 

61 
47 

65 
49 

62 
44 

63 
41 

70 
43 

75 
51 

78 
54 

81 
SO 

66  -7 
43.2 

HOOOLBNO  t  HNH 

MIN 

62 
41 

64 

39 

68 
43 

62 
41 

S9 
39 

51 
38 

57 
35 

57 
37 

57 
37 

69 
40 

66 
40 

72 
46 

76 
45 

70 
44 

62 
35 

60 
34 

61 
34 

70 
37 

71 
43 

70 
48 

77 
49 

79 
42 

63 
46 

66 
46 

65 
43 

61 
40 

69 
41 

74 

50 

75 
54 

79 
47 

66.4 
41  .8 

NORTMEBST  INTERIOR 
BBSINS  03 

BOCB 

MAX 

niN 

40 
4 

41 

1 1 

47 

15 

40 

23 

36 
4 

36 
0 

38 
2 

36 
6 

45 

S 

46 

B 

47 
24 

43 

17 

49 

19 

53 
32 

40 

6 

37 
7 

40 

13 

43 

20 

48 

21 

45 

22 

51 
24 

57 
20 

52 
24 

53 
26 

47 

20 

36 
4 

40 
24 

53 
23 

S3 
23 

56 
20 

44.9 

IS. 6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTtON 

DRY  OF  MONTH 

RAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IQ 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

800  IE 

MAX 
MIN 

27 
I 

44 

-  8 

44 

IS 

35 
1  1 

24 
14 

33 

-  5 

25 

-  2 

37 
4 

42 

-12 

43 

3 

33 
20 

36 
18 

S3 

7 

37 
22 

30 
16 

38 
1 

40 

7 

47 

8 

42 

12 

49 

24 

55 
19 

46 

25 

42 

17 

43 

18 

32 
1  1 

30 

10 

43 

19 

41 

13 

46 

14 

49 
14 

39.5 
10.5 

BRIOOEPORI 

MAX 
MIN 

37 

-  2 

57 
10 

45 

30 

46 

21 

39 
22 

36 
3 

38 
-  2 

38 
12 

47 

12 

48 

15 

43 

30 

48 

17 

58 
16 

51 
28 

42 

21 

39 
15 

42 

15 

48 

28 

52 
21 

57 
30 

60 
22 

SS 
30 

S3 
25 

51 
21 

42 

19 

40 

1  1 

47 

21 

58 
15 

56 
12 

53 
19 

47.5 

17.9 

CEOBRVILLE 

MAX 
MIN 

36 
17 

41 

26 

46 

31 

35 
25 

35 
22 

39 
20 

39 
20 

35 
23 

39 
25 

47 

30 

37 
31 

51 
28 

57 
35 

59 
32 

44 

26 

39 
20 

44 

26 

44 

31 

54 
35 

50 
23 

S6 
35 

59 
31 

54 

35 

49 

37 

51 
23 

38 
28 

42 

31 

49 

23 

49 

24 

55 
30 

4S.8 
27.4 

OONNER  MEnORIflL  ST  PK 

MAX 
MIN 

40 

8 

40 

12 

46 

26 

37 
23 

30 
21 

33 
8 

38 
0 

32 
7 

42 

5 

47 
10 

48 

17 

41 

19 

50 
22 

S3 
23 

39 
9 

35 
12 

37 
1  1 

44 

16 

48 

21 

44 

24 

52 
26 

55 
21 

SO 
26 

47 

31 

40 

22 

37 
10 

4  1 

15 

SO 
21 

50 
18 

5  3 
24 

43.3 
16.9 

OOrLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

45 

23 

53 
24 

48 

3S 

39 
30 

39 
27 

38 
21 

38 
19 

45 

23 

52 
20 

S3 
31 

52 
32 

58 
25 

60 
32 

53 
34 

43 

23 

42 

26 

50 
21 

56 
32 

SO 
34 

62 
36 

SB 
34 

43 

26 

44 

2B 

55 
34 

54 

27 

59 
21 

52 
28 

50.0 
27.6 

FLEflING  FISM  HNO  OfiflE 

MAX 
MIN 

46 

23 

S4 

21 

51 
36 

41 

27 

44 

2S 

41 

23 

42 

20 

47 

27 

54 

22 

54 

27 

S3 
30 

59 
27 

64 

30 

59 
29 

46 

22 

45 

23 

52 
21 

58 
25 

57 
31 

60 
31 

64 

36 

62 
29 

57 
34 

55 
39 

42 
25 

44 

25 

56 
31 

56 
25 

60 
25 

64 

30 

52.9 
27.3 

FORT  eiOHELL 

MAX 
MIN 

45 

17 

49 

25 

44 

32 

41 
24 

42 

23 

41 

13 

40 
14 

47 
24 

SS 
28 

46 

32 

52 
31 

62 
26 

61 
31 

53 
34 

46 

25 

52 
16 

50 
21 

SB 
23 

56 
35 

60 
22 

66 
32 

59 
33 

SS 
34 

50 
33 

44 

2S 

SO 
23 

56 
27 

55 
21 

63 
23 

65 
25 

52.1 
25.7 

nONO  LRKE 

MAX 
MIN 

37 
15 

50 
18 

48 

32 

44 

24 

36 
23 

3S 
14 

36 
12 

37 
IB 

44 

19 

47 

27 

45 

30 

SO 
27 

58 
25 

54 

23 

42 

25 

38 
19 

44 

17 

SO 
22 

54 

27 

55 
32 

60 
30 

56 
34 

55 
32 

58 
26 

45 

19 

42 

19 

59 
25 

55 
24 

53 
23 

26 

48.0 

23.6 

SOUflH  VflLLET 

MAX 
MIN 

41 

S 

40 

7 

40 

28 

33 
22 

28 
20 

27 

7 

35 

-  2 

28 
5 

40 
4 

44 

S 

42 
12 

39 
15 

46 

17 

51 
20 

36 
3 

34 

6 

38 
10 

42 

12 

45 

1  1 

42 

22 

SI 
25 

50 
23 

47 

26 

43 

31 

38 
20 

32 

10 

40 

15 

49 

20 

49 

18 

20 

40.7 
14.5 

SUSflNVILLE  PURPORT 

MAX 
MIN 

42 

22 

54 
24 

46 

36 

40 

28 

42 

27 

41 
24 

42 

20 

44 

28 

54 

23 

50 
29 

51 

32 

59 
25 

65 
27 

51 
32 

48 

26 

43 

23 

51 

2S 

57 
26 

52 
35 

52 
25 

64 
32 

59 
32 

55 
33 

51 
42 

42 
24 

43 

28 

SS 
30 

57 
25 

59 
24 

25 

51  .1 
27  .7 

TftHOE  CITY 

MAX 
MIN 

41 

1  1 

36 
13 

45 

28 

35 
21 

35 
21 

25 
1  1 

34 

10 

33 
1  3 

39 
16 

44 

18 

43 

21 

42 

22 

41 

25 

44 

26 

40 

13 

40 

20 

42 

26 

44 

27 

48 

31 

49 

35 

49 

28 

51 
28 

49 

29 

44 

24 

42 

32 

42 

30 

40 

27 

47 
24 

45 

21 

19 

41  .9 

22  .  3 

TflHOE  VfiLLET  FSB  BP 

MAX 
MIN 

34 

0 

42 

IS 

34 

26 

30 
22 

25 
16 

29 

-  1 

27 
-  1 

35 
8 

40 

1 

39 
6 

37 
28 

42 

20 

49 

19 

37 
24 

30 
10 

32 
6 

37 
4 

42 

21 

40 

27 

46 

20 

50 
24 

45 

21 

43 

30 

40 
29 

29 
16 

34 

7 

46 

IB 

44 

18 

45 
16 

47 
24 

38.3 
IS. 8 

TERKO 

MAX 
MIN 

41 

16 

48 

20 

44 

28 

35 
23 

38 
25 

34 

20 

33 
1  3 

40 

23 

47 

23 

40 

28 

49 

23 

55 
2 1 

57 

47 

40 

38 

44 

44 

46 

54 

60 

54 

53 

4S 

35 

36 

50 

51 

55 

59 
21 

45.7 

TRUCrtEE  RBNGER  STATION 

MAX 
MIN 

37 

e 

38 

12 

43 

20 

43 

20 

35 
20 

31 
9 

32 
3 

31 
8 

37 

7 

43 

10 

44 

10 

41 

20 

47 

21 

49 

25 

39 
12 

35 
17 

38 
12 

43 

18 

46 

2S 

41 

24 

50 
22 

51 
24 

46 

27 

47 
31 

43 

20 

34 

18 

39 
18 

47 
20 

48 
18 

23 

41  .6 
17.4 

HOODFOROS 

MAX 
MIN 

41 

9 

51 
23 

47 

30 

41 

27 

35 
21 

38 
1  1 

42 

8 

43 
19 

49 

17 

49 

20 

48 

28 

50 
25 

59 
29 

46 

29 

40 

20 

39 
IS 

47 

16 

54 

20 

46 

32 

59 
31 

62 
30 

57 
33 

55 
34 

54 
34 

40 

20 

45 

20 

58 
28 

54 

26 

57 
24 

30 

48  .8 
23.6 

CENTRAL  COAST 
DRAtNBCE  04 

BEN  LOnONO  4 

MAX 
MIN 

66 
34 

68 
32 

62 
39 

S3 
39 

52 
37 

S3 
33 

52 
35 

56 
38 

68 
33 

66 
37 

70 
36 

78 
39 

70 
44 

62 
42 

57 
36 

56 
35 

65 
31 

69 
39 

70 
41 

78 
39 

73 
41 

65 
41 

65 
39 

60 
48 

59 
40 

68 
33 

69 
38 

79 
37 

78 
36 

45 

65.3 
37.9 

BERKELET 

MAX 
MIN 

61 
46 

56 
46 

55 
46 

51 
44 

48 
42 

54 
41 

51 
44 

53 
42 

61 
43 

S6 
46 

61 
40 

64 
42 

59 
46 

55 
46 

55 
39 

54 
42 

59 
41 

56 
44 

61 
48 

66 
46 

68 
47 

54 
46 

SB 
45 

54 
48 

56 
43 

59 
41 

61 
46 

67 
46 

67 
46 

48 

57.7 
44  .3 

BURL  INGAHE 

MIN 

61 
46 

59 
40 

58 
43 

57 
43 

59 
40 

52 
38 

54 
46 

54 
42 

63 
42 

58 
47 

63 
38 

62 
40 

72 
44 

60 
47 

55 
37 

56 
38 

56 
39 

SB 
38 

56 
49 

62 
4  1 

72 
41 

57 
47 

64 
48 

63 
52 

56 
44 

56 
42 

59 
41 

70 
42 

68 
41 

49 

60.2 
42.8 

CARflEL  VBLLET 

MAX 
MIN 

60 
36 

59 
32 

58 
38 

55 
39 

55 
39 

54 

35 

57 
43 

S6 
39 

64 

35 

57 
40 

62 
44 

69 
37 

82 
40 

57 
46 

60 
36 

57 
38 

56 
40 

59 
44 

60 
44 

73 
41 

67 
42 

57 
46 

65 
39 

68 
46 

59 
43 

61 
38 

62 
39 

71 
40 

69 
37 

64 
45 

61  .1 
40.0 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

66 
41 

65 
38 

62 
45 

57 
42 

56 
39 

48 

38 

54 
40 

S3 
43 

54 

39 

65 
43 

61 
38 

75 
44 

57 
36 

57 
39 

57 
37 

61 
43 

58 
48 

60 
45 

74 
45 

64 

47 

56 
48 

62 
50 

60 
44 

69 
40 

73 
45 

75 
49 

61  .5 
42.5 

C ILROY 

MAX 
MIN 

68 
40 

66 
34 

68 
39 

62 
44 

60 
41 

56 
36 

57 
36 

56 
42 

58 
39 

68 
45 

62 
39 

68 
42 

75 
43 

63 
46 

62 
38 

62 
38 

60 
36 

64 

37 

66 
43 

66 
40 

77 
45 

76 
49 

62 
4  1 

70 
42 

68 
40 

62 
38 

68 
39 

74 
41 

76 
39 

79 
47 

66.0 
40.6 

HALF    HOON  BBY 

MAX 
MIN 

54 
41 

56 
46 

54 
43 

52 
45 

S2 
4  1 

52 
36 

S2 
46 

54 
40 

55 
38 

SS 
47 

56 
39 

56 
41 

51 
48 

S2 
47 

52 
36 

56 
39 

55 
38 

57 
48 

S6 
49 

SB 
48 

56 
48 

54 
48 

56 
45 

55 
SO 

54 
44 

55 
37 

58 
43 

58 
41 

55 
4  1 

54 

48 

54  .7 
43.4 

HOLLISTER  2 

MAX 
MIN 

K ING  CITY 

MIN 

66 
29 

68 

27 

69 
32 

63 
31 

55 
29 

59 
34 

71 
34 

69 
31 

69 
31 

65 
45 

65 
34 

63 
30 

63 
34 

70 
31 

83 

38 

72 
36 

75 
33 

75 
45 

53 
43 

76 
35 

80 
32 

76 
40 

69  .0 
34  .3 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

67 
38 

63 
32 

61 
32 

56 
42 

53 
36 

50 
37 

S3 
37 

53 
39 

64 

33 

63 
42 

66 
35 

74 

37 

72 
42 

60 
38 

56 
34 

55 
34 

60 
32 

60 
31 

53 
45 

74 

38 

74 
43 

66 
43 

66 
43 

64 

50 

58 
39 

63 
35 

71 
35 

75 
38 

77 
37 

76 
46 

63.8 
38.1 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

65 
39 

69 
34 

61 
40 

66 
40 

S3 
36 

55 
34 

S3 
36 

54 

36 

67 
35 

64 

38 

67 
36 

74 
38 

68 
43 

64 
46 

S9 
38 

54 

36 

62 
33 

63 
39 

64 
4S 

74 

39 

73 
45 

61 
45 

67 
44 

62 
50 

58 
40 

65 
39 

71 
38 

80 
4  1 

78 
39 

75 
47 

64  .9 
39.7 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MIN 

67 
43 

65 
38 

61 
44 

58 
40 

50 
38 

54 
40 

57 
41 

54 

41 

68 
37 

67 
39 

69 
37 

76 
40 

75 
44 

59 
45 

59 
35 

61 
38 

65 
37 

65 
40 

67 
43 

75 
43 

72 
44 

63 
46 

64 
49 

64 
49 

61 
4  1 

68 
42 

72 
42 

77 
42 

78 
4  1 

78 
47 

65.5 
41  .5 

nONTEREY 

MAX 
MIN 

59 
41 

57 
39 

58 
41 

SB 
43 

55 
41 

SS 
36 

S3 
43 

56 
43 

61 
39 

57 
40 

60 
41 

65 
44 

54 
47 

53 
44 

56 
38 

56 
40 

57 
42 

59 
46 

58 
42 

64 
43 

58 
45 

57 
46 

62 
43 

65 
46 

57 
43 

61 
41 

60 
43 

67 
43 

64 
44 

SS 
47 

S8.6 
42. S 

HONTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
44 

56 
44 

57 
45 

60 
48 

55 
44 

54 
41 

55 
49 

55 
46 

60 
38 

56 
46 

60 
44 

60 
45 

54 

50 

57 
46 

58 
44 

58 
48 

58 
51 

SB 
49 

60 
46 

59 
SO 

SB 
SO 

62 
48 

66 
51 

58 
48 

58 
42 

61 
47 

60 
51 

58.3 
46.5 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 
niN 

57 
37 

61 
35 

60 
38 

58 
40 

58 
40 

56 
39 

54 

37 

56 
38 

58 
42 

60 
42 

58 
39 

60 
41 

59 
46 

60 
48 

58 
41 

57 
37 

57 
38 

59 
37 

60 
39 

65 
40 

71 
46 

60 
48 

59 
48 

60 
41 

63 
42 

50 
38 

60 
36 

59 
41 

63 
42 

60 
43 

59.5 
40.6 

nOUNT   DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

72 
28 

60 
34 

60 
39 

51 
39 

46 

32 

46 

32 

47 

33 

44 

38 

5S 
38 

60 
39 

55 
44 

62 
44 

64 
46 

69 
39 

55 
32 

51 
34 

57 
37 

58 
34 

56 
39 

65 
40 

68 
43 

68 
39 

48 
38 

50 
37 

51 
37 

51 
37 

56 
42 

57 
42 

57 
43 

72 
41 

57.0 
38.0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

49 

28 

48 
34 

47 

31 

36 
28 

34 

26 

33 
21 

32 
27 

35 
27 

46 

30 

44 

33 

48 

32 

56 
38 

57 
43 

49 

30 

38 
25 

37 
27 

42 

27 

47 

28 

48 

33 

59 
39 

58 
44 

55 
29 

48 

30 

47 

37 

43 
29 

44 

27 

55 
36 

57 
38 

52 
44 

50 
46 

47.1 
32.2 

NflCIMIENTO  ORM 

MAX 
MIN 

63 
34 

65 
31 

66 
3S 

62 
3S 

57 
39 

52 
36 

55 
35 

55 
39 

57 
35 

66 
37 

58 
38 

66 
39 

74 
40 

71 
43 

58 
37 

55 
33 

58 
36 

63 
34 

66 
37 

68 
42 

75 
43 

74 
43 

63 
37 

70 
37 

66 
40 

58 
35 

67 
35 

72 
39 

77 
36 

79 
41 

64. S 
37.4 

NEHBRK 

MAX 
M  I  N 

62 
42 

61 
42 

59 
44 

56 
45 

56 
42 

56 
42 

56 
44 

51 
44 

54 

41 

54 
4  1 

SB 
45 

62 
47 

70 
47 

70 
50 

55 
42 

56 
42 

55 
42 

58 
48 

SB 
50 

70 
49 

71 
47 

62 
49 

56 
49 

64 

50 

61 
44 

57 
45 

60 
42 

65 
47 

70 
48 

71 

60.5 
45.3 

OAKLBNO  HSO  AP 

MAX 
MIN 

60 
46 

57 
48 

56 
49 

52 
44 

SI 
44 

55 
44 

52 
44 

54 

4S 

59 
42 

56 
49 

61 
46 

65 
47 

58 
SO 

54 
47 

56 
44 

57 
45 

SB 
40 

58 
50 

61 
51 

69 
47 

58 
SO 

56 
SO 

61 
49 

59 
51 

57 
47 

60 
43 

62 
50 

65 
46 

67 
SO 

61 
SI 

58.5 
47.0 

OBKLBNO  MUSEUM 

MAX 
MIN 

61 
44 

58 
45 

55 
47 

52 
43 

49 
40 

54 

38 

50 
42 

52 
41 

60 
40 

58 
46 

62 
42 

71 
45 

58 
48 

53 
46 

S7 
39 

57 
45 

59 
40 

59 
44 

65 
SO 

72 
47 

60 
46 

55 
48 

6S 
46 

56 
53 

55 
43 

63 
43 

67 
47 

73 
47 

72 
47 

64 
49 

59.7 
44.8 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

70 
42 

67 
37 

66 
41 

61 
43 

60 
40 

58 
38 

59 
40 

54  60 

39  37 

SEE  RE 

66  62 
42  38 

"ERENCE 

70 
40 

NOTE 

77     62  60 
33     45  32 

5  FOLLONING 

60  61 
36  36 

5TRT10N 

66 
31 

INOE 

66 
46 

X 

68 
48 

76 
46 

69 
41 

59 
44 

68 

53 

63 
40 

62 
38 

67 
40 

72 
42 

76 
41 

78 
49 

65.5 
40.6 

16 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OOr  OF  MONTH 

u 
<x 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

g 

10 

I  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

n 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<C 

PDSO  ROBLES 

nR« 
niN 

PBSO  ROBLES  FBH  «P 

HHX 

niN 

63 
30 

66 
29 

62 
34 

59 
35 

55 
40 

55 
36 

55 
33 

57 
43 

67 
34 

59 
35 

65 
33 

73 
37 

65 
38 

60 
44 

57 
33 

56 
30 

63 
36 

66 
30 

70 
35 

77 
4  3 

68 
37 

61 
39 

68 
33 

67 
45 

61 
40 

65 
3 1 

71 
32 

76 
35 

78 
32 

74 

36 

64.6 

35.6 

PINNBCLES  NRI  nONUtlENt 

NflX 

niN 

SI 

56 

57 

54 

60 

57 

52 

55 

60 

61 

65 

73 

73 

69 

59 

55 

58 

81 

72 

59 

se 

67 

SO 

63 

71 

73 

78 
40 

62.5 
34.6 

PISnO  8EBCM 

nflx 
niN 

POINT  PlEORnS  BLRNCSS 

NRX 
MIN 

PORT  CMICfiOO  NflVRL  OEP 

nRx 
niN 

71 

71 

59 

59 

52 

54 

55 

56 

66 

67 

67 

75 

73 

64 

57 

59 

63 

62 
34 

69 
SO 

74 

39 

74 
46 

73 

64 
45 

84 

so 

SB 

67 
35 

72 
42 

75 
39 

77 
4  1 

77 
38 

65.8 
40.5 

PRIES'  VBLLEr 

MAX 

niN 

S9 

63 

58 

55 

46 

50 

48 

52 

61 

59 

54 

67 

66 

59 

52 

51 

S7 

62 

63 

69 

71 

64 

65 

61 

52 

60 
27 

68 
28 

71 
30 

73 

72 
38 

60.3 
31  .4 

REOHOOD  Cirr 

hax 
niN 

66 

65 

62 

59 

55 

57 

57 

58 

68 

63 

70 

77 

73 

61 

62 

SB 

64 

62 

66 

77 

75 

66 

67 

67 

60 

67 

72 

78 

78 

75 
46 

66.2 
40.5 

RICHnONO 

nAx 
niN 

63 

61 

56 

57 

54 

55 

54 

54 

63 

59 

63 

66 

59 

56 

58 

57 

63 

58 

66 

72 

63 

62 

52 

60 

58 

65 

67 

72 

70 

63 
51 

61  .2 
44. S 

SBINI  HflRrS  COLLEGE 

MAX 

niN 

61 

61 

S4 

S3 

S3 

52 

60 

52 

60 

58 

64 

71 

SB 

53 

55 

54 

60 

57 

64 

70 

64 

62 

62 

58 

57 

62 

68 

72 

73 

66 
47 

60.5 
39.2 

SRLINRS  3  E 

MAX 

niN 

62 

SB 

59 

64 

60 

56 

53 

56 

62 

66 

61 

65 

57 

59 

60 

60 

60 

60 

62 

69 

63 

69 

65 

67 

61 

64 

64 

70 

69 

61 
48 

62.1 
43.5 

SHLINRS  fRR  flP 

tlAX 

niN 

60 

59 

SB 

63 

SB 

54 

54 

54 

61 

57 

60 

66 

58 

SB 

58 

57 

SB 

60 

61 

67 

62 

60 

65 

66 

57 

63 

62 

59 

68 

60 
49 

60.5 
42.4 

S  F  RICHIiONO  SUNSET 

MAX 

niN 

S6 

56 

55 

56 

52 

55 

52 

54 

57 

56 

56 

SB 

54 

55 

S2 

55 

54 

54 

60 

58 

65 

58 

62 

60 

55 

57 

62 

62 

61 

58 
47 

56.8 
44.5 

SRN  FRANCISCO  HSO  RP 

nAx 

fllN 

S7 

56 

55 

50 

52 

53 

52 

53 

60 

S6 

61 

68 

58 

53 

55 

55 

55 

56 

60 

68 

55 

54 

61 

58 

54 

59 

62 

67 

66 

60 
47 

57.5 
43.5 

SRN  FRRNCISCO  HSO  CI 

MAX 

niN 

SB 

54 

54 

52 

49 

52 

50 

53 

59 

55 

57 

63 

S3 

52 

54 

54 

54 

56 

60 

67 

54 

54 

63 

57 

S3 

60 

51 

65 

55 

58 
49 

56.5 
47.3 

SRN  GREGORIO  2  SE 

HRX 
HIN 

S6 

58 

56 

56 

52 

55 

53 

55 

57 

57 

59 

61 

55 

S3 

56 

57 

56 

SB 

57 

64 

57 

S8 

63 

56 

S6 

59 

61 

63 

61 

54 
48 

57.3 
40.8 

SON  JOSE 

nat 

(11N 

65 

62 

60 

59 

S7 

55 

54 

55 

64 

62 

65 

73 

71 

62 

58 

58 

61 

60 

64 

74 

72 

62 

67 

66 

58 

65 

75 

72 

74 

73 
48 

64.1 
42.7 

SRN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 

niN 

54 

61 

66 

59 

60 

55 

51 

55 

60 

64 

56 

60 

63 

SB 

SB 

58 

SB 

SB 

60 

67 

75 

59 

59 

63 

64 

SB 

62 

60 

74 

71 
36 

60.9 
39.2 

SRN  MRTEO 

MAX 
MIN 

63 

60 

60 

SB 

50 

54 

54 

55 

64 

58 

66 

69 

64 

55 

58 

56 

57 

59 

63 

74 

72 

56 

64 

60 
52 

56 

61 

61 

73 

72 

69 
49 

61  .4 
44.2 

SRNIfl  CLRRB  UNIVERSItr 

MHX 
niN 

63 

62 

57 

SB 

54 

54 

53 

54 

65 

61 

65 

73 

68 

62 

60 

54 

62 

61 

64 

73 

70 

62 

65 

61 

SB 

64 

69 

73 

75 

69 
45 

63.0 
39.8 

SRNTR  CRUZ 

flAX 

niN 

66 
35 

63 
33 

65 
40 

SB 
38 

55 
35 

52 
33 

52 
36 

55 
33 

56 
35 

61 
42 

68 
36 

61 
40 

54 
43 

57 
43 

56 
36 

59 
37 

64 

:5 

65 
39 

66 
4  1 

70 
39 

68 
43 

64 
44 

66 
40 

60 
48 

65 
38 

67 
34 

64 
34 

72 
38 

72 
38 

39 

62.2 
38.2 

UPR  SRN  LERNORO  FILTER 

MAX 
MIN 

65 
41 

62 
41 

57 
42 

55 
42 

50 
38 

49 
37 

52 
37 

51 
40 

52 
35 

60 
36 

56 
39 

69 
39 

70 
40 

57 
45 

53 
37 

SB 
37 

55 
35 

60 
35 

57 
40 

61 
42 

70 
42 

59 
45 

55 
44 

52 
45 

55 
39 

57 
37 

64 

36 

65 
37 

71 
41 

70 
42 

56.9 
39. S 

HRTSONVILLE  HRTERHORKS 

MAX 
MIN 

65 

64 

59 

57 

56 

55 

54 

52 

56 

61 

SB 

59 

60 

59 

S5 

57 

SB 

62 

59 

61 

68 

63 

60 

63 

61 

60 

63 

61 

66 

66 
44 

59.9 
41  .1 

HOOOSIOE  FIRE  STR  1 

MAX 
MIN 

6S 

63 

61 

59 

S3 

55 

55 

S4 

66 

60 

68 

75 

56 

57 

57 

61 

65 

75 

67 

60 

62 

75 

77 

74 
43 

63.3 
37.9 

SRN  JOROUIN 

ORfllNROE  OS 

RNI  lOCM  F  IBREBORRO  tIL 

MAX 
MIN 

67 

65 

65 

62 

62 

52 

55 

56 

57 

66 

65 

72 

71 

69 

59 

57 

54 

66 

65 

70 

75 

74 

52 

65 

65 

63 

66 

71 

75 
54 

78 
50 

65.0 
43.8 

RNT lOCM  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

67 

65 

66 

60 

55 

52 

53 

54 

56 

68 

64 

70 

76 

70 

56 

58 

68 

65 

70 

75 

7S 

61 

67 

64 

62 

68 

73 
45 

76 

79 
45 

6S.3 
39.6 

RSm  nOuNTflIN 

MAX 
MIN 

SB 

61 

66 

64 

sa 

50 

53 

51 

59 

62 

65 

61 

68 

71 

57 

S3 

S3 

55 

62 

65 

72 

72 

66 

63 

69 

55 

57 

66 

70 

73 
48 

61  .8 
38.9 

RUBERRT   1  NH 

MAX 
MIN 

55 

60 

55 

55 

50 

47 

47 

53 

SB 

62 

55 

62 

65 

58 

SO 

50 

54 

57 

66 

70 

68 

66 

61 

64 

51 

51 
30 

63 

64 
4  3 

68 
46 

69 
SI 

58.5 
39.1 

BRKERSF lELD  HSO  RP 

MAX 
MIN 

66 

74 

70 

68 

SB 

SB 

59 

66 

66 

72 

64 

75 

79 

66 

63 

61 

60 

68 

72 

77 

79 

71 

70 

78 

64 

66 

72 

76 
5 1 

81 
55 

83 
58 

69.4 
48.1 

BRLCH  POHER  HOUSE 

MAX 
MIN 

57 

62 

63 

50 

56 

48 

47 

55 

60 

65 

61 

63 

67 

68 

63 

56 

51 

58 

60 

69 

70 

70 

63 

64 

64 

52 

63 

66 

70 

72 
49 

61  .4 
40.2 

BLRCKHELLS  CORNER  2HNH 

MAX 
MIN 

63 

70 

64 

67 

66 

66 

63 

61 

64 

63 

74 

75 

66 

72 

67 

67 

65 

68 

72 

75 

65 

SB 

68 

62 

80 
37 

78 

68.0 
40.9 

buttonhilloh 

MAX 
MIN 

66 
36 

67 

72 

68 

68 

58 
39 

58 
42 

63 
34 

65 

67 
36 

69 

66 

75 

79 

66 

62 

61 

63 
37 

68 
40 

72 
43 

75 
46 

79 
49 

71 
45 

70 
46 

77 

65 

65 
38 

75 
46 

76 

80 
48 

68.9 
42.9 

CHLRVERRS  BIG  TREES 

MRX 
MIN 

47 

27 

47 

26 

50 
27 

38 
27 

37 
26 

34 
24 

39 
15 

34 

15 

42 

23 

50 
24 

48 

27 

48 

29 

56 
29 

56 
30 

37 
1 9 

38 
2 1 

36 
19 

43 

21 

47 

27 

51 
29 

60 
31 

59 
29 

52 
31 

51 
34 

42 

26 

37 
20 

40 

20 

S3 
28 

SB 
30 

59 
33 

46.3 

25.6 

CRMP  PARDEE 

MAX 
HIN 

60 
36 

60 
40 

63 
42 

5Q 
40 

55 
38 

50 
37 

50 
36 

50 
38 

57 
35 

63 
37 

64 

39 

69 
40 

71 
47 

71 
42 

55 
37 

54 

36 

56 
35 

63 
38 

65 
41 

67 

41 

70 
50 

73 
40 

58 
43 

67 
45 

64 

40 

59 
34 

63 
40 

68 
44 

70 
45 

73 
50 

61  .9 
40.3 

CRTheis  y»  BULL  Run  Rm 

MAX 

SB 
30 

57 
32 

62 
34 

58 
34 

57 
35 

49 

35 

48 
34 

48 

37 

55 
30 

52 
35 

61 

35 

61 
41 

65 
40 

69 
44 

57 
37 

55 
31 

55 
30 

57 
32 

60 
32 

61 
38 

68 
42 

70 
39 

59 
38 

63 
44 

65 
38 

53 
30 

58 
34 

64 

38 

66 
40 

70 
44 

59.4 

36 . 1 

CHERRr  VALLET  ORfl 

MAX 
HIN 

CORL INGH 

MRX 

niN 

66 
40 

72 
32 

74 

36 

68 
39 

60 
37 

57 
35 

60 
33 

59 
38 

67 
34 

66 
38 

€7 
41 

75 
40 

79 
44 

78 
46 

62 
40 

60 
34 

67 
39 

68 
33 

71 
38 

74 
41 

77 
38 

74 
46 

76 
47 

70 
42 

61 
43 

69 
37 

75 
39 

75 
37 

81 
41 

78 
49 

69-5 
39.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIB 
APRIL 


STATION 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 

K 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

n  1 N 

6S 
35 

71 
34 

70 
38 

67 
42 

62 
46 

56 
39 

59 
35 

62 
41 

67 
40 

70 
39 

68 
41 

74 
43 

78 
45 

76 
50 

62 
43 

63 
35 

65 
39 

69 
35 

72 
39 

76 
42 

79 
44 

77 
47 

71 
4  1 

77 
46 

71 
46 

60 
39 

70 
40 

74 

42 

80 
43 

81 
48 

69.7 

MAX 
niN 

64 

37 

70 
30 

63 
34 

62 
34 

57 
39 

55 
37 

55 
32 

58 
42 

67 
34 

67 
39 

68 
36 

73 
39 

72 
41 

61 
42 

62 
33 

60 
33 

65 
34 

63 
31 

83 
41 

74 
40 

78 
43 

65 
42 

72 
39 

72 
50 

58 
37 

68 
36 

72 
35 

74 
44 

78 
40 

78 
46 

66.5 
38.0 

tlHX 
t1 1  N 

52 
23 

57 
20 

54 

26 

50 

25 

40 

30 

42 

21 

55 
29 

55 
26 

56 
24 

55 
26 

61 
27 

64 

30 

57 
34 

46 

30 

47 

20 

52 
19 

56 
24 

59 
34 

65 
29 

65 
34 

62 
30 

60 
32 

58 
37 

49 

30 

64 

23 

59 
27 

63 
29 

64 

29 

64 

32 

56.2 

HflX 
HIN 

62 
29 

65 
34 

64 

39 

56 
36 

50 
34 

49 

36 

51 
31 

56 
36 

64 

31 

64 
34 

65 
35 

70 
39 

71 
42 

71 
44 

55 
33 

56 
33 

61 
31 

63 
33 

66 
41 

70 
40 

73 
47 

72 
49 

66 
4  1 

65 
50 

55 
40 

62 
32 

68 
37 

71 
39 

73 
36 

72 
45 

63.5 

MRX 
f1 1  N 

66 
38 

70 
33 

66 
42 

64 
44 

58 
46 

58 
39 

64 

31 

64 
31 

68 
41 

67 
38 

68 
42 

72 
42 

76 
45 

70 
33 

67 
42 

61 
36 

66 
32 

69 
39 

70 
44 

74 

47 

79 
40 

78 
45 

70 
42 

78 
52 

64 

37 

70 
4  1 

74 

35 

78 
42 

80 
50 

80 
45 

69.6 

MAX 
MIN 

63 
32 

69 
34 

66 
40 

63 
44 

54 

42 

56 
38 

54 

37 

60 
43 

65 
37 

68 
38 

67 
40 

72 
43 

75 
45 

63 
46 

60 
44 

57 
36 

64 

37 

67 
37 

71 
43 

75 
43 

79 
45 

67 
44 

70 
45 

74 

48 

58 
42 

62 
37 

70 
40 

74 
44 

77 
44 

79 
49 

66.6 

nfix 

MIN 

64 

29 

62 
31 

68 
32 

64 

36 

62 
45 

55 
37 

57 
33 

54 

37 

62 
31 

65 
34 

67 
37 

66 
38 

71 
45 

75 
47 

62 
43 

59 
34 

59 
31 

63 
34 

66 
33 

69 
42 

73 
42 

77 
44 

66 
37 

69 
42 

73 
38 

59 
32 

63 
34 

71 
37 

73 
39 

77 
41 

65.7 

(IBX 
f1  [  N 

51 
23 

59 
24 

60 
26 

56 
36 

52 
34 

42 

28 

41 

28 

51 
29 

52 
28 

56 
28 

56 
33 

60 
33 

55 
32 

63 
36 

51 
34 

50 
33 

49 

32 

53 
29 

56 
29 

65 
31 

65 
33 

64 
39 

57 
31 

62 
31 

58 
31 

49 

33 

59 
28 

63 
33 

67 
34 

69 
34 

56.7 

flBX 

37 
16 

36 
15 

44 

22 

43 

25 

38 
22 

28 
16 

30 
I  1 

28 
14 

34 

17 

43 

18 

36 

21 

35 
23 

45 

23 

47 

27 

35 
21 

30 
15 

30 
13 

31 
16 

35 
20 

41 

28 

52 
29 

50 
31 

46 

26 

46 

27 

45 
18 

31 
13 

32 
16 

46 

26 

46 

28 

50 
31 

39.0 

nflx 

M  I  N 

64 

33 

67 
33 

67 
34 

66 
40 

61 
43 

59 
39 

59 
31 

62 
37 

66 
40 

69 
37 

67 
40 

72 
44 

77 
44 

75 
49 

67 
44 

62 
34 

63 
38 

69 
36 

70 
39 

75 
41 

78 
44 

77 
42 

70 
43 

76 
48 

71 
44 

67 
38 

70 
40 

73 
44 

76 
4  1 

79 
45 

69.  1 
40.2 

MAX 

53 
32 

53 
29 

52 
29 

49 

32 

46 

30 

38 
28 

40 

19 

39 
22 

42 

25 

55 
30 

52 
30 

55 
31 

60 
32 

61 
35 

44 

30 

42 

27 

38 
23 

45 

25 

53 
29 

58 
32 

65 
34 

65 
36 

58 
36 

59 
39 

53 
30 

42 
26 

47 

28 

60 
34 

64 
38 

65 
40 

51  .8 

MAX 

38 
14 

45 
19 

44 

24 

37 
27 

30 
22 

32 
18 

30 
9 

43 
18 

44 

17 

4  1 

21 

40 

25 

49 
24 

51 
26 

45 

27 

35 
22 

35 
21 

35 
12 

41 

19 

44 

28 

54 
28 

53 
32 

48 
34 

46 

30 

49 

30 

46 

22 

36 
15 

49 

23 

47 
24 

51 
30 

54 

33 

43.1 
2  3.1 

MAX 

60 
36 

56 
38 

61 
34 

67 
35 

52 
33 

46 

29 

48 

33 

47 
34 

48 

33 

56 
39 

53 
36 

60 
44 

65 
46 

67 
40 

53 
31 

48 
31 

45 

32 

53 
34 

60 
39 

61 
42 

65 
47 

68 
41 

61 

37 

61 
46 

62 
35 

46 

35 

57 
40 

64 
43 

66 
45 

70 
50 

57.2 
37.9 

MAX 

61 
41 

70 
45 

7) 
44 

69 
49 

66 
49 

51 
40 

52 
39 

60 
42 

65 
50 

68 
45 

68 
49 

68 
49 

77 
51 

77 
49 

63 
44 

63 
46 

56 
35 

63 
45 

63 
46 

71 
50 

73 
S3 

75 
SI 

71 
48 

74 
49 

75 
50 

60 
43 

70 
45 

71 
49 

78 
52 

80 
51 

57.7 
46.6 

MAX 
MIN 

56 
29 

67 
30 

68 
38 

62 
40 

56 
42 

50 
32 

28 

56 
30 

57 
40 

32 

6 1 
34 

65 
35 

70 
44 

67 
43 

56 
39 

56 
32 

54 

36 

6 1 
32 

64 

33 

75 
38 

73 
39 

68 
42 

66 
36 

69 
37 

63 
4  1 

56 
33 

70 
32 

70 
37 

73 
45 

74 
48 

63.2 
36.6 

MAX 
MIN 

71 
39 

72 
34 

71 
45 

68 
39 

69 
39 

58 
39 

59 
31 

60 
41 

68 
40 

67 
44 

67 
42 

75 
44 

79 
50 

65 
44 

61 
36 

61 
36 

66 
35 

68 
44 

76 
44 

82 

44 

70 
39 

76 
45 

76 
36 

67 
39 

76 
39 

80 

52 

69.5 
40.8 

MAX 
MAX 

64 

42 

70 
35 

66 
43 

66 
41 

59 
43 

54 
38 

56 
36 

58 
42 

66 
44 

65 
45 

57 
43 

73 
50 

77 
48 

70 
SO 

61 
43 

59 
42 

64 
43 

67 
40 

70 
44 

75 
48 

79 
48 

78 
49 

78 
45 

78 
54 

62 
45 

65 
42 

72 
44 

74 

52 

76 
53 

79 
58 

68.3 
45.0 

MAX 

69 
32 

69 
33 

66 
38 

65 
38 

55 
42 

56 
38 

56 
33 

51 
42 

65 
37 

67 
37 

57 
36 

71 
41 

76 
43 

74 
43 

70 
39 

62 
35 

63 
36 

67 
34 

67 
44 

73 
40 

77 
4  1 

75 
43 

69 
43 

72 
49 

68 
38 

63 
35 

68 
36 

72 
37 

75 
40 

77 
40 

67.9 
38  .8 

MAX 

60 
32 

63 
40 

70 
35 

66 
44 

64 
44 

S3 
39 

58 
34 

55 
38 

62 
36 

66 
42 

69 
4  1 

66 
47 

72 
49 

75 
46 

62 
43 

59 
38 

60 
36 

62 
35 

68 
42 

71 
44 

76 
48 

78 
49 

70 
40 

70 
47 

75 
44 

62 
36 

64 

40 

71 
44 

75 
45 

79 
43 

66.7 
4  1.4 

MAX 

66 
31 

72 
33 

71 
33 

68 
45 

63 
45 

59 
39 

56 
36 

65 
34 

68 
38 

73 
39 

71 
45 

74 
47 

76 
46 

77 
49 

61 
42 

64 
40 

65 
4  1 

70 
33 

72 
37 

78 
40 

79 
45 

77 
50 

71 
33 

78 
40 

74 
46 

65 
36 

73 
37 

77 
42 

80 
48 

82 
49 

71  .0 
40.7 

MAX 

65 
45 

63 
35 

68 
33 

61 
37 

61 
42 

57 
33 

55 
38 

55 
41 

54 
39 

67 
35 

65 
4  1 

67 
39 

72 
47 

75 
49 

60 
35 

54 

33 

55 
38 

64 
42 

68 
38 

67 
44 

73 
47 

76 
46 

68 
42 

69 
51 

70 
39 

60 
40 

66 
44 

70 
44 

74 
43 

76 
51 

65.2 
4  1.0 

MAX 

38 

10 

38 
1  1 

43 

I  1 

44 

18 

34 
24 

30 
15 

29 
-  1 

26 
0 

32 
12 

37 
10 

35 
14 

35 
17 

41 

19 

40 

20 

35 
24 

31 
1  1 

30 
2 

32 
9 

35 
14 

39 
21 

49 

25 

47 
31 

44 

33 

42 
34 

48 

22 

32 
6 

35 
1  4 

44 

20 

46 

23 

48 

28 

38.0 
16.6 

MAX 

65 
38 

68 
35 

61 
40 

68 
4  1 

55 
39 

56 
40 

54 

35 

55 
43 

68 
36 

70 
.37 

73 
41 

78 
45 

74 
44 

63 
42 

59 
38 

61 
35 

69 
35 

68 
39 

70 
45 

77 
43 

77 
49 

74 

42 

69 
44 

68 

56 

61 
39 

69 
35 

74 
43 

75 
46 

79 
40 

80 
50 

67  .6 
4  1.2 

MBX 

68 
40 

65 
35 

59 
38 

61 
39 

62 
40 

59 
38 

55 
35 

57 
41 

57 
40 

70 
42 

63 
39 

70 
44 

75 
46 

73 
44 

62 
37 

58 
37 

60 
40 

67 
40 

69 
4  1 

69 
45 

76 
49 

80 
45 

65 
42 

71 
51 

75 
42 

61 
40 

68 
44 

73 
44 

75 
44 

79 
53 

67.1 
4  1.8 

MBX 

67 
42 

64 

40 

68 
42 

58 
42 

61 
42 

69 
39 

55 
30 

52 
43 

55 
44 

66 
44 

61 
43 

67 
46 

73 
47 

74 

51 

58 
38 

54 

39 

55 
44 

61 
44 

67 
44 

66 
48 

73 
50 

74 

52 

60 
45 

67 
52 

68 
48 

5  1 
48 

65 
50 

71 
42 

75 
47 

76 
S3 

64  .6 
44  .6 

MBX 

66 
33 

65 
33 

70 
39 

66 
41 

66 
40 

59 
38 

59 
32 

58 
41 

62 
38 

67 
36 

68 
39 

67 
42 

73 
41 

77 
49 

66 
44 

62 
37 

59 
37 

64 
34 

70 
41 

75 
41 

79 
44 

68 
44 

77 
42 

59 
36 

65 
37 

70 
44 

73 
39 

78 
47 

67.4 
39.6 

MBX 

68 
38 

65 
35 

67 
40 

59 
40 

62 
40 

57 
37 

54 

35 

54 

38 

57 
41 

68 
41 

65 
39 

70 
41 

77 
46 

75 
46 

59 
38 

59 
40 

68 
38 

63 
37 

66 
40 

70 
44 

76 
48 

76 
43 

62 
44 

70 
50 

68 
42 

62 
40 

68 
40 

74 
43 

76 
47 

79 
51 

66.5 
41  .4 

MAX 

63 
40 

64 
41 

70 
41 

66 
42 

66 
47 

66 
3P 

56 
41 

57 
39 

62 
41 

63 
42 

68 
47 

62 
47 

73 
46 

75 
46 

64 
44 

60 
40 

61 
40 

59 
40 

65 
43 

68 
50 

72 
53 

77 
51 

71 
49 

68 
48 

78 
44 

61 
44 

65 
43 

72 
47 

74 

SO 

78 
52 

66  .8 
44  .6 

MAX 

65 
38 

70 
40 

69 
42 

62 
38 

58 
42 

57 
39 

56 
35 

62 
44 

68 
39 

67 
40 

70 
42 

75 
46 

78 
43 

71 
48 

60 
38 

60 
38 

67 
38 

69 
38 

68 
44 

75 
42 

79 
46 

76 
42 

74 
44 

73 
44 

51 
39 

65 
38 

73 
4  1 

75 
43 

80 
4  1 

80 
50 

68  .8 
4  1.4 

MAX 

65 
39 

70 
37 

58 
40 

65 
41 

57 
41 

52 
40 

56 
36 

60 
44 

68 
41 

68 
38 

70 
40 

75 
43 

77 
47 

62 
45 

62 
38 

58 
39 

67 
39 

68 
37 

69 
45 

76 
45 

77 
48 

65 
43 

71 
44 

72 
47 

62 
4  1 

67 
4  1 

73 
4  1 

76 
46 

78 
48 

79 
51 

67.4 
42  .2 

MAX 

68 
36 

70 
34 

69 
37 

66 
37 

61 
39 

56 
39 

58 
33 

60 
41 

70 
36 

69 
37 

70 
38 

75 
39 

76 
44 

70 
37 

68 
36 

61 
37 

68 

33 

72 
34 

70 
39 

77 
40 

80 
44 

78 
38 

73 
41 

69 
4  1 

64 
40 

69 
39 

75 
38 

76 
42 

79 
4  1 

81 
49 

69.9 
36.6 

MAX 

57 
26 

59 
28 

60 
31 

56 
37 

52 
24 

50 
26 

56 
31 

57 
32 

52 
33 

66 
34 

51 
32 

48 

30 

49 

25 

54 
29 

68 
34 

68 
39 

59 
35 

52 
40 

61 
43 

62 
25 

56 
35 

66 
41 

58.2 
32.3 

MAX 

63 
30 

63 
35 

70 
34 

66 
43 

53 
44 

53 
40 

53 
33 

57 
35 

61 
35 

66 
39 

70 
41 

65 
46 

73 
47 

76 
47 

50 
47 

50 
36 

50 
33 

63 
34 

68 
39 

71 
42 

76 
46 

78 
46 

69 
40 

70 
44 

74 
42 

64 
33 

65 
37 

71 
43 

74 
4  3 

78 
48 

66.7 
40.1 

MBX 

61 
35 

66 
37 

73 
38 

70 
42 

67 
45 

58 
39 

80 
38 

58 
37 

65 
40 

68 
43 

72 
46 

67 
48 

75 
49 

78 
49 

64 
44 

63 
41 

64 
42 

65 
37 

70 
41 

74 
43 

78 
46 

80 
49 

72 
42 

73 
45 

78 
46 

65 
39 

67 
40 

74 
45 

78 
49 

81 
51 

69.5 
42.9 

MBX 

48 

28 

46 

29 

45 

30 

39 
28 

37 
26 

36 
27 

40 

28 

41 

29 

40 

28 

39 
30 

42 

31 

40 

28 

43 

27 

41 

29 

43 

31 

43 

30 

41 

31 

49 

32 

52 
33 

57 
33 

54 

35 

55 
36 

51 
29 

52 
30 

54 

32 

55 
34 

57 
35 

57 
34 

56 
34 

55 
33 

46.9 
30.7 

MAX 

54 
34 

58 
jj 

55 
33 

38 
30 

37 
29 

38 
27 

38 
21 

39 
28 

55 
27 

54 

32 

54 

31 

60 
34 

63 
37 

60 
36 

42 

25 

40 

27 

49 

23 

56 
32 

56 
36 

65 
35 

65 
38 

63 
39 

56 
38 

54 
40 

45 
31 

46 

25 

60 
31 

65 
35 

67 
45 

64 
42 

53.2 
32.5 

MAX 
MIN 

65 
48 

62 
37 

64 

37 

58 
44 

61 
46 

55 
37 

55 
39 

53 
40 

57 
43 

66 
45 

59 
43 

66 
47 

72 
48 

65 
49 

59 
39 

57 
37 

57 
43 

52 
40 

64 
48 

66 

50 

74 
49 

74 
47 

61 
46 

69 
50 

69 
45 

64 
42 

66 
4  1 

71 
40 

76 
52 

76 
52 

64.1 
44  .  1 

MAX 
MIN 

60 
28 

58 
29 

60 
32 

54 

36 

50 
37 

45 
34 

41 

33 

46 

29 

50 
28 

61 
31 

61 
34 

61 
35 

66 
36 

68 
39 

51 
30 

51 
29 

51 
27 

57 
30 

60 
31 

62 
36 

68 
39 

69 
35 

59 
38 

64 

45 

59 
37 

45 

31 

57 
31 

64 

36 

67 
35 

69 
42 

57.8 
33.8 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
OENAIR  3  NNE 
OUOLETS 

ELECrRA  POWER  HOUSE 

F IVE  POINTS  5  5SH 

FRESNO  NSO  AP 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

MANFORD 

HETCH  HETCHT 

HUNTINGTON  LAKE 

lORIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMBN  Cirr 
KETTLEMBN  STATION 
KNIGHTS  FERRT  2  SE 
LE  GRANO 
LEMON  COVE 
L INOSBr 

LITTLE  PANOCME  GET  DAM 

LOOGEPOLE 

LOO  I 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MBDERB 

MBNTECA 

MBRICOPB 

MERCED  FIRE  STATION  2 

nOOESTO 

NEHMBN 

NORTH  FORK  RANGER  STB 
ORANGE  COVE 
PORTERVILLE 
POSET  3  E 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 
50N0RB  RS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNin 
BPRtL 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SO  ENTRBNCE  TOSEMirE 

HAX 
HIN 

te 

23 

43 

23 

50 
24 

S7 
26 

48 

27 

39 
1 9 

32 
1 2 

33 
1 9 

40 

20 

43 

2 1 

4S 

22 

46 
24 

54 

29 

SI 
30 

39 
27 

38 
26 

33 
I  7 

45 
1  4 

43 

2 1 

40 

29 

48 

28 

55 
3 1 

51 
33 

SO 
32 

49 

26 

37 
19 

44 

19 

51 
23 

54 

27 

58 
30 

4S.S 
24  .0 

STOCKTON  MSO  «P 

HAX 
HIN 

63 
40 

66 
36 

59 
39 

57 
37 

57 
36 

S2 
38 

54 

36 

56 
4 } 

67 
36 

65 
42 

7! 
40 

75 
44 

72 
45 

60 
40 

SB 
39 

57 
40 

66 
36 

65 
35 

66 
45 

75 
42 

76 
46 

62 
44 

68 
45 

70 
46 

62 
40 

68 
42 

73 
43 

76 
47 

79 
4S 

79 
SO 

6S.9 
41  .3 

STOCKTON  f IRE  SIB  NO  4 

HflX 
HIN 

66 
36 

6S 
35 

66 
45 

61 
39 

59 
37 

57 
40 

53 
35 

54 
43 

58 
42 

69 
37 

65 
37 

72 
42 

71 
44 

72 
44 

60 
4  I 

60 
35 

60 
34 

66 
45 

67 
42 

70 
43 

76 
45 

71 
45 

62 
42 

69 
SO 

61 
37 

62 
38 

67 
45 

74 
45 

76 
40 

80 
51 

66.6 
41.1 

TEMBCMBPI 

HAX 
HIN 

46 

30 

60 
24 

56 
33 

51 
34 

S2 
30 

38 
2S 

40 

27 

47 

27 

47 

1  7 

SI 
21 

48 

35 

55 
38 

62 
32 

60 
35 

46 

30 

44 

3] 

58 
27 

48 

3 1 

51 
34 

69 
33 

67 
33 

64 

35 

S3 
3S 

60 
34 

56 
35 

44 

30 

55 
32 

58 
39 

68 

3S 

68 

33 

54.  1 

31  .2 

lEJON  RBNCMO 

HAX 
HIN 

60 
34 

69 

69 
36 

65 

61 
42 

SO 
36 

55 
34 

60 
35 

59 
4  1 

65 
45 

59 
4  4 

70 
46 

75 
47 

68 
4  I 

63 
40 

58 
4  1 

52 
32 

62 
40 

65 
39 

70 
44 

74 

45 

73 
46 

67 
45 

72 
46 

68 
44 

63 
39 

69 
44 

71 
4  1 

78 
49 

77 
51 

65.6 
4  1.7 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

HAX 
HIN 

61 
32 

68 
33 

70 
36 

66 
43 

62 
40 

53 
34 

53 
30 

62 
32 

63 
36 

67 
38 

68 
40 

70 
40 

74 
45 

73 
44 

60 
4  1 

57 
35 

67 
35 

65 
34 

67 
46 

73 
40 

76 
44 

75 
48 

70 
4  3 

72 
4  1 

71 
42 

62 
37 

68 
36 

73 
44 

75 
44 

77 
46 

66.9 
39  .4 

TIOER  CREEK  PM 

HAX 

niN 

58 
26 

58 
30 

SB 
31 

47 

32 

4S 

32 

45 

3 1 

44 

27 

48 

31 

SB 
30 

59 
30 

59 
32 

65 
32 

66 
36 

67 
40 

47 

29 

47 

30 

56 
28 

58 
30 

59 
37 

67 
33 

67 
40 

67 
35 

SB 
36 

57 
43 

SO 
34 

S4 

28 

64 

33 

66 
34 

67 
36 

68 
40 

S7.6 
32  .9 

TRRCr  CBRBONfl 

nax 

HIN 

66 
42 

64 

37 

66 
37 

64 

37 

60 
37 

58 
35 

54 

36 

55 
39 

56 
40 

67 
37 

63 

37 

69 
4  1 

76 
45 

73 
43 

62 
36 

54 

37 

54 

37 

64 

38 

65 
38 

67 
42 

74 
46 

75 
4  I 

65 
42 

69 
43 

70 
42 

62 
42 

67 
40 

72 
42 

75 
46 

77 
47 

65.4 
40  ■  I 

TRACT  PUHPINC  PLBNT 

HAX 
HIN 

6S 
45 

63 
42 

58 
41 

61 
42 

56 
40 

53 
40 

SS 
42 

55 
39 

67 
41 

63 
45 

69 
44 

75 
45 

66 
48 

59 
46 

54 

38 

S7 
36 

64 
41 

61 
47 

67 
48 

74 
42 

73 
51 

64 
45 

67 
46 

67 
52 

60 
41 

65 
41 

72 
47 

76 
51 

78 
50 

76 
SO 

64.7 
44.2 

VISBLIR 

HAX 
HIN 

61 
36 

63 
40 

70 
37 

67 
38 

64 
46 

S3 
40 

S9 
38 

57 
40 

64 

39 

66 
39 

70 
4S 

66 
47 

72 
49 

76 
SO 

63 
45 

59 
39 

62 
40 

63 
40 

66 
43 

71 
46 

75 
47 

78 
49 

70 
43 

69 
47 

76 
47 

62 
41 

63 
40 

70 
4S 

7S 
46 

78 
SI 

66.9 
43. 1 

MBSCO 

HAX 
HIN 

67 
37 

72 
36 

72 
39 

70 
40 

68 
47 

57 
40 

60 
4  1 

61 
39 

66 
43 

68 
4  1 

72 
43 

65 
47 

74 
48 

79 
5 1 

65 
46 

64 

42 

65 
44 

64 

39 

68 
42 

72 
45 

72 
52 

79 
51 

72 
44 

72 
47 

79 
47 

67 
42 

67 
47 

74 
44 

77 
45 

82 

50 

69.7 
44.0 

TOSEfllTE  PARK  MEflOQTRS 
. 

HBX 
HIN 

52 
28 

58 
27 

60 
25 

57 
32 

51 
3 1 

38 
28 

38 
IS 

45 

23 

45 

25 

57 
30 

56 
30 

58 
29 

66 
30 

60 
34 

SO 
30 

43 
28 

43 

28 

52 
28 

60 
28 

64 
29 

72 
32 

70 
32 

70 
32 

65 
36 

59 
3 1 

48 

27 

52 
37 

67 
38 

70 
34 

72 
36 

56.6 
29  .8 

SOUTH  COBST 

ORRINACE  06 

BLPINE 

HBX 
HIN 

56 
36 

71 
4  1 

70 
4  I 

73 
40 

68 

42 

51 
35 

55 
40 

59 
45 

57 
43 

55 
45 

66 
40 

65 
47 

62 
45 

63 
42 

51 
40 

64 
42 

59 
40 

73 
45 

70 
43 

64 
46 

BS 
4  3 

69 
43 

64 
49 

68 
33 

73 
44 

78 
40 

75 
47 

65.0 
42  .3 

flVBLON  PLEASURE  PIER 

HBX 
HIN 

60 
50 

62 
4  I 

63 
43 

66 

66 
47 

64 

49 

65 
46 

65 
SO 

BBRRETT  OBH 

HBX 
HIN 

50 
37 

58 
3 1 

68 
32 

69 
35 

59 
40 

57 
4  I 

50 
35 

50 
37 

53 
4  I 

56 
42 

58 
4  4 

55 
37 

61 
38 

57 
45 

59 
44 

63 
45 

53 
40 

49 

36 

61 
36 

67 
37 

76 
39 

67 
45 

58 
45 

62 
44 

67 
46 

59 
44 

59 
35 

65 
38 

70 
40 

78 
41 

60.8 
39.8 

BEBUnONT  PUHPINO  PLANT 

HAX 
HIN 

54 

37 

S4 

32 

63 
33 

65 
29 

51 
31 

50 
29 

44 

30 

47 

32 

44 

3 1 

50 
33 

54 

37 

49 

38 

56 
38 

62 
38 

54 

35 

56 
35 

51 
32 

45 

33 

63 

44 

57 
34 

56 
32 

62 
34 

70 
40 

73 
43 

55.4 
34  .6 

BIG  BEAR  LAKE 

HAX 
HIN 

BURBBNK  VRLLET  PHP  PL T 

HAX 
HIN 

69 
40 

74 

37 

72 
40 

68 
45 

59 
46 

53 
39 

S9 
36 

S3 
42 

66 
45 

66 
39 

66 
42 

72 
4  1 

69 
45 

67 
45 

63 
40 

65 
40 

63 
4  1 

69 

72 
4  1 

81 
43 

76 
45 

67 
51 

69 
44 

68 
46 

70 
52 

70 
45 

72 
43 

76 
4  I 

63 
44 

78 
43 

68.5 
42  .8 

CaCHUHA  LAKE 

HAX 
HIN 

SB 
44 

65 
33 

68 
33 

64 

34 

64 
44 

57 
37 

51 
35 

57 
39 

60 
4  1 

65 
39 

52 
45 

63 
39 

67 
44 

65 
43 

61 
39 

68 

35 

54 

34 

59 
38 

65 
40 

68 
44 

75 
4  I 

70 
45 

61 
35 

67 
46 

68 
45 

60 
39 

67 
39 

69 
42 

78 
39 

77 
44 

64.1 
39  .8 

CAHPO 

HBX 
HIN 

55 
39 

63 
24 

69 
27 

60 
24 

58 
4  I 

S3 
36 

50 
3 1 

SI 
33 

53 
37 

59 
34 

SS 
40 

60 
30 

65 
3 1 

64 
40 

64 

37 

SB 
40 

46 

36 

61 
36 

66 
27 

74 
3 1 

70 
32 

59 
43 

62 
43 

67 
38 

61 
4  4 

57 
39 

66 
27 

71 
30 

74 

35 

74 
34 

61  .6 
34  .6 

CANOOfl  PARK  PIERCE  COL 

HBX 
HIN 

70 
37 

75 
33 

73 
35 

67 
37 

58 
43 

53 
35 

58 
32 

53 
4  ] 

66 
46 

66 
4  J 

66 
47 

76 
40 

74 
45 

70 
49 

61 
49 

61 
46 

55 
37 

67 
36 

76 
38 

82 
39 

60 
42 

55 
5 1 

69 
40 

70 
45 

68 
4  9 

70 
45 

75 
39 

80 
38 

84 
4  2 

80 
44 

69.3 
41  .4 

CMULA  VISTA 

HBX 
HIN 

57 

58 

67 

60 

60 

61 

57 

57 

60 

62 

60 

59 

61 

62 

61 

61 

58 

58 

60 

61 

62 

61 

61 

60 

62 

61 

61 

61 

61 

64 

S3 

60.5 
49.0 

CLAREHONT  POHONA  COL 

HAX 
HIN 

56 
42 

63 
40 

70 
40 

69 
40 

58 
4  I 

51 
35 

S3 
35 

64 

36 

49 
42 

63 
42 

62 
43 

S8 
42 

53 
36 

51 
37 

57 
43 

57 
44 

59 
40 

59 
39 

65 
40 

68 
44 

77 
45 

63 
45 

58 
45 

60 
44 

61 
49 

61 
39 

66 
39 

68 

72 
45 

78 
45 

61  .3 
41.3 

CORONA 

HAX 
HIN 

64 
42 

72 
4  4 

72 
36 

69 
36 

61 
42 

57 
32 

56 
34 

56 
4  1 

65 
42 

67 

33 

65 
4  4 

68 
40 

66 
47 

65 
SO 

60 
4  4 

59 
46 

59 
4  1 

68 
35 

70 
39 

79 
40 

74 

42 

65 
49 

63 
4  4 

66 
45 

67 
52 

69 
40 

70 
4  2 

75 
4  I 

80 
4  2 

76 
45 

66.8 
41  .7 

CULVER  C 1 TT 

HAX 
HIN 

CUTBHACA 

HAX 
HIN 

42 

32 

38 
28 

54 

29 

55 
30 

41 

33 

38 
28 

32 
26 

34 

28 

40 

32 

42 

32 

45 

33 

43 

35 

48 

33 

57 
33 

45 

33 

49 

33 

38 
28 

33 
28 

47 

25 

55 
30 

63 
33 

61 
35 

46 

36 

49 

45 

42 

44 

54 

62 

64 

35 

46.9 
31  .9 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

HAX 
HIN 

51 
31 

63 
28 

69 
29 

70 
33 

59 
42 

49 

33 

40 

32 

53 
33 

51 
40 

61 
36 

59 
37 

61 
37 

69 
37 

65 
39 

S3 
45 

56 
42 

61 
37 

56 
35 

65 
34 

66 
36 

79 
39 

65 
40 

S9 
4  1 

69 
36 

62 
4  ] 

63 
34 

59 
35 

69 
38 

76 
40 

79 
40 

62.0 
36.7 

EL   CAP  1  TAN  DAH 

HAX 
HIN 

S3 
42 

61 
40 

74 
40 

72 
42 

63 
46 

63 
4  3 

S3 
39 

56 
43 

SS 
40 

62 
44 

61 
45 

60 
4  1 

66 
43 

66 
49 

63 
4  7 

66 
46 

58 
4  3 

56 

57 
42 

70 
4  2 

75 

72 

62 
4  3 

66 
42 

70 
4  3 

64 
43 

6S 

69 

73 

79 
43 

64.7 
42  .9 

ELSINORE 

HBX 
HIN 

63 
4  3 

72 
34 

72 
34 

6S 
32 

57 

54 

35 

55 
32 

47 
40 

62 
40 

61 
37 

61 
42 

68 
4  3 

69 
46 

63 
46 

59 
39 

61 
4  4 

55 
39 

67 
36 

71 
36 

80 
39 

73 

64 

72 

70 
43 

63 
49 

65 
39 

70 
37 

72 
38 

82 

78 
42 

6S.7 
39.8 

ESCONOlOO 

HBX 
HIN 

62 
46 

73 
38 

70 
36 

68 
42 

63 
46 

61 
44 

SB 
39 

49 
4  3 

64 
46 

61 
44 

60 
47 

66 
46 

67 
50 

65 
51 

63 
SO 

59 
45 

59 
44 

66 
46 

68 

74 

42 

67 
54 

61 
52 

67 
49 

68 
46 

64 

52 

65 
42 

69 

70 
42 

76 

72 
50 

65. 2 
45. 3 

FONTRNB  KBISER 

HAX 
HIN 

60 
46 

70 

70 
45 

66 
4  3 

56 
46 

52 

54 
40 

52 

66 
44 

60 
46 

S9 
48 

67 
48 

65 
SI 

53 
S 1 

58 
46 

59 
47 

56 
4  4 

65 

70 

80 
47 

75 
50 

62 
52 

60 
50 

63 

62 
52 

66 

66 

73 

79 

78 
51 

64.4 
46.8 

GILLESPIE  flELO 

HBX 
HIN 

62 
49 

74 

38 

73 
38 

68 

64 
49 

60 

S9 
42 

57 

64 
47 

62 
46 

61 
49 

67 
4  3 

69 
S3 

66 
53 

67 
48 

63 
49 

SB 
46 

65 

71 

74 

70 
52 

66 
53 

66 

70 

66 
54 

66 

69 

72 

78 

74 

S2 

66.7 
46.3 

HENSnAM  OBH 

HAX 
HIN 

47 

38 

54 

28 

66 
28 

57 

57 

S3 
37 

48 

47 

33 

43 
34 

55 
36 

59 
37 

57 
34 

60 
36 

64 

36 

54 

60 

48 

35 

45 

32 

60 

65 

74 

35 

69 

57 

59 

62 

S7 

55 

62 

69 

76 
36 

58.3 
34.9 

IDTLLHILD  flRt  OEPI 

HBX 
HIN 

39 
26 

50 
22 

SB 
27 

58 
28 

45 

30 

39 

22 

37 
21 

34 

25 

45 

31 

46 
24 

40 

25 

47 

32 

54 

29 

SS 
26 

SI 
29 

47 

28 

34 

25 

46 

18 

55 
26 

62 
29 

65 
34 

62 
26 

56 
31 

61 

30 

SB 
35 

45 

2S 

SS 
24 

61 
28 

66 
32 

64 
34 

SI  .2 
27.4 

JUL IBN  MTNOLA 

HBX 
HIN 

45 

37 

58 
28 

62 
31 

60 
25 

46 

36 

42 

31 

42 

29 

39 
30 

49 

36 

SO 
36 

48 

37 

54 

35 

61 
32 

51 
35 

57 
38 

46 

37 

41 

31 

55 
34 

61 
33 

68 
29 

62 
35 

SO 
38 

54 

39 

59 
34 

49 

39 

50 
31 

59 
29 

66 
33 

69 
35 

65 
39 

53.9 

LBCuNB  BEACH 

HBX 
HIN 

62 
47 

71 
38 

71 
37 

64 

36 

63 
41 

SB 
40 

57 
34 

61 
40 

72 
45 

61 
45 

61 
45 

64 
41 

64 
47 

72 
49 

72 
45 

73 
4S 

68 
48 

65 
4  1 

70 
45 

68 
41 

65 
S3 

70 
45 

72 
46 

72 
45 

64 
41 

64 
40 

70 
42 

67 
41 

67 
45 

66.5 
43.0 

LB  HESA 

HBX 
HIN 

63 
48 

74 
43 

72 
44 

65 
46 

65 
4B 

60 
48 

59 
41 

58 
44 

63 
47 

61 
46 

62 
48 

66 
45 

68 
52 

63 
S2 

65 

60 
4B 

58 
46 

66 
46 

68 
43 

72 
45 

6B 
S3 

66 
53 

65 
SO 

67 
47 

64 

S3 

65 
48 

69 
47 

71 
46 

76 
48 

73 
S4 

65.7 
47.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNIR 

BPRIL  197S 


STATION 


DHY  OF  MONTH 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

MIN 

63 
43 

63 
36 

64 
4  1 

64 

38 

59 
48 

56 
40 

58 
36 

62 
44 

65 
45 

62 
44 

61 
36 

62 
41 

61 
48 

62 
49 

61 
40 

59 
37 

60 
37 

62 
38 

65 
40 

70 
45 

58 
45 

62 
41 

65 
45 

69 
51 

64 
49 

64 
47 

63 
44 

73 
44 

76 
40 

61 
48 

63. S 
42.7 

tifix 

MIN 

64 
48 

72 
42 

68 
43 

65 
45 

63 
47 

54 
43 

61 
38 

54 
45 

66 
49 

64 
49 

64 

SI 

66 
SO 

65 
56 

64 

56 

61 
53 

62 
50 

64 
48 

65 
43 

70 
47 

74 

48 

64 

54 

66 
56 

67 
50 

67 
50 

68 

55 

69 
50 

66 
47 

71 
47 

75 
50 

67 
55 

65.5 
48  .8 

n«x 

tllN 

62 
49 

69 
48 

64 
49 

60 
SO 

60 
49 

53 
45 

60 
46 

54 
46 

67 
50 

64 

51 

62 
53 

65 
49 

63 
55 

62 
55 

61 
53 

59 
52 

61 
49 

66 
46 

63 
48 

66 
51 

62 

55 

62 
54 

63 
SO 

65 
SI 

64 

54 

64 

51 

66 
48 

65 
50 

67 
51 

68 
54 

62.9 
50 . 4 

nox 

MIN 

63 
46 

70 
45 

68 
48 

62 
48 

55 
46 

51 
40 

57 
39 

51 
4S 

65 
48 

63 
SI 

62 
SO 

67 
47 

65 
53 

57 
S4 

57 
SO 

61 
49 

62 
46 

65 
46 

66 
47 

74 

SO 

61 
54 

59 
54 

65 
50 

63 
50 

66 
53 

65 
49 

67 
47 

70 
50 

75 
50 

70 
54 

63.4 
48  .6 

MAX 
MIN 

4S 

2S 

SO 
29 

S3 
36 

50 
28 

32 
19 

33 
19 

37 
23 

43 

26 

40 

31 

39 
27 

49 

30 

54 

37 

54 

30 

36 
30 

33 
25 

37 
22 

41 

28 

S3 
32 

61 
39 

58 
42 

51 
30 

53 
30 

55 
37 

47 

31 

45 

23 

53 
30 

52 
37 

60 
4  1 

58 
43 

47.6 

30  ■  3 

MBX 
MIN 

59 
25 

53 
25 

67 
28 

58 
30 

6S 
30 

56 
32 

50 
33 

SO 
25 

56 
31 

59 
31 

60 
38 

58 
38 

68 
34 

72 
38 

34 

55 
27 

56 
34 

55 
25 

56 
29 

5S 
37 

62 
40 

72 
45 

64 

30 

6S 
33 

70 
34 

56 
35 

59 
29 

69 
34 

59 
32 

74 

39 

61  .3 
32  -5 

MAX 
MIN 

58 
SO 

63 
43 

62 
46 

60 
SI 

60 
49 

58 
45 

56 
40 

56 
48 

60 
49 

62 
SI 

59 
50 

63 
50 

62 
49 

63 
49 

61 
52 

59 
48 

58 
46 

62 
46 

61 
47 

63 
49 

62 
52 

63 
55 

61 
SI 

63 
SS 

60 
55 

62 
48 

63 
50 

62 
49 

65 
49 

65 
55 

61  .1 
49  .2 

MUX 
M  1  N 

65 
44 

69 
49 

67 
45 

65 
46 

65 
33 

62 
45 

61 
38 

61 
38 

63 
41 

65 
40 

63 
40 

64 
48 

55 
41 

65 
44 

65 
47 

63 
37 

60 

37 

66 
44 

6S 
45 

66 
42 

66 
42 

64 
43 

65 
43 

66 
45 

73 
48 

65 
48 

66 
49 

65 
45 

68 
48 

68 
54 

65.1 
43.6 

MUX 

MIN 

65 
34 

69 
34 

68 
34 

60 
40 

54 
44 

S2 
33 

57 
32 

55 
34 

66 
43 

67 
37 

60 
41 

70 
36 

65 
39 

SS 
48 

61 
43 

60 
40 

62 
35 

68 
36 

75 
39 

71 
41 

58 
50 

67 
45 

67 
41 

69 
41 

67 
38 

69 
36 

74 

35 

79 
38 

71 
43 

64  .9 
39  .0 

MRX 
MIN 

63 
45 

66 
42 

69 
41 

66 
44 

65 
46 

59 
40 

55 
36 

62 
41 

53 
44 

67 
44 

67 
45 

65 
44 

67 
46 

65 
51 

66 
51 

65 
47 

65 
41 

65 
41 

67 
44 

68 
46 

72 
50 

65 
54 

66 
45 

68 
50 

69 
49 

65 
42 

68 
40 

70 
43 

71 
42 

71 
46 

65.7 
44.7 

MAX 
t1 1  N 

49 

29 

39 
28 

54 

28 

58 
32 

44 

30 

37 
22 

36 
20 

32 
20 

37 
20 

43 

25 

42 

29 

39 
31 

45 

33 

55 
30 

46 
31 

50 
29 

46 

2S 

50 
25 

51 
32 

63 
37 

63 
36 

62 
30 

61 
30 

53 
34 

57 
36 

56 
27 

46 

27 

54 

36 

62 
39 

64 

39 

49.8 

29  .7 

MBX 
MIN 

66 
40 

72 
40 

71 
43 

68 
44 

60 
48 

62 
48 

57 
35 

S6 
41 

65 
43 

63 
46 

58 
47 

68 
49 

67 
SO 

66 
51 

54 
48 

62 
46 

63 
43 

66 
41 

67 
44 

70 
46 

75 
SO 

62 
SI 

66 
48 

66 
46 

67 
51 

68 
SO 

75 
49 

73 
44 

79 
46 

78 
49 

66.3 
45  .9 

MBX 
M  I  N 

55 
42 

64 
41 

71 
42 

70 
39 

60 
39 

55 
35 

51 
34 

57 
38 

50 
43 

65 
42 

61 
44 

59 
39 

66 
43 

63 
45 

57 
47 

58 
43 

58 
40 

SO 
4  1 

65 
41 

69 
44 

76 
44 

63 
49 

S8 
43 

60 
42 

62 
49 

6S 
36 

68 
40 

68 
42 

72 
43 

78 
45 

62.8 
41  .8 

MAX 
M  I  N 

57 
35 

73 
31 

70 
30 

67 
34 

61 
44 

56 
39 

53 
34 

51 
38 

61 
35 

57 
43 

57 
42 

62 
40 

65 
39 

64 
47 

62 
45 

59 
43 

53 
39 

65 
42 

67 
35 

74 
36 

70 
35 

63 
47 

64 
43 

66 
40 

63 
38 

61 
38 

66 
3S 

71 
36 

77 
40 

76 
39 

63.7 
38  .7 

MBX 
MIN 

63 
45 

71 
37 

71 
39 

60 
37 

58 
44 

59 
36 

SS 
34 

55 
41 

63 
42 

60 
4S 

57 
44 

65 
45 

65 
SO 

60 
45 

59 
45 

61 
45 

52 
44 

65 
39 

70 
40 

80 
44 

69 
48 

59 
50 

64 
48 

65 
48 

65 
50 

6S 
41 

69 
40 

75 
43 

82 
44 

76 
46 

64  .6 
43.3 

MBX 
M  I  N 

66 
47 

74 
40 

74 

38 

67 
40 

61 
43 

55 
39 

59 
36 

57 
45 

65 
44 

64 
47 

64 
44 

70 
46 

68 
SO 

64 

51 

63 
44 

63 
46 

62 
41 

69 
39 

72 
40 

83 
42 

76 
45 

65 
51 

68 
48 

70 
50 

69 
53 

69 
48 

72 
41 

77 
42 

83 
45 

78 
47 

68.2 
44  .4 

MBX 
MIN 

62 
49 

66 
41 

72 
41 

74 
41 

66 
45 

59 
41 

S3 
40 

58 
45 

55 
46 

65 
47 

63 
49 

62 
48 

69 
51 

68 

52 

62 
48 

62 
48 

63 
46 

58 
42 

68 
43 

72 
45 

84 
47 

71 
53 

59 
46 

66 
52 

70 
55 

68 
46 

70 
43 

73 
44 

60 
46 

85 
49 

66.8 
46.3 

MBX 
M  I N 

64 
44 

73 
38 

73 
40 

67 
39 

58 
46 

54 

39 

56 
37 

53 
43 

66 
43 

60 
47 

57 
45 

68 
46 

68 
SO 

66 
SO 

60 
47 

60 
46 

58 
40 

67 
39 

70 
40 

82 
43 

76 
48 

56 
51 

65 
50 

67 
51 

65 
51 

68 
45 

71 
41 

77 
40 

83 
45 

79 
48 

66.6 
44  .4 

MAX 
M I N 

44 

26 

54 

34 

55 
34 

44 

31 

38 
27 

34 

25 

37 
24 

35 
27 

4  1 
29 

46 
34 

45 

33 

53 
37 

58 
39 

40 

34 

45 

32 

43 

28 

37 
26 

49 

32 

50 
33 

62 
37 

57 
39 

49 

36 

SO 
32 

55 
39 

42 

29 

42 

26 

53 
33 

55 
39 

62 
41 

61 
45 

47.9 

32  .8 

MAX 
MIN 

52 

50 

49 

S4 

54 

58 
46 

59 
45 

58 

50 

6 1 
51 

62 
54 

62 
54 

64 

52 

55 
57 

64 

57 

65 
56 

62 
54 

60 
48 

64 

S3 

55 
50 

67 
51 

65 
58 

65 
58 

64 

67 

67 
66 

66 
57 

55 
56 

65 
54 

66 
54 

71 
SS 

64 

S8 

64.1 
53.3 

MAX 
MIN 

67 
40 

74 
40 

72 
40 

69 
44 

63 
45 

52 
38 

59 
34 

58 
41 

67 
45 

65 
45 

60 
48 

71 
42 

68 
50 

66 
52 

56 
49 

62 
45 

68 
40 

71 
42 

79 
44 

75 
SO 

64 
54 

66 
48 

66 
45 

70 
62 

70 
46 

72 
41 

75 
43 

80 
45 

78 
48 

67.7 
44  .7 

MAX 
M  I  N 

MAX 

63 
43 

70 
32 

72 
33 

64 

33 

57 
41 

55 
39 

52 
33 

S3 
39 

64 
40 

61 
42 

60 
41 

63 
45 

68 
45 

60 
47 

65 
43 

60 
44 

57 
38 

66 
38 

69 
37 

80 
38 

66 
41 

63 
47 

66 
49 

67 
45 

64 

SO 

66 
38 

69 
39 

79 
38 

81 
39 

79 
41 

65.3 
40.6 

M  I  N 
MAX 

64 
46 

72 
44 

74 
44 

68 
47 

66 
35 

57 
43 

34 

59 

66 
44 

63 
39 

64 

50 

63 
47 

66 
52 

64 

52 

63 
47 

64 
49 

62 
44 

67 
43 

68 
42 

72 
48 

70 
51 

62 
54 

70 
49 

72 
S3 

67 
43 

68 
47 

7S 
47 

74 

53 

66.7 
46.2 

MAX 

60 
44 

63 
43 

64 
44 

69 
46 

62 
40 

61 
40 

54 
41 

61 
50 

61 
SO 

67 
52 

62 
46 

64 
47 

62 
48 

66 
49 

64 

47 

65 
44 

67 
44 

66 
43 

65 
45 

65 
46 

73 
48 

64 

49 

65 
46 

65 
47 

65 
47 

62 
46 

73 
45 

63 
46 

69 
50 

71 
51 

64  .6 
46.1 

MAX 

65 
38 

63 
39 

67 
39 

S9 
43 

58 
43 

53 
39 

62 
40 

59 
45 

65 
49 

62 
45 

61 
42 

66 
43 

60 
47 

60 
SI 

59 
42 

59 
38 

64 
44 

61 
43 

63 
40 

66 
42 

61 
54 

62 
48 

65 
40 

61 
45 

56 
48 

42 

63 
4  1 

64 
43 

70 
47 

62 
50 

62.6 
43.7 

MAX 

60 
36 

63 
31 

60 
37 

60 
36 

57 
41 

54 

38 

56 
34 

60 
45 

65 
41 

57 
40 

60 
36 

61 
41 

57 
47 

60 
47 

57 
40 

58 
33 

58 
35 

60 
33 

64 

37 

72 
39 

62 
42 

59 
40 

53 
35 

67 
47 

58 
4  1 

61 
33 

60 
34 

71 
4  I 

65 
37 

59 
44 

60.8 
38.7 

MAX 

56 
46 

65 
46 

60 
46 

SB 
43 

58 
50 

54 
43 

55 
42 

57 
45 

60 
48 

61 
48 

63 
S2 

60 
48 

59 
54 

58 
54 

58 
52 

57 
51 

62 
48 

59 
48 

61 
49 

61 
49 

61 
53 

59 
55 

59 
53 

60 
54 

59 
55 

59 
SO 

63 
49 

S9 
49 

59 
52 

62 
54 

S9.3 
49.5 

MAX 

65 
42 

70 
41 

66 
38 

64 
40 

61 
40 

?6 

51 
33 

S4 
34 

69 
46 

65 
40 

62 
41 

68 
41 

65 
46 

58 
51 

62 
47 

64 
44 

64 

37 

66 
41 

70 
42 

73 
42 

68 
46 

61 
49 

67 
47 

65 
44 

69 
47 

70 
45 

67 
34 

70 
40 

73 
40 

68 
44 

66.3 
41  .9 

MAX 

61 
41 

69 
32 

74 

30 

65 
34 

5S 
35 

55 
30 

52 
38 

65 
38 

60 
39 

60 
39 

64 
43 

67 
44 

53 
47 

59 
41 

59 
43 

57 
37 

55 
41 

70 
36 

79 
38 

78 
41 

65 
48 

65 
47 

67 
42 

63 
43 

65 
38 

69 
36 

75 
38 

80 
39 

76 
42 

65. 7 
39.3 

MAX 

63 
45 

75 
39 

68 
44 

66 
45 

61 
46 

55 
42 

57 
39 

58 
44 

64 
46 

62 
49 

64 

48 

66 
47 

65 
51 

64 

53 

62 
50 

60 
49 

62 
40 

63 
42 

66 
44 

70 
48 

68 
50 

53 
52 

64 
46 

68 
46 

64 
43 

62 
SO 

67 
44 

67 
44 

70 
44 

70 
51 

64  .5 
46.1 

MRX 

67 
34 

71 
35 

70 
40 

61 
40 

51 
41 

45 
34 

52 
30 

52 
37 

60 
39 

60 
41 

55 
39 

78 
40 

66 
40 

51 
46 

52 
42 

SS 
40 

57 
37 

65 
37 

69 
37 

78 
42 

69 
44 

56 
47 

66 
42 

65 
4  1 

65 
47 

63 
40 

69 
39 

76 
40 

79 
45 

75 
45 

63.3 
40.1 

MBX 

56 
46 

63 
38 

73 
34 

69 
3S 

65 
43 

61 
41 

51 
35 

63 
35 

54 
47 

64 
42 

63 
45 

63 
44 

68 
47 

66 
53 

60 
50 

60 
48 

60 
44 

60 
43 

64 
43 

69 
4  1 

72 
49 

63 
51 

61 
47 

67 
45 

69 
48 

65 
40 

68 
4  1 

67 
42 

71 
42 

77 
45 

64.4 

43.5 

MBX 

63 
41 

65 
40 

67 
42 

67 
43 

60 
50 

61 
49 

64 

32 

64 

35 

67 
39 

65 
45 

62 
39 

57 
47 

56 
42 

60 
43 

61 
45 

66 
40 

67 
37 

72 
39 

75 
36 

66 
46 

57 
39 

66 
40 

64 

39 

77 
44 

77 

66 
44 

65.5 
41  ,5 

MBX 

59 
45 

68 
45 

64 
46 

61 
46 

55 
47 

51 
40 

54 
41 

49 
42 

64 
4S 

61 
49 

59 
50 

62 
45 

62 
53 

60 
53 

58 
50 

56 
47 

59 
43 

62 
46 

52 
4S 

66 
48 

62 
50 

62 
SO 

60 
53 

61 
49 

63 
50 

64 
47 

63 
47 

64 
47 

68 
48 

64 

50 

60.8 
47.2 

MBX 

61 
38 

69 
35 

70 
39 

63 
35 

54 
40 

SO 
35 

53 
34 

48 

35 

53 
41 

58 
39 

59 
38 

65 
39 

63 
45 

61 
47 

56 
45 

57 
40 

55 
40 

64 

36 

67 
38 

78 
40 

72 
42 

60 
48 

59 
46 

62 
44 

60 
48 

66 
38 

67 
36 

73 

78 

73 
42 

62.8 
40  .2 

MBX 

59 
46 

71 
40 

69 
38 

63 
44 

62 
4S 

58 
40 

56 
39 

51 
42 

62 
4S 

61 
42 

60 
45 

63 
47 

64 
47 

61 
51 

63 
49 

60 
45 

59 
41 

63 
46 

64 
40 

68 
42 

66 
47 

60 
51 

52 
47 

64 
44 

62 
43 

64 
41 

64 
45 

67 
42 

73 
44 

70 
46 

63.0 
44  . 1 

MBX 
MIN 

52 
35 

62 
26 

61 
27 

61 
28 

52 
38 

49 

31 

44 

28 

55 
32 

59 
38 

54 

31 

51 
37 

57 
38 

65 
32 

62 
35 

59 
39 

58 
32 

45 

33 

58 
31 

64 

28 

72 
31 

72 
35 

63 
41 

59 
41 

65 
34 

59 
43 

SS 
32 

63 
28 

69 
31 

73 
35 

72 
36 

59. 7 
33.5 

MBX 
MIN 

55 
42 

71 
39 

70 
38 

63 
40 

60 
41 

55 
38 

59 
33 

54 
4  ' 

67 
44 

64 
42 

63 
46 

68 
42 

66 
49 

62 
50 

S9 
45 

62 
44 

61 
39 

67 
39 

69 
41 

75 
43 

65 
46 

61 
50 

67 
43 

66 
43 

66 
SI 

70 
39 

68 
39 

73 
41 

77 
43 

71 
47 

65.5 
42.6 

LOHPOC 

LONO  8EBCH  MSO  AP 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

105  ANGELES  CIVIC  CTR 

MT  WILSON  2 

NEH  CUrAMA  FIRE  STA 

NENPORr  BEACH  HBRSOR 

OCEBNSIOE 

OJfll 

OXNBRO 

PBLOMBR  MT  OBSERVAIORr 
PA5A0ENA 
POMONA  CAL  POLr 
RBMONB  FIRE  OEPT 
REOLBNDS 

RIVERSIDE  FIRE  STB.  .3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  HSO 

SAN  OIEGO  USD  BP 

SBN  CBBRIEL  FIRE  OEPr 

SBN  JBCINTO 

SBN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  8ARBBRB 

SBNTB  8BRBBRB  FAA  AP 

SANTA  MARIA  HSO  AP 

SBNTB  MONICB  PIER 

SBNTB  PAULA 

SUN  CITY 

TORRANCE 

TUJUNGA 

ruSTIN  IRVINE  RANCH 
THITCMELL  OBM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
HARNER  SPRINGS 
rORBA  L INOR 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

OfiY  OF  MONTH 

o 
a. 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

SOUTHERST  DESERT 

BBS  INS  07 

aWKER 

MAX 

74 

72 

81 

78 

74 

73 

67 

68 

63 

72 

70 

68 

76 

80 

80 

75 

73 

70 

74 

76 

as 

90 

88 

83 

86 

88 

84 

78 

83 

85 

MIN 

45 

45 

40 

47 

42 

45 

40 

40 

47 

43 

44 

45 

S3 

46 

57 

47 

46 

48 

42 

45 

45 

S4 

SS 

54 

50 

55 

45 

48 

47 

48 

46.9 

BARS TOM 

MAX 

62 

67 

76 

73 

62 

58 

56 

61 

58 

65 

63 

72 

75 

74 

65 

61 

57 

68 

74 

76 

80 

77 

74 

75 

74 

64 

75 

76 

77 

78 

69  1 

MIN 

37 

30 

35 

40 

35 

34 

32 

31 

42 

35 

38 

42 

40 

43 

39 

39 

31 

42 

37 

40 

45 

4  7 

45 

42 

48 

40 

38 

40 

42 

43 

39.1 

BERUHONT  1  E 

MAX 

SB 

67 

69 

67 

53 

50 

50 

4S 

53 

60 

55 

59 

64 

63 

58 

54 

52 

62 

67 

77 

74 

67 

62 

65 

60 

59 

66 

72 

78 

77 

MIN 

41 

34 

37 

37 

42 

3S 

34 

37 

39 

43 

43 

44 

47 

45 

43 

42 

38 

40 

39 

40 

45 

45 

45 

46 

48 

38 

40 

42 

42 

4  4 

41.2 

eiSHOP  Hso  flp 

MAX 

50 

60 

65 

60 

52 

50 

49 

54 

59 

S9 

S3 

62 

69 

65 

56 

52 

53 

64 

66 

69 

74 

72 

72 

7S 

53 

55 

72 

68 

67 

67 

61  4 

MIN 

27 

19 

24 

29 

36 

21 

22 

21 

25 

27 

35 

34 

30 

39 

35 

25 

34 

33 

29 

33 

35 

44 

40 

34 

34 

30 

34 

39 

33 

35 

31  .2 

SLt TME 

MAX 

69 

70 

80 

ao 

74 

69 

69 

67 

55 

69 

72 

73 

81 

82 

84 

68 

77 

81 

86 

90 

82 

82 

85 

86 

73 

SO 

SS 

84 

88 

MIN 

49 

34 

37 

49 

41 

50 

43 

42 

40 

39 

40 

46 

45 

46 

51 

53 

48 

44 

46 

46 

54 

56 

52 

37 

57 

S3 

46 

48 

52 

49 

46.4 

BLTTHE  FPfl  AIRPORT 

MAX 

67 

69 

78 

79 

72 

65 

65 

64 

55 

67 

68 

72 

80 

81 

82 

74 

67 

76 

77 

85 

88 

81 

80 

86 

82 

72 

76 

83 

82 

86 

MIN 

46 

40 

40 

51 

45 

53 

49 

42 

47 

38 

47 

50 

49 

S9 

52 

56 

SI 

42 

48 

51 

54 

58 

50 

59 

56 

SS 

49 

51 

58 

56 

50.1 

BORREGO  OESERT  PARK 

MAX 

66 

68 

73 

82 

68 

66 

63 

63 

69 

62 

68 

71 

76 

83 

73 

77 

71 

63 

78 

79 

85 

88 

80 

81 

BS 

74 

70 

79 

83 

84 

48.1 

MIN 

49 

41 

42 

43 

SO 

48 

44 

42 

48 

45 

47 

48 

SO 

48 

48 

44 

47 

46 

48 

51 

59 

52 

52 

SO 

52 

48 

47 

51 

57 

58 

BRRHLET  2  Sh 

MAX 

72 

71 

73 

78 

76 

74 

67 

67 

68 

62 

69 

71 

76 

82 

80 

77 

74 

67 

77 

78 

as 

87 

80 

81 

85 

77 

73 

76 

82 

84 

75  .6 

MIN 

51 

37 

38 

45 

SO 

51 

44 

40 

49 

40 

47 

50 

49 

49 

54 

45 

48 

4S 

45 

49 

50 

SB 

49 

51 

58 

SO 

43 

45 

51 

48 

47.6 

ORCGETT  FRfl  AIRPORT 

MAX 

62 

68 

79 

67 

69 

59 

60 

63 

59 

65 

65 

73 

76 

70 

72 

65 

62 

71 

75 

79 

84 

75 

76 

81 

63 

67 

78 

78 

7S 

81 

70 . 6 

MIN 

45 

43 

42 

46 

45 

42 

42 

45 

47 

45 

44 

52 

SO 

54 

47 

46 

45 

49 

47 

49 

55 

55 

S3 

SI 

49 

47 

47 

52 

S3 

52 

48.0 

DEATH  VALLET 

MAX 

76 

75 

86 

ae 

78 

73 

70 

71 

73 

76 

76 

80 

85 

85 

80 

73 

74 

79 

83 

86 

93 

94 

89 

91 

92 

78 

83 

86 

87 

88 

MIN 

55 

47 

54 

66 

58 

51 

49 

S3 

56 

55 

S2 

55 

56 

65 

61 

59 

54 

48 

63 

61 

61 

70 

65 

81 

71 

55 

55 

55 

64 

59 

SB. 5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

45 

S4 

63 

60 

53 

45 

45 

45 

51 

49 

46 

55 

61 

61 

S9 

46 

49 

56 

67 

67 

65 

66 

66 

67 

70 

48 

64 

61 

60 

59 

MIN 

21 

18 

20 

32 

28 

18 

19 

20 

20 

23 

31 

31 

28 

30 

3S 

25 

25 

30 

31 

36 

37 

40 

37 

34 

36 

28 

29 

27 

27 

33 

28.3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

72 

68 

69 

77 

73 

71 

67 

65 

60 

56 

67 

67 

74 

80 

75 

77 

72 

66 

75 

78 

83 

85 

60 

81 

83 

78 

71 

77 

82 

80 

73  .6 

MIN 

51 

44 

47 

51 

47 

51 

46 

44 

47 

46 

46. 

52 

55 

59 

55 

54 

51 

48 

54 

56 

63 

59 

60 

59 

60 

51 

SO 

58 

63 

56 

52.8 

El  CENTRO  2  SSM 

70 

73 

80 

81 

71 

70 

65 

68 

65 

70 

72 

74 

84 

82 

79 

80 

76 

78 

80 

87 

90 

87 

81 

87 

85 

72 

78 

83 

84 

89 

78 . 0 

MIN 

41 

36 

37 

41 

44 

43 

38 

42 

45 

40 

42 

44 

46 

43 

47 

45 

40 

39 

44 

46 

49 

47 

46 

49 

54 

47 

41 

44 

43 

44 

43.6 

EL  MIRAGE  FIELD 

MAX 

63 

56 

63 

7  1 

61 

61 

58 

52 

S4 

52 

58 

57 

65 

70 

62 

56 

53 

52 

64 

69 

71 

64 

64 

60 

70 

55 

56 

69 

71 

69 

6 1  •  S 

MIN 

34 

25 

29 

27 

27 

28 

32 

23 

36 

30 

30 

38 

37 

35 

35 

33 

33 

36 

31 

35 

36 

41 

42 

40 

40 

34 

35 

42 

37 

36 

33.9 

F  A  I  RflON  T 

45 

50 

60 

60 

50 

43 

40 

44 

46 

50 

53 

S4 

58 

69 

45 

49 

SO 

45 

57 

60 

68 

61 

54 

57 

60 

49 

47 

62 

68 

71 

54.2 

MIN 

32 

35 

34 

39 

36 

32 

31 

33 

34 

37 

38 

39 

44 

42 

40 

35 

35 

33 

41 

43 

41 

42 

40 

38 

41 

33 

34 

42 

45 

45 

37.8 

COLO   ROCK  RANCH 

MAX 

68 

70 

74 

80 

78 

76 

70 

69 

66 

68 

70 

76 

61 

80 

81 

81 

82 

80 

78 

86 

88 

82 

79 

77 

74 

71 

80 

63 

84 

85 

77.2 

MIN 

43 

46 

48 

45 

44 

44 

46 

48 

48 

49 

49 

48 

51 

54 

55 

50 

45 

44 

46 

57 

SS 

54 

52 

SO 

44 

45 

44 

44 

46 

50 

48.2 

HA  I HEE 

62 

53 

58 

66 

59 

52 

45 

51 

52 

51 

57 

S3 

62 

68 

60 

55 

54 

52 

63 

65 

69 

72 

69 

70 

73 

S4 

SI 

66 

69 

67 

59 . 9 

MIN 

35 

29 

28 

36 

37 

30 

26 

28 

30 

31 

3S 

37 

36 

38 

39 

34 

30 

33 

35 

39 

40 

42 

40 

39 

4  I 

37 

35 

38 

43 

42 

35.4 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

69 

65 

69 

76 

73 

76 

61 

62 

56 

54 

65 

66 

75 

78 

73 

75 

67 

62 

72 

75 

81 

81 

76 

78 

62 

76 

68 

75 

81 

79 

71.5 

MIN 

47 

31 

35 

49 

48 

49 

39 

42 

45 

39 

42 

50 

54 

53 

50 

51 

45 

40 

45 

49 

53 

53 

49 

50 

54 

51 

43 

47 

52 

46 

46.7 

I MPER I AL 

71 

73 

79 

76 

74 

68 

66 

69 

62 

71 

72 

77 

83 

80 

79 

74 

66 

76 

78 

85 

88 

80 

83 

B7 

76 

74 

7B 

82 

84 

87 

76  .7 

MIN 

52 

42 

43 

51 

S3 

51 

45 

45 

49 

43 

49 

48 

55 

49 

SI 

56 

52 

47 

49 

53 

56 

57 

S4 

54 

59 

50 

49 

52 

S3 

SS 

50.7 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

68 

73 

77 

77 

73 

65 

65 

66 

62 

70 

72 

75 

82 

80 

79 

74 

66 

75 

79 

85 

89 

79 

80 

86 

75 

70 

77 

SO 

82 

86 

75  .6 

MIN 

49 

38 

39 

45 

52 

45 

42 

41 

46 

42 

47 

46 

51 

49 

51 

52 

48 

47 

45 

49 

52 

55 

53 

51 

53 

49 

43 

49 

SS 

SI 

47.8 

I NOE  PENDENCE 

61 

54 

60 

71 

64 

58 

50 

54 

54 

60 

59 

56 

64 

68 

69 

S7 

55 

57 

64 

68 

70 

74 

72 

74 

76 

57 

58 

71 

71 

69 

63  .2 

MIN 

30 

24 

24 

34 

36 

24 

27 

26 

26 

30 

30 

40 

37 

43 

40 

28 

30 

34 

36 

40 

4S 

42 

45 

43 

43 

33 

36 

42 

38 

42 

35. 0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

75 

73 

75 

80 

75 

74 

66 

73 

62 

65 

71 

73 

78 

85 

78 

78 

72 

69 

79 

81 

88 

88 

77 

80 

86 

77 

73 

80 

66 

87 

76  .8 

MIN 

42 

43 

41 

52 

48 

47 

46 

46 

49 

44 

48 

54 

57 

57 

55 

52 

49 

55 

54 

56 

60 

58 

58 

SB 

62 

S3 

52 

57 

61 

52 

52.2 

I N YOKERN 

MAX 

61 

66 

66 

66 

64 

60 

59 

58 

61 

64 

62 

72 

75 

74 

61 

BO 

69 

76 

77 

77 

79 

78 

77 

72 

71 

64 

65 

76 

78 

78 

66  .9 

MIN 

28 

28 

25 

35 

28 

30 

32 

32 

42 

41 

40 

42 

37 

48 

40 

38 

38 

35 

40 

40 

4  1 

51 

43 

38 

29 

29 

37 

41 

51 

46 

37. S 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

76 

65 

70 

80 

79 

73 

67 

68 

65 

59 

72 

69 

7S 

82 

81 

82 

75 

68 

76 

80 

85 

90 

84 

83 

87 

78 

71 

78 

84 

81 

76 .  I 

MIN 

49 

45 

43 

49 

47 

48 

47 

44 

45 

43 

48 

50 

55 

56 

52 

53 

SO 

51 

51 

52 

57 

57 

63 

60 

59 

51 

49 

51 

60 

61 

51  .5 

LAKE  ARROWHEAD 

48 

52 

53 

51 

36 

34 

32 

34 

45 

43 

4  1 

52 

53 

49 

38 

38 

35 

46 

53 

62 

S9 

48 

55 

55 

48 

44 

55 

62 

62 

60 

48 . 1 

MIN 

25 

25 

30 

28 

28 

21 

19 

27 

27 

26 

31 

33 

30 

34 

32 

28 

27 

23 

28 

30 

38 

34 

32 

31 

28 

26 

31 

30 

30 

34 

28.9 

LANCASTER  FSS/FAA 

59 

65 

66 

56 

48 

47 

52 

S3 

56 

58 

58 

68 

71 

54 

51 

55 

SI 

63 

68 

75 

69 

62 

65 

67 

56 

56 

69 

74 

75 

73 

61  .3 

MIN 

34 

25 

34 

41 

36 

33 

33 

33 

39 

32 

40 

45 

36 

44 

42 

38 

37 

38 

36 

39 

42 

46 

44 

47 

41 

40 

4  1 

46 

4  I 

41 

38.9 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

75 

74 

78 

79 

75 

72 

70 

64 

67 

72 

76 

82 

86 

83 

83 

75 

73 

79 

81 

90 

87 

86 

86 

87 

BS 

86 

80 

85 

89 

87 

79.7 

MIN 

46 

38 

35 

38 

41 

48 

41 

37 

47 

39 

41 

52 

53 

48 

48 

S2 

47 

46 

46 

47 

53 

56 

57 

55 

60 

48 

42 

46 

56 

47 

47.0 

MITCHELL  CAVERNS 

60 

55 

64 

63 

57 

53 

59 

46 

52 

54 

SO 

SS 

63 

62 

60 

59 

49 

57 

62 

70 

70 

69 

65 

70 

69 

52 

62 

68 

67 

69 

60.4 

MIN 

33 

32 

37 

40 

39 

36 

33 

32 

35 

33 

36 

39 

48 

SO 

44 

40 

33 

38 

40 

57 

62 

47 

53 

SO 

46 

43 

39 

44 

49 

45 

41  .8 

MO JAVE 

59 

57 

66 

69 

60 

51 

47 

48 

58 

57 

61 

S6 

66 

72 

54 

57 

56 

56 

63 

63 

72 

74 

66 

64 

68 

54 

54 

67 

70 

71 

61  .2 

MIN 

35 

32 

41 

41 

37 

29 

34 

35 

35 

36 

40 

48 

45 

42 

39 

37 

31 

34 

41 

44 

43 

49 

45 

47 

42 

38 

44 

40 

44 

45 

39.8 

MOUN  T A  I N  PASS 

53 

42 

56 

SB 

SO 

S2 

37 

42 

42 

40 

40 

45 

46 

57 

55 

56 

42 

47 

4B 

50 

64 

70 

60 

60 

62 

48 

50 

56 

61 

62 

SI  .7 

MIN 

23 

24 

25 

33 

35 

20 

22 

22 

26 

25 

25 

26 

26 

30 

32 

28 

24 

28 

27 

28 

34 

40 

36 

38 

36 

31 

28 

26 

35 

33 

28.9 

MT    SAN   JACINTO  H  S  PK 

40 

48 

49 

46 

49 

40 

31 

27 

29 

37 

34 

4  1 

46 

46 

43 

39 

37 

41 

47 

51 

S3 

50 

SO 

56 

5 1 

47 

44 

47 

50 

46 

43.9 

MIN 

17 

1  1 

23 

30 

29 

12 

10 

15 

20 

8 

4 

18 

16 

23 

29 

22 

14 

10 

13 

16 

26 

27 

27 

24 

33 

IS 

17 

23 

23 

24 

19.3 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

66 

68 

79 

79 

73 

65 

66 

65 

64 

70 

61 

72 

81 

81 

80 

74 

65 

75 

80 

85 

89 

82 

B2 

85 

80 

70 

SO 

83 

77 

85 

75. 4 

MIN 

47 

40 

41 

54 

51 

52 

48 

46 

49 

44 

52 

SO 

48 

62 

54 

56 

49 

44 

50 

50 

57 

62 

62 

S6 

58 

53 

S3 

54 

58 

50 

51  .7 

PALMCAlE 

57 

66 

68 

65 

55 

47 

S3 

S7 

56 

S9 

56 

67 

73 

65 

56 

55 

55 

63 

70 

75 

75 

65 

67 

65 

60 

55 

69 

75 

75 

75 

63.3 

MIN 

32 

31 

37 

37 

39 

32 

29 

37 

37 

37 

39 

44 

39 

44 

42 

38 

35 

36 

40 

40 

44 

44 

42 

45 

45 

35 

34 

45 

41 

38  .8 

PALM  SPRINGS 

MAX 

71 

76 

as 

80 

74 

70 

67 

61 

63 

70 

70 

75 

82 

77 

76 

71 

68 

75 

81 

88 

86 

79 

77 

85 

78 

72 

82 

89 

86 

89 

76.8 

MIN 

47 

44 

44 

49 

46 

48 

42 

42 

48 

43 

46 

55 

52 

52 

50 

48 

48 

45 

49 

57 

58 

53 

55 

55 

56 

52 

55 

S3 

58 

SB 

50.3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

75 

65 

69 

78 

77 

73 

66 

67 

64 

61 

70 

70 

73 

80 

82 

82 

74 

66 

75 

80 

86 

90 

81 

83 

85 

81 

70 

77 

B4 

77 

76  .4 

MIN 

46 

46 

46 

50 

52 

52 

47 

46 

46 

45 

47 

49 

50 

55 

48 

SS 

SI 

45 

48 

SS 

62 

64 

58 

59 

58 

54 

50 

55 

63 

56 

52.1 

RANOSBURG 

MAX 

5S 

63 

66 

61 

53 

49 

49 

56 

55 

60 

53 

6S 

69 

66 

54 

59 

54 

64 

67 

74 

74 

71 

70 

71 

61 

56 

68 

72 

70 

74 

62.6 

MIN 

35 

34 

41 

39 

3S 

30 

31 

34 

36 

34 

37 

4  1 

42 

42 

39 

36 

35 

40 

37 

42 

47 

42 

42 

42 

40 

36 

39 

41 

44 

48 

38.7 

Thermal  faa  ap 

MAX 

72 

71 

77 

76 

75 

65 

67 

61 

64 

68 

73 

79 

84 

82 

80 

70 

68 

75 

80 

SB 

86 

80 

81 

86 

7S 

72 

79 

84 

88 

86 

76.5 

MIN 

43 

39 

36 

46 

48 

46 

43 

41 

48 

4  1 

45 

56 

59 

52 

52 

54 

SO 

42 

52 

54 

60 

59 

58 

60 

56 

SO 

49 

56 

52 

52 

50.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


CBL IFORNtQ 

nPRIL  1975 


STATION 

TRONH 

rwENTTNINE  PBLMS 
VflirERMO  FIRE  STB  79 
VICrORVlLLE  PUMP  PLBNI 
WHITE  nOUNTHIN  1 
HHIIE  nOUNIRlN  2 
MtLDROSE  RBNOER  STH 


DRY  OF  MONTH 


62  69  77 
i*     33  38 


69  67  77 
42     35  36 


56  57 
34  29 


26  27 

-  2  5 


16     17  21 


60  56  65 
31     29  36 


65  60  61 
47     38  40 


78  71  70 
40     40  41 


19  18 

0-2 


62  60  54 
38     33  41 


17  21 

-5-5 


47  SO  56 
23     29  30 


69  59 
39  45 


63     64  71 


20 
3 


77  69  63 
44     38  43 


76  75  75 
50     SO  44 


64  60 
43  40 


73  6S 
42  40 


23  25  22 
8  0 


75  82 
41  42 


6S     70  75 


32     37  39 


79  72  62 
SO     43  47 


83  79 
50  51 


70  63  70 
43     39  39 


41     38  42 


25    26  21 


47     43  40 


72  57 
45  35 


28   29   30  31 


78  75 
4S  49 


78  78  82 
50     55  57 


38     35  36 


69.1 
43.6 


72.7 
43.9 


61  .8 
36.9 


29.8 
5.9 


20.2 
.9 


59.6 
34.3 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHING  SIBTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERniURES 

CBL IFORNln 
RPRIL  197S 


X 

DBT  OF  MONTH 

o 

STOr ION 

a. 
o 

1  cn  1 

(t 

K 

cr 

SRnULEr  2  SH 

10 

niN 

67 
SS 

68 
57 

69 
57 

68 
59 

65 
56 

63 
58 

63 
55 

69 
55 

61 
59 

61 
55 

69 
58 

71 
59 

74 

61 

73 
62 

74 

63 

71 
64 

68 
62 

72 
60 

73 
61 

75 
62 

72 
64 

74 

65 

75 
64 

77 
65 

74 

66 

72 
64 

74 

61 

76 
64 

77 
65 

77 
65 

70 
60 

7 
8 

20 

nflx 

M  IN 

69 
60 

64 

59 

65 
60 

66 
61 

64 

60 

63 
61 

62 
59 

62 
58 

61 
61 

64 

58 

65 
61 

67 
62 

69 
64 

69 

65 

69 
65 

68 

66 

67 
64 

68 

63 

69 
64 

71 
65 

71 
66 

70 
67 

71 
66 

71 
66 

70 
68 

69 
66 

70 
64 

71 
65 

72 
66 

73 
66 

67 
63 

7 
2 

50 

9Rri 

61 

61 

62 

62 

60 

61 

61 

58 

58 

60 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

65 

66 

66 

67 

62 

9 

100 

9fln 

63 

63 

63 

63 

60 

63 

63 

53 

63 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

63 

8 

DAVIS  2  HSH  EXP  FRRn 

(  IN  ) 

4 

nflx 
niN 

67 
52 

67 
51 

67 
54 

64 
51 

60 
49 

56 
48 

58 
47 

57 
51 

58 
47 

69 
51 

69 
52 

71 

57 

75 
58 

71 
56 

68 
51 

64 

50 

67 
51 

72 
55 

71 
58 

73 
59 

76 
61 

77 
58 

70 
58 

69 
60 

64 

53 

64 

53 

72 
57 

75 
60 

74 

60 

78 
63 

68 
54 

1 
4 

fOESNO  MSQ 

2 

MAX 
MIN 

82 

B7 

84 

79 

62 

70 

64 

74 

85 

84 

81 

87 

91 

77 

76 

73 

75 

87 

89 

91 

95 

88 

92 

85 

71 

80 

91 

91 

96 

95 

82 
51 

8 

0 

4 

nfix 
niN 

78 
51 

73 
54 

80 

55 

75 
57 

63 
55 

67 
50 

63 
50 

71 
51 

80 
SI 

79 
55 

77 
55 

83 
58 

87 
61 

76 
64 

74 

59 

71 
55 

74 

53 

83 
55 

85 
60 

87 
62 

91 
64 

83 
64 

88 
62 

83 
6S 

69 
58 

77 
54 

85 
56 

87 
62 

91 
63 

91 
66 

79 
57 

0 
5 

8 

MAX 

niN 

72 
54 

73 

55 

73 

57 

70 
59 

61 
55 

63 
52 

59 
52 

64 

52 

72 
S3 

72 
57 

72 
57 

75 
59 

79 
62 

72 
64 

70 
61 

67 
57 

69 
55 

74 
S6 

77 
60 

80 
63 

82 
65 

78 
65 

81 
64 

78 
67 

67 
61 

71 
56 

78 
59 

81 
64 

82 
64 

83 
67 

73 
59 

2 
1 

20 

61 

60 

61 

62 

62 

61 

60 

59 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

64 

64 

63 

64 

63 

64 

64 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

67 

69 

63 

6 

40 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

56 

65 

65 

65 

62 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

TOTAL 

OR 
HVG. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

■          ■  ■ 

NORTH  COOST 

OUT  TONS  LINO [ NO 

EVflP 

.26 

.24 

.19 

.17 

.10 

.02 

.09 

.06 

.06 

.17 

.26 

.19 

.15 

.11 

.20 

.  1 1 

.14 

.23 

.20 

.20 

.24 

.24 

.12 

.14 

.04 

.27 

.24 

.22 

.27 

■  26 

S.13 

UINC 

63 

7C 

1  19 

126 

112 

47 

57 

70 

23 

81 

67 

67 

120 

157 

120 

31 

47 

122 

1  47 

45 

67 

1  39 

1  30 

1  25 

1  46 

143 

8 1 

58 

56 

68 

2704 

MAX 

72 

72 

70 

64 

65 

SI 

62 

56 

59 

72 

71 

75 

79 

64 

65 

71 

73 

71 

70 

80 

80 

76 

55 

72 

62 

67 

73 

79 

81 

81 

MIN 

4D 

39 

41 

42 

40 

40 

40 

4G 

39 

39 

42 

43 

49 

46 

37 

38 

37 

38 

45 

47 

48 

43 

46 

48 

42 

39 

40 

45 

46 

47 

42  2 

TRINITY  RIVER  HP TCH 

EVAP 

.18 

.13 

.08 

.03 

.OD 

.02 

.  1 1 

.06 

.09 

.15 

.07 

.10 

.28 

.12 

.08 

.09 

.13 

.12 

.16 

.16 

.19 

.22 

.12 

.00 

.11 

.08 

.17 

.21 

.  1  1 

■  22 

3.59 

NINO 

SI 

33 

38 

39 

35 

23 

34 

28 

28 

30 

30 

41 

27 

44 

36 

40 

34 

36 

40 

35 

32 

37 

54 

35 

49 

42 

38 

34 

33 

1  103 

TULELHKE 

EVAF 

HARM  SPRINGS  OflM 

EVAP 

.IS 

.19 

.10 

.1  1 

.25 

.15 

.15 

.  1  3 

-46 

.15 

.  I  3 

.  1  7 

.  1 9 

.  45 

.  1  6 

.08 

.  00 

.22 

' 

■ 

.24 

3-898 

HINC 

66 

SI 

38 

34 

I 

I 

1  10 

61 

39 

31 

I 

134 

48 

30 

43 

67 

'• 

108 

41 

40 

34 

• 

• 

236 

56 

50 

1336 

64 

66 

61 

62 

65 

64 

68 

65 

75 

62 

56 

54 

65 

72 

58 

52 

74 

71 

77 

m?m 

39 

4  t 

42 

45 

'_ 

40 

4  1 

42 

44 

45 

40 

4  1 

38 

40 

44 

48 

47 

SO 

- 

HILLOH  CREEK    1  NH 

EVAP 

.IS 

.07 

.12 

.04 

■ 

■ 

.12 

.05 

.09 

.15 

.10 

■ 

■ 

.25 

.  1  4 

.07 

.15 

.  1  4 

■ 

■ 

.31 

.  12 

.06 

.04 

.06 

■ 

2.73 

NINO 

n 

IS 

8 

6 

■ 

■ 

31 

6 

1  1 

1  I 

10 

• 

■ 

28 

16 

15 

12 

23 

■ 

■ 

44 

1  9 

1  4 

1 1 

6 

■ 

■ 

47 

12 

1  1 

373 

MAX 

6S 

64 

55 

48 

64 

53 

64 

63 

67 

72 

56 

57 

64 

63 

74 

7  1 

60 

60 

53 

69 

73 

76 

63.2 

MIN 

40 

4G 

42 

37 

36 

42 

42 

44 

45 

44 

38 

38 

4  1 

44 

44 

44 

45 

45 

40 

40 

43 

4  4 

41.7 

SflCRflflENTO 

DRf^INnOE  02 

AUBURN  Ofin  PROJECI 

EVAP 

.27 

.17 

.15 

.05 

.02 

.07 

.05 

.  1  1 

.06 

.15 

-  14 

.15 

.20 

.19 

.08 

.21 

.06 

.  1  7 

.15 

.IS 

-23 

.21 

.10 

.07 

.04 

.  1 5 

.  1 S 

.21 

■  21 

.20 

4.19 

H  I  NO 

93 

27 

34 

29 

10 

IS 

21 

24 

26 

29 

19 

74 

38 

67 

35 

25 

46 

40 

50 

32 

37 

SO 

47 

29 

50 

SB 

29 

34 

36 

32 

1  148 

MAX 

61 

65 

65 

54 

44 

50 

55 

48 

58 

70 

69 

73 

73 

73 

51 

64 

62 

69 

67 

74 

76 

72 

58 

66 

52 

61 

69 

75 

75 

77 

64.2 

MIN 

34 

33 

38 

40 

34 

34 

37 

38 

38 

38 

42 

43 

43 

46 

38 

37 

37 

37 

38 

34 

45 

43 

42 

44 

42 

38 

40 

46 

46 

45 

39.6 

BRANNRN  ISLRND 

EVAP 

.26 

.24 

.13 

.15 

.07 

.02 

.06 

.10 

.05 

.14 

.14 

.20 

.16 

.21 

.15 

.03 

.13 

.19 

.16 

.40 

.19 

.24 

.25 

.  1  1 

.05 

.24 

•  IB 

.23 

■  23 

.25 

5  .00 

NINO 

100 

60 

80 

100 

60 

40 

60 

SO 

20 

60 

70 

90 

80 

160 

70 

20 

50 

130 

1  30 

20 

70 

150 

1  10 

3C 

1  30 

80 

90 

70 

43 

107 

2330 

CHICO  UNlVERSirr  FHRn 

EVAP 

.44 

.23 

.25 

.21 

.13 

.07 

.09 

.07 

.00 

.00 

.20 

.24 

.30 

.26 

.24 

.16 

.15 

.23 

.26 

.22 

.30 

.34 

.27 

.00 

.16 

.10 

.31 

.31 

■  38 

.30 

6  ^22 

HIND 

148 

67 

176 

190 

163 

1  15 

42 

1  10 

■ 

94 

52 

95 

70 

161 

160 

71 

42 

69 

128 

75 

86 

1  37 

204 

1  30 

1  35 

1  04 

7  1 

68 

1  1  3 

61 

3137 

MAX 

S9 

66 

6 1 

61 

60 

58 

62 

54 

66 

68 

72 

74 

68 

62 

68 

71 

72 

72 

75 

65 

77 

65 

62 

61 

57 

70 

77 

72 

76 

66  ■  6 

MIN 

37 

37 

42 

42 

40 

40 

41 

4  1 

- 

42 

44 

45 

49 

45 

38 

40 

40 

39 

45 

48 

48 

44 

45 

45 

40 

45 

39 

45 

44 

45 

42^6 

OBVIS  2  HSH  EXP  FARM 

EVAP 

.44 

.27 

.18 

.14 

.08 

.03 

.03 

.08 

.07 

.17 

.17 

.36 

-19 

.33 

.19 

.12 

.15 

.23 

.25 

.27 

.22 

.27 

.21 

.  15 

.  10 

-oe 

■  2C 

.48 

■  46 

.38 

6  ■  30 

M  I  NO 

400 

161 

146 

132 

143 

64 

54 

102 

75 

101 

107 

234 

1  19 

201 

132 

61 

SB 

1  1  3 

1  35 

160 

1  29 

143 

143 

1  1  9 

1  44 

1  34 

1  1 0 

197 

248 

117 

4202 

MAX 

62 

69 

7  I 

62 

60 

53 

60 

59 

60 

78 

72 

75 

79 

73 

68 

63 

70 

77 

74 

76 

80 

81 

69 

70 

53 

63 

76 

BC 

76 

62 

70^0 

MIN 

32 

35 

39 

35 

33 

35 

33 

40 

33 

37 

36 

42 

42 

40 

32 

33 

33 

36 

43 

45 

46 

36 

43 

43 

35 

34 

40 

43 

42 

48 

38^3 

FOLSOU  OAn 

EVAP 

.22 

.  1 5 

.20 

.03 

■  00 

.00 

.03 

.00 

.09 

.  1  3 

.  1  3 

.20 

.21 

.23 

.06 

.12 

.12 

.  15 

.19 

.15 

.  1  4 

.24 

.10 

.04 

.00 

.15 

.15 

.21 

■  24 

.23 

3.91 

UING 

75 

26 

72 

69 

56 

64 

32 

87 

S3 

29 

33 

S3 
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56 

69 

66 

74 

72 

66 

64 

70 

67 

73 

75 

niN 

35 

35 

35 

34 

42 

36 

35 

32 

32 

35 

37 

40 

42 

38 

38 

38 

32 

35 

35 

41 

41 

36.6 

SEE 


REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INOEX 
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SNOWFALL   HND  SNOW  ON  GROUND 


CflLIFORNIB 
RPRIL  1975 


STRTION 


OOY  OF  MONTH 


1      2     3     4      5     6     7     8     9     10    II    12    13    14    IS    16    17    18    19    20    21    22    23   24    25   26    27   28    29    30  31 


NORTH  COBSr 

DRniNncE 


01 


COVELO 

FQRESr  GLEN 

HflPPr  CBMP  RANGER  5TR 

rULELBKE 

TREKB 


SBCRBHENTO 
ORBINBGE 


02 


BLruRBS  RBNGER  SIBllON 
BLUE  CBNTON  HSO  BP 

CBNTON  DBtl 
CHESTER 
COLFflX 
OE  SBBLB 
JESS  VALLEY 
LAKE  SPRULOINC 
HBNZANITB  LAKE 
nc  CLOUD 
n  INERBL 

nOUNT  SMR5TR  HSO  CI 
PLRCERVILLE 

auiNcr 

SIERRB  CITY 

SIERRflVILLE  RBNGER  STB 
STRBHBERRY  VALLEY 

NORTHEBST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCB 

BRIDGEPORT 

DONNER  HEMORIBL  ST  PK 
DOYLE  S  SSE 
FORT  BIDHELL 
nONO  LBKE 
SQUBH  VBLLET 
SUSBNVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
HOODFOROS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


ROUNT  HAN  I L TON 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  CNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV?0.7j?0.6feO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  CNO 


50 
.5|2I 

3< 


2.011.0 
55 


1 .015.018.0 


.2p<  .3^4  .9^6.  I|27.2p7  .  ipS  .9^5  .  ip4  .3p4  .  ip4  , 
1  .0 


10.0 
67 


13.0 
55 


32 


B^4  .8?4  .9P4  .7p4  .7124 
30 


25 


58 
.7124  .5 


1  .7 

57 

.  1^4 .2 

1  .0 
1  7 

1  .0 
10 


3.7 

5 

.8fe4  . 


1  3 


56 

l|25  . 1  24  .4|24  .  1^2  .9 
12 


70 
1  .5 


1  .0 
64 


3.0 
51 


3.0 
31 


6.0 
68 


7.0 
54 


1  .5 
65 


60 
52 


1  .0 
4 

.6 

I 

7.0 


2.0 

2 


1  .0 
76 


5.0 
80 


I  .0 

81 


9.0 
39 


2.0 
35 


SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOHING  STBTION  INDEX 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


HPRIL  1915 


STATION 


sflN  janouiN 

ORRINRGE 


OS 


nSH  nOUNTHIN 

CflLSVERBS  BIG  TREES 

OLENNVILLE 

GRRNT  GROVE 

ME'CH  METCMT 

MUNtlNGION  LRKE 

LOOCEPOlE 

NORTH  FORK  RRNGER  STR 
TEMflCHHPI 

TOSEMITE  PARK  MEROQTRS 


SOUTH  COAST 
□RRINnCE 


06 


CUrRKRCR 

IDTLLMILO  FIRE  DEPT 
nr  NILSON  2 
PHLOnRR  MI  OBSERVHIORr 
SRNOBERG  HSO 

SOUTHEAST  DESERT 
BRSINS  07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
INDEPENDENCE 
BITCHELL  CAVERNS 
HHITE  nOUNTRIN  I 
HHITE  MOUNTAIN  2 


SNOMFRLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


OOY  OF  MONTH 


1      2      3      4      S     6  7 


12.0 
65 


512.517.0 


.013.0 
21 


9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26    27    28   29    30  31 


10.0 
10 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
fiPRIL  1975 


STHT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 

<x 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

O  D  O       D  \  /  [T  D 

uBSEK V EK 

TEMP. 

PRECIP. 

0- 
(Z 

z 

SPECIRL 
(SEE  NOTES  1 

RCrON-ESDO  CYN  FC261F 

00  1  4 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

30 

1  1  8 

1  6 

2960 

5P 

c 

DOUGLAS  BOWMAN 

flOELflNTO 

0024 

07 

SAN  BEROINO 

1  5 

34 

35 

1  1  7 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

nOIN  RPNGER  STflTION 

0029 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

1  2 

1  20 

57 

4  1  95 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

OLHMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

1  22 

02 

4  1  0 

5P 

BERNARD  R  CUZZILLO 

flLDERPOINT 

0088 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

1  23 

37 

460 

8R 

8A 

EUGENE  DAWSON  WHEELER 

OLDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

RLISO  CN  ORT  MT  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

1  18 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CO  . 

RLP  INE 

0  1  36 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32 

50 

1  1 6 

46 

1  735 

5P 

5P 

RLPINE  FIRE  DEPT 

RLTRDENR 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  1 8 

08 

I  1  27 

5P 

RUBIO  CANYON  L«W  ASN 

RLTURRS  RRNGER  STRTION 

0161 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

30 

1  20 

33 

4  4  00 

8R 

8R 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RNGIOLfl 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1  1  9 

29 

205 

8R 

ANGIOLA  ELEV  S  WHSE 

RNGWIN  PRC  UNION  COL 

02 1  2 

0  1 

NAPA 

I  7 

38 

34 

1  22 

26 

1815 

BP 

6P 

PHYSICS  DEP-PAC  UNION  C 

RNTIOCH  FIBREBORRO  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTR 

27 

38 

0 1 

1  2  1 

46 

28 

1  OR 

1  OR 

FIBREBORRO  CORPORRTION 

RNTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRR  COSTR 

27 

37 

59 

1 2  1 

4  4 

50 

8R 

8R 

8R 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

RNZfl 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

1  1  6 

40 

3915 

8R 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VRLLEY 

0244 

07 

SRN  BERDINO 

1  5 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VRLLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8R 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  4 

1  2  1 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLARD 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULRRE 

9 

35 

29 

1  1  8 

50 

1  708 

8  A 

8  A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRfi 

0368 

0  1 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

1  5 

1  660 

c 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  1  8 

40 

6480 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY    1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  1  9 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

1  2  1 

04 

1292 

7R- 

7  A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

1  2  I 

04 

1  272 

8  A 

8R 

8F 

U  5  BUR  OF  RECLRMRTION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

2  1 

1  1  8 

1  9 

25 

8R 

8R 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

C 

LUANA  REED 

BADGER  PRSS 

0425 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

S 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SRN  BERNRRDl 

6 

35 

1  6 

1  1  6 

04 

940 

5P 

5P 

Q 

L  .   E  .  METHENY 

BRKERSFIELD  WSO  RP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

I  1  9 

03 

495 

M  I  D 

M  I  D 

Q 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRLCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  1  9 

05 

1  720 

4P 

4P 

P  G  S  E  COMPANY 

BRLL  MOUNTRIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHRMR 

23 

39 

56 

1  22 

47 

6500 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

05  1  4 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  1  6 

40 

1 623 

7A 

7R 

SRN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

05  1  9 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

1  1  7 

02 

2  1  60 

4P 

4  P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1  1  9 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BRRBRRR 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

1  22 

08 

420 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

41 

1  18 

52 

6800 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

2613 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  1 5 

58 

3045 

7  A 

7  A 

7R 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   I  E 

0509 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

1  1 6 

58 

2605 

4P 

4  P 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BEL  RIR  FC-IOR 

06 !  9 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  1 8 

27 

540 

5P 

LfiCFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

1  22 

05 

450 

5P 

5P 

RLBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

5  1 

1  1  8 

29 

546  1 

M  I  D 

BUR. OF  PL T  .  QURRRNT I NE 

BERKELEY 

0693 

04 

RLRMEDfl 

4 

37 

52 

1 22 

1  5 

345 

BP 

M  I  D 

Q 

UN  I  VERS  I TY  OF  CRL I F 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

4  1 

07 

1 2  1 

08 

4  125 

CRLiF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RRNGER  STATION 

0738 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

45 

1  23 

1  5 

1  250 

8R 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  16 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC2238E 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1 0 

1  1  7 

49 

1575 

8  A 

L  R  CO  Fi  nnn  cant  hist 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

1  1  8 

29 

1  0050 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  1  7 

4  1 

6862 

5P 

U   S   FORFST    SFRV I fF 

BIG  SUR  STATE  PRRK 

0790 

04 

MOivlTEREY 

4 

36 

1  5 

1  2  1 

4  7 

235 

8  A 

STATE  PRRK  SERVICE 

BIG  TUJUNGR  DRM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  8 

1  1  8 

J  1 

2317 

A  Q 
O  n 

noNAi  n  R  wHiTF-i  Rrrrn 

BIRMINGHRM  GEN  HOSP 

08  1  8 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  1  8 

30 

722 

r 
L 

CORPS   OF    FNG INFFRS 

BISHOP  CREEK   INTRKE  2  R 

08  1  9 

07 

INYO 

19 

37 

1  5 

1  1  8 

35 

8154 

M  I  n 
n  1  u 

sn .  PRi  IF    FnisoN  rn 

BISHOP  WSO  RP  R 

0822 

07 

I  NYO 

19 

37 

22 

1  18 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BLRCK  MOUNTRIN  2  SW 

0850 

04 

SRNTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MRRY  INCERPI 

BLRCKS  MOUNTRIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

1  2 

7200 

S 

NfiTI     WFOTHFR  SFRVICF 

BLRCKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

54 

710 

8P 

8P 

RFRRFNDO    MFSP    UlQTFR  n 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  14 

c 

Rl  nnnFTT    FVP  FHRF^;! 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATI     WFATHFR  SFRVIFF 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

36 

268 

4P 

8A 

STOTF  n  I  v  nF  fc;try 
ijiniu    uiv    ur  roini 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STOTF    n  I  V    riF  F9TRY 

BLYTHE  FRA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

395 

MID 

MID 

BOCA 

0931 

03 

NEVRDR 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STR 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

DO 

1  1  7 

39 

2450 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PRRK 

0983 

07 

SRN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8A 

9R 

c 

CRL  DIV  BERCH  4  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMPS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
fiPRIL  1975 


O  T  O  X   T  OKI 

STRT 1  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  uUN I Y 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOtKVtK 

a. 
u 

K 

a 

UJ 

SPECIAL 
iSEe  NOTES  1 

BOULDER  C  LOCRTELLI  R 

1  005 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

09 

1  22 

1  2 

2  1  75 

c 

VINCENT  D  LOCRTELLI 

BOULEVflRO  NO.  2 

1010 

07 

SRN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  1  6 

1  8 

3600 

5P 

MEYER'S  TRRILER  RRNCH 

BOUQUET  CPNYON 

1013 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  &  PWR  OEPT 

BOWMRN  DflM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

1  20 

39 

5347 

4P 

4P 

c 

NEVADA  IRRIG  DIST 

BRPNOr  CREEK 

104  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

1 22 

34 

1  230 

c 

USBR  SHRSTR  FIELD  DIV 

BRRNNflN  ISLRND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

BR 

8R 

BR 

CRLIF   DIV  BERCHES-PRRKb 

BRRNSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOC [NO 

7 

39 

42 

123 

39 

1  455 

8R 

MRS.   DOROTHY  F.  JRCK 

BRRWLEr  2  SW 

1  048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

1  1  5 

33 

1  00 

9R 

9R 

G 

RGR  RESEARCH  SERVICE 

BRER  ORM 

1  057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1  7 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1  060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

1  2  1 

46 

325 

c 

VERNON  R  CRKEBRERD 

BRIDGEPORT 

1  072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

1  1  9 

1  4 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STR 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

1  7 

1  1  9 

1  7 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIOGEVILLE  4  NNW 

1  080 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8R 

MRS  RLBERT  R  HUNT 

BRIDCEVILLE  5  W 

1  084 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CRLIF  OEPT  PARKS  4  REC 

BROCKWRY  SUMMIT 

1  096 

03 

PLACER 

36 

39 

1  6 

1 20 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8R 

8A 

c 

MRS  JOYCE  R  FRRNHRM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GURRD  STR 

1  1  33 

02 

PLRCER 

1 

39 

00 

1  20 

35 

4880 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

1  2 1 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHRSTA 

21 

40 

52 

1 2  1 

5  1 

3800 

3P 

MRS.   RNNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  1 59 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

1  2 1 

20 

1  760 

2P 

P  0  &  E  COMPANY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PL T 

1  1  94 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

I  1  8 

2 1 

655 

5P 

5P 

c 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGRME 

1  206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

1 22 

2 1 

1  0 

4P 

4P 

4P 

B  WRSTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

1 2  1 

40 

3  1  27 

8R 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

0 1 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2  1 50 

8R 

PAUL  F  KRUT 

BUTLER  VRLLEY  RRNCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

46 

123 

54 

420 

8R 

8fi 

BR 

G.   L-   SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LRSSEN  VOLCANIC  NRTL  PK 

BUTTONWILLOW 

1  244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

1  1 9 

28 

269 

BR 

8R 

BUENR  VISTA  W  S  DIST 

CRCHUMR  LRKE 

1  253 

06 

SNTR  BRRBRRA 

32 

34 

35 

1  1  9 

59 

78  1 

9R 

9R 

9R 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1  272 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  1  7 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1  277 

05 

CRLRVERRS 

2 

38 

1  7 

1  20 

1  9 

4696 

8fl 

8fl 

H 

CAL  DIV  BEACH  «  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STR 

1  280 

05 

CRLRVERRS 

34 

38 

1 2 

1  20 

22 

3360 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1  28  1 

04 

RLRMEDR 

1  1 

37 

29 

1  2  1 

49 

805 

7R 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1  288 

07 

IMPERIRL 

5 

32 

4  1 

1  1  5 

28 

1  2 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  GIST 

CAL  ISTOGA 

1312 

0  1 

NRPR 

17 

38 

35 

1  22 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGR 

CALL  AHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  I 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMP  RNGELUS 

1  369 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRMP  HI   HILL  OPIOS  57E 

1  404 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

1  5 

1  1  8 

06 

4250 

5P 

L  .8  .  UNIF lED  SCH  DIST . 

CRMPO 

1424 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEfiCH 

CRMP  PARDEE 

1  428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

1  5 

1  20 

5  1 

658 

8A 

8A 

BR 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

14  33 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

1  20 

34 

5500 

5 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1  456 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

50 

1  23 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CRLIFORNIR 

CAMPTONVILLE  RS 

1  452 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

1  2  1 

03 

2755 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1  476 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

1  20 

52 

4  312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGR  PARK  PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

1  1 

1  1  8 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  ORM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  S  E  COMPANY 

CRRBON  CRNYON  DRM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

50 

404 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  GILMRN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

47 

1  625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CRNYON  WORKMAN 

1  520 

06 

SRN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  1  7 

47 

1  1  80 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1  522 

02 

PLUMRS 

8 

40 

05 

1  2  1 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1  534 

04 

MONTEREY 

4 

35 

29 

1  2  1 

4  4 

4  25 

5P 

5P 

CARMEL   VRLLEY  FIRE 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1  540 

06 

SANTA  BRRBAR 

33 

34 

24 

1  1  9 

29 

385 

COUNTY  OF  SRNTR  BARBRRR 

CRSTLE  ROCK  RAD  LAB 

1  583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

1  2  1 

30 

5  1  5 

8A 

LAWRENCE  RAD  LAB 

CATHEYS   VY  BULL   RUN  RH 

1  588 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

24 

1 20 

03 

14  25 

8A 

8R 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  1  00 

5P 

DR.  CLIFFORD  G-  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

06 

123 

03 

2980 

6R 

6R 

GEORGE  DENOMR 

CEDRRVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8R 

BR 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RRNGER  STR 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT   WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

S 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DRM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8R 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

1  4 

4525 

5P 

5P 
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NED  ERRL 

CHICO  UNIVERSI TY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 
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8A 

BR 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MRDERR 

27 

37 

30 

1  19 

23 
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s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PRSS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

1  25 

8A 

VICTOR  L  HR5K1N 

CHOLRME   ALLEY  RRNCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLRSKETT 

CHUCHUPRTE  RANGER  STR 

1  754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8R 

8A 
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WESTERN  SALT  COMPANY 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLQHIND  STPTION  INDEX 

29 


SinilON  INDEX 


CRLIFORNIR 
RPRIL  1975 


Q  T  □  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  II M  T  Y 
L  U  U  In  1  T 

UJ 

a 

(X 

z 
cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 
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CLflREMONT  POMONR  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

43 
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8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLflRKS  VRLLEY  MUOD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 
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7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 
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27 
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9A 
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02 
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23 

38 
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38 

48 
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00 

320 

C 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COALINGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

5P 

5P 

COALINGR  FIRE  DEPT 

COALINGR  I  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

C 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHRSSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

C0L8YS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

BUR-SPORT  FISH  4  WLDLF 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 
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57 
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4P 

4P 

H 
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02 
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39 

20 
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4P 
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02 
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23 

39 

1  2 

1  22 
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50 

4P 

4P 

CITY  OF  COLUSR 

COOL 
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02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1  480 

4P 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   1  DAM 
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01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

1  19 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  OUNCRN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

33 
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5P 

5P 

CORONR  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  18 

1  1 
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S 

L  A  DEPT-WATER  4  POWER 

COVELO 

2081 

01 
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7 

39 

47 

123 

15 
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5P 

5P 

H 

MRS  GAY  B  GRRRWRY 
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2084 

01 

1  1 C  IN  U  U  L  1  IN  u 

n 
1 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

M 1 LU   L    LUnM 1 NU5 

COVINA  TEMPLE  FC    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

1  1  7 

52 

575 

5P 

WILLIRM  B  TEMPLE 

CRRBTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

1  18 

21 

10700 

S 

ST  OF  CRLIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

1  16 

1  7 

1  500 

c 

ROBERT  R  CRRWFORD 

CRESCENT  CITY    1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

48 

124 

05 

120 

8A 

STRTE  DEPT-PRRKS  4  RFC 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STR  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8R 

8R 

C4H  SUGRR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

1  2 

4  1 

53 

120 

44 

5175 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAI     1  RKF   FT  2fl'^r 

2198 

06 

1  DMP.FI 
LUO  rtlNOCLLO 

C  D 

34 

19 

117 

51 

5370 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

"CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

0  1 

1  1 8 

24 

1  06 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

38 

1  285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

8fl 

c 

H 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

DAGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  16 

52 

1  970 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  16 

47 

1915 

M  I  0 

MIO 

FED  RVIRTION  RGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8R 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

1  2M 

PRC  CEMENT  RGGREGRTE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8R 

8R 

CG 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

13 

121 

23 

3650 

C 

HERMRN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

9  1 

41 

42 

120 

33 

5057 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
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2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  1  6 

52 
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4P 

4P 

4P 

US  NRT  PRRK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

1  16 

23 

1200 

8R 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9R 

PACIFIC  GRS  4  ELEC  CO. 

DELANO 

2345 

05 

KERN 

9 

35 

47 

1  1  9 

1  5 

323 

8R 

OELRNO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRRD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1  200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  0. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

1  20 

47 

1  37 

7P 

7P 

KEN  C  .  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

271  3 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 
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2406 

06 

SAN  n I Fnn 

0  -J 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1  640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYRT 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8R 

H 

CRLIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8R 

BR 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8R 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK   M  ROWLRNO 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1455 

7R 

7R 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MAR IPOSR 

1  4 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNN  I GRN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7R 

MRS.   MARY   A.  HUNT 

nilNSMIIIR    RONP.FR  9TQ 

2572 

02 
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13 

122 

16 
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8R 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NflPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8R 

8R 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

s 
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UJ 
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ERCLE  MOUNTRIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  15 

27 

973 

7R 

7R 

METRO  WRTER  DISTRICT 

ERST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8R 

8R 

FRANKLIN   I  HOLOEN 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7R 

7R 

C 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

lis 

34 

30 

5P 

5P 

C 

EL  CENTRO  WATER  DEPT . 

ELECTRR  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

CI          V/  Q 1    1   C  V 

t  L  fA    V  HL  L  t  I 

2749 

01 

DPI     wn  P  T  F 

Ul.  L    INU  K  1  C. 

1  1 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

C 

HnMFR    ^tlTI  IFF 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  1  9 

1  4 

9645 

M  I  D 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

ELL  lOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7R 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

1  17 

36 

2910 

8R 

8R 

WILLIRM  G  BRIEOLEB 

EL  MOOENR 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

464 

c 

HOMER  F  WRNNRMRKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONOIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONOIDO  NO  2 

2863 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

ESCONOIDO  FIRE  DEPT 

ET IWRNDR 

2895 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1390 

c 
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ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

4  I 

28 

122 

54 

2950 

C 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"tUKtnH    WoU     LI  \\ 

2910 

01 

M 1 1 M  R  n  1  n  T 
n  U 1  1 D  U  L  u  \ 

1  1 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

MQTI     WFQTHFR  ^FRUIfF 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MRRIPOSR 

14 

37 

35 

1  20 

1  6 

442 

8R 

MERCED   IRRIC  DIST 

EXETER  FRUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FRIRF lELD  F IRE  STAT  ION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8R 

8R 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  10 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FRIRMONT 

2941 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

42 

I  18 

26 

3060 

7  R 

7fi 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

FRLLBROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  17 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  OIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

SRNDRR  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHRMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FIODLETOWN  LYNCH  RRNCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8R 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

r  LuUtKUH    nUUIN  1  H  1  FN 

3048 

06 

9 
J  c. 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

FILLMORE    I  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  1  8 

56 

4  35 

8R 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STRR  RRNCH 

FLEMING  F ISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CRL  DEPT  FISH  &  GRME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

1  18 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  CRM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8R 

8R 

8R 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FONTRNR  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

I  1 

1  17 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTRNR  KRISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  17 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

31  30 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL   RRNGER  SIR 

3  1  34 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

F  np  T  R  I  nuF 1  1 

rUnl  ulUnLLL 

3157 

03 

Mnnnr 

1  1  u  U  U  L 

I  o 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

1     1  r  F  F 

FORT  BRAGG 

3161 

0  1 

MENDOC INO 

17 

39 

27 

1  23 

48 

80 

8A 

8  A 

C 

CRLIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

CRRL  C  CRRMER 

FORT  JONES  RRNGER  STR 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORO 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  I 

121 

46 

1  34 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMR 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CRLIF  DEPT  PARKS  4  REC . 

FORT  SEWARO 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1  495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

I  100 

7A 

MRS  PRTRICR  A  CLARY 

riALJINU    MOU    nr  iT 

3257 

05 

c  DC  c  lun 
r  r\  c.  o  IN  U 

9  1 

36 

46 

1  19 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

MDTI       llCrOTUCD     CCD  Wipe 

INH  1  L    WLHIHtK  otKVlLt 

FRIRNT  GOVERNMENT  CAMP 

326  1 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  1  9 

4  3 

4  I  0 

BR 

8A 

8R 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DRM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

1  17 

53 

340 

C 
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FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  fl  PANCOAST 

GASQUET  RRNGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  I 

52 

123 

58 

384 

MID 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  19 

08 

8970 

MID 

SO.  CRLIF  .  EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RRNGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8R 

8fl 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLRRR 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8R 

MRS  HILDA  ORRGH! 

CERLE  CREEK  CRMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PTRPQl    TOO    nQM    Wfl  O 
uiDnHLlHn    UHn    (NU  c 

3402 

06 

c;mtd  rqprdrd 

9 

34 

31 

1  19 

4  1 

1550 

8R 

c 

oHN 1 H    dHKOHKH    WIK  Utr 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1  650 

8R 

STRTE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

34  10 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

SRN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  17 

04 

SRNTR  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9R 

9R 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SRNTR  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARR 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GlENOORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV ILLE 

3453 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8R 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLRCER 

39 

39 

10 

1  20 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

goldstone  echo  2 

3498 

07 

SON  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7R 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

C 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  I 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8R 

8fl 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
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GRRSS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVRDR 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8fl 

8R 

C 

CITY  OF  GRRSS  VALLEY 

GRRTON 

3578 

01 

SONOMR 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7R 

7R 

MISS  LOUISE  HRLLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2820 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRR 

GREENVILLE  RANGER  STR 

3621 

02 

PLUMRS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLRND  REFUGE 

3650 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8R 

BR 

8R 

STATE  DEPT   FISH  4  GAME 

GKUVtLHNU  ^ 

3669 

05 

T  1  1  n  1    1  J  M  M  p 

1 UULUMNt 

37 

37 

50 

120 

14 

2875 

C 

PDPn      U  nCDHDMP 

r  KtU   H  UbdUKNt 

GROVELAND  RANGER  STR 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

1 20 

06 

3145 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE- 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8R 

SHERIFFS  OFFICE 

HRINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HfllWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

1  17 

57 

3825 

7fl 

7fl 

H 

L   fl  WTR  4  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

04 

SRN  MATED 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  4  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMRS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HRNFORO 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT . 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

16 

1  18 

24 

1  100 

c 
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HAPPY  CRMP  RRNGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

48 

123 

22 

1  150 

8R 

8R 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

(-lOPPTQHM     fill   rw  DC 

3791 

02 

Q  U  Q  C  T  Q 
on  H  D  1  H 

2  3 

40 

22 

122 

58 

2750 

8fi 

8fl 

c 

U  b   rUKtbl  btKVlLt 

HRRRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  4 

1  2  1 

1  6 

580 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HRT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8R 

8R 

P  G  4  E  COMPANY 

HRYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

1  15 

38 

1370 

9R 

9R 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HRYFORK  RRNGER  STRTION 

3859 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HRYWRRD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  0.  BETTENCOURT 

HERLDSBURG 

3875 

01 

SONOMR 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HERLDSBURG  NO  2 

3878 

01 

SONOMR 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8R 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLRCER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLRCER  COUNTY  WTR  RGCY 

UC  MP  T 

ntnt  1 

3896 

06 

D  T  \/PDC  Inp 
K 1 VLKb 1 Ut 

3  3 

33 

45 

116 

57 

1655 

8fl 

LRKE  HEMET  MUN  WRTER 

HENSHRW  DAM 

39  1  4 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  1 6 

46 

2700 

8R 

8R 

c 

VISTR   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2755 

c 

MRS  CLORENE  RKERS 

HESPERIA 

3935 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

25 

1  17 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WRLTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  19 

47 

3870 

8R 

8R 

8fi 

c 

H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1  480 

en 

CLRRENCE   E  GRSSOWRY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

1  19 

48 

8550 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

8R 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

39 

8500 

S 
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nuCOCLO    "L    DU  n 

4017 

06 

L  U  O    H  iNbt  L  t  O 

1  J 

34 

13 

1  18 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

5 1 

1  2  1 

24 

284 

9A 

9fl 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SRN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

1  4 

2600 

c 

FLORENCE  H  CRRRILLO 

HONEYDEW   I  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPfl 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

360 

8R 

8R 

BURTON  HOLT 

HOOPR  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  I 

03 

123 

40 

333 

c 

BURERU  OF    INDIRN  AFFAIR 

HOPLRND  8  NE 

4097 

02 

LRKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSSRCK 

4120 

05 

TULRRE 

37 

36 

I  1 

1  18 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HURSNR 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

7  1  5 

c 

MRS  JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  CRM 

4170 

05 

CRLRVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

HIINTIMmnM    1  QKF 

4  176 

05 

r  r\  c.  o  iN  u 

2  7 

37 

14 

1  19 

13 

7020 

4P 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PRRK 

4  181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

4  1 

1  1 6 
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MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLfiCER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

M IDDLETOWN 

5598 

02 

LRKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  130 

8H 

STATE  DIV  OF  HIGHWRYS 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

II    c    trnppcT  ccpwipp 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

1  6 

1  1 8 

46 

3 1  DO 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

M I NERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

57  1  1 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHRRLES  R  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

571  3 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  RNN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  15 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CRL  DIV  BERCH  4  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

118 

43 

9700 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M    n  c  c  T  n 

5738 

05 

STAN  I SLflUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

574  1 

05 

STRN I SLRUS 

-  37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CIT'Y  OF  MODESTO 

nU JH Vt 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8R 

8A 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  19 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

MONTAGUE  SISK  CO  flP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

47 

1 22 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STRTION 

nUN 1 t Kt  T 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT   J  RENRRD 

MOIiITCDCv      iron      f~i  o 

nUN 1 h  Kt  T   h  HH  HP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

SI 

245 

6P 

6P 

FEDERRL  flVIRTION  RDMIN 

MOOKPHRK 

5823 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

1  18 

53 

580 

8A 

VENTURR  COUNTY  FIRE  DEP 

MUKHlNt  CREEK 

5832 

05 

TUI.RRE 

1  1 

36 

43 

1  18 

34 

8840 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

nuKtNH  UHM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

31 

3075 

c 

DEP-SRNITRTION-FLOOO  C 

nUKGHN  HILL   2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8fl 

MRS  THELMR  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

EDWRRD  L  RDKINS 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLBRR 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

8fl 

8R 

iiur\r\u    uni    rirxt  ULrl* 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STRNDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULRRE 

10 

00 

1  C 

1  O 

1  1  O 

4  3 

5360 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUN  T A  I N  PRSS 

5890 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

28 

1  15 

32 

4730 

8A 

8R 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

I  4 

1  17 

39 

4275 

8R 

c 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8R 

c 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8fl 

BR 

MT  DIABLO  STATE  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLRRH 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MUUN 1    HtBKON  RS 

5941 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  SRN  JRCINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  16 

38 

84  1  7 

5P 

5P 

MT  SRN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHRSTR  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

1  4 

7500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHRSTR  WSO  CI  P 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MRRIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CRLIF  DIV  BEACH  4  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

I  18 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 
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tlUIR  WOODS 

6027 

01 

MRRIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BflSIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NRCIMIENTO  DfiM 

6058 

04 

SRN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

BA 

8R 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

»NRPfl  STRTE  HOSPITRL 

6074 

01 

NRPR 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NRVRRRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

10 

123 

34 

220 

C 

MRSONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

U  1 

SRN  BERDINO 

5 

J  ** 

cLn 
ou 

t  1  A 

JO 

4  R  n 
**  o  u 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAR  RIRPORT 

5118 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  14 

37 

913 

MIO 

MID 

FED  flVIRTION  AGENCY 

NEVROR  CITY 

6136 

02 

NEVRDA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8R 

LINOfl  ADAMS 

NEWRRK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8fl 

8R 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEW   CUrflMfl   FIRE  STR 

6154 

06 

SANTA  BARBRR 

30 

34 

57 

119 

41 

2160 

8A 

8R 

c 

SAN  BAR  CO  FIRE  STA  41 

NEWHRLL  SOLEORO  FC32CE 

6162 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

LR  COUNTY  FLOOD  CONT . 

NEWMRN 

6168 

05 

STRNISLRUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHARD  R  SMITH 

NEWPORT  BERCH  HRRBOR 

6175 

06 

ORRNGE 

33 

33 

36 

1  17 

53 

10 

5P 

5P 

ORRNGE  CQ.  HRRBOR  DIST 

NICOLflUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  OIST  1001 

N  I  L  RNO 

6  1 97 

07 

I  MPER I AL 

g 

33 

17 

1  15 

31 

60 

8A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

SN  LUIS  OBPO 

30 

c: 

JO 

n  A 

U  1 

1  9n 

JU 

J  DU 

On 

CHRRLES  MEHLSCHRU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELO 

6232 

02 

NEVRDR 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STR 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

1  19 

30 

2630 

8fl 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVRTO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

C 

MAR  1 N  COUNTY  F I  RE  DEPT  . 

ORK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORKLRND  WSO  RP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

ORKLRNO  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MIO 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

ORKVILLE    1  WNW 

6351 

01 

NflPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

ORKVILLE   4  SW  «  2 

6356 

01 

NAPA 

1  7 

38 

24 

122 

28 

1685 

C 

EMILIE  HUCKFELDT 

OCC  IDENTRL 

6370 

n  1 
U  I 

SONOMR 

17 

JO 

DO 

7  A 

ANDREW  J  BLRNEY 

OCERNSIOE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSIOE  FIRE  DEPT 

OCERNSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCERNSIOE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

1  16 

08 

180 

8A 

EARL  G.  CRRTIER 

OCOT ILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

4  I  0 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJR  I 

6399 

06 

VENTURR 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURR  CQ  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7R 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOfi 

lOfl 

ORANGE  COVE  CIT  RSSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

n  I 
U  I 

HUMBOLDT 

17 

A  1 
4  1 

c  c 

1  9  A 

U  1 

I  ou 

5P 

or 

CAL  OIV  BEACH  4  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

BA 

8R 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

123 

32 

410 

BP 

6P 

JACK  G.  CLRRK 

ORLEANS  RS 

651  3 

01 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

1  lA 

1  lA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANOER  LAKE 

6552 

05 

MAR IPOSA 

14 

37 

38 

1  19 

33 

8600 

s 

DWR  4  NRTL  PRRK  SERVICE 

OXNRRD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

1  19 

1  1 

49 

8A 

8A 

CITY  OF  OXNRRD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURR 

30 

34 

41 

1  19 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PflCHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

J  1 

04 

1  c.  1 

1  1 

880 

M  I  D 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  OORRDO 

1 

38 

45 

120 

3D 

3440 

7R 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  R  E 

6602 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8fl 

CARL  K  ROYSTON-LflCFCD 

PRICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8R 

FRRNK  P  SRLRNO 

PALMDRLE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

1  18 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PRLMDALE   IRRIG  OIST 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

116 

30 

425 

4P 

4P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SRNTR  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8R 

c 

PALO  RLTO  JR.  MUSEUM 

PALOMR 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JRMES  fl  BELL 

PRLOMRR  MT  OBSERVRTORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7R 

7R 

C  H 

PRLOMRR  OBSERVRTORY 

PRLOS  VERGES  EST  FC43D 

6653 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

216 

7R 

SUPT  .   OF  STREETS  4  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

BA 

BR 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  14 

10 

738 

7A 

7R 

c 

METRO  WRTER  DISTRICT 

PRRKF lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

I  482 

7A 

ROBERT  H.  OURHRM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PRSRDENA  WATER  DEPT 

PRSKENTR  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PRSO  ROBLES 

PRSO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

c 

C  J  WEYRICK 

PASO  ROBLES  FRR  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  flVIRTION  RGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MOOOC 

21 

4  1 

1  1 

120 

12 

7000 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PA  T  T I  WAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  19 

23 

3868 

7R 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6751 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7R 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPEROINES  CRMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

1  4 

6300 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETRLUMR  F IRE  STR  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

1  4 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETRLUMR  FIRE  STA  «  2 
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cr 
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PIEDRfl  BLRNCR  GRO  STfl 

6862 

06 

VENTURR 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

C 

USES.   DISTRICT  RRNGER 

PINE  FLRT  DRM 

6396 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  19 

20 

610 

7R 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  19 

21 

4200 

C 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN   RFN I  TO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1307 

8R 

8R 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

D  a  *t  U 

DP; 

U  D 

VENTURA 

29 

9  A. 

1    1  P 

1  1  o 

*♦  o 

n 

/  J  u 

7  R 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

C 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  &  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  0  4  E  COMPANY 

PLRCERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  0  i  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLRCERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY  OF  PLRCERVILLE 

PLRSKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

1  22 

5  1 

6580 

S 

U  S  F  54  CRL  DEPT  WTR 

PLUMRS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

C 

PLUMAS  EUREKA  ST.   PK . 

POINT  ARENA 

7009 

0  1 

MENDOC INO 

17 

3  8 

5  4 

1  9  ^ 

A  9 

I  nn 

8A 

0  n 

r 

L 

JACK  W  ROOFENER 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

1  IP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

1  IP 

I  IP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

8fl 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

38 

01 

1  22 

0  1 

50 

5P 

5P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

1  1  9 

01 

393 

8A 

8R 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLR 

7085 

02 

PLUMRS 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

c 

MS  PAT  CHENEY 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  18 

34 

7000 

5 
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POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  18 

38 

4960 

SS 

7R 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1  100 

C 

rORPS   OF   FN  r,  INFERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

0  1 

MENDOC INO 

22 

J  3 

99 

1  9 

DP 
U  O 

1  n  1 

4P 

4  P 

P  G  4  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

05 

SAN  OIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  0AM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

I  17 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8R 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RRMONA  FIRE  OEPT 

7228 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

03 

1  1  6 

52 

1450 

3P 

3P 

RAMONA  FIRE  DEPT 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  1  7 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  I 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

riTY  nF  RFnnTwp. 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

J  o 

I  '79 

c;  p  n 

6P 

or 

REDDING  FIRE  DEPT 

REOLRNDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

1  17 

1 1 

1318 

5P 

2P 

REDLRNDS  DRILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REDWOOD  CREEK  O'KANE 

7342 

01 

HUMBOLT 

17 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

DAVID  MARC  ROGERS 

REPRESR 

7370 

02 

SRCRRMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHRROSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8R 

8R 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

«R ICHMOND 

74  1  4 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  3  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  o3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

1  17 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

R I  VERS  1 DE 

28 

33 

58 

1  17 

21 

986 

8A 

8R 

8A 

c 

II     nF     rOI    IF  [?T\/F[5CTnF 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

n  9 

EL  DORADO 

1 

J  o 

1  on 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

1  18 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  IN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

1  4 

242 

8R 

8R 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

1  18 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

1  18 

52 

1  0000 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5965 

c 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

1  7 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRRSIER 

SACRAMENTO  WSO  RP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

1  7 

MID 

MID 

C  J 

rNHIL    WLHInLK  ocKVILl 

■.SACRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  0 

1  22 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

1  4 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

1  7 

38 

30 

122 

28 

225 

5P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT   HELENA   4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1  780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  6  N£ 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK  VOORHIES 

SAINT  MRRYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  RG.l  RRS 

SAL INflS  FAR  RP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

59 

MID 

MID 

FED  RVIRTION  AGENCY 

SAL INAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1  375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

^Qi  ^iPiiFfiFS  nQr.iwr.  ^td 

OMLOiruCUCO     unuliNlJ  OIM 

7681 

06 

DIN  1  H  DHiTDnrtH 

^  O 

J  6. 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  RNTONIO  DRM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  1  7 

40 

2125 

c 
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SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
36 


SmTION  INDEX 


CRL IFORNIO 
OPRIL  1975 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 
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COUNTY 

o 
cc 
z 

a 

a: 

Q 

Z) 

- 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIRL 
ISEE  NOTES 

SON  RROO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

84 

450 

8R 

MRS  JEAN  BRINAN 

SRN  BfNITO 

7719 

04 

SflN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

C 

JOHN  M  SHIELDS 

SflN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SflN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL  • 

SRN  CLEMENTE  ORM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

BR 

CALIF  AMERICAN  WATER  CO 

SRNDBERC  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

1  5 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

SRNDBERG  WSO  R 

77  35 

UD 

LDS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  1  8 

4  4 

4517 

M  I  D 

M  I  0 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

-SON  OIEGO  WSO  RP  R 

7740 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SflN  DIMRS  F [RE  WD  FC9S 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

8R 

SAN  DIMAS  FIRE  STfl 

SflN  OIMRS  TRNBRRK  FLRT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SflN  FELIPE  HIGHWRY  STRR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SRN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

118 

30 

1250 

c 
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S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SflN  MRTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MIO 

MIO 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  OEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

U  D 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  1  7 

52 

14  81 

5P 

Q 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARflTA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SflN  JOAQUIN  EXP  RRNGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

I  19 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  JOSE 

7821 

04 

SflNTfl  CLflRfl 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SflN  JUflN  BflUTISTfl  3SSE 

7834 

04 

SflN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  GAY  0  CARMAN 

SflN  LUIS  DflM 

7846 

OS 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SflN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7R 

7R 

c 

CRL  STATE  POLY  COL 

SflN  MARCOS  PRSS 

"7  Rc:  Q 
/  uOj 

OR 
UD 

SRN  BARBARA 

32 

34 

31 

1  1  9 

49 

2300 

CTY  OF  SANTA  BRRBflRfl 

»SRN  MRTEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPRRTMENT 

SRN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

c 

MISS  JUDY  R  WOLF 

SRN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

502 

MID 

MIO 

c 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

.SAN  RAFAEL 

7880 

01 

MAR  IN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  RNR  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANfl  FIRE  DEPT 

SANTR  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

SANTR  BRRBARR 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8A 

8A 

c 

SflNTR  BARBARA  SWG.   TR  . 

SRNTfl  BRRBflRfl  FflR  flP 

7905 

06 

SNTR  BARBflRA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SflNTfl  CLflRfl  UNIVERSITY 

7912 

04 

SflNTfl  CLARA 

4 

37 

2  1 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SflNTfl  CLARA 

SANTA  CRUZ 

I  P 
/  3  I  D 

u  *♦ 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

n  1 

U  1 

1  9^: 
1  &.  O 

o  r 

o  r 

ROBERT  E  BURTON 

SflNTfl  FE  DflM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

117 

58 

427 

c 
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SflNTfl  MflRGRRITfl  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

8fl 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SANTR  MflRIR  WSO  flP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MIO 

c 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

"SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

1  18 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGURRD  SER 

SflNTfl  PflULfl 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

1  19 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SflNTfl  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

1  20 

35 

4300 

7R 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

SflNTfl  ROSfl 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SRNTA  BARBARA  CO  FIRE  0 

SANTIAGO  DAM 

UD 

ORANGE 

28 

33 

47 

1   1  / 

OO  O 

r 
L 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANT [AGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  OlST . 

SflUGUS  PWR  PL  NO  I 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

6A 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

SflWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  IR 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  ORM 

8092 

08 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

10 

1  18 

28 

670 

c 
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SHASTA  OAM 

8135 

02 

SHRSTfl 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8A 

8R 

c 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

02 

124 

04 

410 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHRSTfl 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.  GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  C  I  TY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND  V  DflRRflH 

SIERRflVlLLE  RANGER  STfl 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNflL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCO 

SILVERADO  RflNGER  STfl 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 
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SKflGGS  SPGS  LflS  LOMflS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

41 

1940 

7R 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332 

02 

NE  VADA 

39 

39 

1  9 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUGHRN 

SOLEDflD 

6338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

BR 

RLOEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HASELEY 

50MIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

03 

500 

8A 

WAYLANO  0.  WATSON 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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LU 

o 
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a: 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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OBSERVER 

H 

UJ 

a: 

a. 

CX 
> 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

SONOMfl 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CRL  DEPT  PRRKS  S  REC 

SONORfl  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8R 

H 

STRTE  DIV.OF  FORESTRY 

SONORR  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  19 

27 

6886 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRRNCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

8fl 

8fl 

H 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 

SOUTH  LRKE 

8406 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

1  1 

1  18 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CRLIF  EDISON  C 

SPRDRR  PRC  FC  356  C 

84  36 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3  4 

0  3 

1  1  7 

4  9 

676 

J.   E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8fl 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  RRNGER  STR 

8460 

05 

TULRRE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULRRE 

9 

36 

12 

1  18 

39 

4070 

c 

P  G  4   E  COMPANY 

SQUflW  VRLLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8fi 

8R 

H 

SQUAW   VALLEY   STATE  PK 

STflNDISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CA  DEPT-PRRKS  S  REC 

STRNISLflUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  «  E  COMPRNY 

STRTE  LRKES 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  18 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ST  IRL ING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSRL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  RP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

1 2  1 

1  5 

22 

MID 

MID 

r 

1 

WERTHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE   STR  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RRNCH 

8578 

02 

COLUSfl 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RRNGER  STR 

8580 

02 

COLUSfl 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8R 

8R 

c 

ORLRND  WATER  USERS  RSSN 

STOUTS  MERDOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

10 

121 

56 

5300 

s 

CRL  DEPT   WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VRLLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIRN  MRGRUOER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RRNCH 

SUMMIT  MERDOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

1  19 

13 

6240 

s 

CRL  DEPT   WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

R  I  VERS  I  DE 

28 

33 

43 

1  17 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVFRSIRF    rn   FIRF  DFPT 

SUNSET  STATE  BERCH 

8680 

0  4 

SANTA  CRUZ 

20 

3  D 

1  9  1 

oU 

OD 

r 
L 

CRLF  DEPT  OF   PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8597 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

1  10 

c 

U  S  RIR  FORCE 

SUSRNR  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

I  18 

40 

1  085 

8R 

SUSRNR  KN  FIRE  STR 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4  148 

MID 

M  I  D 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STR 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8R 

STATE   DIV   OF  FSTRY 

SWRIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  19 

28 

1025 

c 

KERN   CO  FSTRY   4  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7R 

7fl 

7R 

H 

DORIS   L .  ACKERMRN 

TRHOE  VRLLEY  FRR  RP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

rtlU    nVlnllUIN  nuLINLI 

TEHRCHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

9  1 

jjy  / O 

4P 

8fl 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHflPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

26 

3960 

c 

TEHACHRPI  CUMMINGS 

TEJON  RRNCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULR 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  17 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

5UL0  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMRL  FRR  RP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

I  12 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMRL   FIRE   STR  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

1  15 

c 

R'VERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSRNO  ORKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  3 

1  18 

52 

810 

8fl 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VRLLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULRRE 

9 

36 

1  1  o 

C  1 
O  1 

1  Q  n  n 
1  y  uu 

c 

PRUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  18 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

RMRDOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

TOPANGA  PATROL  STR  FC5 

8967 

06 

LOS  HNGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

5P 

L  R  CO  FIRE  OEPT 

TORRRNCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRRNCE  MUN  RIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  17 

36 

970 

c 

ORRNGE  CO  PRRK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

RAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7R 

7A 

BRNTA  CRRBONA   IRRI  DIST 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

05 

RLAMEOR 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY   RIVER  HRTCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8fl 

8fl 

BR 

UO    D U" t HU ~ K t L L H n H 1  1  UN 

TRONR 

9035 

07 

SAN  BEROINO 

6 

35 

47 

1  17 

23 

1695 

8R 

BR 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  8 

1 22 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RRNGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

1  20 

1  1 

5995 

BR 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

17 

1  820 

7P 

7P 

JAMES  0.  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4645 

c 

LOS  RNGELES  CO  FCD 

TULELRKE  R 

9053 

01 

SISK I  YOU 

12 

4  1 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

TULELRKE    IRRIG  DIST 

TUNNEL  RRNGER  STRTION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

1  18 

17 

8950 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STAN  I SLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8R 

CRRL  R  PERRSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  17 

47 

118 

7A 

7R 

THE    IRVINE  COMPRNY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SRN  BEROINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA   TREE   NRT .    MON  . 

Twin  LAKES 

9105 

02 

RL  P I N  E 

J 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PRCIFIC  GRS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SRNTR  MRRIR  VLY  WCD 

UHL  RRNGER  STRTION 

9120 

05 

TULRRE 

9 

35 

53 

I  18 

39 

3695 

c 

USES  C/0  DIST  RRNGER 

"UK IRH 

9122 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

6P 

UKIRH  FIRE  DEPRRTMENT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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a. 
o 
^ 

UJ 
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UKIRM  4  MSH 

9  I  24 

0  1 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

1  6 

1  900 

BR 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

«U  C  L  R 

9 1 52 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  1  8 

27 

430 

4P 

4P 

U  C  L  fl 

UPLRNO  3  N 

9 1  58 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LRKE   7  U 

9 167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  I 

123 

02 

1  524 

4P 

EDGRR  J  SCHUETTE 

UPPER  MRTTOLE 

9 1  77 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SRN  LERNDRO  FILTER 

9185 

04 

ALRMEDR 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6R 

C 

E  BRY  MUN  UTL  DIST 

UPPER   TRE5  PIN05 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

C 

ELOON  FRNCHER 

USONR  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  1  9 

49 

3  1  50 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VRCRV ILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

1  2  I 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  1  7 

01 

1  390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VRLYERMO  FIRE  STR  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

1  1  7 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUrS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT  .   WTR  .   AND  POWER 

VENRDO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

1  23 

01 

1  260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  1  9 

1  7 

1  05 

BR 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

930  1 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  1  8 

59 

7520 

s 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8A 

BR 

c 

VICTOR  CO  WRTER  DIST 

VIOETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

35 

45 

1  18 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  F IRE  STA  FCI20 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  1  8 

08 

3  1  35 

5P 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

V INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

V ISAL  lA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  1  9 

1  8 

325 

8A 

8R 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

I  4 

1  I  7 

1  4 

5  1  0 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

1  22 

27 

1  335 

BA 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

1  2  1 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

94  1 8 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  2 

1  20 

58 

328 

BA 

CRLIF  DEPT  FISH  4  GRME 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

1  22 

0  I 

220 

c 

TOMRS  S  VRNflSEK 

WRLNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS-   BETTY  FAIRCLOUGH 

WRLNUT  PTL  STA  FCI02C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  1  7 

52 

488 

8A 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

BR 

BR 

8A 

c 

U  S  RRMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  7 

1  1  5 

38 

3  1  80 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WRSCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

I  1  9 

20 

333 

8R 

8R 

KERN  CO  FSTRY   4   F  0 

WRTSONVILLE  WRTERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

1  2  1 

46 

95 

BR 

BR 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WflWONR  RRNGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

1  1  9 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

44 

1 22 

56 

2050 

BR 

BR 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  F IRE  DEPARTMENT 

9499 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

26 

122 

23 

3593 

BR 

BR 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSW 

95  1  2 

05 

KERN 

10 

35 

40 

1  1  8 

1  8 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL    10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  F  I  L  I  PELL  I 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1  19 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WE5THRVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

1  3 

I  1  9 

59 

285 

7R 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

1  20 

32 

2820 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTV  ILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1  1 

1  20 

39 

5290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MERDOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

2  1 

1  1  8 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBR 

39 

39 

02 

1  2  1 

23 

1  05 

GEORGE   I  OKRNO 

WHISKEYTOWN  RES 

962  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

1  22 

32 

1  295 

8R 

8A 

BR 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

1  1  8 

I  0 

10150 

BR 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  1  8 

1  4 

1  2470 

BR 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

HHI  TT lER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

1  18 

02 

340 

5P 

WHI  TT  lER-  WATER  D-LACFCO 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILOROSE  RRNGER  STR 

967  1 

07 

INYO 

6 

36 

1 5 

1  1  7 

1  4 

4  1  00 

5P 

5P 

NRTIONRL  PARK  SERVICE 

WILL lAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

1 22 

09 

85 
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REFERENCE  NOTES 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California  CALIFORNIA 

2880r°o?\o''fSJ'°5e»?h.rw2^"f  ^51'^"°"'*^  °^  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Cliruitlc  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
Z8801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  lor  this  State. 

DIMENSIONAL  UUITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Temperature  In     F     nreci  Dl  tat  Ion  and  evan„r,t,,n  ,  „  .     •,  ■  .. 

movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Lily  temperatures  trol  el'?      it    ZlZlli^^,,  v.  ,      .  i.1  '"^"'^ 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vec?or  sum  of  wind  dfrectioL  al^fL^eedrdiviSed  by  the  numb^?  orobserv^^ons 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  p.s.t.  ,   except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipi tation" ' table ,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

r,f  "i"  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ai 

iiches  aboveJhe'pan  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  locatid  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground-  table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,   or  ice  on  the  ground       Saraoles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlablUty 
in  the  sDowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,   P.s.t.  -i**"./ 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  inrl 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  ciude 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

-rried  in  the  July  Issue 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside 
Pan  screen  covered. 


.nd  outside. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  on 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annu; 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.- THE  FOLLOWING: 

tabl. 


:     Holtville  silty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 

:     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

:     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight, 
the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 


al  issue  of  this  publication. 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipit 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


ation 


and  Wind"  table 


Evapo 

table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Dat; 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


Instrument  to  measure  fastest  mile  data 


A     Data  collected  by  radio  telemetry. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"   table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  late,   in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Oraisf ion  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station'index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6~DESERr     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KlNGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue, 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  'his  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHtVlLLt.    .M.C.  t/i/75-2770 
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHCST   TEMPERATURE:  DEATH  VALLEY  112       DATE  31 

LOWEST   TEMPERATURE:  WHITE  MOUNTAIN   1  -12       DATE  04 
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82.9 

52.8 

67 

9 

1  .9 

98 

30 

34 

4 

63 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .53 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H INTERS 

84  .4 

53.7 

69 

1 

101 

31 

42 

48 

12 

0 

0 

0 

T 

.44 

T 

4 

•  0 

0 

0 

0 

HOOOLANO   1  HNH 

84  .5 

50  .6 

67 

I  .5 

100 

3  1 

37 

55 

10 

0 

0 

0 

.00 

•  49 

.00 

-0 

01 V ISION 

J.  _ 

- 

■ 

. 

■       ■  ■ 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

_  J. 

- 

0 

0 

27 

0 

- 

T 

20« 

BODIE 

56  3f1 

22  8ri 

39 

6M 

4 

781 

0 

0 

29 

0 

93 

77 

20 

1  3  0 

24 

1 

j 

BRIDGEPORT 

64  .9 

23.9 

44 

4 

81 

31 

12 

4 

631 

0 

0 

30 

0 

.10 

.10 

21 

2  .0 

20* 

1 

0 

0 

CEDARVILLE 

64  .CM 

37. 2M 

50 

6M 

-  3.8 

81 

31 

22 

5 

436 

0 

0 

8 

0 

.58 

-  .57 

3.0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

61  .9 

28 . 1 

45 

79 

3 1 

1 8 

^ 

6  1  4 

0 

0 

28 

0 

1  .34 

.99 

7  .0 

OOYLE  S  SSE 

_„ 

QM 

_„ 

89 

11 

0 

0 

2 

0 

_  . 

0 

- 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

72  *  5M 

37  *  7M 

55 

1  M 

89 

3 1 

25 

6 

304 

0 

0 

s 

0 

08 

08 

0 

0 

FORT  BIOHELL 

70.2 

35.8 

53 

0 

-  .3 

87 

31 

22 

S 

367 

0 

0 

10 

0 

.47 

-  .74 

.25 

3 

3.0 

0 

2 

0 

0 

MONO  LAKE 

67.9 

33.4 

50 

7 

84 

31 

18 

20* 

438 

0 

0 

12 

0 

-10 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUAH  VALLEY 

61  .4 

27.8 

44 

6 

82 

31 

16 

6 

623 

c 

0 

27 

0 

1  .61 

1  .10 

4 

1 1  .0 

68 

4> 

3 

1 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

71  .1 

36.7 

53 

9 

-  .3 

90 

31 

26 

6 

345 

1 

0 

9 

0 

.92 

•  IS 

.80 

31 

T 

T 

4 

I 

1 

0 

TAHOE  CITY 

0 

1 

23 

0 

38 

' 

TAHQE  VALLEY  FAA  AP 

59.1 

29.7 

44 

4 

75 

31 

16 

4 

629 

0 

1 

24 

0 

TERMO 

65 

3 1 

20 

46 1 

0 

0 

1  4 

0 

2 

4 

° 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

HOODFORDS 

68 . 3 

36  .5 

* 

84 

1  3 

0 

0 

7 

0 

- 

.  29 

■  0 

20 

DI V  IS  ION 

- 

.bo 

- 

■      ■  ■ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

QP. 

9fl 

4 

0 

0 

0 

_ 

0 

BERKELEY 

66  4 

49  1 

57 

95 

29 

4  1 

5* 

243 

2 

0 

C 

0 

T 

64 

T 

0 

0 

BURL  I NGAME 

71  .2M 

48  .OM 

59 

6f1 

92 

29 

42 

6« 

186 

0 

0 

0 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

70.8 

45.1 

58 

0 

90 

28 

37 

6 

226 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

75  .OM 

50  .  3M 

62 

7M 

96 

30 

40 

1  35 

0 

0 

0 

.00 

.46 

.00 

■  0 

G I LROY 

79  .7 

4B  •  3 

64 

nn 

6 

0 

0 

0 

0 

_ 

HALF  MOON  BAY 

I  0 

90 

29 

39 

3S0 

1 

0 

0 

0 

10 

60 

07 

0 

0 

Q 

HOLLISTER  2 

KING  CITY 

79.2 

41  .7 

60 

5 

-  .8 

93 

29 

31 

7- 

155 

6 

0 

2 

0 

.00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L IVERMORE  COUNTY  F  0 

80.3 

46-4 

63 

4 

2.4 

97 

29 

35 

6 

119 

10 

0 

0 

0 

T 

-  .46 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

78.9 

45.6 

62 

3 

1  .0 

96 

29 

35 

20 

123 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .60 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

82.2 

47.5 

64 

9 

99 

28 

40 

5 

89 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

65.5 

47.3 

56 

4 

90 

28 

44 

21  • 

270 

1 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

66. on 

50. 7M 

58 

4M 

85 

28 

47 

26. 

211 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

61  .2 

45.9 

53 

6 

81 

13 

37 

6« 

346 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

31* 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEI 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  californir 


TEMPERPTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

DRVS 

STPIION 

'C 

MAX  . 

HIN. 

s 

° 

s  1 

« 

g 

1 

u 

CT 

s 

a 

UJ 

■  o 

UJ 

o 

e 

£ 

a  c 

5 

r  § 

a  z 

o 

s 

a 

*^ 

UJ  ft: 
a  u. 

^ 

gf 

-  " 

=  - 

O 

° 

r  o 

° 

MOUNT  DIBBLO  N  GRTE 

75 

.  2 

50 

•  0 

62 

g 

93 

3 1 

32 

4 

1 80 

2 

0 

I 

0 

■  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

66 

•  3 

48 

5 

57 

3  •  9 

82 

30 

26 

267 

0 

0 

3 

0 

.  1  5 

.64 

.  I  1 

3 

.0 

0 

( 

0 

0 

NflCIMIENTO  OfiM 

82 

.4 

44 

.5 

63 

5 

97 

31 

36 

20* 

113 

1  0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEHRRK 

72 

.5 

52 

.2 

62 

4 

95 

30 

44 

5 

137 

3 

0 

0 

0 

.02 

-  ^42 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

OflKLBND  HSO  RP 

R 

69 

.2 

52 

.  2 

60 

7 

1  'B 

98 

29 

4  3 

5 

1 59 

2 

0 

0 

0 

X 

■  55 

^ 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORKLRNO  MUSEUM 

70 

•  6 

5 1 

•  5 

6 1 

1 00 

29 

4  3 

166 

3 

0 

0 

0 

.  0 1 

.  0 1 

3 

.  0 

0 

0 

Q 

0 

PRLO  RLTO 

75 

■  6M 

46 

2M 

6 1 

9M 

1  .9 

94 

29 

40 

74 

1  36 

3 

0 

0 

0 

.00 

.43 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

PflSO  ROBLES 

81 

.8 

42 

2 

62 

0 

.4 

94 

28* 

34 

21* 

126 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  ^27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRSO  ROBLES  FHfi  RP 

81 

.2 

43 

.  I 

62 

2 

95 

30* 

33 

6 

130 

10 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNRCLES  NRT  MONUMENT 

80 

•  5 

43 

.2 

6 1 

g 

.  7 

96 

31 

32 

g 

1 56 

7 

0 

1 

0 

.00 

.  36 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEflCH 

66 

•  5 

4  4 

•  5 

55 

84 

1 1 

36 

5 

289 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRRS  BLRNCRS 

56 

■  6 

46 

3 

52 

5 

-   1  .0 

63 

27 

39 

5 

382 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.42 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICflOO  NRVRL  OEP 

80 

.9 

47 

5 

64 

2 

101 

27 

36 

7* 

103 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VRLLET 

79 

.5 

38 

.5 

59 

0 

2.3 

95 

30 

2? 

6 

209 

3 

0 

5 

0 

.00 

-  .47 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

78 

•  8 

46 

.2 

62 

5 

1  .2 

97 

29 

36 

7 

1 28 

6 

0 

0 

0 

T 

.46 

T 

3 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

R  ICHMONO 

70 

•  B 

50 

.0 

60 

4 

95 

29 

4  1 

5 

1 65 

2 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SflINT  MARYS  COLLEGE 

74 

•  6 

47 

.9 

6 1 

3 

93 

29 

34 

5 

1 56 

2 

0 

0 

0 

•  05 

.77 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SHLINBS  3  E 

68 

.8M 

48 

•  IM 

58 

5M 

90 

28 

40 

20* 

203 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRLINflS  FHR  RP 

68 

.0 

48 

.7 

56 

4 

.3 

90 

28 

39 

5 

206 

1 

0 

0 

0 

.01 

-  ^30 

.01 

14 

.0 

0 

T 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

62 

.  1 

46 

.6 

55 

4 

88 

29 

40 

5 

303 

0 

0 

0 

0 

•  04 

.04 

3 

.0 

0 

Q 

Q 

0 

SRN  FRRNCISCO  MSO  RP 

R 

68 

.  4 

48 

•  3 

56 

4 

,  1 

94 

29 

43 

5+ 

220 

2 

0 

0 

0 

•  02 

■  39 

.02 

3 

.0 

0 

Q 

Q 

0 

SRN  FRRNCISCO  WSO  CI 

R 

64 

.2 

50 

.  1 

57 

2 

.  5 

93 

29 

45 

4 

257 

1 

0 

0 

0 

.02 

•  52 

•  02 

3 

Q 

0 

0 

SRN  OREGORIO  2  SE 

65 

.3 

44 

.5 

54 

9 

90 

29 

37 

21 

308 

1 

0 

0 

0 

•  08 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRN  JOSE 

77 

.5 

49 

.9 

63 

7 

2.0 

96 

29 

39 

5 

1  10 

3 

0 

0 

0 

.01 

-  ^34 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

67 

.9 

46 

-5 

57 

2 

-   1  .4 

69 

13 

41 

22* 

239 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ^34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRN  MRTEO 

74 

.  1 

50 

.2 

62 

2 

2.4 

96 

29 

41 

21 

143 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  ^54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRNTR  CLRRR  UNIVERSITY 

76 

.  3M 

46 

.  9M 

6 1 

6M 

.  0 

95 

29 

37 

5 

1  4  7 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  35 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SRNTR  CRUZ 

71 

■  1 

44 

.4 

57 

8 

-  .2 

94 

28 

35 

5 

228 

2 

0 

0 

0 

T 

-  •Bl 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SRN  LERNORO  FILTER 

70 

.2 

46 

.2 

58 

2 

95 

30 

37 

6* 

228 

2 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

HRTSONVILLE  HRTERWORKS 

66 

.3 

47 

.2 

56 

8 

-      .  I 

87 

29 

34 

20 

255 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  ^42 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOODSIOE  FIRE  STR  I 

80 

,0t1 

43 

.7M 

6  1 

9M 

98 

29 

34 

5 

1  35 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

Q 

DIVISION 

59 

Q 

.  g 

.  0 1 

•  50 

.  0 

«       ■  ■ 

SRN  JOROUIN 

DRRINROE  05 

RNTIOCH  FIBREBORRD  ML 

79 

•  6 

53 

.  I 

66 

4 

2  . 0 

99 

29 

42 

6* 

79 

6 

0 

0 

0 

.00 

.40 

.  00 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

RNTIOCM  PUMPING  PL  3 

RSH  MOUNTRIN 

80 

.5 

50 

.6 

65 

6 

.2 

98 

30 

34 

21* 

1  10 

7 

0 

0 

0 

.31 

-  •65 

.27 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

RUBERRY   1  NH 

78 

.9ri 

52 

.7M 

65 

8f1 

3.4 

94 

31 

33 

5 

102 

5 

0 

0 

0 

.12 

-  .80 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRKERSFIELD  HSO  RP 

R 

87 

-0 

60 

■  0 

73 

5 

3  . 7 

1  06 

I  3 

44 

5 

30 

1  2 

0 

0 

0 

1 

.19 

T 

20 

■  0 

0 

Q 

Q 

Q 

BRLCH  POWER  HOUSE 

79 

.5 

52 

.  3 

65 

g 

92 

30 

36 

5 

82 

5 

0 

0 

0 

.  28 

.  1  7 

. 

.  0 

0 

. 

Q 

_ 

BLRCKWELLS  CORNER  2WNW 

83 

.5M 

49 

.  4M 

66 

5M 

98 

30 

35 

4 

76 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

0 

BUTTONW ILLOW 

85 

.2 

51 

.9 

68 

6 

-  .3 

IQl 

14 

38 

5 

47 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRLRVERRS  BIG  TREES 

67 

.2 

36 

.8 

52 

0 

- 1 

63 

31 

23 

5 

395 

0 

0 

9 

0 

.77 

-   1  .45 

.77 

4 

T 

1 

1 

0 

CRMP  PRRDEE 

79 

,7 

5 1 

.  3 

65 

1  .  4 

97 

3 1 

36 

4 

99 

9 

0 

0 

0 

.09 

.71 

.  09 

* 

.  0 

Q 

Q 

Q 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

78 

.7 

45 

.6 

62 

2 

96 

3 1 

3  1 

5 

I  5  1 

5 

0 

1 

0 

.  08 

.  08 

_ 

0 

- 

- 

- 

CHERRY  VRLLEY  DRM 

70 

.  7M 

4  ] 

.  5M 

56 

1  M 

86 

30 

22 

283 

0 

0 

5 

0 

•  93 

1  0 

I 

20 

J 

J 

CORLINOR 

87 

.3 

50 

.4 

68 

9 

1  .6 

101 

13 

36 

5 

37 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

-  .25 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

CORCORRN  IRRIG  01  ST 

68 

.0 

49 

.7 

6B 

9 

102 

31* 

36 

5* 

42 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENfllR  3  NNE 

82 

,  J 

46 

•  0 

65 

] 

.  1 

97 

30 

36 

4 

84 

8 

0 

0 

0 

.00 

.42 

■  00 

.  0 

0 

DUDLEYS 

76 

.  1 M 

35 

.6M 

55 

9M 

1  -2 

87 

3 1 

22 

5 

26 1 

0 

0 

8 

0 

1  7 

1    1 R 

I  9 

0 

ELECTRR  POWER  HOUSE 

82 

.  3 

45 

•  6 

64 

0 

,  1 

97 

3 1 

33 

5 

1  1  0 

8 

0 

0 

0 

91 

■  ^ 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

84 

.7 

52 

.2 

66 

5 

100 

30 

36 

5 

38 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WSO  RP 

R 

85 

.  1 

51 

.7 

66 

4 

1  .0 

100 

30 

36 

5 

53 

1  1 

0 

0 

0 

T 

-  .32 

T 

20* 

.0 

Q 

0 

0 

0 

FRIRNT  GOVERNMENT  CRMP 

85 

.  1 

45 

•  6 

65 

4 

-   1  .  ] 

1 0 1 

31 

32 

6* 

9 1 

I  2 

0 

2 

0 

.03 

.45 

.03 

2  1 

■  ^ 

^ 

GLENNV ILLE 

76 

•  5 

SB 

.  4 

57 

5 

9 1 

1  3 

26 

21* 

237 

3 

0 

6 

0 

0 1 

- 

0 

GRRNT  GROVE 

57 

.  4 

34 

.0 

45 

7 

.  7 

7  1 

1  4* 

1 4 

5 

590 

0 

1 

1 1 

0 

.55 

-  1.00 

21 

3  9 

55 

1 

HRNFORO 

66 

.3 

49 

.9M 

68 

IM 

.9 

100 

30 

37 

5 

37 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .25 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

71 

.0 

43 

.5 

57 

3 

1  .4 

87 

14 

26 

5 

258 

0 

0 

3 

0 

.77 

-  1.10 

.65 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

HUNTINGTON  LRKE 

60 

•  3 

33 

.  1 

46 

7 

2  -5 

77 

1  4 

1  5 

5 

562 

0 

0 

12 

0 

1.00 

.70 

* 

5  .0 

65 

g 

' 

IDRIR 

77 

■  0 

5 1 

.  ] 

64 

1 

1  -2 

93 

3 1 

32 

2 1 

122 

1 

0 

1 

0 

.00 

•  3 1 

.  00 

- 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

85 

.5M 

62 

.  9M 

74 

2M 

2  •  9 

1 0 1 

3  1  ♦ 

4  4 

5 

28 

12 

0 

0 

0 

.06 

•  32 

2  I 

0 

0 

KERN  RIVER  PM  NO  3 

81 

.8 

50 

.7 

66 

3 

96 

31 

30 

5 

87 

6 

0 

1 

0 

.13 

.?3 

17 

.0 

1 

0 

0 

KETTLEMRN  CITY 

85 

•  6 

52 

.7 

69 

2 

102 

31 

39 

5* 

42 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

KETTLEMRN  STRTION 

65 

,  1 

56 

•  0 

70 

1  .0 

1 00 

30 

40 

6* 

38 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

|: 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

8 1 

.5 

46 

.  4 

64 

Q 

97 

31 

3 1 

4 

1 20 

8 

0 

1 

0 

T 

■f 

0 

LE  GRRNO 

83 

.  5 

49 

.  5 

66 

5 

.5 

96 

30 

37 

4 

60 

8 

0 

0 

0 

J 

.45 

1 

3 

0 

0 

^ 

LEMON  COVE 

83 

.8 

51 

.9 

67 

9 

-  .6 

99 

14 

38 

5 

54 

10 

0 

0 

0 

.02 

-  .46 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

L INDSRY 

88 

■  1 

49 

.6 

69 

0 

1  .6 

101 

30 

34 

5 

42 

1  4 

0 

0 

0 

.00 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LITTLE  PRNOCHE  DET  DRM 

8 1 

■  3 

52 

.  5 

66 

g 

94 

30  + 

4  1 

g 

76 

7 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

LODGEPOLE 

56 

.  3 

28 

■  3 

4  2 

3 

70 

3 1 

g 

g 

698 

0 

0 

22 

0 

58 

23 

4  0 

58 

1 

3 

0 

0 

LODI 

84 

.5 

50 

.5 

67 

5 

4.0 

99 

29 

40 

5* 

56 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  -51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BRNOS 

82 

.0 

51 

.7 

56 

9 

.6 

99 

31 

41 

4 

64 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BRNOS  DET  RESV 

61 

.0 

51 

.0 

66 

0 

99 

31 

40 

8* 

93 

7 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MRDERR 

84 

.5 

49 

.7 

67 

1 

-      .  1 

102 

31 

35 

4 

SB 

1  1 

0 

0 

0 

•  00 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MRNTECfl 

82 

.9 

51 

.5 

67 

2 

98 

31* 

40 

4 

62 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MRRICOPR 

83 

.5 

57 

.4 

70 

5 

-  .3 

102 

14 

40 

21 

39 

9 

0 

0 

0 

•  00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

65 

.6 

51 

.7 

68 

7 

2.3 

100 

31 

39 

5* 

40 

9 

0 

0 

0 

•  00 

-  .45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

63 

.3 

51 

.5 

67 

4 

2.3 

97 

30* 

40 

5* 

58 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  -38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  miFORNiA 

MflY  1976 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

OAYS 

SNOW 

SLEET 

NO  . 

OF 

ORYS 

S  TAT ( ON 

MAX  . 

niN. 

° 

r 

w 

s 

g 

s  i 

*-  o 

1 

s 

c 

a  1 

S  1 

a 

1*1  3 

s 

a 

S 
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_, 

°  2 

o 

s 

w  z 

£ 

£  o 

o 

z 

o 

°s 

£  o 

o 

s 

o 

a  2 

a  c 

(X 

a  u. 

z 

o 

2 

o 

°s 

a  £ 

° 

O  u. 

s 

a 

s  § 

° 

- 

NEHMflN 

87  . 3 

SI  .  1 

69 

2 

2.2 

101 

30 

37 

5» 

44 

14 

0 

0 

0 

.00 

.31 

■  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RflNOER  STfl 

77  .  IM 

42  .4M 

S9 

6M 

90 

31  ♦ 

26 

5 

172 

2 

n 

0 

.32 

-  1  .03 

.24 

4 

1 

0 

Q 

ORflNOE  COVE 

8<  .  IM 

S0.2M 

67 

2M 

.3 

100 

31- 

35 

5 

56 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .38 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

86-8 

53.8 

70 

3 

2.5 

104 

31 

37 

S 

42 

15 

0 

0 

0 

.02 

.37 

■  02 

21 

■  0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

67.1 

38  .2 

52 

7 

86 

13 

25 

5 

376 

0 

0 

B 

0 

.00 

■  DO 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

73.8 

46.7 

60 

3 

86 

31  • 

29 

5 

186 

0 

0 

2 

0 

1  .02 

-  1.31 

■  52 

4 

.0 

0 

2 

I 

0 

SflN  LUIS  OftM 

79  .4 

54  .3 

66 

9 

95 

31 

42 

7 

74 

6 

0 

0 

0 

.00 

■  DO 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORR  RS 

76.9 

46.5 

61 

7 

.3 

102 

30 

32 

4 

163 

3 

0 

1 

0 

.52 

-  .67 

■  52 

4 

■  0 

0 

1 

1 

0 

SO  ENTRRNCE  rOSEni TE 

66  .3 

35.4 

SO 

9 

-  .8 

81 

31  • 

22 

6 

432 

0 

0 

1 1 

0 

.90 

.90 

■  80 

4 

.8 

1 

4 

2 

1 

0 

STOCKTON  HSO  BP 

83  .6 

52  .4 

68 

0 

2.8 

98 

30  • 

39 

4 

56 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

.42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STfl  NO  4 

82  .3 

50  .6 

66 

5 

2.7 

98 

31 

38 

5 

80 

9 

0 

0 

0 

-00 

.47 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

TEHflCHflP I 

73  .5 

43.0 

58 

3 

88 

13 

30 

4 

219 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RHNCHO 

84  .6 

54. 1 

69 

4 

1  .8 

100 

13 

39 

5 

42 

1  1 

0 

0 

0 

.09 

-  .40 

.09 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EQISON  PH  1 

86.0 

50. S 

68 

3 

103 

13 

33 

5 

51 

12 

0 

0 

0 

.14 

.14 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

77  . 1 

43.3 

60 

2 

.7 

92 

30 

29 

5 

1  75 

2 

0 

1 

D 

.63 

-   1  .34 

.34 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACT  CflRBONA 

81  .5 

48.SM 

65 

DM 

97 

31 

40 

7« 

92 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACT  PUMPING  PLANT 

82 . 1 

53  .6 

67 

9 

99 

30 

4  1 

4 

69 

10 

0 

0 

D 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

V  ISAL  IA 

83.9 

54.0 

69 

0 

.6 

99 

31 

4  1 

5» 

40 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HRSCO 

85  .9 

54  .6 

70 

3 

1  .4 

102 

31  • 

42 

21  • 

36 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

YOSEtllTE  PARK  HEAOQTRS 

77  .  1 

40  .0 

SB 

6 

1  .2 

88 

31 

27 

S« 

21S 

0 

0 

5 

0 

.49 

-  1  .06 

.30 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

0 1 V  I S ION 

64 

3 

1  .4 

.  1  6 

.57 

2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

77  .8M 

49  .  IM 

63 

5M 

88 

30 

4  1 

21 

92 

0 

0 

0 

0 

.28 

.22 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

65  .6 

51.2 

58 

4 

-  1.7 

72 

12» 

44 

7 

197 

0 

0 

0 

0 

.00 

-     .  1  3 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

76.1 

44  .7 

60 

4 

-   1  .6 

91 

31 

34 

6 

147 

1 

0 

0 

0 

.08 

-  .38 

.OS 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

74.8 

43.5 

59 

2 

91 

1  3 

33 

6« 

207 

1 

0 

0 

0 

.31 

.35 

.31 

21 

■  D 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

65  .2M 

32  .6M 

48 

9M 

84 

29 

21 

6« 

489 

0 

0 

1  4 

0 

T 

T 

20 

■  0 

0 

0 

0 

0 

6URBANK  VALLEY  PMP  PLT 

78  .5 

SO  .0 

64 

3 

.2 

89 

1  2 

39 

21 

76 

0 

0 

0 

0 

.02 

■  15 

.02 

2  1 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

75  .4 

45  .9 

60 

7 

89 

30  • 

39 

5 

143 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27. 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

78.2 

37.6 

57 

9 

91 

12 

25 

6 

215 

4 

0 

6 

0 

.1 1 

-  .28 

.08 

20 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CBNOGA  PARK  PIERCE  COL 

82  .0 

49  .4 

65 

7 

93 

1  2* 

38 

21* 

59 

6 

0 

0 

0 

.04 

.04 

20 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CHULR  VISTA 

62  .7 

54  .0 

58 

4 

-2-1 

65 

31  ♦ 

43 

12 

199 

0 

0 

0 

0 

.03 

.14 

.03 

20 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

74  .3 

48  .6 

61 

5 

-   1  .2 

85 

31  ♦ 

38 

5 

124 

0 

0 

0 

0 

•  24 

.01 

.21 

1  9 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORONA 

78  .5 

49  . 1 

63 

8 

-  .5 

92 

29 

39 

6« 

73 

1 

0 

0 

0 

.00 

.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

69.  IH 

54  .7M 

61 

9M 

.2 

74 

18- 

47 

6 

93 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

65  .6 

41  .4 

53 

5 

.9 

79 

31  • 

30 

7* 

349 

0 

0 

3 

0 

.62 

.48 

•  33 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORY  CANYON  RESERVOIR 

80  . 1 

42  .6 

61 

4 

97 

1  3 

34 

6 

144 

6 

0 

0 

0 

■  00 

.30 

•  00 

■  D 

0 

0 

0 

0 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

76  . 1 

47.7 

61 

9 

-  3.0 

87 

12 

39 

e 

104 

0 

0 

0 

0 

.18 

.26 

.  15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

79  .  IM 

47. DM 

63 

IM 

-   1  .7 

91 

30* 

35 

6« 

124 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

73.6 

51  .2 

62 

4 

-  .5 

84 

12' 

39 

6 

93 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  .15 

.13 

20 

■  0 

0 

1 

0 

0 

FQNTANA  KAISER 

77  .4M 

52.  3M 

64 

9M 

96 

29 

46 

22» 

63 

1 

0 

0 

0 

■  DO 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

73-6 

52.3 

63 

0 

84 

1  1 

40 

6 

77 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

20 

■  0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAH  0AM 

74  . 3 

42  .0 

58 

2 

90 

31 

3  1 

6 

218 

1 

0 

2 

0 

.39 

.  1  4 

.25 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

IDYLLHILO  FIRE  OEPT 

70  .0 

37  .8 

53 

9 

84 

13 

24 

21« 

336 

0 

0 

7 

0 

.75 

.64 

21 

T 

0 

2 

1 

0 

JULIAN  HTNOLA 

70.5 

40  .  1 

55 

3 

86 

31  . 

28 

6 

298 

0 

0 

1 

0 

.48 

.30 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

67  .6M 

49  .8M 

58 

7M 

-  2.0 

78 

29 

40 

6 

195 

0 

0 

0 

0 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

71  .6M 

52  .3 

62 

DM 

.  4 

81 

1  1 

44 

7 

94 

0 

0 

0 

0 

.08 

.20 

.08 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

67  .7 

48  .5 

58 

1 

80 

29 

37 

5 

204 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  HSO  AP 

71  .3 

SS.S 

63 

4 

.7 

77 

30  ♦ 

47 

7. 

63 

0 

0 

0 

0 

.01 

.06 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

67. S 

54  .6 

61 

1 

-  .8 

71 

26- 

49 

6 

117 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .04 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

70.3 

55  .  1 

62 

7 

-  2  .0 

80 

12 

50 

21  • 

75 

0 

0 

0 

0 

.09 

.04 

.09 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  2 

67  .2M 

47.0 

57 

IM 

1  .9 

79 

31 

23 

5 

258 

0 

0 

5 

0 

.30 

.15 

.30 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

NEH  CUYAMA  FIRE  STA 

80  .8 

41  .S 

61 

2 

97 

27 

29 

7 

168 

8 

0 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEHPORT  BEACH  HARBOR 

63  .2 

54  .3 

S8 

8 

-  2.2 

66 

29« 

46 

6- 

184 

0 

0 

0 

0 

.00 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANS  IDE 

66.9 

47.2 

57 

1 

70 

29- 

40 

4 

239 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

76  .3 

44  .9 

60 

6 

-2.0 

88 

10 

36 

7* 

146 

0 

0 

0 

0 

.02 

.29 

■  02 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OXNARO 

69  .2 

50  .3 

59 

8 

.5 

73 

30* 

42 

6 

154 

0 

0 

0 

0 

.00 

■  ID 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

59  .3 

44.7 

57 

0 

.2 

81 

1  4  • 

26 

5 

248 

0 

0 

4 

0 

.25 

.  1  5 

■  25 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASAOENA 

74  .7 

52  .0 

63 

4 

-  .2 

85 

12 

43 

5 

81 

0 

0 

0 

0 

.15 

.  I  4 

■  15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

74  .4 

48.6 

61 

s 

-   1  .7 

85 

31- 

40 

6' 

122 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .21 

■  03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  F IRE  DEPT 

76.5 

44  .5 

60 

5 

69 

30  ♦ 

32 

7 

142 

0 

0 

1 

0 

.17 

.  13 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

REOLANDS 

78.9 

49.1 

64 

0 

.  4 

97 

1  2 

39 

6 

94 

5 

0 

0 

0 

.IS 

■  1  9 

.09 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  "3 

81  .0 

SO  .5 

65 

8 

1  .0 

95 

29 

40 

6 

48 

4 

0 

0 

0 

.04 

.17 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

80  .4 

51  .0 

65 

7 

96 

29 

40 

6 

49 

4 

0 

0 

0 

.  1  1 

.  1  1 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

82.1 

50.5 

66 

3 

1 . 1 

98 

12 

39 

S 

56 

8 

0 

0 

0 

.22 

-  .23 

■  19 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANOBERG  HSO  //R 

67  .2 

47.0 

57 

1 

1  .4 

83 

30 

26 

4 

266 

0 

0 

3 

0 

.07 

.18 

■  04 

1  9 

.3 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  HSO  AP  R 

67  .2 

57  . 1 

62 

2 

-  1-1 

70 

31  • 

5  1 

6 

83 

0 

0 

0 

0 

.01 

.  14 

■  01 

20 

-0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

75  .9 

51  .8 

63 

9 

.5 

85 

12 

42 

6 

68 

0 

0 

0 

0 

.07 

.09 

■  07 

20 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SAN  JACINTO 

83.7 

44.9 

64 

3 

-      .  1 

96 

30 

36 

7. 

77 

1  1 

0 

0 

0 

.28 

.04 

■  19 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  F  IRE  STAT  ION 

71  .8M 

52. 8M 

62 

3M 

-  1.4 

77 

10« 

45 

7 

81 

0 

0 

0 

0 

.10 

-  .08 

■  10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  BP 

64  .2 

46. S 

56 

5 

-  3.2 

70 

20 

39 

5 

257 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  .09 

■  09 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  HSO  AP  R 

5S.S 

46.1 

5S 

.8 

-1.3 

80 

12 

32 

S 

276 

0 

0 

1 

0 

T 

-  .19 

T 

19. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

70.9 

48. IM 

59 

.5M 

78 

1  1 

35 

6 

171 

D 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

82.6 

45.8 

64 

.2 

96 

30 

34 

6» 

85 

■  01 

■  01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DRTfl  crlifornir 


STflT ION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

u 
<X 

1 
c 

o 

CT 

r 

cc 

0.  O 
a  u. 

s 

o 

X 

a 

-t 

o 

DEGREE  onrs 

NO 

OF 

DAYS 

a-  o 
o  u. 

SLEET 

un 

nF 

noTS 

MAX  . 

niN. 

^  o 

0  o 
o 

1  g 

1 

i 

o 

s 

- 

oi 

f  ! 

°  o 

S  o 

68 

.4 

52 

.2 

60 

3 

-    1  .5 

75 

12 

44 

6 

1  37 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  UJUNLrH 

77 

.0 

48 

.3 

62 

7 

90 

30 

40 

21 

107 

1 

0 

0 

0 

.30 

.22 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

72 

.2 

45 

.4M 

56 

8M 

-  4.1 

78 

31- 

34 

6 

207 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  .12 

.03 

21. 

.0 

0 

0 

0 

0 

THITCHELL  DflM 

M 

M 

M 

86 

12 

36 

7. 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  C  L  fi 

64 

.2 

52 

.  1 

58 

2 

-  3.8 

71 

12 

46 

6 

207 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .14 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLRND  3  N 

76 

.3 

46 

.7 

61 

5 

88 

29» 

36 

5 

1  25 

0 

0 

0 

0 

.  36 

.07 

.36 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

V  I STfl  2  NNE 

68 

.2 

SO 

.1 

59 

2 

75 

1  1 

44 

8. 

1  73 

0 

0 

0 

0 

.18 

.16 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

WRRNER  SPRINGS 

77 

•  2 

38 

•  1 

57 

7 

.6 

90 

13 

25 

6 

224 

1 

0 

7 

0 

22 

.  1  0 

.  1  9 

20 

.  0 

0 

1 

0 

0 

rORBR  LINOfi 

74 

•  2 

49 

.4 

61 

8 

-  2.3 

82 

12» 

39 

5 

104 

0 

0 

0 

c 

.05 

.  1  6 

.05 

20 

.  0 

0 

0 

0 

0 

U 1 V 1 o 1  UN 

60 

6 

.  7 

.  1  2 

.  1  7 

T 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

94 

.  7 

59 

.2 

77 

0 

1  04 

27* 

47 

6 

5 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DHKb 1 UH 

86 

.5 

51 

.3 

68 

9 

-  .9 

100 

31 

38 

6 

43 

1  4 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

QC  Ol  1  MnitJ  T     1  C 

OtHUnUN 1     I  t 

M 

M 

M 

89 

31 

35 

7. 

0 

0 

0 

0 

T 

-      .4  1 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  HSO  flP  R 

80 

•  3 

42 

■  9 

61 

6 

.6 

95 

31 

28 

5 

147 

4 

0 

1 

0 

T 

.27 

T 

1  7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

Qi  vTuc    COO  otoonoT 
□Lilnt    rHH  HlnrUKI 

91 

.8 

6  I 

.5 

76 

7 

-  2.8 

106 

31 

47 

21 

3 

1  9 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

dUKKtljU    UtotK  1  rHKR 

91 

.5 

60 

.7 

76 

1 

103 

12 

47 

6 

1  3 

1  8 

0 

0 

0 

.02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAHLEY   2  SW 

69 

.8 

56 

.7 

73 

3 

-  4  .0 

100 

31. 

48 

6 

1  3 

1  6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

87 

.  1 

60 

.6 

73 

9 

1  .6 

103 

3  1 

47 

6 

25 

15 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

99 

■  0 

70 

•  8 

84 

9 

.  4 

1  1  2 

31 

49 

21 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.06 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

nccp   CDDiupc    rni  i  coc 
Uttr    OrKlnUo  LULLtbt 

tHULt  nUUNIHlN 

89 

.7 

67 

.0 

78 

4 

-  .6 

100 

14 

52 

5 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CI     rcuTon   o  ecu 

93 

.4 

54 

.  1 

73 

8 

-  3.1 

105 

31 

42 

6. 

1  1 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

78 

.3 

45 

-  1 

61 

7 

9  1 

31 

35 

7. 

151 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

74 

.5 

51 

.6 

63 

1 

1  .7 

90 

31 

34 

s 

146 

1 

0 

0 

0 

.03 

.24 

.03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

91 

.  7 

61 

•  9 

76 

8 

104 

31 

5  I 

7 

0 

1  9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HA  I WEE 

77 

.9 

48 

-6 

63 

3 

-   1  .6 

88 

31 

36 

7. 

1  33 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  .05 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

HflYFIELO  PUMPING  PLANT 

88 

.OM 

57 

.8M 

72 

9M 

-  1.4 

98 

15. 

41 

6 

22 

1  4 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

inPERIflL 

92 

•  0 

60 

- 1 

76 

1 

-  1.4 

105 

31 

50 

6 

1 

19 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IflPERIflL  FfiB  RP 

90 

.8 

57 

.  7 

74 

3 

I  05 

31 

46 

6 

1  0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INUtrtNUtNLt 

80 

■  S 

46 

.  3 

64 

4 

95 

31 

34 

5 

124 

3 

0 

0 

0 

.00 

.  1  3 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INUlU    U    a    UH 1 t  UHKUtN 

I N YOKERN 

87 

.6 

SO 

.7 

69 

2 

102 

31 

36 

6 

58 

1  8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

91 

.6 

65 

•  6 

78 

5 

.9 

I  02 

15 

5  1 

21 

2 

20 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

67 

•  5 

38 

•  9 

53 

2 

.s 

81 

12 

25 

5 

357 

0 

0 

5 

0 

.70 

.30 

.55 

20 

.0 

0 

2 

I 

0 

LANCASTER  FSS/FRA 

80 

.9 

SO 

.  7 

65 

8 

95 

31 

40 

5 

86 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

93 

.8 

56 

.9 

75 

4 

-2.1 

106 

12 

45 

6. 

4 

22 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

nilLntLL  LHVtKNo 

77 

.7 

56 

.6 

67 

2 

91 

31 

36 

4 

75 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

80 

.  7 

52 

.3 

66 

S 

92 

3  1 

38 

6. 

64 

5 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

69 

.OM 

42 

.OM 

55 

5M 

85 

31 

20 

5 

3  1  1 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ni    OHN   JHLINIU   H   o  rn 

58 

.2M 

29 

.OM 

43 

6M 

71 

31 

17 

6 

657 

0 

0 

20 

0 

.02 

.02 

1  8 

1  .0 

0 

0 

0 

0 

rittULto   rHH  HIKrUKt 

91 

.4 

63 

.8 

77 

6 

-  2.0 

106 

31 

48 

6 

7 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

rHLnUHLt 

PRLM  SPRINGS 

93 

•  6 

61 

•  3 

77 

5 

1  .6 

107 

31 

47 

20 

4 

20 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

1  8 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

90 

.9 

66 

.3 

78 

6 

-   1  .6 

101 

27* 

52 

2  1  . 

4 

20 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RRNDSBURG 

83 

.0 

54 

.  1 

68 

6 

1  .  1 

97 

31 

36 

5 

71 

8 

0 

0 

0 

.06 

.02 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERflflL  Fflfl  RP 

92 

.2 

59 

.0 

75 

6 

104 

31. 

43 

7 

3 

18 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

I 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONR 

88 

.9 

57 

.  1 

73 

0 

-      .  1 

104 

31 

41 

21. 

32 

20 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THENTTNINE  PfiLNS 

89 

.7 

55 

.2 

72 

5 

-  .8 

104 

31 

33 

20 

26 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VflLTERMO  FIRE  STfi  79 

79 

.8M 

42 

.5M 

61 

2M 

94 

31 

30 

6 

147 

2 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

81 

.5 

46 

.7 

64 

1 

-      .  1 

93 

31  . 

35 

5 

107 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHITE  MOUNTAIN  1 

46 

•  8 

19 

.8 

33 

3 

61 

31 

-12 

4 

974 

0 

4 

30 

2 

.69 

.37 

2 

5.6 

23 

7. 

3 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

35 

.0 

16 

.0 

25 

5 

47 

31 

-10 

5 

1219 

0 

10 

31 

4 

.28 

.12 

21 

'.1 

15 

7. 

1 

0 

0 

HILDROSE  RANGER  STA 

78 

.6 

48 

.0 

63 

3 

92 

31 

30 

S 

116 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

67 

8 

-   1  .2 

.05 

-  .12 

.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


ALOERPOIMT 
ANOWIM  PAC  UNION  COL 
BIG  BAB  RANGeR  STATION 
eOOHVILLE  rt«TNC  ST« 
BRANSCOf*  3  NNU 

eRIOCeviLLC  A  NNW 

burnt  ranch  i  s 
butlcr  valley  ranch 
cal  istoga 

CALLAHAN 

CAZAOCRO  3  U 
CeCILVILLE  «  SE 
CLEAR  CRCCK 
CLOVtflOALE  3  SS£ 
COPCO  NO  1  OAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  J  N 
CRESCENT  CITY  7  ENC 
CUW1INGS 
DUTTONS  LANDING 

ELU  VALLEY 
EUQEKA  USO  CI 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAQG 
FORT  OICR 


FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 
GASOUET  RANGER  S 
GRATON 


ION 


GBEenvieu 

GUERNEVILLC  2 

HAPPY  CAr*>  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALOSBURG 

HEALDS6URG  NO  3 

MILTS 

HOOPA 

IDLEHKO  HUY  r«1TNC  STA 
KENTF ICLO 

KLAMATH 
KORBCL 

LAVA  BEOS  f<AT  MONUKNT 
mo  RlvER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 
MUIB  WOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK   KNOLL    R  S  2 
OAKVKLE  1 

OCCIDEMTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMH  FIflt   STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVC  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYCRS  bar  ranger  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SKAGCS  spgs  las  LOMAS 
SONOMA 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 
TBiniTT  RIvEfi  HATCH 
TULCLAHC  y 
UKIAM 

UKIAH  4  bfSM 

UPPER  MATTOLE 
UARn  SPRINGS  DAM 
tCAVERviLLE  RANGER  STA 
ICEO  FIRE  DEPART«NT 
WILL  ITS   1  NE 


ADIN    RANGER  STATION 

ALTURAS  RANGER  STATIOi 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 
BLUE  CANTON  lAO  AP 

BOl'VtN  DAM 

SRANNAN  ISLAND 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RS 
BuCkhORn 


BUCKS  CREEK  PH 
BURNET 

CANBY  RANGER  S 

CANYON  QAM 

CARIBOU  POkCR  HOUSE 


ION 


CHALLENGE  BANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FABM 

CITPUS  HEIGHTS 

CLARKS  VALLEY  (1U00  BCH 

cleablake  highlands 
c0ha5set  1  nne 
coleman  fisheries  sta 

COLFAX 

COLGATE  POkCR  HOUSC 

COLUSA  3  SSU 
COOL 

COBNinG  hOuChtqn  BanCh 


DRY  OF  MONTH 

12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.OS   l.SO  .02 


.01      .03  .01 
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DRILY  PRECIPITRTION 


CflL IFOBMIA 


STRT ION 


DANA  2  SC 

OflVIS  2  USU  EXP  FHHM 
DEER  CREEi^  FORCeAY 

DE  sneiA 
ooeeiNs  1  s 

OOWMIEVILLE  RANGER  STA 
Dunn iGAn 

OUhSHUIB  QAMGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIHriELO  riRE  STATION 

FOCSOH  OAH 

rORESTHILL   RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORCCTOMI  RANGER  STA 
GIBSON  HUT  f»1TNCE  STA 

GOLD  RUN 

GRASS   VALLET  NO.  2 
GREENVILLE  HANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 


DAM 


HARRY  ENGLEBRIGH 
HAT  CREER   PM  no  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 

KELSEY  1  N 

KILARC  POUER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SPAULDING 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

L ITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSH 
rWOEL  INE 

iwnzanita  lake 
markley  cove 

r*lRTSVILLE 
MC  CLOUO 
MIDDLE  TBWfi 
niNERAL 
r«UNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  MSO  CI 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

OROvILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  ranger  STA 

PATNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVES  P  H  6 
PL ACERvillE 
PLRCERVILLE  IFG 

POHTOLA 
OUinCY 

RED  BLUFF  MSO  AP  I 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKL  IN 

HOUND  MT  P  G  AND  E 
SACRArtNTO  USO  AP  I 
SACRAfCNTO  WSO  CI  I 

SHASTA  DAM 
SHINGLETOl**  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA^^ 
STONYFOHO  COOLEY  RANCH 

STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOAk«ERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  U 

VACAVILLE 

VINTON 

vOLLfCflS 

vQLTA  POkCe  HOUSE 
UHISKEYTBUn  RES 

WILL lAns 
UILLOWS 
WINTERS 

UOODLAND  1  kJMU 


BOCA 
BCD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

O0NI1ER  rCMORIAL    ST  PK 
DOYLE 

09YLE  6  SSE 

ELLERY  LAKE  y. 
FLEMING  FISH  AND  GAPC 
FORT  eiObCLL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEMEN  CHEEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TERM) 

TBUCKEE  HANGER  STATION 
ICNDEL    10  SE 


U080FSRDS 


DAY  OF  MONTH 


5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 
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DAILY  PRECIPITnilON 


STRT  ION 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


ABROrO  ORANDC 
ten  LOMQMO  4 

BIG  5UR  STATE  P«HR 


6LACi^  MDUNTi 
BURL INGArC 
CALAVERAS  RESCRvOIU 
CAfitCL  VALLEY 
CMITTEHDCM  PASS 

CReCMTT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 
CCRftER  RANCH 
GILROY 

GILROY  M  CNE 
HALF  WON  6AT 
HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTEH  2 

KtnG  CITY 

LAFAYETTE    2  NN£ 
LA  M9N0A 

LIVEOMDBE   COUNTY  r  D 
LOCKUtOD   2  N 
LOS  0AT05 

LOS  GATOS  4  SU 
rWRTIMEZ  3  SSC 
rVtRTinEZ  UATEB  PLANT 
WNTEREY 
njNTEREY  FAA  AP 

MORGAN  HILL    2  E 
MDRRO  SAY  FIRE  OEPT 
rORRO  SAY   3  N 
muNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HArllLTON 

NAClnlENTO  DAM 
NEUARK 

OAKLAND  MSO  AP 
OArLAHO  HJSEUn 
PAICINCS  OHRUALL  RANCH 

PAlO  ALTO 

PALOnn 

PARHFICLO 

PASO  BOOLES 

PASO  BOOLES  FAA  AP 


MONUKNT 


PINNACLES  N 
PISnO  BEACM 
POINT  PICDRAS  BLAHCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OCP 
PRIEST  VALLEY 

BEOWOOO  CITY 
aiCHr«nO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAL INAS  3  E 
SAL INAS  FAA  AP 

SAL INAS  OAn 
SAN  AROO 

SAN  CLEKNTE  DAM 

S  F  aiCMMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  USO  AP 

SAN  FRANCISCO  t«0  CI 
SAN  GREUOBIO  2  SC 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  mTEO 

SAMTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CHU2 

SANTA  rWRGARITA  2  SU 
SANTA  nABGABITA  BOOST 
SOLEDAO 

spreckels  huy  bridge 

UPR   SAN    LEANORO  FILTER 
WALNUT  CBEEH    4  £ 
UAT'SOnviLLt  UATCRkORKS 
WOODS  IDC  FIRE  STA  1 

EIGHTS 


ANCfOLA 

AMTIOCH  FIBRCBOARD  tX. 
ANTIOCM  PUf*>INO  PL  3 
ASM  MOUNTAIN 
AUBERRt    1  MU 

6AKERSFIEL0  WSO  AP 
BALCH  POLCB  HOUSE 
BLACKiCLLS  CORNER  2ktW 
AUTTONWILL  OU 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAr«>  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RAO  LAB 

CATMEY^  VT  BULL   Run  RH 

Cherry  valley  oam 
coal inga 

corcoran  irbic  dist 

DELANO 

OCL  PUEBTO  BOAO  CAr* 
DCNAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

CLCCTUA  PObCR  HOU&C 
ELL lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLCTOfc#(  LYNCH  RANCH 

Five    POINTS    6  SSM 

FRESNO  USO  AP 

FRIANT  OOvERNrCNT  CAr«> 

OLENNVILLE 

GMHT  OAOVC 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  STDIION  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

GROVELflND  RflMGER  STft 

HETCH  HETCMY 
HUNTERS  DAM 
HUMTINGTON  LAHE 

lORIA 
tONE 

JOHMSONORLE 

KERL IMGER 

KERN  RIVER  PH  MO  1 

KERM  river  PH  NO  3 
KETTLEmii  CITY 
KETTLEMflM  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE6EC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L INDSAY 

LITTLE  PANOCME  OET  0AM 

LOOGEPOLE 
LODI 

LOS  BANGS 

LOS  BANGS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

hMRIPQSA 

MATHER 

rCADOW  LAKE 

fCNDOTA  DAM 

rCRCEO  FIRE  STATION  a 

MODESTO 

NEUMAN 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

pattiway 

PINE  FLAT  DAM 
POHTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIBE  STA  NO  ^ 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

THREE   RVRS  EDISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR60NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 

VISALIA 
UALLACE  I  NNE 
UASCO 
ICSTHAVEN 
tCST  POINT 

UOfFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON-CSDO  CYN  FC26ir 

ALIS8  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL   AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC^OE 
BOUQUET  CANTON 
6UR6ANK  VALLEY  PMP  PLT 
CACHUMA  LAKE 

CfttV  HI  HILL  OPIDS  57E 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  fC24f" 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
C0LBY5  FC  53  D 
CORONA 

COVIHA  TEt*>LE  FC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

0E5CANS0  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
E5COND100 
FiLLftJRE  1 
FONTANA  5  N 

rONTANA  KAISER 
FULLEHT0N  HILLCBEST  HV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  bCST  FC  185 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEfCT 

1 

27 
00 

00 

00 
03 
00 
00 
06 

13 
00 
00 

r 

20 

16 
02 
00 
00 

5e 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

85 

00 
00 
00 
00 

32 
00 
00 

06 
02 
00 
02 
10 

00 
86 
52 
90 
49 

00 
00 

09 

63 
00 
00 
00 

00 
00 
37 

07 

03 
26 

04 

00 
08 

00 

r 

83 
10 
03 
02 

1 1 

04 
05 
03 

24 

00 
00 
10 
15 

00 
62 
36 

00 

18 
00 
13 
07 
24 

00 
02 
08 
04 
60 

64 

.09 
.01 

.08  .35 
.86 

.  10 

.  30 

.27 

.65  .12 
.70  .30 

.03 

.01 

.  1 1 

.  15 

.02 

.23  .13 
.85 

.24  .06 

■  06 

.52 
.  10 

.52 

.80  T 
-49 

.09 

.  14 

.34 

«           .  37 
.12  .05 

.04 

.0: 

.02 

.  12  T 

.02  T 

.01 

.09  .05 
.  1 1 

.06 

.  11 

T 

.  13 

.02 

.07 

.01 

.03 

T         .07  .08 
.02 

.01  .04 
.08  .12 

.02 

T 

.02 
.07 

T 

-02 

.03 
.02  .22 
.42 

.04 

.05  T 

.31 

.61  .10 
.  10  T 

.02 

.  1 1 

.08  .01 
.04 

.05 

.03  T 

.21 

.33  .15 
.22  .03 

.15  .03 

.  13 
.07 

.01  .01 
.08 

.04 

T  .50 

.54 

.01 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STfillON  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

MENSHAU  DAM 

Hoecets  rc  60  a 

lOYLLMILO  Fiat  DEPT 
JUL  lAH  UYTIOLA 
JUNCAL  OAn 

LA  CRESCEMTA  FC  251  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  3  E 
LA  rCSA 

LECHUIA  PT  STA  FC  3526 
LOWOC 

LONG  BEACH  hAO  AP 
LOS  Al Alios 

LOS  ANGELES  USO  AP  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CBEEH  RANGER  STA 

mORPARK 

WT  BALOY  FC  8SC 

ftT  WILSON  2 

NEU  CUTAHA  FIRE  STA 
NEt*iALL  SOLEOAO  FC32CE 
NCUPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  »U 
OCEANS  IDE 

OJAI 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC   33  A  C 
PAL  OMAR  MT  OBSCRVATORr 
PALOS  VEROES  EST  FC^30 

PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARCUELLO  LIGHT  STA 
PQMJNA  CAL  POLT 

POWAT  VALLEY 
RAMONA  F IRE  DEPT 
RCDLANDS 

HIVEHSIOE   FIRE  STA.  «3 
RIvEBSIDC  CIT  EXP  STA  R 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBEHG  PTL  FC130B 
SANDBEHG  WSO 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

SAN  0IMA5  FIRE  WD  FC95 
SAN  GABRIEL    CANTON  PH 
SAN  GABRIEL  Dn  FC42SBE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIOE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA   eABBARA   FAA  AP 
SANTA  meiA  WSO  AP  R 

SANTA   HONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS            PL   NO  1 
SOnis  3  NW 
SUEV  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  OAH 
UCLA 
UPLAND   3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NurS  FC  :5A 
VENTURA 

VINCENT  F IRE   STA  FC120 
VISTA  2  NNC 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
k*«ITTIER  CTY  H  FC  106C 
Y0R6A  L INDA 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELAHTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BADS TOW 

BEAUWNT    I  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  036 
BISHOP  CHEEK   INTAKE  2 
BISHOP  WSO  AP  a 

BL  YTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
6flAk4.Er  2  SW 
CALEXICO  2  NE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP   CANTON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  rtJUNTAIN 

EL   CENTOO  2  SSM 

EL  niRACE  FIELD 

FAIBrtJNT 

GOLD  ROCK  RANCH 

COLDSTONE  ECHO  3 

HAIkCE 

HATFJEtO   PUTTING  PLANT 

HESPERIA 
lt«»EHIAL 
ir^EfllAL    FAA  AP 

.30 

.50 
.75 

.00 

.25 
.00 

.06 
.00 

.00 
.01 
.00 

.09 

.00 
.02 
.03 
.« 
.30 

.00 
.00 
.00 
.02 
.02 

.02 
.00 
.  12 
.25 
.00 

.  15 
.00 
.00 
.02 
.0-» 

.00 

-  15 
.04 
.  1 1 

-22 
.01 
.07 
.01 

.24 
.62 

-07 

.  10 
DO 

.00 

-oe 

.01 
.00 

.00 

.  30 
.06 
.00 
.01 
.36 

.27 
.03 
.01 
.00 
.  18 

.02 
.22 
.  1 1 
.05 

.00 
.00 
.00 
.00 
T 

.04 
.00 
.28 

.00 
.02 
.  16 
.00 
.00 

.00 

.00 

.00 
.00 
.03 
.00 
.02 

.09 
.00 
.00 
.00 
.00 

.09 

.02 
.  10 

.  13 

.01 
.00 

.01 
.02 

T 

.02 
.06 
.05 

.06 
.01 

.02 

.02 
.03 

.04  .02 

.04 

.02 

T 

T 

T  T 
.01 

T 

.26  .12 
.40 

T         .11  .64 
.30  .OS 

.25 

.06 

T  .04 
.00 

.60  .14 

.03 

.42 

T  .30 

.02 
.02 

-02 

.  12  T 

.25 

.  15 

.03 
.06 

.13  .02 
.09  .06 
.04 

T          .  1  1  T 

.10  .03 
.01  T 
.04  .03 

T  .01 

T  .21 
.03  .40 
.14     .26  .01 

.07 

.02     .10  .02 
.  10 

T 
T 

.02 
T 

.06  .22 

.03  .03 

.01 
.36 

.27 
.03 

.02  .16 

.  19 
.  1  1 

.05 

.04  T 

.10  .08 

.02 

.  12 
.03 

.02 

.02  .02 

T 

T  .00 
.01 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  StBTION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

IHDEPENOEMCE 

INDIO  U  S  DATE  GnOOCN 

IflYOKCRN 

IHYOKERn  flPNITAGC 
IQON  liOUflTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 
KEE  fiftHCH 
LAKE  ARQOM4EnO 
LAKE  SABRINA 
LANCASTtH  FSS^AA 

rCCCA  FrRE  5TATI0M 
MITCHELL  CAVEBMS 
MOjAve 

fUUMTAIN  PASS 

MT  SAN  JflCIMTO  U  5  PK 

MEEOLES  FAA  AIRP3RT 
NtLANO 

OCOTILLO  WELLS 
OCOTltLO  2 
PALfCALE 

PALn  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TUCMTYNINE  PALMS 
VALYERMO  FIRE  STA  79 

VICTOflVILLE  PUI*  PLANT 
UHITE  MOUNTAIN  1 
kJMITE  MOUNTAIN  2 
UILDROSE  RANGER  STA 

.00 

.00 

.00 

.00 

.70 
.58 
T 

.00 
.02 
.00 
.00 
.02 

.00 
.00 

.00 

.00 
.06 
.  17 

.00 

.  72 

.00 
.00 
.00 

.00 
.69 
.28 

.  10 

.06 
.02 

.  le 

.37 
.03  .06 

.  15 

.08     .06  .02 
T 

.14  .06 
.05 

T         .01  T 

T 

.02 

.02 

T 

T 

T 

T 

.55 

.24  .06 

.  15 
.24  .06 

.10  .12 
.06  .12 

.02 

.05  T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STnllON  INDEX 


1  2 


DAILY  TEMPERniURES 


STflT [ON 

DRY   OF  MONTH 

u 

(X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1 1 

1  2 

1  3 

I  4 

IS 

16 

1  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a: 

<E 

NORTH  COflST 

ORRINflCE  01 

BLDERPOINT 

MAX 

niN 

69 

72 

72 

57 

57 

64 

69 
46 

71 
48 

79 
4  3 

77 
46 

61 

72 

89 
49 

90 
49 

68 
48 

73 
52 

70 
51 

81 

79 
49 

64 
4  1 

65 
39 

72 
4  1 

77 
40 

72 
43 

75 
38 

88 
4  3 

85 

82 

90 

94 

52 

100 
53 

75.3 
4S.0 

RNOHIN  PRC  UNION  COL 

HAX 

niN 

69 
43 

65 
4  1 

54 
45 

57 
29 

63 
34 

68 
4  I 

70 
39 

70 
42 

70 

64 

75 
40 

86 
55 

84 

58 

73 
42 

70 
40 

78 
45 

86 

57 

84 

59 

74 
47 

65 
40 

76 
50 

70 

Bl 
53 

85 
57 

85 
52 

66 
59 

87 

52 

89 

91 
52 

92 

86 

57 

75.9 
47.6 

BIG  BAR  RHNOER  SISTION 

MAX 
MIN 

77 
39 

77 
4  1 

70 
39 

48 

29 

50 
3  J 

65 
4  3 

73 
39 

75 
40 

83 
47 

76 

64 

73 

92 

95 
48 

84 
47 

72 

83 

91 

88 

66 

69 

77 

Bl 

84 

84 

90 

8S 

88 

94 

98 

104 

79.2 
42.6 

BUTLER  VRLLET  RRNCM 

MAX 

niN 

CHLLRHBN 

MAX 

niN 

69 
3 1 

68 

67 

47 

54 

65 

68 

73 

70 

66 

64 

76 

81 

8! 

72 

70 

76 

76 

74 

53 

65 

70 

72 

72 

72 

75 

74 

77 

82 

86 

89 

71  .1 
37.0 

CECILVILLE  S  SE 

MAX 

niN 

68 

31 

70 
34 

65 
34 

45 

29 

46 

30 

54 

33 

65 
32 

70 
34 

70 
36 

63 
39 

60 
39 

64 
34 

70 
34 

80 
42 

81 
40 

79 
36 

77 
38 

81 
38 

78 
39 

60 
33 

62 

70 
30 

72 

80 

74 

83 

80 

82 

86 

93 

95 

71  .7 
36.3 

CLOVEROflLE  3  SSE 

HBX 

niN 

78 
43 

74 

39 

73 
42 

60 
37 

61 
42 

68 
43 

75 
42 

77 
43 

75 
46 

72 
46 

70 
45 

79 
46 

94 

50 

87 

50 

69 
49 

73 
46 

85 
5 1 

93 

52 

84 
54 

74 
4  3 

69 
48 

80 

50 

84 

53 

86 
58 

93 
57 

93 
58 

90 
60 

89 
60 

IOC 
65 

101 
55 

96 
S 1 

80.7 
49.2 

COVELO 

HBX 

niN 

CRESCENT  CITY  1  N 

HBX 
MIN 

S5 
47 

56 
46 

52 

46 

56 
38 

58 
40 

55 
46 

56 

70 

65 

55 

60 

59 
50 

63 

58 

59 

60 

59 

74 

69 

66 

74 

OUTTONS  LRNOINC 

HBX 

niN 

72 
47 

61 
45 

64 
46 

59 
38 

60 
37 

65 

68 
4  3 

65 
47 

62 
46 

67 
47 

69 
47 

75 
5 1 

BS 
52 

69 
5 1 

59 
48 

68 

73 

80 

68 

73 

70 

79 

70 

72 

84 

86 

75 

86 

94 

97 

82 

72. 8 
49.0 

ELK  VBLLET 

nAx 
niN 

59 
36 

SO 
32 

47 

29 

54 

32 

65 
29 

70 
26 

75 
30 

68 
34 

60 
37 

65 
38 

80 
26 

B8 
34 

77 
43 

70 
40 

74 

36 

78 
32 

80 

70 
40 

60 
3 1 

69 
2 1 

72 
39 

75 

68 

79 

78 

80 

82 

87 

90 

93 

72.1 
34.4 

EUREKB  HSO  CI 

MAX 
MIN 

51 
47 

56 
46 

52 
42 

SO 
39 

52 
4  4 

S3 
47 

54 

42 

52 
46 

62 
45 

59 
SO 

57 
49 

59 
45 

60 
49 

S3 
50 

57 
45 

55 
49 

S7 
50 

S6 
47 

54 
47 

S3 
45 

55 
43 

55 

55 
47 

54 
47 

61 

62 

57 

61 

63 

64 
48 

57 
47 

56.3 
46.4 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

72 
32 

73 
33 

67 
36 

45 

30 

45 

3  ] 

SB 
34 

68 
33 

71 
35 

75 
36 

75 

60 
39 

70 

86 

87 

78 

70 

76 

86 

83 

73 

63 

73 

76 

80 

78 

83 

80 

81 

87 

91 

97 

74  .4 

36.9 

FORT  BRRGG 

MAX 
MIN 

58 
42 

58 
45 

61 
45 

58 
35 

57 
4  1 

59 
37 

59 
38 

60 
42 

SB 
43 

59 
45 

61 
46 

62 
42 

61 

61 
48 

56 
45 

59 

61 
42 

63 
45 

64 
47 

57 

59 

61 
42 

61 

61 

61 

67 

67 

63 

72 

68 

64 

61  .2 
43.8 

FORT  JONES  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

69 
32 

72 
37 

65 

32 

58 
28 

68 
29 

71 
35 

75 
39 

72 
33 

81 

37 

86 
4  3 

79 

72 

82 
37 

SB 
33 

57 
3  J 

68 

75 

78 

69 

76 

73 

80 
38 

83 

88 

73.1 
37.0 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

54 
4  I 

54 
44 

54 
49 

51 
40 

55 
44 

57 
39 

55 
36 

55 
39 

56 
45 

55 
43 

59 
44 

66 
42 

63 
45 

55 
48 

SS 
5 1 

57 
5 1 

62 

62 

57 
49 

60 
45 

60 

65 
4  3 

62 
45 

64 
45 

72 
45 

65 
4  7 

77 
46 

83 

66 

65 

60.7 
45.1 

ORATON 

MAX 
MIN 

71 
40 

65 

69 
45 

65 
33 

66 
33 

67 
35 

71 

71 

65 

65 

68 

79 

85 

70 

64 

76 

83 

83 

68 

82 

74 

85 

75 

83 

85 

90 

60 

95 

98 

100 

BS 

76. 9 
43.0 

MBPPT  CBMP  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

79 
39 

78 
40 

68 
36 

34 

36 

66 
37 

4  3 

69 

89 

93 

73 

75 

78 

87 

64 

37 

65 

73 

81 

81 
37 

82 

82 

82 

85 

89 

95 

100 

79.7 
41  .9 

HEBLDSBURG 

MAX 
MIN 

71 

73 
4  3 

65 
5 1 

64 

39 

71 
45 

75 
42 

75 
40 

73 
45 

73 
47 

71 
48 

84 
46 

95 
50 

80 
S 1 

67 
50 

76 
48 

B4 

91 

79 
52 

78 
49 

75 

85 

81 

87 
49 

93 

93 
54 

87 
53 

94 

IGl 

103 
63 

101 

80 

81  .5 
49.4 

HILTS 

MAX 
MIN 

70 
3 1 

70 
35 

62 
34 

49 

32 

52 
3 1 

64 

23 

68 

37 

75 
32 

75 
39 

72 
36 

64 

36 

81 
32 

85 
37 

84 

36 

82 
33 

77 
37 

80 
40 

77 
36 

72 

55 
32 

66 
34 

71 
38 

72 
42 

70 
39 

79 

79 

76 

81 

86 
46 

91 
47 

94 
46 

73.5 
37.1 

HOOPR 

MAX 
MIN 

73 
42 

76 

69 
4  3 

50 

53 

63 

68 

72 

75 

76 
46 

62 
47 

72 
46 

88 
48 

93 
47 

66 

71 

77 

86 

83 

64 

68 

74 

78 

76 

77 

87 

83 

84 

94 

96 

103 

76.0 
45. S 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

68 
4  3 

70 

67 

64 

39 

69 
40 

68 
4A 

68 
40 

67 

67 
43 

72 

76 
46 

87 

84 

49 

70 

73 
47 

77 

84 

S3 

68 

72 

83 

79 

74 

90 

85 

85 

89 

96 

98 

96 

80 

77.7 
47.1 

KLflnBTH 

MAX 
MIN 

56 

57 

52 

SO 

55 

57 

SB 

56 

63 

57 

61 

68 

62 

59 

61 

60 

68 

70 

60 

62 

62 

62 

62 

67 

72 

70 

64 

71 

75 

78 

61 

62.5 
43.0 

LBVB  BEOS  NBT  MONUHENT 

MBX 
MIN 

61 
27 

65 

62 

44 

43 

46 

66 

67 

66 
30 

66 

65 

80 

73 

68 

75 

74 

75 
35 

52 

63 

68 
40 

69 

60 

68 

73 

70 

74 

78 

84 

66.3 

37.6 

nOUNT  HEBRON  RS 

MBX 
MIN 

62 

64 

52 

40 

41 

47 

59 

63 

62 

70 

66 

69 

75 

Bl 

75 

63 

67 

74 

71 

49 

52 

61 

67 

66 

59 

67 

71 

69 

74 

79 

84 

64.5 
32.3 

NflPB  STBTE  HOSPITBL 

MBX 
MIN 

67 

65 

62 

64 

68 

70 

69 

67 

70 

70 

79 

88 

86 

67 

70 

73 

83 

81 

75 

73 

82 

76 

75 

86 

89 

86 

88 

95 

97 

96 

78 

77.3 
49-6 

ORICK  PRBIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

56 

58 

57 

52 

54 

56 

58 

55 

61 

64 

61 

78 

78 

60 

61 

67 

68 

66 

59 

57 

60 

61 

59 

61 

76 

75 

72 

77 

77 

92 

75 

64  .9 
41  .6 

ORLEANS 

nnx 
niN 

76 

71 

62 

54 

63 

70 

73 

Bl 

78 

70 

75 

92 

92 

62 

81 

79 

BB 

85 

70 

71 

78 

76 

81 

88 

87 

85 

92 

97 

102 

102 

80.2 
44.1 

PETBLUMB  FIRE   STB  2 

MAX 
MIN 

66 

61 

60 

S9 

67 

69 

71 

67 

64 

68 

74 

B5 

82 

65 

64 

72 

80 

76 

69 

73 

77 

76 

80 

86 

87 

81 

84 

98 

100 

92 

76 

75.1 
46.5 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

57 

57 

59 

55 

56 

58 

59 

58 

59 

59 

60 

60 

64 

57 

59 

60 

59 

61 

60 

58 

59 

SB 

56 

58 

61 

69 

65 

62 

70 

75 

70 

60.6 
44  .2 

POTTER  VALLET  PH 

MAX 
MIN 

79 

72 

68 

59 

65 

65 

75 

80 

BO 

64 

77 

93 

91 

67 

72 

80 

93 

90 

88 

78 

82 

86 

88 

90 

91 

93 

96 

100 

100 

98 

82.0 
43.2 

RICHAROSON  DROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

68 

70 

71 

50 

54 

62 

69 

70 

78 

70 

59 

71 

88 

SB 

56 

70 

67 

78 

79 

62 

64 

70 

73 

70 

73 

87 

83 

81 

83 

94 

100 

72.8 
43.5 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

71 

72 

65 

61 
35 

69 
35 

73 
3B 

74 

73 

74 

69 

B2 

93 

BB 

72 

74 

B3 

90 

81 

81 

71 

83 

81 

84 

87 

92 

90 

94 

94 

97 

96 

87 

60. 7 
47.4 

SBN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

72 
46 

65 
47 

62 
47 

SB 
42 

64 
41 

72 
50 

72 
42 

71 
43 

68 
46 

70 
47 

74 
49 

88 
49 

89 
54 

74 

51 

67 
52 

76 
47 

80 
45 

79 
46 

76 
50 

71 
47 

76 
52 

75 
47 

77 
49 

81 

BB 

57 

90 
52 

88 

50 

96 
64 

97 
73 

95 

86 

S3 

77.4 
49.6 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

67 
41 

67 
43 

63 
49 

65 
36 

68 

35 

76 
39 

70 
38 

70 
43 

67 
45 

68 
48 

79 
47 

87 
44 

82 
47 

65 
49 

74 
44 

77 
43 

83 
46 

79 
48 

BO 
44 

73 
44 

83 
43 

80 
44 

82 
46 

88 
49 

89 
47 

85 
SO 

92 
SO 

97 
61 

99 
62 

98 

S3 

79 
52 

78. 5 

SAHTERS  BAR  RANGER  STA 

HBX 
MIN 

74 

35 

49 

31 

55 
37 

60 
36 

76 
34 

73 
38 

78 
42 

77 
43 

65 
43 

72 
36 

87 
42 

91 
46 

83 
42 

71 
39 

81 
41 

87 
44 

83 
42 

65 
32 

62 
34 

72 
40 

79 
45 

81 
43 

77 
38 

82 
50 

81 
44 

81 
43 

89 
48 

92 
SI 

9B 
52 

76.6 
41.1 

SCOTIA 

MBX 
MIN 

55 
47 

52 
46 

65 
45 

55 
40 

53 
44 

55 
46 

55 
42 

59 
46 

62 
42 

70 
48 

65 
46 

61 
44 

71 
48 

77 
51 

59 
45 

63 
49 

56 
49 

64 
45 

63 
48 

55 
44 

56 
43 

SB 

44 

61 
46 

57 
46 

SB 
39 

73 
46 

72 
49 

65 
49 

73 
48 

73 
49 

81 
47 

62.6 
45.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INOEX 
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DRILY  TEMPERflTURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
cc 

3^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHELTER  COVE  fIVIflTlON 

MAX 

54 

57 

52 

52 

53 

59 

60 

56 

52 

53 

59 

69 

66 

53 

56 

64 

7  1 

76 

73 

61 

64 

65 

66 

67 

78 

75 

74 

79 

83 

82 

69 

64  .5 

MIN 

46 

45 

44 

47 

44 

45 

45 

46 

45 

47 

46 

56 

48 

48 

47 

47 

52 

61 

48 

42 

51 

48 

SO 

52 

58 

54 

53 

54 

66 

54 

47 

49. S 

SONQMH 

MBX 

73 

69 

66 

62 

67 

74 

76 

74 

77 

74 

63 

69 

86 

83 

72 

80 

89 

93 

82 

76 

65 

83 

85 

88 

89 

92 

90 

99 

102 

103 

96 

62  .6 

MIN 

44 

43 

47 

39 

39 

38 

38 

44 

47 

43 

46 

43 

47 

SO 

44 

43 

44 

46 

48 

46 

42 

44 

47 

49 

45 

50 

49 

59 

66 

S3 

50 

46.3 

TRINITY  RIVER  HflTCM 

MBX 

74 

76 

70 

52 

55 

63 

73 

75 

77 

7  I 

6 1 

70 

88 

85 

75 

74 

80 

89 

87 

68 

66 

75 

80 

83 

79 

82 

83 

85 

87 

92 

98 

76  •  5 

MIN 

36 

37 

43 

29 

31 

34 

35 

39 

46 

47 

39 

36 

41 

47 

49 

40 

42 

45 

46 

35 

34 

41 

44 

44 

36 

39 

43 

43 

47 

49 

51 

40.9 

TULELHKE 

MBX 

66 

66 

64 

45 

5 1 

6 1 

67 

66 

7  1 

70 

60 

75 

84 

82 

75 

70 

76 

76 

70 

58 

67 

69 

69 

69 

70 

73 

71 

76 

61 

85 

88 

70 . 1 

MIN 

25 

33 

32 

25 

28 

18 

22 

27 

33 

33 

34 

28 

38 

43 

46 

35 

34 

40 

35 

25 

38 

41 

39 

35 

25 

38 

40 

42 

38 

49 

44 

34.3 

UKIflH 

MBX 

79 

71 

63 

59 

66 

73 

74 

79 

77 

74 

76 

93 

92 

64 

7  1 

77 

92 

89 

80 

68 

78 

82 

84 

86 

9] 

88 

87 

97 

100 

100 

95 

81  .5 

MIN 

44 

42 

40 

37 

37 

39 

39 

43 

47 

46 

46 

43 

50 

50 

49 

44 

46 

53 

53 

45 

41 

45 

50 

49 

46 

45 

45 

52 

56 

53 

54 

46.1 

HARM  SPRINGS  DRM 

MBX 

75 

70 

75 

69 

74 

74 

72 

79 

93 

83 

68 

75 

90 

75 

70 

82 

82 

92 

91 

100 

100 

MIN 

42 

40 

40 

44 

36 

43 

47 

48 

49 

49 

49 

SI 

47 

52 

47 

50 

48 

60 

62 

59 

60 

HERVERVILLE  RBNGER  STB 

MBX 

73 

76 

51 

50 

60 

63 

72 

75 

78 

64 

73 

73 

87 

88 

79 

73 

79 

85 

69 

60 

67 

75 

80 

84 

81 

78 

82 

85 

89 

93 

97 

76 . 1 

MIN 

31 

33 

29 

26 

25 

29 

32 

35 

44 

37 

32 

32 

36 

44 

47 

36 

43 

46 

36 

30 

30 

37 

41 

41 

31 

35 

36 

40 

43 

45 

47 

36.4 

HEED  FIRE  DEPBRTHENT 

MBX 

64 

67 

66 

49 

45 

52 

57 

65 

70 

68 

64 

61 

74 

81 

73 

65 

69 

75 

74 

55 

51 

64 

68 

71 

62 

69 

75 

72 

75 

80 

66 

66 .7 

MIN 

30 

35 

37 

30 

34 

36 

27 

29 

45 

43 

30 

32 

41 

54 

45 

43 

38 

41 

42 

33 

34 

42 

42 

38 

28 

42 

42 

44 

44 

49 

49 

38.7 

HILLITS  1  NE 

MBX 

70 

67 

61 

53 

58 

66 

67 

72 

71 

68 

68 

89 

86 

82 

65 

70 

86 

83 

80 

65 

72 

75 

76 

80 

85 

87 

81 

92 

95 

95 

91 

76  - 1 

MIN 

40 

41 

43 

30 

31 

37 

36 

40 

42 

41 

39 

39 

42 

48 

44 

36 

39 

46 

47 

39 

35 

39 

42 

42 

38 

47 

42 

45 

47 

52 

49 

41  .2 

WILLOH  CREEK   1  NM 

MBX 

79 

70 

64 

SO 

66 

66 

71 

75 

82 

63 

81 

90 

94 

72 

70 

80 

90 

89 

68 

72 

78 

81 

81 

83 

91 

89 

90 

96 

100 

103 

102 

60 .2 

MIN 

35 

38 

36 

32 

32 

37 

40 

38 

39 

40 

43 

39 

40 

45 

41 

41 

39 

40 

39 

30 

31 

35 

40 

35 

32 

46 

43 

40 

43 

45 

52 

38.9 

TREKR 

MBX 

70 

72 

67 

51 

48 

57 

67 

71 

76 

76 

70 

67 

80 

87 

83 

71 

75 

82 

81 

59 

58 

69 

74 

73 

76 

78 

80 

79 

83 

68 

92 

72  .9 

■          ■  ■ 

MIN 

33 

36 

40 

32 

34 

31 

33 

36 

44 

45 

40 

35 

41 

49 

47 

43 

41 

42 

40 

36 

34 

43 

46 

41 

36 

48 

44 

44 

48 

52 

SO 

40-8 

SRCRHHENTO 

DRBINBGE  02 

BDIN  RBNGER  STBTION 

MBX 

66 

65 

58 

60 

58 

60 

65 

68 

70 

71 

68 

77 

82 

81 

75 

71 

79 

78 

75 

S3 

67 

69 

76 

75 

73 

77 

77 

77 

6  1 

88 

89 

7J  .9 

MIN 

28 

33 

26 

18 

17 

22 

24 

32 

38 

39 

42 

34 

36 

40 

39 

34 

33 

40 

38 

29 

29 

28 

37 

30 

33 

40 

38 

37 

41 

43 

48 

33.7 

RLTURBS  RBNGER  STBTION 

MBX 

62 

64 

62 

47 

45 

43 

58 

64 

67 

72 

70 

66 

75 

83 

80 

67 

68 

75 

73 

52 

S2 

65 

65 

65 

71 

75 

74 

70 

72 

78 

84 

66  .6 

MIN 

24 

30 

28 

20 

25 

25 

21 

26 

32 

30 

26 

24 

27 

33 

32 

32 

31 

33 

33 

30 

30 

40 

34 

27 

26 

33 

34 

43 

35 

37 

35 

30.3 

BUBURN 

MBX 

73 

72 

69 

55 

60 

66 

70 

75 

78 

78 

74 

77 

82 

90 

69 

71 

82 

86 

88 

78 

65 

77 

80 

79 

86 

87 

90 

88 

92 

96 

95 

78.3 

MIN 

47 

45 

46 

35 

36 

39 

45 

47 

48 

50 

48 

49 

54 

49 

40 

46 

48 

55 

56 

47 

46 

46 

50 

56 

42 

58 

57 

57 

58 

59 

64 

49.1 

BU8URN  Dfltl  PROJECT 

MAX 

70 

74 

67 

54 

56 

62 

66 

70 

79 

73 

73 

75 

83 

88 

66 

67 

79 

84 

85 

75 

63 

75 

76 

82 

85 

83 

86 

87 

92 

94 

92 

76  .2 

MIN 

44 

43 

45 

32 

33 

40 

42 

44 

44 

46 

46 

52 

53 

47 

43 

40 

SI 

56 

54 

46 

41 

46 

51 

55 

59 

55 

53 

54 

55 

58 

57 

47.9 

BLUE  CANYON  WSO  BP 

MAX 

58 

54 

4  I 

34 

46 

52 

57 

58 

63 

57 

65 

71 

74 

66 

60 

68 

75 

74 

61 

42 

60 

63 

67 

71 

72 

71 

72 

72 

77 

79 

80 

63.2 

MIN 

43 

40 

25 

23 

25 

31 

37 

43 

43 

42 

42 

50 

56 

45 

44 

43 

55 

SS 

34 

28 

34 

43 

47 

SO 

47 

52 

51 

53 

54 

61 

60 

43.7 

BOMMBN  OBn 

MBX 

60 

56 

53 

35 

46 

54 

56 

61 

63 

62 

67 

67 

75 

72 

64 

69 

73 

73 

68 

48 

55 

60 

66 

68 

70 

71 

69 

67 

72 

80 

79 

63.9 

MIN 

34 

33 

32 

23 

17 

27 

29 

34 

32 

35 

38 

42 

42 

38 

35 

36 

46 

44 

39 

26 

30 

35 

38 

40 

39 

40 

46 

SO 

S3 

SI 

46 

37.1 

BRBNNBN  ISLBNO 

MBX 

76 

68 

68 

59 

63 

69 

73 

75 

74 

70 

74 

60 

68 

86 

63 

72 

77 

90 

80 

75 

69 

61 

81 

85 

91 

87 

87 

91 

90 

95 

94 

78.4 

MIN 

48 

45 

47 

38 

38 

45 

43 

44 

46 

44 

46 

54 

50 

49 

48 

SO 

54 

54 

52 

46 

48 

50 

S2 

54 

58 

58 

57 

62 

61 

61 

57 

50.3 

BROOKS  FBRNHBM  RBNCH 

MAX 

80 

61 

75 

63 

71 

72 

76 

78 

80 

79 

82 

91 

93 

74 

78 

87 

94 

94 

62 

74 

83 

84 

89 

92 

88 

94 

91 

95 

82  .9 

MIN 

41 

41 

52 

31 

33 

38 

40 

43 

42 

44 

51 

47 

48 

44 

46 

50 

52 

52 

50 

46 

46 

SO 

52 

59 

50 

56 

70 

SS 

47.5 

BURNEY 

MAX 

62 

69 

65 

50 

51 

55 

64 

69 

70 

65 

69 

68 

80 

83 

72 

69 

69 

80 

80 

61 

58 

69 

72 

77 

72 

75 

77 

76 

79 

84 

87 

70.2 

MIN 

26 

41 

47 

24 

28 

21 

26 

29 

36 

32 

36 

29 

30 

32 

43 

34 

32 

32 

39 

27 

28 

35 

35 

31 

24 

37 

37 

36 

37 

41 

43 

33.2 

CBNYON  DBH 

MAX 

64 

63 

60 

43 

50 

57 

65 

65 

66 

67 

66 

73 

77 

80 

75 

70 

74 

76 

78 

63 

63 

67 

74 

75 

74 

77 

75 

73 

77 

83 

84 

69.5 

MIN 

29 

32 

35 

25 

28 

27 

28 

31 

32 

32 

37 

32 

34 

37 

35 

35 

37 

39 

40 

31 

41 

36 

37 

38 

35 

38 

41 

41 

42 

41 

46 

35.2 

CHESTER 

MBX 

66 

63 

58 

46 

56 

61 

66 

70 

69 

66 

68 

73 

80 

76 

71 

74 

78 

8 1 

77 

59 

68 

69 

75 

75 

75 

74 

75 

77 

79 

86 

87 

70.9 

MIN 

26 

30 

37 

27 

27 

25 

26 

29 

29 

28 

38 

32 

30 

32 

32 

30 

33 

35 

34 

29 

31 

35 

34 

34 

36 

34 

36 

39 

37 

36 

37 

32.2 

CHICO  UNIVERSITY  FBRn 

MBX 

79 

82 

70 

64 

72 

71 

74 

77 

78 

77 

76 

79 

91 

91 

74 

72 

82 

92 

93 

78 

71 

81 

80 

88 

89 

86 

89 

89 

92 

95 

81.1 

MIN 

44 

47 

50 

34 

36 

38 

42 

45 

48 

48 

52 

46 

52 

53 

45 

44 

55 

60 

53 

48 

51 

45 

51 

SI 

SS 

52 

55 

56 

58 

57 

49.0 

CLEflRLBKE  HIGHLHNQS 

MAX 

76 

77 

72 

54 

51 

65 

72 

75 

77 

77 

68 

77 

89 

90 

72 

73 

81 

90 

90 

73 

69 

78 

87 

84 

88 

f 

88 

87 

91 

94 

97 

79  .0 

MIN 

36 

42 

49 

35 

34 

33 

36 

39 

37 

38 

41 

38 

40 

45 

46 

48 

43 

45 

45 

42 

39 

40 

40 

47 

39 

44 

46 

52 

56 

49 

51 

42.4 

COLFBX 

MAX 

74 

74 

71 

51 

61 

67 

70 

75 

75 

75 

73 

85 

90 

91 

76 

78 

84 

85 

85 

72 

71 

74 

80 

83 

83 

85 

85 

90 

92 

92 

92 

78-7 

MIN 

42 

44 

42 

30 

30 

35 

41 

45 

46 

47 

45 

54 

54 

54 

41 

44 

52 

57 

55 

32 

38 

49 

50 

55 

50 

57 

55 

54 

65 

62 

53 

48.0 

COLUSB  2  SSH 

MAX 

81 

81 

75 

66 

69 

76 

76 

79 

79 

79 

80 

91 

95 

92 

76 

88 

90 

92 

94 

82 

82 

83 

87 

88 

89 

93 

93 

92 

96 

99 

98 

85.2 

MIN 

46 

45 

52 

34 

39 

42 

45 

45 

45 

47 

48 

61 

54 

50 

45 

49 

50 

59 

53 

47 

54 

49 

54 

58 

56 

56 

57 

62 

66 

61 

58 

51  -2 

DflVIS  2  HSH  EXP  FBRH 

MBX 

79 

77 

73 

65 

65 

7  1 

75 

76 

79 

79 

77 

80 

90 

92 

7  I 

76 

86 

92 

94 

85 

72 

83 

84 

88 

92 

88 

94 

91 

92 

93 

99 

82-5 

MIN 

43 

45 

49 

37 

39 

'9 

43 

43 

43 

46 

48 

59 

53 

49 

46 

47 

49 

54 

55 

52 

47 

48 

50 

56 

64 

54 

53 

71 

66 

59 

SS 

50  .4 

OEER  CREEK  FOREBBY 

MBX 

63 

65 

49 

42 

42 

50 

58 

62 

67 

69 

68 

74 

76 

83 

72 

66 

72 

80 

79 

66 

49 

64 

67 

72 

76 

77 

76 

77 

75 

79 

83 

67  .7 

MIN 

38 

42 

38 

24 

25 

32 

37 

41 

43 

47 

44 

47 

56 

50 

45 

40 

50 

SI 

48 

30 

30 

42 

43 

46 

47 

51 

49 

51 

53 

56 

SB 

43.7 

OE  SBSLfl 

MAX 

7  1 

7  1 

64 

SO 

58 

63 

67 

69 

7  1 

70 

70 

85 

86 

84 

70 

81 

83 

84 

65 

7 ) 

7  1 

7  I 

78 

80 

60 

8 1 

86 

87 

89 

88 

75  .5 

MIN 

40 

43 

43 

29 

30 

32 

37 

41 

46 

43 

47 

SO 

56 

SO 

40 

42 

50 

48 

48 

35 

42 

43 

45 

48 

48 

48 

S3 

S3 

55 

S3 

44  .6 

DOBBINS  1  S 

MAX 

73 

68 

7 1 

55 

6 1 

66 

70 

73 

74 

72 

74 

85 

87 

73 

70 

80 

82 

64 

82 

68 

75 

75 

83 

84 

85 

88 

91 

75.9 

MIN 

40 

43 

46 

31 

31 

34 

38 

41 

44 

44 

50 

53 

47 

SO 

43 

43 

47 

50 

52 

43 

36 

42 

48 

50 

52 

SO 

44  .2 

OOHNIEVILLE  RANGER  STB 

MBX 

69 

71 

68 

48 

45 

57 

65 

68 

70 

73 

72 

76 

82 

87 

78 

7  I 

87 

69 

5 1 

73 

73 

78 

80 

82 

80 

63 

84 

87 

9 1 

73.0 

MIN 

32 

35 

40 

31 

29 

32 

32 

35 

36 

37 

41 

41 

40 

41 

38 

37 

41 

38 

35 

38 

40 

42 

43 

42 

42 

43 

45 

42 

47 

38  .4 

EBST  PARK  RESERVOIR 

MBX 

75 

78 

71 

60 

59 

65 

70 

73 

75 

73 

75 

75 

88 

86 

75 

71 

84 

89 

91 

60 

68 

80 

79 

85 

87 

85 

69 

87 

69 

92 

96 

79. 1 

MIN 

39 

42 

49 

33 

3D 

37 

39 

43 

44 

40 

40 

51 

47 

51 

47 

43 

48 

51 

53 

46 

48 

4S 

49 

SO 

47 

S3 

SO 

61 

58 

56 

58 

4E  .7 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

74 

68 

66 

6 1 

59 

67 

72 

72 

70 

72 

72 

79 

89 

82 

63 

71 

76 

88 

79 

76 

69 

82 

79 

80 

89 

89 

87 

92 

92 

92 

90 

77  .3 

MIN 

49 

45 

47 

40 

42 

42 

46 

48 

46 

47 

49 

48 

53 

51 

47 

48 

52 

57 

52 

SO 

45 

51 

52 

55 

52 

55 

56 

60 

71 

69 

54 

50  .9 

FOLSOfI  DBM 

MAX 

73 

79 

70 

59 

63 

68 

74 

76 

78 

78 

77 

79 

87 

94 

69 

72 

82 

89 

92 

81 

66 

82 

82 

87 

90 

89 

92 

9 1 

92 

98 

97 

80-9 

MIN 

46 

45 

45 

35 

37 

42 

43 

45 

44 

45 

48 

48 

47 

48 

46 

47 

50 

63 

S4 

48 

52 

52 

52 

55 

•  57 

60 

54 

58 

66 

67 

62 

SO  .4 

GEOROETOHN  RBNGER  STA 

MAX 

65 

66 

66 

58 

65 

66 

72 

81 

86 

72 

66 

81 

70 

58 

70 

72 

77 

81 

80 

82 

82 

85 

87 

88 

74.1 

MIN 

43 

42 

31 

38 

40 

45 

44 

56 

52 

39 

42 

53 

38 

37 

47 

50 

52 

55 

56 

52 

56 

59 

60 

61 

47.8 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

MAX 

69 

71 

67 

48 

51 

58 

62 

68 

71 

72 

71 

71 

83 

87 

72 

66 

74 

81 

81 

72 

58 

70 

73 

78 

80 

60 

81 

82 

85 

89 

88 

72.9 

MIN 

41 

44 

45 

30 

31 

35 

39 

41 

45 

44 

46 

46 

49 

52 

41 

44 

48 

SI 

52 

40 

38 

44 

48 

49 

48 

49 

51 

48 

SO 

55 

57 

45.2 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

MAX 

76 

68 

67 

63 

62 

69 

74 

74 

74 

74 

79 

89 

8S 

65 

73 

79 

87 

82 

77 

71 

83 

82 

83 

91 

89 

89 

92 

93 

96 

96 

79.4 

MIN 

42 

42 

42 

36 

35 

35 

35 

42 

51 

45 

49 

51 

49 

45 

45 

49 

51 

49 

42 

41 

41 

44 

49 

48 

49 

SS 

SB 

59 

52 

52 

46.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


1  4 


DRILY  TEMPERATURES 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

O 
tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

HARRISON  CULCH  RS 

MAX 
tllN 

71 
33 

76 
35 

70 

31 

61 
33 

70 
35 

70 
35 

70 
36 

73 
32 

83 
36 

82 
43 

70 
41 

67 
32 

66 
40 

72 
26 

64 

28 

73 
46 

77 
35 

82 
28 

80 
31 

79 
43 

83 
42 

83 
40 

86 
43 

84 
42 

93 
48 

76.2 

MAT  CREEK  PM  NO  1 

MAX 
MIN 

71 
29 

73 
40 

69 
38 

S3 
28 

51 
26 

56 
26 

67 
28 

73 
32 

75 
37 

75 
36 

75 
41 

72 
34 

83 
34 

89 
40 

80 
46 

75 
37 

78 
36 

85 
40 

84 
41 

69 
30 

60 
38 

72 
41 

77 
38 

81 

36 

75 
27 

82 
40 

93 
39 

81 
40 

83 
40 

88 
43 

93 
46 

75.4 

JESS  VALLEY 

HAX 

niN 

60 
22 

60 
31 

SB 
29 

S2 
22 

49 

26 

51 
30 

55 
25 

63 
30 

65 
35 

68 

35 

68 
39 

70 
28 

78 
35 

76 
45 

72 
34 

66 
32 

73 
33 

71 
36 

68 
35 

64 

30 

60 
32 

63 
32 

66 
37 

63 
32 

66 
24 

69 
29 

65 
35 

68 
32 

75 
36 

79 
41 

83 
43 

65.9 

LAKEPORI 

MAX 

niN 

76 
37 

73 
38 

69 
4S 

60 
30 

66 
31 

73 
35 

76 
37 

77 
41 

76 
40 

75 
42 

76 
41 

88 
39 

86 
45 

86 
45 

73 
44 

ei 

40 

86 
44 

89 
49 

83 
48 

70 
40 

78 
37 

81 
43 

85 
47 

88 
4e 

85 
43 

BB 
49 

88 
47 

92 
49 

92 
S3 

97 
53 

95 
54 

81  .0 

LAKE  SPAULOING 

MAX 
niN 

62 
26 

59 
29 

56 
31 

39 
24 

49 

13 

61 
25 

61 
30 

65 
30 

66 
36 

76 
37 

74 

37 

66 
32 

69 
30 

75 
40 

74 

39 

71 
38 

S3 
29 

59 
30 

67 
3S 

70 
3S 

72 
42 

72 
39 

72 
42 

75 
50 

BO 
48 

81 
45 

66.3 

KANZRNirA  LAKE 

MAX 

niN 

S2 
2< 

56 
29 

52 
3S 

36 
20 

35 
19 

42 

20 

S2 
23 

55 
2B 

56 
28 

SB 
28 

54 

33 

55 
36 

64 

32 

67 
34 

63 
30 

SB 
33 

60 
36 

68 
32 

68 
35 

55 
23 

42 

25 

56 
36 

60 
35 

64 

36 

66 
35 

63 
39 

69 
43 

6S 
42 

66 
47 

71 
44 

78 
45 

SB. 3 

NARKLET  COVE 

HAX 
MIN 

77 
43 

75 
39 

69 
48 

60 
34 

61 
37 

68 
41 

72 
41 

75 
42 

77 
44 

76 
46 

71 
45 

78 
52 

90 
48 

89 
46 

65 
47 

74 
49 

83 
49 

89 
51 

88 

SO 

79 
48 

68 
47 

81 
46 

80 
49 

86 
53 

89 
54 

87 
SO 

90 
55 

90 
65 

89 
61 

92 
55 

98 
54 

79. S 

MARrSVlLLE 

MAX 
niN 

B2 
46 

85 
47 

75 
52 

73 
40 

65 
42 

72 
44 

76 
48 

80 
49 

83 
47 

81 
51 

81 
S3 

82 
58 

92 
62 

95 
52 

78 
48 

77 
52 

86 
55 

91 
60 

93 
57 

83 
57 

73 
51 

84 

56 

84 

56 

89 
61 

89 

60 

90 
59 

95 
60 

91 

65 

92 
65 

95 
62 

98 
64 

84.2 

tic  CLOUO 

MAX 
MIN 

69 
30 

71 
34 

65 
36 

SO 
26 

50 
24 

56 
27 

67 
27 

71 
32 

74 

37 

70 
36 

65 
32 

70 
35 

81 
33 

83 
40 

73 
45 

70 
36 

76 
39 

84 
42 

82 
43 

59 
32 

59 
38 

69 
37 

75 
38 

78 
37 

70 
33 

77 
43 

79 
42 

77 
40 

83 
45 

88 
.7 

91 
46 

72.0 

tllNERAL 

MAX 
MIN 

S9 
25 

61 
26 

58 
31 

38 
IB 

40 

19 

46 

21 

54 
24 

58 
26 

62 
28 

61 
28 

61 
35 

61 
33 

68 
32 

75 
33 

69 
29 

64 

28 

68 
32 

74 
34 

76 
34 

62 
28 

48 

32 

61 
33 

65 
32 

70 
31 

68 
28 

65 
33 

72 
34 

72 
40 

72 
38 

74 

38 

84 

38 

63.4 
30.4 

HOUNT  SHASTA  HSO  CI 

MAX 
MIN 

69 
35 

64 

36 

SO 
32 

47 
30 

S2 
34 

63 
31 

67 
35 

72 
35 

68 
44 

62 
38 

62 
32 

79 
35 

81 
43 

71 
49 

69 
46 

69 
44 

76 
47 

75 
49 

55 
33 

51 
33 

64 

37 

70 
44 

71 
48 

62 
42 

75 
39 

77 
4S 

73 
46 

77 
49 

83 
SO 

89 
57 

89 
48 

68.8 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

ORLAND 

MAX 
MIN 

81 
49 

82 

74 
49 

67 
39 

65 
38 

70 
4  1 

7S 
4  3 

77 
48 

79 
46 

77 
49 

78 
48 

79 
60 

92 
52 

91 
52 

77 

73 
5 1 

88 

59 

94 

62 

94 

62 

81 
49 

71 
53 

83 
5 1 

83 
53 

90 
58 

89 
61 

89 
59 

92 
59 

91 
68 

93 
70 

97 
69 

98 
63 

82.9 

OROVILLE 

MAX 
HIN 

79 
45 

81 
49 

73 
52 

63 
36 

65 
41 

70 
46 

75 
48 

79 
50 

80 
49 

79 
50 

78 
56 

82 
52 

95 
63 

93 
SS 

76 
49 

76 
51 

88 
S6 

90 
61 

94 

SB 

82 
49 

75 
48 

84 

53 

83 
60 

87 
64 

91 
56 

90 
64 

93 
60 

91 
59 

95 
69 

100 
72 

99 
67 

83.4 
54.5 

PARADISE 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 

49 

67 
48 

56 
35 

57 
37 

63 
43 

68 
47 

72 
49 

73 
53 

73 
S3 

71 
51 

74 

SO 

89 
62 

88 
55 

82 
45 

68 
45 

82 
SS 

76 
43 

87 
SS 

72 
44 

65 
48 

75 
52 

75 
54 

81 

56 

83 
59 

82 
62 

85 
59 

es 

63 

90 
53 

91 
68 

91 
65 

76.4 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 
MIN 

70 
48 

69 
48 

66 
3S 

49 
31 

57 
35 

63 
42 

67 
46 

71 
48 

73 
49 

70 
49 

69 
44 

80 
56 

85 
59 

85 
55 

70 
40 

71 
46 

79 
55 

81 
60 

78 
55 

70 
39 

69 
42 

73 
49 

78 
52 

81 
55 

80 
60 

83 
55 

82 
55 

84 

62 

90 
63 

89 
64 

88 
64 

74.8 

PORFOLA 

MAX 
MIN 

64 
24 

26 

42 

25 

48 
24 

SI 
22 

66 
24 

28 

69 

73 
28 

80 
24 

65 
27 

76 
27 

80 
33 

65 
36 

47 

28 

65 
30 

68 
36 

76 
33 

73 
30 

75 
30 

75 
35 

76 
35 

75 
38 

85 
32 

67 
34 

68.8 

QUINCT 

MAX 
MIN 

68 
28 

71 
32 

69 
28 

63 
26 

66 
29 

70 
32 

73 
32 

74 

35 

76 
31 

80 
33 

BS 
37 

77 
34 

72 
32 

78 
35 

84 

37 

65 
39 

70 
36 

57 
37 

70 
35 

74 

35 

80 
37 

80 
30 

77 
36 

77 
37 

80 
35 

82 
37 

84 

35 

91 
36 

75.5 

RED  BLUFF  HSO  AP 

MAX 
MIN 

80 
SO 

71 
48 

65 
45 

64 

38 

69 
37 

74 
42 

77 
43 

79 
46 

78 
49 

75 
47 

80 
52 

94 

58 

92 
S3 

78 
56 

75 
51 

88 
S2 

95 
63 

96 
63 

79 
54 

72 
49 

83 
SS 

84 

SS 

91 
SS 

89 
60 

90 
62 

93 
S9 

92 
64 

95 
69 

99 
69 

104 

69 

98 

65 

83.8 

REDOING  F IRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

82 
53 

79 
49 

69 
47 

62 
4  1 

71 
43 

74 
46 

77 
50 

80 
50 

78 
50 

76 
52 

82 
55 

94 

67 

94 

61 

91 
60 

81 
54 

87 
56 

95 
64 

95 
65 

93 
64 

72 
47 

82 
49 

83 
50 

90 
56 

89 
50 

89 
61 

69 
63 

90 
63 

93 
61 

98 

67 

103 
68 

101 
69 

85. 1 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

78 
45 

80 
46 

72 
46 

62 
33 

62 
36 

68 
39 

73 
44 

78 
47 

80 
46 

BO 

SO 

79 
52 

78 
47 

90 
53 

93 
50 

72 
46 

76 
45 

85 
SO 

91 
56 

94 

55 

84 
48 

71 
43 

81 
48 

84 

50 

88 

53 

91 
54 

88 

55 

95 
54 

91 
52 

93 
68 

97 
62 

100 
64 

82.4 

SHCRAHENTO  HSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
45 

69 
44 

59 
39 

64 
40 

70 
39 

76 
45 

78 
47 

81 
46 

80 
48 

79 
49 

82 
SI 

91 
59 

94 

55 

69 
50 

76 
49 

38 
49 

92 
55 

95 
SB 

83 
55 

75 
S4 

86 
54 

86 
51 

90 
S3 

93 
57 

91 
64 

96 
56 

95 
58 

96 
67 

100 
66 

100 
61 

95 
60 

83.9 

SACRAHENTO  HSO  CI 

MAX 
MIN 

78 
51 

72 
50 

64 

SO 

65 
45 

72 
44 

78 
48 

80 
50 

80 
50 

81 
SO 

79 
50 

81 
52 

93 
59 

96 
SB 

70 
52 

77 
51 

88 
53 

S4 

S6 

95 
60 

84 

56 

72 
S3 

83 
56 

85 
S4 

89 

S7 

94 

62 

89 
64 

94 

62 

91 
61 

93 
64 

97 
66 

100 
67 

94 

61 

84. 1 

SHASIA  DAH 

MAX 
MIN 

79 
51 

80 

50 

68 
48 

60 
40 

62 
41 

67 
46 

74 
48 

76 
52 

77 
S3 

76 
52 

68 
51 

70 
S3 

86 
59 

88 
SB 

76 
52 

74 
54 

83 
60 

68 

65 

86 
60 

74 
47 

67 
51 

77 
59 

83 

57 

86 
60 

77 
59 

81 
62 

88 
62 

83 
63 

87 
67 

94 

73 

96 
66 

78.4 

SIERRA  cirr 

MAX 
MIN 

69 
35 

68 
36 

52 
34 

43 

28 

53 
28 

63 
29 

67 
34 

70 
35 

72 
36 

70 
36 

73 
42 

78 
44 

84 

45 

80 
47 

71 
4  1 

76 
36 

82 
47 

83 
49 

81 
36 

62 
31 

67 
32 

70 
39 

76 
40 

77 
40 

76 
45 

79 
46 

79 
46 

78 
47 

80 
46 

68 

51 

89 

52 

72.8 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

MAX 
MIN 

61 
28 

65 
30 

62 
25 

48 

27 

SB 
27 

65 
32 

67 
29 

69 
35 

71 
33 

76 
33 

79 
35 

73 
36 

66 
32 

79 
35 

64 

26 

45 

27 

61 
37 

66 
39 

71 
40 

73 
31 

68 
34 

73 
40 

74 

36 

73 
34 

77 
36 

82 
46 

67.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

76 
43 

78 
43 

72 
48 

61 
33 

61 
34 

68 
38 

72 
41 

74 
45 

77 
45 

74 
45 

77 
43 

76 
45 

89 
49 

88 

50 

76 
49 

73 
47 

85 

50 

91 
54 

92 
52 

92 
47 

70 
47 

80 
49 

80 
SO 

87 
SI 

86 
48 

87 
56 

88 

53 

89 
60 

91 
57 

94 

57 

98 
59 

80.8 

STRAHBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
33 

64 

35 

54 
40 

43 

27 

53 
24 

60 
27 

65 
30 

67 
35 

69 
36 

67 
37 

70 
42 

80 
47 

62 
43 

78 
44 

66 
36 

76 
36 

81 
48 

80 
46 

73 
44 

60 
35 

68 
32 

68 
36 

74 
40 

76 
41 

78 
45 

79 
43 

79 
45 

80 
49 

B3 
S2 

84 
49 

65 
SO 

71  .3 
39 . 6 

THIN  LAKES 

MAX 
MIN 

SO 
20 

47 

20 

45 

30 

32 
1  1 

35 

e 

45 

16 

50 
17 

54 

22 

56 
25 

52 
34 

60 
39 

60 
34 

68 
31 

65 
37 

56 
33 

62 
26 

66 
36 

63 
31 

57 
31 

4  1 

17 

46 
24 

50 
24 

54 

28 

S6 
28 

62 
28 

57 
29 

59 
28 

60 
37 

63 
40 

72 
3S 

71 
35 

55.3 

VACAVILLE 

nnx 
niN 

HHISKEYTOHN  RES 

MAX 
MIN 

77 
47 

79 
48 

70 

45 

70 
38 

65 
41 

69 
41 

74 
41 

77 
41 

78 
41 

75 
46 

75 
46 

77 
SO 

87 
54 

88 

S3 

76 
51 

73 
52 

84 

52 

90 
57 

90 
S9 

83 
47 

67 
S2 

78 
SS 

80 
S6 

86 
61 

80 
50 

83 
59 

87 
57 

as 

55 

90 
61 

93 
64 

98 
64 

60. 1 

HiLLinns 

MAX 
MIN 

HILLOHS 

MAX 
MIN 

79 
47 

8 1 
49 

75 
50 

66 
34 

66 
36 

7 1 
4  1 

73 
43 

77 
47 

80 
48 

75 
49 

78 
47 

8 1 
54 

93 
54 

89 
54 

77 
SO 

73 
51 

89 
60 

92 
59 

95 
57 

82 
50 

73 
53 

84 

50 

81 
52 

B9 
SB 

89 
63 

69 
SB 

9 1 
58 

9 1 
63 

94 

71 

96 

66 

96 
65 

82  .9 
S2.8 

HINTERS 

MAX 
MIN 

82 
48 

81 
49 

76 
52 

64 
43 

65 
42 

72 
45 

76 
45 

78 
46 

81 
45 

80 
55 

78 
51 

82 

55 

93 
54 

95 
SO 

73 
46 

78 
52 

91 
56 

94 

58 

9S 
55 

84 

51 

72 
48 

85 
54 

es 

55 

89 
60 

94 
64 

91 
58 

9S 
58 

93 
73 

9S 
75 

98 
63 

101 
58 

84.4 

53.7 

HOOOLAND  I  HNH 

■          ■  • 

MAX 
HIN 

81 
48 

B3 
45 

79 
SO 

65 
37 

66 
40 

71 
42 

78 
44 

80 
44 

82 
44 

82 
46 

79 
48 

80 

57 

92 
SS 

96 
SI 

79 
44 

78 
48 

88 

SI 

92 
S4 

94 

50 

86 
S2 

71 
SO 

83 
48 

85 

51 

89 
59 

93 
59 

89 
54 

96 
SO 

92 
66 

93 
64 

96 
61 

100 
56 

84. S 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
HIN 

SB 
23 

62 
22 

61 
28 

49 

21 

39 
23 

46 

21 

ss 

23 

63 
25 

64 

28 

69 
30 

6B 
26 

69 
25 

72 
25 

80 
28 

74 

29 

64 

27 

72 
31 

76 
33 

77 
30 

62 
26 

41 

28 

60 
30 

65 
32 

70 
34 

71 
29 

68 
28 

71 
30 

71 
28 

70 
34 

7S 
29 

81 
3S 

6S.3 
27.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cz 
ir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

eODIE 

MAX 
MIN 

45 

1 1 

50 
1 5 

43 

1  4 

35 
9 

33 
I  3 

42 

1 9 

50 
21 

54 

1 7 

59 
1 8 

56 
1 6 

59 
24 

66 
31 

69 
22 

63 
25 

63 
23 

64 

31 

67 
38 

68 
28 

59 
33 

47 
1 2 

39 
1  9 

50 
27 

60 
26 

65 
26 

62 
24 

63 
25 

63 
2S 

59 
32 

64 

30 

71 
25 

56.3 
22  -8 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

57 
27 

62 
18 

55 
26 

45 

1 2 

46 

19 

S3 
20 

62 
21 

62 
1  4 

63 
1 6 

69 
20 

69 
31 

68 
21 

75 
20 

73 
26 

70 
23 

70 
28 

70 
28 

74 
28 

66 
34 

59 
22 

47 

22 

61 
24 

68 
26 

73 
25 

66 
26 

70 
24 

68 
26 

63 
27 

70 
28 

77 
25 

81 
32 

64  .9 
23  -9 

CEDHRVILLE 

MAX 
MIN 

60 
30 

62 
4  I 

63 
45 

45 
24 

41 

22 

41 

30 

54 

32 

61 
32 

64 
4  1 

69 
39 

70 
40 

60 
35 

70 
4  1 

60 
40 

75 
40 

67 
40 

70 
4  3 

75 
46 

73 
38 

50 
24 

48 

33 

63 
4  3 

68 
44 

61 
23 

67 
36 

71 
40 

66 
33 

70 
43 

76 
49 

81 
47 

64  .0 

37  .2 

OONNER  MEnORIflL  ST  PK 

MAX 
MIN 

54 

26 

60 
25 

58 
29 

40 

20 

33 
16 

43 

21 

52 
24 

60 
26 

61 
26 

64 

29 

63 
32 

65 
26 

67 
27 

75 
30 

70 
29 

60 
27 

68 
26 

74 

30 

74 
34 

60 
24 

37 
25 

58 
32 

60 
30 

67 
3 1 

68 
28 

68 
30 

70 
32 

69 
32 

69 
33 

73 
31 

79 
36 

61  .9 
28 . 1 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

66 
33 

65 
38 

60 
42 

45 

33 

48 

33 

59 
32 

65 
36 

70 
36 

71 
42 

73 
47 

69 

75 
33 

64 

42 

61 
46 

72 
42 

74 
45 

76 
53 

80 

60 

74 

52 

54 

33 

67 

70 
49 

74 
46 

69 
29 

76 
42 

75 

75 

78 

66 

89 

50 

70.8 
4  1.0 

FLEdlNG  FISH  mo  GAME 

MAX 
MIN 

68 
33 

69 
33 

64 
4  1 

47 

27 

48 

27 

61 
25 

68 
31 

71 
35 

74 

37 

74 

35 

70 
39 

76 
35 

83 

37 

83 
42 

75 
35 

73 
36 

79 
4  1 

81 
44 

79 
49 

58 
27 

68 
35 

71 
45 

76 
42 

76 
39 

77 
33 

75 
45 

77 
46 

78 
44 

86 
42 

89 

50 

72.5 
37  . 7 

FORT  BIDHELL 

MAX 
MIN 

68 
25 

69 
29 

64 

35 

48 

28 

48 

22 

61 
29 

69 
29 

72 
32 

74 
39 

74 

36 

65 
42 

77 
31 

85 
36 

80 
40 

70 
38 

73 
37 

78 
39 

77 
40 

59 
39 

50 
28 

67 
42 

66 
43 

73 
45 

64 
43 

69 
23 

75 
36 

73 
37 

74 
40 

80 
38 

85 
46 

87 
44 

70.2 
35  .8 

(lONO  LRKE 

MAX 
MIN 

58 
33 

64 
28 

54 
34 

42 

28 

47 

18 

55 
25 

64 

27 

65 
30 

68 
29 

70 
31 

71 
34 

73 
35 

78 
36 

75 
4  1 

72 
38 

73 
36 

75 
40 

77 
40 

71 
4  1 

61 
18 

52 
30 

64 

31 

74 

35 

76 
36 

73 
32 

73 
36 

73 
37 

70 
42 

71 
37 

81 
35 

84 
42 

67.9 
33.4 

SaUflH  VALLEY 

MAX 
MIN 

51 
25 

58 
24 

54 

27 

39 
19 

39 
19 

45 
18 

51 
21 

58 
2S 

60 
27 

60 
29 

61 
35 

65 
25 

65 
28 

73 
31 

68 
31 

60 
27 

65 
30 

72 
31 

74 

35 

62 
21 

36 
23 

57 
30 

63 
30 

68 
31 

70 
28 

67 
31 

71 
31 

70 
29 

b'' 
33 

70 
31 

62 
37 

61  .4 

27  .8 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
3D 

69 
35 

52 
40 

45 
28 

50 
30 

61 
26 

69 
29 

72 
32 

74 

35 

75 
37 

70 
32 

72 
32 

65 
34 

60 
39 

66 
35 

74 

37 

78 
36 

82 
42 

67 
48 

S3 
30 

66 
39 

71 
44 

76 
42 

79 
40 

66 
34 

79 
35 

7S 
43 

77 
39 

77 
39 

88 
47 

90 
50 

71  .1 
36  . 7 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

48 

51 

52 

40 

30 

48 

47 

54 

56 

59 

64 

62 

61 

67 

64 

66 

61 

67 

69 

59 

45 

54 

58 

64 

65 

57 

66 

64 

61 

65 

76 

56.1 
26  .6 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
25 

51 
26 

42 

27 

32 
18 

39 
24 

47 

25 

53 
23 

55 
26 

59 
27 

60 
29 

61 

37 

61 
28 

72 
29 

68 
33 

60 
30 

61 
29 

68 
32 

70 
33 

61 
39 

41 
24 

53 
27 

59 
32 

65 
31 

69 
33 

60 
30 

69 
32 

65 
32 

65 
32 

66 
41 

74 

31 

7S 
37 

59.  1 
29.7 

TERMO 

MAX 
MIN 

64 
24 

63 
29 

47 
29 

38 
21 

41 

20 

56 
23 

64 

27 

67 
31 

68 
36 

70 
47 

62 
35 

71 
30 

79 
39 

78 
34 

65 
29 

70 
37 

76 
32 

74 
34 

61 
38 

SI 
41 

64 

43 

65 
52 

69 
30 

65 
28 

64 

25 

73 
36 

69 
36 

77 
33 

78 
36 

83 
37 

85 
43 

66.4 
33.4 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

HOODFOROS 

MAX 
MIN 

63 
32 

63 
34 

53 
34 

42 

1  3 

48 

21 

57 
24 

64 

30 

69 
33 

69 
37 

70 
40 

71 
39 

71 
34 

80 
40 

79 
46 

68 
4  1 

72 
35 

76 
45 

80 
42 

74 
46 

58 
22 

56 
26 

68 
4  1 

70 
4  1 

73 
40 

73 
42 

72 
4  1 

71 
4  1 

69 
38 

73 
39 

82 
43 

84 
49 

68.3 
36.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOnOND  4 

MAX 
MIN 

67 
43 

75 
42 

61 
47 

64 

4  1 

69 
38 

72 
4  1 

71 
36 

70 
44 

74 
46 

78 
47 

61 
46 

91 
4  1 

86 
47 

64 

SO 

74 

47 

79 
44 

85 
44 

73 
49 

74 

SO 

70 
43 

82 
4  1 

73 
44 

75 
47 

89 
44 

89 
44 

76 
43 

92 
47 

96 
50 

95 
58 

84 
46 

82 
49 

77.8 
45.2 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

54 
47 

55 
45 

54 
48 

57 
4  1 

60 
4  1 

61 
46 

60 
46 

54 
46 

57 
46 

61 
48 

66 
48 

78 
50 

72 
53 

55 
SO 

61 
49 

64 

47 

71 
50 

56 
49 

65 
50 

70 
47 

72 
51 

61 
48 

61 
48 

72 
49 

63 
54 

72 
50 

76 
52 

94 

59 

95 
60 

75 
53 

67 
52 

66.4 
49 . 1 

BURL  INGAflE 

MAX 
MIN 

60 
44 

59 
48 

59 
49 

57 
45 

69 
42 

65 
42 

64 

46 

65 
46 

70 
47 

61 
46 

69 
49 

70 
46 

78 
46 

76 
51 

63 
50 

84 
47 

77 
49 

70 
47 

73 
44 

68 
45 

70 
52 

61 
53 

79 
48 

64 

50 

88 
5 1 

92 
63 

71  .2 
48. 0 

CARflEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

58 
47 

62 
46 

63 
40 

56 
42 

63 
46 

60 

37 

62 
44 

62 
41 

65 
44 

69 
40 

70 
4S 

84 

47 

79 
48 

70 
49 

63 
49 

64 

46 

79 
42 

73 
45 

68 
51 

62 
44 

72 
39 

67 
40 

71 
39 

61 
46 

79 
45 

75 
43 

80 
45 

90 
54 

88 

57 

81 
49 

79 
47 

70.8 
45  ■  1 

CROCKETT  , 

MAX 
MIN 

71 
48 

65 
47 

62 
49 

63 
50 

60 
40 

67 
43 

70 
43 

70 
46 

67 
46 

75 
49 

84 

53 

75 
5 1 

61 
SO 

67 
SO 

76 
52 

74 

52 

83 

52 

73 
46 

71 
50 

80 
SO 

81 

50 

88 

50 

87 

95 

96 

88 

75.0 
50-3 

GILROY 

MAX 
MIN 

74 

45 

66 
49 

73 
51 

67 
43 

53 
39 

70 
38 

75 
46 

75 
47 

75 
48 

78 
49 

78 
S3 

79 
47 

89 
52 

87 
53 

68 
51 

72 
46 

79 
47 

90 
49 

80 
S3 

73 
46 

71 
44 

80 
46 

79 
46 

65 
47 

92 
50 

93 
46 

86 
49 

89 
52 

94 

58 

100 
52 

91 
52 

79.7 
48.3 

HALF  nOON  BAY 

MAX 
MIN 

52 
46 

57 
47 

SB 
49 

54 

45 

55 
39 

56 
47 

56 
47 

58 
47 

57 
47 

61 
43 

68 
43 

67 
42 

61 
45 

55 
50 

60 
50 

55 
50 

59 
48 

57 
46 

58 
51 

57 
47 

59 
40 

59 
46 

60 
47 

62 
4  3 

78 
42 

73 
45 

61 
46 

66 
47 

90 
SO 

57 
50 

56 
SO 

60.8 
46.4 

MOLLISTER  2 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

74 

38 

72 
44 

69 
39 

72 
40 

71 
38 

72 
31 

73 
31 

75 
39 

78 
41 

72 
44 

80 
42 

92 
39 

87 
42 

69 
49 

72 
45 

72 
45 

86 
45 

80 
44 

73 
47 

70 
39 

78 
36 

79 
37 

84 
42 

91 
45 

92 
40 

'9 
43 

82 
42 

92 
42 

93 
49 

90 
43 

87 
50 

79  .2 
41  .7 

LIVERnORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

72 
43 

65 
45 

66 
46 

60 
37 

66 
35 

73 
36 

73 
42 

73 
45 

74 
47 

72 
46 

79 
47 

90 
45 

90 
49 

80 
48 

68 
48 

77 
46 

88 
44 

89 

50 

77 
48 

70 
4  1 

81 
4  1 

82 
42 

83 
46 

91 
49 

91 

50 

90 
46 

92 
SO 

93 
54 

97 
52 

96 
54 

92 

5  1 

80.3 
46.4 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

70 
46 

67 
47 

62 
49 

62 
30 

68 
36 

73 
38 

75 
44 

75 
46 

73 
47 

74 

50 

76 
47 

88 
46 

86 
52 

68 
SO 

71 
47 

76 
42 

88 
45 

82 
47 

76 
47 

69 
35 

80 
43 

80 
43 

80 
45 

90 
46 

90 
47 

88 
48 

88 
46 

94 
46 

96 
46 

93 
52 

89 

50 

78.9 
45-6 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
43 

69 
43 

67 
42 

66 
42 

71 
40 

74 
42 

75 
4  1 

74 
42 

72 
46 

74 
47 

80 
49 

91 
46 

90 
50 

77 
50 

74 
46 

80 
47 

90 
48 

67 
S 1 

78 
49 

75 
43 

85 
44 

82 
47 

85 
48 

94 

5 1 

90 
49 

91 
53 

94 

5 1 

99 
58 

96 
59 

98 
55 

93 
52 

82.2 
47.5 

nONTEREY 

MAX 
MIN 

52 
47 

59 
46 

62 
47 

57 
44 

61 
44 

59 
46 

60 
46 

60 
46 

61 
46 

66 
46 

65 
46 

76 
46 

66 
49 

57 
48 

62 
49 

61 
47 

67 
49 

60 
47 

61 
50 

58 
45 

70 
44 

61 
47 

66 
45 

76 
46 

77 
46 

65 
47 

72 
48 

90 
48 

84 

6 1 

72 
48 

67 
5 1 

65. 5 
47.3 

nONTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

54 

51 

60 
49 

62 
S 1 

57 
48 

60 
48 

58 
49 

58 
49 

S9 

50 

58 
49 

65 
51 

69 
46 

68 
52 

63 
S2 

64 

52 

60 
52 

65 
SO 

63 
54 

59 
49 

70 
46 

65 
52 

65 
47 

73 
46 

79 
49 

72 
4  7 

69 
54 

65 

84 

77 

73 

66.0 
50.7 

MORRD  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

59 
48 

60 
46 

60 
4  1 

60 
4  1 

58 
37 

58 
37 

59 
4  1 

59 
46 

59 
43 

58 
46 

61 
44 

75 
48 

81 
49 

60 
50 

59 
50 

62 
44 

64 
48 

60 
49 

59 
49 

56 
39 

58 
4  ] 

59 
46 

59 
46 

60 
50 

60 
49 

60 
49 

59 
49 

65 
45 

65 
49 

63 
SO 

63 
5 1 

61  .2 
45.9 

nOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

72 
52 

68 
39 

65 
40 

48 

32 

56 
34 

64 

37 

70 
45 

68 
SO 

71 
48 

72 
46 

69 
44 

74 
47 

83 
62 

66 
40 

62 
42 

77 
42 

86 
62 

66 
63 

83 
46 

72 
37 

63 
42 

75 
45 

76 
46 

62 
59 

87 
52 

85 
6 1 

67 
65 

89 

87 

90 

93 

75.2 
50.0 

nOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

61 
47 

60 
45 

55 
33 

40 

26 

SO 
30 

56 
36 

59 
43 

60 
47 

62 
48 

63 
5 1 

64 
4  1 

76 
52 

75 
62 

67 
5 1 

55 
43 

66 
40 

75 
S3 

77 
60 

70 
SO 

52 
28 

60 
4  1 

64 

51 

70 
54 

77 
SB 

75 
52 

77 
6 1 

75 
S 1 

75 

79 

82 

79 

66  .3 
46  .6 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

72 
42 

74 
45 

79 
4  1 

74 

38 

62 
36 

70 
36 

74 

39 

78 
39 

79 
45 

83 
45 

84 
46 

83 
46 

91 
S3 

91 

50 

77 
45 

77 
40 

82 
45 

90 
49 

88 
50 

76 
36 

66 
39 

77 
4  1 

80 
4  3 

86 
45 

92 
49 

92 
4  7 

94 
48 

92 
SO 

96 
S3 

96 
SO 

97 

82.4 
44  .5 

NEHARK 

MAX 
MIN 

63 
50 

59 
48 

60 
49 

60 
4S 

60 
44 

6S 
46 

61 
46 

65 
50 

63 
51 

67 
S3 

70 
53 

71 
52 

83 
58 

73 
55 

72 
52 

64 

SO 

66 
53 

82 
56 

72 
55 

71 
48 

71 
SO 

73 
50 

70 
51 

71 
S3 

83 
S3 

as 

55 

86 
S4 

80 
60 

94 
64 

95 
58 

90 
55 

72.5 
S2.2 

OAKLAND  MSO  AP 

MAX 
MIN 

57 
SO 

59 
49 

58 
50 

59 
47 

62 
43 

64 

SO 

63 
SO 

61 
51 

61 
50 

66 
SI 

68 
52 

76 
54 

66 
55 

61 
54 

63 
54 

63 
SO 

75 
51 

68 

52 

66 
53 

74 

SO 

73 
52 

67 
51 

67 
53 

79 
54 

81 

SS 

71 
55 

76 
54 

96 

57 

96 
59 

77 
SS 

69 
56 

69.2 
52 . 2 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

55 
49 

59 
47 

56 
SI 

69 
44 

63 
43 

65 
48 

64 
48 

60 
48 

61 
48 

67 
49 

74 

50 

85 

53 

67 
56 

59 
52 

64 

51 

66 
49 

76 
51 

64 

SI 

70 
52 

71 
49 

60 
55 

70 
50 

68 
51 

84 

53 

90 
55 

69 
SS 

84 

53 

98 
59 

100 
72 

77 
S3 

68 
S3 

70.8 
51  .5 

PALO  ALTO 

MAX 
MIN 

71 
46 

67 
41 

68 
50 

61 
43 

64 
40 

70 
40 

72 
40 

70 

66 
SO 

66 
52 

76 
47 

89 
S2 

77 
S2 

68 
47 

71 
42 

74 
47 

85 
49 

75 
SO 

74 
46 

72 
44 

74 

SO 

77 
51 

84 
49 

90 
51 

80 
52 

89 
53 

94 

63 

88 
56 

75.6 
48.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STfiT ION 

Dflr   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PBSO  ROBLES 

HBX 
HIN 

72 
40 

78 
41 

78 
42 

73 
39 

67 
37 

72 
34 

78 
41 

78 
43 

82 
35 

6S 
43 

as 

49 

91 
45 

B9 
46 

70 
52 

78 
39 

80 
39 

69 
46 

77 
47 

67 
SO 

66 
34 

76 
34 

78 
39 

85 
39 

92 
43 

92 
44 

94 
45 

90 
39 

94 
47 

93 
48 

93 
46 

93 
44 

81  .8 
42  .2 

PBSO  ROBLES  FBR  BP 

HBX 
HIN 

73 
42 

78 
47 

73 
39 

62 
39 

69 
37 

72 
33 

77 
36 

77 
42 

82 
43 

65 
SS 

63 
44 

93 
41 

62 
51 

69 
45 

75 
43 

80 
45 

90 
47 

78 
46 

64 
45 

66 
36 

77 
36 

79 
37 

65 
40 

92 
42 

93 
46 

93 
46 

91 
4S 

95 
47 

94 
46 

95 
46 

93 
45 

81  .2 
43.1 

PINNBCLES  NAT  flONJNENT 

HBX 
HIN 

7S 
38 

73 
41 

76 
39 

66 
38 

70 
35 

66 
32 

70 
35 

76 
36 

78 
40 

61 
39 

81 
41 

80 
44 

92 
50 

89 
48 

73 
4S 

69 
43 

79 
44 

89 
44 

69 
48 

74 

37 

67 
35 

74 

3e 

79 
41 

86 
46 

91 
SB 

90 
46 

91 
46 

89 
51 

92 
59 

96 
S6 

96 
48 

60.5 
43.2 

PISnO  BEBCH 

MAX 
HIN 

64 
43 

68 
44 

69 
43 

67 
43 

70 
38 

65 
39 

65 
39 

65 
39 

60 
40 

70 
41 

84 
41 

62 
S2 

64 

51 

63 
50 

67 
51 

69 
45 

69 
45 

63 
48 

64 
42 

70 
51 

68 
40 

63 
40 

64 
41 

63 
42 

63 
45 

62 
48 

65 
54 

65 
42 

64 
43 

64 
49 

63 
SO 

66.5 
44.5 

POINT  PIEDRBS  BLBNCBS 

HBX 
HIN 

57 
46 

5S 
49 

59 
45 

54 
46 

57 
39 

57 
42 

56 
48 

56 
43 

58 
45 

S9 
46 

S9 

47 

62 
47 

62 
45 

59 
43 

60 
47 

57 
47 

56 
49 

55 
46 

56 
47 

57 
46 

60 
45 

61 
43 

61 
49 

56 
43 

SB 
46 

59 
49 

63 
47 

62 
48 

62 
48 

60 
49 

60 
48 

56-6 
46  -  3 

PORT  CMICflOO  NBVHL  OEP 

HBX 
HIN 

73 
46 

68 
45 

66 
42 

67 
40 

68 
36 

73 
37 

74 

36 

71 
46 

70 
48 

71 
47 

74 
48 

90 
44 

92 
49 

66 
S9 

71 
SS 

es 

SO 

66 
47 

82 
48 

75 
48 

73 
S2 

82 
41 

81 
42 

83 
46 

90 
48 

69 
46 

89 
50 

101 
52 

93 
55 

96 
62 

96 
55 

91 
52 

60.9 
47  .5 

PRIEST  VBLLET 

HBX 
HIN 

69 
34 

75 
32 

70 
33 

57 
29 

65 
28 

68 

27 

73 
30 

76 
33 

79 
33 

81 
38 

80 
36 

87 
38 

69 
42 

75 
35 

74 
42 

79 
36 

66 
40 

86 
44 

76 
44 

61 
34 

71 
36 

78 
35 

64 

36 

89 
42 

89 
4  I 

69 
43 

86 
45 

89 

S3 

94 

58 

95 
45 

93 
47 

79.5 
38  .5 

REOHOOO  CITr 

HBX 
HIN 

70 
42 

65 
41 

62 
49 

62 
43 

69 
40 

72 
39 

73 
38 

69 
41 

71 
47 

74 

SI 

78 
45 

89 
46 

69 

50 

77 
47 

69 
47 

76 
43 

67 
46 

84 
45 

75 
47 

70 
44 

80 
46 

78 
44 

79 
41 

90 
47 

91 
48 

69 
49 

90 
50 

95 
49 

97 

55 

94 
54 

80 

56 

78.8 
46.2 

RICHMOND 

HBX 
HIN 

60 
48 

64 
47 

62 
42 

58 
42 

64 
41 

6S 
4B 

63 
49 

61 
48 

62 
48 

67 
49 

74 
49 

84 

52 

71 
54 

61 
51 

67 
50 

67 
50 

72 
51 

65 
51 

72 
52 

71 
48 

76 
51 

68 
51 

66 
51 

76 
51 

87 
SO 

64 

S2 

76 
SS 

93 
57 

9- 
S6 

76 
S3 

67 
52 

70.8 
SO  .0 

SflINT  HBRYS  COLLEGE 

HBX 
HIN 

58 
48 

60 
45 

56 
48 

60 
36 

65 
34 

69 
46 

67 
4S 

6S 
47 

65 
48 

67 
SO 

69 
52 

87 
52 

61 
4S 

62 
52 

67 
46 

70 
49 

78 
47 

87 
45 

70 
52 

68 
46 

79 
42 

75 
47 

81 
SO 

89 
50 

88 
47 

69 
48 

89 
49 

92 
S3 

.93 
53 

68 
60 

80 

S3 

74.6 
47  .9 

SBL INBS   3  E 

HBX 
HIN 

SB 
47 

62 
48 

64 
49 

60 
40 

63 
41 

60 
47 

62 
47 

62 
48 

63 
46 

73 
47 

60 
45 

73 
50 

S6 
SO 

64 
49 

64 
49 

73 
SI 

64 

SI 

63 
S3 

70 
40 

70 
45 

64 
47 

68 
47 

79 
51 

81 
47 

66 
SO 

75 
52 

90 
48 

84 

52 

76 
51 

76 
54 

68.8 
48  - 1 

SBLINBS  FRB  BP 

HBX 
HIN 

5S 
49 

61 
49 

63 
47 

59 
40 

63 
39 

61 
47 

62 
48 

62 
49 

67 
49 

69 
47 

71 
52 

80 
45 

64 

52 

SB 
51 

65 
52 

64 

51 

72 
51 

64 

SO 

63 
49 

68 
41 

71 
46 

6S 
SO 

67 
49 

76 
50 

80 
48 

65 
SO 

73 
52 

90 
SO 

6S 
52 

70 
53 

74 

53 

68-0 
48  .7 

S  F  RICMMONO  SUNSET 

HBX 
HIN 

56 
47 

58 
46 

57 
48 

54 
44 

60 
40 

60 
42 

59 
47 

58 
47 

56 
47 

62 
49 

62 
48 

64 
45 

62 
49 

56 
51 

60 
55 

60 
48 

59 
49 

57 
49 

58 
50 

65 
47 

62 
42 

62 
49 

59 
49 

64 
47 

78 
47 

70 
SO 

63 
51 

73 
SO 

66 

63 

66 
56 

57 
SS 

62.1 
48  .6 

SBN  FRBNCISCO  HSO  BP 

HBX 
HIN 

57 
47 

57 
46 

57 
46 

57 
43 

61 
43 

62 
45 

61 
47 

60 
47 

60 
46 

66 
47 

6S 
46 

82 
49 

72 
52 

60 
50 

61 
49 

S9 
49 

74 
48 

69 
49 

64 
48 

66 
46 

72 
48 

67 
46 

70 
48 

79 
49 

84 

51 

72 
50 

77 
50 

90 
53 

94 

55 

76 
51 

68 

52 

66.4 
48.3 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

HBX 
HIN 

53 
48 

56 
47 

S3 
48 

53 
45 

59 
47 

60 
46 

60 
46 

54 
47 

55 
48 

64 
49 

65 
48 

79 
54 

63 
52 

55 
51 

SB 
51 

60 
SO 

67 
50 

S6 
SO 

61 
50 

69 
49 

70 
50 

60 
49 

60 
49 

73 
52 

82 
55 

61 
51 

73 
52 

88 
60 

93 
53 

68 
52 

61 
52 

64.2 

SO.  1 

SBN  CRECORIO  2  SE 

HBX 
HIN 

S4 
47 

59 
46 

56 
47 

SS 
44 

60 
38 

60 
47 

60 
47 

55 
46 

60 
46 

66 
43 

61 
47 

71 
36 

66 
42 

60 
50 

61 
45 

58 
49 

65 
44 

67 
42 

63 
48 

58 
45 

66 
37 

62 
47 

63 
46 

74 
40 

61 
39 

71 
40 

67 
43 

67 
42 

90 
49 

79 
4S 

68 

50 

65.3 
44.5 

SBN  JOSE 

HBX 
HIN 

66 
48 

65 
48 

64 
44 

60 
44 

67 
39 

70 
42 

70 
45 

68 
49 

70 
49 

71 
51 

78 
52 

66 
48 

66 
55 

74 

S3 

67 
SI 

71 
47 

86 
48 

84 

49 

75 
52 

71 
47 

79 
47 

78 
48 

76 
48 

67 
52 

68 
52 

88 
54 

88 
53 

93 
SS 

96 
66 

95 
57 

85 
53 

77. S 
49.9 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

HBX 
HIN 

59 
45 

60 
46 

66 
45 

63 
42 

57 
44 

61 
41 

63 
43 

65 
41 

64 
45 

66 
45 

68 
47 

60 
52 

89 
51 

66 
51 

59 
50 

63 
47 

67 
47 

72 
47 

69 
49 

69 
46 

60 
42 

67 
41 

67 
46 

72 
47 

76 
47 

71 
50 

70 
48 

74 
48 

76 
47 

74 
49 

70 
50 

67.9 
46  .5 

SBN  NRTEO 

HBX 
HIN 

60 
47 

63 
42 

SB 
51 

SB 
45 

65 
42 

67 
47 

63 
49 

61 
49 

66 
4S 

70 
4S 

72 
48 

89 
48 

83 

57 

83 

52 

65 
51 

66 
50 

84 

52 

80 
51 

67 
55 

68 
49 

76 
41 

69 

SO 

74 

SO 

90 
53 

84 

SO 

81 
51 

86 

S7 

92 
56 

96 
63 

86 

56 

76 
55 

74.1 

50.2 

SBNTfl  CLBRB  UNIVERSITY 

HBX 
HIN 

65 
45 

64 
45 

61 
47 

62 
40 

66 
37 

70 
39 

70 
41 

69 
47 

69 
46 

71 
49 

73 
49 

8S 
47 

94 

S3 

81 
49 

66 
4B 

70 
43 

84 
45 

80 
48 

73 
49 

79 
43 

66 
45 

76 
45 

87 
49 

86 
50 

83 
51 

92 
53 

95 
62 

76.3 
46  .9 

SBNTB  CRUZ 

HBX 
HIN 

61 
38 

66 
39 

65 
42 

63 
38 

69 
35 

66 
40 

65 
41 

64 
42 

67 
46 

68 
45 

76 
46 

83 
43 

77 
42 

64 

50 

72 
49 

69 
40 

71 
46 

66 
51 

66 

51 

70 
44 

77 
40 

73 
44 

70 
48 

74 
43 

72 
43 

69 
47 

76 
48 

94 
46 

91 
51 

68 
47 

69 
51 

71  .1 
44  .4 

UPR  SBN  LEBNDRO  FILTER 

HBX 
HIN 

63 
46 

57 
44 

62 
44 

55 
38 

59 
37 

63 
37 

65 
46 

63 
4S 

6 1 
4S 

63 
45 

66 
46 

71 
48 

85 
48 

68 
48 

59 
48 

64 
46 

65 
46 

60 
47 

65 
49 

65 
43 

69 
43 

76 
44 

70 
45 

7 1 
49 

82 
50 

63 

51 

76 
49 

60 
49 

92 
SS 

95 
52 

63 
SO 

70.2 
46.2 

HBTSONVILLE  HBTERHORKS 

HBX 
HIN 

60 
49 

55 
49 

63 
44 

60 
35 

64 

36 

63 
45 

60 
43 

60 
47 

60 
47 

61 
48 

64 
48 

73 
46 

79 
49 

62 
SI 

62 
SO 

67 
49 

69 
49 

68 

SO 

60 
51 

61 
34 

70 
46 

66 
50 

62 
48 

63 
48 

79 
47 

76 
49 

62 
49 

72 
48 

67 
S3 

75 
53 

69 
51 

66.3 
47.2 

HOODSIOE  FIRE  STB  I 
. 

HBX 
HIN 

68 
36 

66 
46 

63 

67 
35 

74 

34 

78 
35 

73 
37 

75 
46 

74 
47 

76 
43 

90 
43 

81 
50 

66 
44 

79 
41 

91 
44 

88 
45 

79 
41 

67 
46 

79 
40 

61 
41 

81 
45 

93 
47 

91 
41 

88 
45 

88 
54 

94 

50 

98 

55 

95 
49 

80.0 
43.7 

SBN  JOBQUIN 

ORBINBOE  OS 

BNTIOCM  FIBREBOBRD  HL 

HBX 
HIN 

74 

52 

74 
44 

72 
SI 

61 
42 

62 
4S 

68 
44 

73 
44 

74 
42 

72 
47 

71 
49 

73 
51 

78 
58 

91 
54 

81 
52 

66 
49 

74 
54 

61 
56 

88 
56 

80 
56 

BO 
49 

73 
53 

84 

52 

69 
55 

82 
58 

88 
62 

90 
60 

69 
64 

95 
71 

99 
61 

92 
56 

91 
56 

79.6 
S3 . 1 

BNI lOCH  PUMPING  PL  3 

HBX 
H  I  N 

flSH  nOUNTBIN 

HBX 
HIN 

75 
48 

73 
47 

77 
49 

74 

38 

54 
34 

63 
39 

69 
46 

74 
4B 

78 
52 

ei 

51 

83 
50 

78 
SI 

86 
60 

95 
56 

84 
41 

74 
40 

76 
46 

66 
59 

89 
58 

83 
35 

60 
34 

72 
48 

78 
46 

85 
60 

90 
61 

90 
64 

90 
60 

86 
62 

97 
62 

98 
57 

97 
66 

60.5 
50  .6 

BUBERRr   1  NH 

HBX 
HIN 

70 
49 

72 
SO 

65 
49 

57 
42 

60 
33 

70 
40 

74 

50 

76 
52 

78 
SS 

75 
54 

82 
SI 

92 
63 

90 
56 

72 
50 

75 
41 

84 

55 

66 
62 

79 
58 

68 
40 

70 
37 

77 
49 

61 
53 

86 
58 

86 
61 

87 
61 

67 
59 

88 
56 

92 
62 

93 
65 

94 

67 

76.9 
52  .7 

BBKERSF lELO  HSO  BP 

nnx 

H  I  N 

82 
56 

83 
57 

81 
55 

64 
48 

68 
44 

75 
46 

80 
S3 

84 

56 

86 
60 

89 
58 

63 
60 

91 
61 

106 
65 

69 
65 

80 
56 

80 
SS 

93 
63 

9S 
69 

66 

60 

66 
50 

78 
48 

8S 
60 

69 

59 

94 

65 

9S 
69 

OS 
67 

92 
65 

96 
70 

101 
74 

104 

71 

102 
74 

67.0 
60.0 

BHLCH  POMER  HOUSE 

MAX 
HIN 

72 
48 

74 
45 

75 
SO 

68 
40 

59 
36 

66 
41 

71 
45 

75 
49 

76 
SI 

79 
53 

79 
53 

84 

S3 

91 
59 

91 
59 

81 
53 

73 
SI 

83 
53 

84 

59 

84 

60 

78 
44 

68 
40 

74 
49 

79 
S2 

84 

57 

65 
59 

86 
60 

86 
59 

86 
58 

90 
59 

92 
63 

91 
64 

79.5 
52 . 3 

BLflCKMELLS  CORNER  2HNW 

HBX 
H  I N 

79 
SI 

79 
47 

80 
38 

79 
3S 

78 
39 

71 
42 

70 
45 

77 
40 

83 
SO 

66 

62 
52 

86 
S2 

96 

90 
51 

75 
48 

45 

72 
46 

73 
45 

85 
SO 

69 
52 

90 
57 

87 
59 

92 
56 

94 

62 

98 
64 

96 
60 

63.5 
49  .4 

BUTTONHILLOM 

nflx 

H I  N 

80 
4B 

81 
49 

82 
48 

80 
41 

65 
38 

69 
41 

74 
42 

80 
46 

84 
49 

86 
SB 

87 
55 

61 

52 

86 
SS 

101 
52 

88 

51 

79 
53 

81 
51 

91 
60 

95 
SS 

84 
47 

69 
43 

78 
SO 

86 
S3 

89 

59 

93 
57 

92 
56 

94 

61 

69 
58 

94 

58 

100 
62 

100 
63 

65.2 
51  .9 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

HBX 
HIN 

59 
32 

60 
31 

62 
31 

46 

25 

40 

23 

49 

25 

54 

29 

62 
33 

65 
35 

68 
36 

68 
34 

68 
38 

77 
41 

80 
42 

72 
39 

64 

35 

70 
39 

77 
42 

76 
44 

67 
30 

51 
29 

61 
34 

66 
39 

72 
42 

75 
42 

77 
45 

77 
44 

75 
42 

62 
42 

61 
46 

63 
SO 

67.2 
36.6 

CBMP  PBROEE 

HBX 
M  I N 

72 
46 

75 
46 

74 
46 

69 
36 

59 
37 

66 
42 

71 
45 

75 
47 

77 
46 

78 
47 

77 
52 

78 
52 

64 

60 

92 
50 

70 
47 

72 
47 

82 
50 

90 
60 

90 
56 

77 
47 

65 
45 

78 
55 

81 
52 

86 

57 

90 
56 

97 
SB 

90 
55 

90 
59 

92 
62 

96 
66 

97 
62 

79.7 
SI  .3 

CBTHErS  VT  BULL  RUN  RH 

HBX 
HIN 

71 
4S 

71 
43 

73 
40 

67 
33 

S6 
31 

62 
34 

61 
40 

72 
43 

77 
44 

76 
47 

79 
44 

75 
48 

65 
51 

93 
54 

79 
43 

70 
42 

77 
49 

87 
55 

86 

51 

79 
39 

66 
36 

75 
44 

79 
45 

85 
50 

66 
49 

87 
49 

90 
SO 

66 
54 

91 
54 

92 
56 

96 
SI 

78.7 
45. 6 

CHERRr  VBLLET  OBH 

HBX 
HIN 

62 
35 

65 
36 

67 
36 

55 
25 

43 

22 

50 
30 

56 
33 

65 
36 

66 
39 

73 
40 

74 
42 

8S 
49 

84 

51 

76 
43 

69 
40 

72 
45 

80 
48 

79 
49 

72 
30 

SI 
31 

65 
39 

70 
44 

74 
46 

76 
47 

78 
48 

76 
47 

77 
S2 

63 

53 

86 

SI 

85 

S3 

70.7 
41  .S 

COBL INQB 

NRX 
HIN 

62 
46 

80 
47 

79 
46 

76 
40 

69 
36 

75 
39 

78 
43 

62 
47 

65 
49 

87 
52 

66 

51 

89 

50 

101 
57 

97 
50 

83 
47 

62 
48 

85 
49 

98 
46 

94 
54 

ei 

45 

77 
SO 

84 

50 

90 

55 

94 

59 

93 
57 

96 
47 

92 
60 

95 

se 

96 
63 

100 
60 

96 

60 

87.3 
50.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


1  7 


DAILY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

ct 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CORCORRN  IRRIG  DIST 

MAX 

62 

82 

80 

78 

70 

75 

80 

85 

86 

88 

86 

90 

1 00 

98 

85 

8 1 

8 1 

95 

9 1 

65 

78 

87 

90 

95 

95 

95 

92 

95 

96 

102 

102 

68 

.0 

niN 

47 

46 

46 

36 

36 

38 

42 

46 

46 

50 

52 

SO 

54 

55 

43 

49 

54 

60 

S3 

47 

39 

50 

49 

55 

54 

55 

53 

58 

56 

62 

61 

49 

.7 

DENRIR  3  NNE 

MAX 

79 

76 

62 

63 

66 

73 

78 

81 

79 

79 

78 

87 

95 

75 

72 

8 1 

86 

69 

63 

70 

8 1 

83 

87 

90 

87 

92 

90 

92 

95 

97 

93 

82 

.1 

MIN 

47 

44 

47 

36 

39 

39 

39 

40 

39 

60 

SI 

46 

50 

50 

46 

48 

46 

52 

51 

SO 

45 

43 

47 

53 

59 

48 

51 

60 

60 

54 

56 

48 

.0 

DUOLETS 

MAX 

69 

60 

66 

69 

75 

76 

72 

76 

85 

76 

77 

75 

79 

80 

73 

7  1 

65 

70 

75 

60 

6 1 

61 

60 

83 

64 

66 

87 

76 

.1 

MIN 

30 

32 

25 

22 

27 

30 

34 

35 

34 

35 

36 

40 

43 

42 

38 

35 

43 

39 

38 

34 

33 

36 

37 

36 

33 

32 

38 

48 

40 

44 

35 

■  6 

ELECTRR  POWER  HOUSE 

MAX 

75 

75 

72 

58 

65 

70 

74 

78 

78 

78 

77 

65 

93 

93 

7  I 

79 

68 

89 

88 

77 

79 

8 1 

86 

89 

89 

9 1 

90 

93 

97 

97 

97 

82 

.3 

MIN 

41 

43 

44 

37 

33 

39 

39 

42 

43 

45 

45 

44 

51 

50 

44 

44 

50 

55 

51 

42 

39 

44 

47 

51 

49 

48 

46 

46 

51 

52 

54 

46 

■  6 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 

76 

80 

77 

80 

70 

74 

79 

82 

84 

84 

79 

86 

87 

97 

81 

74 

67 

9 1 

85 

6 1 

75 

83 

87 

90 

88 

89 

93 

92 

96 

100 

98 

84 

.7 

MIN 

SO 

50 

51 

40 

36 

40 

45 

48 

49 

54 

55 

51 

58 

55 

49 

49 

56 

GO 

55 

S3 

46 

51 

55 

58 

58 

56 

55 

49 

61 

60 

64 

52 

■  2 

FRESNO  HSO  flP 

MAX 

80 

82 

77 

64 

68 

74 

79 

83 

85 

88 

8 1 

88 

99 

66 

77 

82 

9 1 

93 

66 

68 

75 

84 

66 

93 

93 

93 

91 

94 

97 

100 

99 

85 

.1 

MIN 

4e 

48 

47 

41 

36 

41 

46 

48 

49 

50 

53 

50 

57 

66 

49 

49 

55 

61 

S3 

48 

42 

52 

52 

57 

58 

55 

58 

56 

64 

64 

62 

51 

.7 

FRIBNT  GOVERNMENT  CRMP 

MAX 

79 

79 

81 

76 

64 

69 

74 

79 

64 

65 

67 

62 

90 

1 00 

86 

77 

84 

92 

95 

86 

67 

77 

86 

90 

91 

94 

96 

93 

96 

98 

101 

85 

.1 

MIN 

42 

42 

39 

37 

32 

32 

36 

40 

44 

45 

45 

46 

47 

54 

42 

44 

46 

53 

51 

37 

38 

49 

46 

48 

SI 

52 

54 

51 

48 

58 

62 

45 

.6 

GLENNVILLE 

MAX 

66 

71 

7 1 

66 

54 

6 1 

67 

72 

75 

76 

77 

62 

91 

90 

77 

69 

80 

82 

80 

74 

64 

70 

76 

8 1 

83 

83 

81 

83 

87 

90 

88 

76 

•  S 

MIN 

35 

35 

34 

32 

26 

26 

30 

30 

36 

36 

40 

41 

41 

41 

41 

42 

44 

47 

46 

35 

26 

33 

36 

41 

43 

43 

40 

45 

47 

45 

46 

38 

.4 

GRANT  GROVE 

MAX 

SO 

47 

56 

SO 

30 

38 

43 

52 

56 

60 

64 

62 

7 1 

7  1 

65 

65 

60 

65 

63 

59 

35 

45 

52 

59 

64 

65 

65 

63 

;s 

69 

70 

57 

.4 

MIN 

31 

29 

32 

16 

14 

n 

25 

31 

33 

36 

36 

36 

43 

42 

35 

38 

39 

40 

41 

23 

20 

26 

35 

39 

40 

40 

40 

40 

4k 

45 

47 

34 

.0 

HBNFORD 

MAX 

82 

80 

78 

76 

75 

73 

79 

83 

65 

65 

85 

87 

96 

96 

63 

64 

69 

92 

91 

87 

76 

65 

66 

69 

69 

93 

89 

89 

96 

1  00 

96 

86 

.3 

MIN 

44 

47 

38 

37 

40 

44 

44 

47 

49 

52 

50 

55 

55 

46 

49 

SO 

55 

53 

46 

44 

45 

51 

51 

55 

55 

56 

56 

59 

60 

63 

49 

.9 

HETCH  HETCHT 

MAX 

62 

65 

68 

59 

46 

45 

61 

66 

69 

73 

75 

75 

83 

87 

76 

66 

73 

79 

60 

71 

52 

64 

66 

74 

78 

78 

78 

78 

84 

84 

65 

71 

.0 

MIN 

40 

39 

40 

30 

26 

33 

35 

36 

40 

41 

42 

52 

52 

51 

43 

42 

44 

46 

SO 

35 

32 

39 

44 

45 

50 

48 

48 

52 

62 

56 

53 

43 

■  5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

50 

56 

54 

44 

40 

44 

52 

59 

60 

64 

66 

72 

75 

77 

66 

60 

65 

65 

64 

53 

43 

52 

59 

62 

64 

66 

67 

64 

67 

69 

71 

60 

.3 

MIN 

31 

31 

33 

20 

IS 

24 

26 

33 

32 

34 

36 

41 

42 

40 

32 

32 

3S 

37 

39 

24 

23 

30 

33 

36 

36 

37 

36 

38 

37 

39 

41 

33 

.  1 

IDRIfl 

MAX 

70 

7  1 

73 

70 

55 

6 1 

66 

72 

74 

77 

79 

73 

83 

89 

77 

72 

75 

84 

87 

79 

56 

70 

78 

84 

86 

84 

88 

64 

86 

69 

93 

77 

■  0 

MIN 

49 

49 

45 

33 

35 

39 

45 

48 

50 

52 

48 

S4 

61 

54 

45 

47 

54 

60 

55 

38 

32 

51 

54 

58 

56 

58 

60 

61 

62 

65 

66 

51 

■  1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

78 

79 

62 

79 

62 

70 

74 

8 1 

82 

87 

83 

88 

1  0 1 

99 

85 

77 

87 

93 

93 

64 

72 

80 

85 

90 

92 

95 

91 

96 

98 

101 

as 

.5 

MIN 

S3 

56 

61 

45 

44 

SO 

50 

SS 

63 

73 

65 

76 

71 

77 

65 

56 

64 

70 

66 

50 

49 

54 

78 

73 

67 

73 

68 

72 

72 

71 

62 

.9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

72 

76 

76 

74 

60 

68 

75 

79 

83 

86 

83 

90 

9 1 

90 

66 

74 

85 

86 

86 

77 

57 

75 

8 1 

87 

86 

69 

85 

86 

90 

92 

96 

81 

.8 

MIN 

44 

50 

48 

40 

30 

36 

42 

46 

51 

55 

47 

47 

62 

62 

47 

46 

52 

60 

54 

43 

40 

44 

44 

44 

62 

61 

60 

56 

63 

64 

68 

so 

.7 

KETTLEMSN  CITY 

MAX 

8 1 

82 

82 

80 

65 

70 

75 

80 

84 

86 

87 

82 

69 

99 

66 

60 

82 

9 1 

94 

66 

70 

78 

87 

90 

93 

93 

95 

92 

93 

99 

1 02 

85 

.6 

MIN 

48 

49 

49 

39 

39 

42 

42 

47 

47 

56 

51 

50 

59 

45 

48 

56 

54 

54 

57 

51 

47 

47 

55 

56 

65 

62 

59 

62 

67 

61 

66 

52 

.7 

KETTUEHflN  STATION 

MRX 

80 

81 

78 

63 

69 

74 

78 

82 

84 

66 

60 

88 

99 

88 

76 

8 1 

90 

93 

87 

60 

76 

84 

68 

92 

90 

93 

90 

92 

97 

1 00 

99 

65 

.  1 

MIN 

53 

52 

50 

40 

40 

40 

50 

48 

54 

55 

53 

58 

64 

57 

47 

S3 

61 

65 

60 

SO 

SO 

55 

59 

59 

64 

68 

60 

66 

68 

68 

69 

56 

.0 

KNIOHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

75 

76 

76 

57 

62 

66 

73 

76 

60 

60 

60 

76 

86 

94 

76 

73 

82 

88 

90 

82 

72 

60 

83 

66 

92 

86 

9 1 

92 

95 

96 

97 

81 

.5 

MIN 

43 

42 

40 

31 

33 

36 

40 

42 

43 

44 

50 

41 

48 

50 

46 

40 

48 

54 

52 

45 

39 

43 

46 

53 

SO 

51 

49 

49 

62 

53 

64 

46 

.4 

LE  GRAND 

MAX 

77 

78 

76 

66 

67 

72 

76 

81 

8 1 

82 

79 

66 

95 

92 

76 

79 

85 

89 

87 

88 

75 

81 

84 

89 

88 

9 1 

92 

9 1 

92 

96 

95 

63 

.5 

MIN 

43 

45 

46 

37 

40 

38 

41 

44 

48 

49 

53 

48 

55 

53 

48 

47 

53 

56 

53 

46 

50 

SO 

50 

56 

54 

50 

55 

54 

SS 

59 

60 

49 

.5 

LEMON  COVE 

MAX 

80 

79 

6 1 

77 

63 

67 

73 

79 

82 

85 

86 

81 

90 

99 

87 

78 

80 

89 

92 

65 

64 

76 

62 

88 

92 

92 

93 

90 

93 

96 

98 

63 

.8 

MIN 

45 

47 

45 

41 

38 

39 

44 

51 

48 

50 

50 

51 

60 

56 

50 

52 

55 

62 

56 

49 

45 

54 

51 

57 

58 

57 

S3 

57 

63 

62 

60 

61 

.9 

L INDSAY 

MAX 

8 1 

83 

8 1 

78 

69 

75 

6 1 

64 

66 

86 

66 

90 

1 00 

96 

87 

6 1 

90 

94 

92 

65 

77 

65 

89 

94 

94 

95 

92 

95 

97 

101 

1 00 

66 

.1 

MIN 

47 

45 

44 

39 

34 

37 

42 

44 

44 

49 

52 

SO 

54 

56 

50 

51 

54 

58 

57 

49 

40 

47 

48 

53 

S3 

53 

56 

58 

62 

59 

59 

49 

.a 

L I TTLE  PRNOCHE  DET  DAM 

MAX 

76 

78 

77 

7  I 

6  1 

68 

72 

77 

79 

80 

84 

77 

65 

94 

76 

75 

8 1 

89 

93 

73 

68 

76 

83 

67 

91 

68 

93 

89 

9 1 

94 

93 

81 

.3 

MIN 

50 

42 

42 

42 

45 

41 

42 

SO 

46 

48 

43 

51 

57 

45 

43 

51 

S6 

57 

58 

48 

47 

SO 

56 

61 

60 

60 

68 

72 

57 

69 

59 

62 

.5 

LOOGEPOLE 

MAX 

48 

48 

54 

5 1 

35 

34 

4  1 

50 

59 

59 

62 

56 

67 

68 

63 

56 

59 

64 

63 

59 

34 

44 

52 

59 

63 

65 

65 

63 

66 

68 

70 

56 

.3 

MIN 

25 

24 

24 

22 

9 

19 

21 

26 

25 

27 

27 

30 

32 

33 

29 

30 

32 

33 

35 

25 

17 

28 

32 

33 

31 

35 

32 

33 

33 

37 

38 

28 

.3 

LODI 

MRX 

80 

77 

74 

64 

70 

75 

78 

8 1 

80 

79 

8 1 

88 

93 

60 

75 

83 

93 

90 

86 

73 

82 

84 

90 

93 

9 1 

94 

94 

95 

99 

98 

98 

84 

•  5 

MIN 

47 

44 

47 

40 

40 

42 

44 

45 

46 

46 

50 

47 

56 

51 

46 

49 

52 

55 

54 

50 

44 

48 

53 

57 

55 

55 

67 

64 

62 

60 

56 

50 

.5 

LOS  BANGS 

MAX 

60 

75 

78 

68 

64 

70 

75 

79 

6 1 

82 

82 

78 

66 

94 

70 

74 

62 

66 

69 

76 

7  1 

80 

83 

89 

92 

87 

93 

90 

92 

95 

99 

82 

.0 

MIN 

49 

44 

47 

41 

43 

46 

45 

45 

45 

48 

49 

53 

65 

51 

46 

SO 

56 

60 

55 

SO 

45 

51 

52 

55 

57 

56 

60 

65 

65 

60 

60 

51 

.7 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

77 

74 

75 

67 

6 1 

69 

73 

78 

80 

79 

61 

78 

86 

93 

71 

7  1 

80 

89 

88 

75 

69 

79 

62 

66 

9 1 

8c 

92 

9 1 

92 

95 

99 

61 

.0 

MIN 

47 

44 

48 

40 

46 

44 

44 

40 

41 

45 

44 

45 

61 

44 

41 

47 

50 

51 

48 

46 

44 

49 

54 

51 

61 

68 

65 

69 

73 

69 

60 

51 

.0 

HAOERA 

MAX 

60 

62 

81 

75 

63 

70 

79 

60 

83 

65 

62 

80 

90 

99 

63 

75 

81 

90 

93 

86 

70 

78 

85 

88 

92 

9 1 

94 

90 

94 

98 

1 02 

84 

.5 

MIN 

47 

45 

47 

35 

40 

40 

43 

46 

49 

49 

53 

47 

56 

54 

49 

46 

49 

56 

52 

42 

39 

50 

54 

o6 

52 

51 

52 

62 

55 

59 

62 

49 

.7 

MANTECA 

MRX 

60 

76 

73 

63 

64 

7  1 

76 

79 

81 

79 

60 

81 

89 

95 

76 

73 

84 

90 

91 

60 

72 

62 

84 

88 

92 

89 

94 

97 

95 

98 

98 

82 

.9 

MIN 

48 

47 

48 

40 

43 

42 

44 

45 

47 

47 

SO 

S3 

56 

57 

49 

48 

52 

55 

55 

51 

47 

50 

52 

56 

61 

54 

58 

52 

50 

60 

59 

51 

.5 

MARICOPA 

MAX 

79 

79 

BO 

77 

64 

67 

72 

77 

82 

84 

85 

80 

88 

1 02 

85 

75 

77 

89 

93 

85 

67 

76 

63 

67 

90 

9 1 

93 

90 

94 

98 

1 00 

83 

.5 

MIN 

53 

55 

50 

44 

44 

4S 

50 

53 

54 

57 

55 

59 

56 

62 

54 

56 

60 

67 

63 

48 

40 

53 

59 

63 

66 

66 

66 

68 

66 

71 

73 

57 

.4 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

80 

62 

79 

63 

70 

75 

6 1 

83 

64 

64 

62 

69 

96 

96 

79 

82 

85 

9 1 

89 

60 

8 1 

85 

89 

87 

87 

93 

94 

93 

96 

99 

1 00 

85 

■  6 

MIN 

47 

48 

47 

39 

39 

41 

46 

47 

46 

52 

52 

50 

63 

52 

47 

47 

54 

59 

S3 

45 

45 

51 

53 

57 

61 

51 

57 

63 

63 

60 

63 

SI 

.7 

MODESTO 

MAX 

78 

76 

65 

64 

70 

75 

79 

82 

6 1 

80 

80 

89 

95 

76 

73 

63 

89 

9 1 

8 1 

7  1 

8 1 

84 

69 

92 

89 

94 

92 

93 

97 

97 

95 

83 

.3 

MIN 

49 

45 

46 

40 

40 

43 

45 

46 

47 

49 

52 

56 

56 

51 

49 

50 

53 

56 

55 

50 

46 

SO 

52 

57 

61 

53 

56 

61 

63 

60 

59 

SI 

.5 

NEHHAN 

MAX 

82 

60 

78 

65 

72 

78 

82 

65 

65 

86 

60 

89 

96 

94 

80 

65 

90 

94 

92 

77 

63 

86 

92 

94 

93 

97 

94 

94 

99 

101 

99 

87 

.3 

MIN 

46 

43 

43 

37 

37 

39 

41 

45 

46 

48 

49 

55 

S5 

56 

46 

46 

53 

57 

55 

51 

49 

51 

50 

55 

66 

52 

55 

70 

70 

59 

60 

51 

.1 

NORTH  FORK  RANGER  STR 

MRX 

69 

69 

7  1 

60 

65 

70 

74 

77 

87 

88 

78 

70 

83 

78 

62 

7 1 

76 

80 

83 

64 

64 

83 

86 

77 

.1 

MIN 

31 

40 

26 

31 

35 

41 

42 

42 

48 

48 

43 

44 

46 

38 

31 

40 

43 

47 

48 

47 

44 

49 

57 

48 

51 

42 

.4 

ORANGE  COVE 

MRX 

60 

80 

8 1 

78 

63 

72 

7  I 

79 

83 

85 

87 

82 

9 1 

1 00 

66 

78 

80 

93 

85 

76 

75 

83 

86 

92 

93 

91 

93 

97 

100 

84 

.  1 

MIN 

44 

46 

43 

44 

35 

44 

44 

46 

49 

49 

47 

51 

56 

57 

47 

49 

55 

56 

49 

42 

52 

SO 

52 

55 

54 

58 

60 

60 

61 

SO 

.2 

PORTERVILLE 

MAX 

63 

82 

64 

8 1 

67 

7  1 

76 

6 1 

85 

87 

90 

90 

9 1 

1 00 

90 

8 1 

62 

91 

95 

66 

63 

79 

85 

90 

95 

95 

96 

93 

96 

99 

104 

86 

.8 

MIN 

51 

49 

49 

41 

37 

41 

46 

SO 

52 

54 

53 

54 

58 

59 

50 

51 

57 

61 

59 

49 

43 

53 

54 

56 

58 

59 

58 

63 

68 

66 

68 

53 

.8 

POSEY  3  E 

MRX 

59 

57 

53 

45 

47 

57 

62 

65 

68 

72 

67 

74 

66 

62 

58 

68 

72 

73 

68 

59 

55 

6 1 

66 

70 

70 

74 

76 

78 

81 

79 

67 

.  1 

MIN 

35 

33 

29 

30 

25 

31 

33 

35 

38 

37 

37 

41 

46 

45 

41 

42 

43 

43 

41 

26 

26 

29 

31 

33 

39 

47 

49 

49 

50 

49 

48 

38 

.2 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 

67 

66 

65 

45 

54 

62 

67 

70 

73 

74 

74 

80 

86 

84 

75 

75 

81 

82 

80 

68 

63 

69 

75 

ao 

80 

79 

BO 

79 

82 

as 

66 

73 

.8 

MIN 

43 

44 

38 

31 

29 

34 

40 

44 

47 

47 

40 

52 

57 

51 

46 

40 

45 

55 

53 

37 

39 

43 

49 

53 

54 

55 

53 

55 

S3 

62 

59 

46 

7 

SAN  LUIS  ORN 

MAX 

76 

77 

74 

66 

62 

69 

73 

74 

75 

80 

78 

78 

85 

88 

64 

71 

77 

88 

87 

70 

69 

78 

79 

84 

90 

88 

90 

91 

92 

93 

95 

79 

4 

MIN 

49 

44 

51 

45 

46 

48 

42 

50 

49 

48 

55 

56 

62 

52 

51 

49 

54 

62 

52 

48 

44 

53 

S3 

61 

59 

64 

61 

65 

69 

70 

69 

54 

3 

SONORA  RS 

MRX 

70 

72 

72 

60 

60 

61 

66 

72 

73 

77 

75 

75 

81 

84 

77 

68 

75 

85 

85 

76 

61 

72 

77 

82 

66 

86 

87 

65 

90 

102 

93 

76 

9 

HIN 

39 

4S 

44 

32 

33 

34 

38 

42 

46 

46 

46 

46 

48 

54 

43 

47 

48 

57 

52 

36 

38 

41 

49 

52 

56 

SO 

48 

56 

58 

59 

60 

46 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES  "ji™- 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

oc 
a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SO  ENTRBNCE  rOSEniTE 

MAX 

se 

57 

61 

54 

39 

49 

SO 

59 

57 

67 

70 

70 

76 

81 

72 

68 

70 

7S 

76 

67 

S7 

S3 

62 

71 

75 

74 

73 

75 

77 

80 

81 

66 

.  3 

H  I  N 

31 

31 

32 

25 

23 

22 

26 

33 

32 

34 

35 

35 

35 

42 

38 

37 

39 

4  1 

43 

31 

27 

30 

37 

37 

4  I 

42 

4  1 

4  1 

43 

44 

47 

36 

.4 

STOCKTON  HSO  RP 

MAX 

77 

75 

62 

65 

71 

76 

79 

61 

79 

78 

81 

90 

95 

74 

75 

84 

91 

91 

62 

72 

82 

86 

88 

93 

90 

95 

94 

96 

98 

9B 

95 

83 

.6 

M  I  N 

46 

46 

45 

39 

42 

44 

46 

48 

47 

SO 

52 

54 

56 

SI 

48 

51 

54 

SB 

54 

S2 

48 

51 

65 

59 

60 

56 

59 

66 

62 

60 

61 

62 

.4 

STOCKTON  FIRE   STB  NO  4 

MAX 

79 

77 

76 

62 

64 

71 

75 

79 

80 

75 

76 

81 

90 

93 

70 

75 

83 

90 

69 

81 

72 

63 

84 

86 

93 

69 

93 

93 

94 

97 

98 

82 

.3 

M  I  N 

4S 

40 

52 

41 

38 

SO 

43 

43 

44 

45 

47 

47 

S7 

56 

44 

47 

52 

S7 

54 

53 

47 

49 

52 

55 

60 

59 

55 

61 

61 

60 

66 

SO 

.6 

TEMBCHBPI 

MAX 

64 

67 

65 

62 

SO 

56 

64 

70 

79 

79 

73 

65 

88 

86 

72 

63 

82 

78 

74 

71 

59 

66 

72 

77 

79 

79 

76 

79 

87 

66 

BS 

73 

'5 

M  I N 

38 

43 

40 

30 

31 

33 

36 

41 

39 

39 

43 

42 

39 

42 

46 

43 

43 

SS 

S3 

31 

34 

36 

44 

50 

47 

49 

54 

51 

SI 

48 

60 

43 

.0 

TEJON  RBNCHO 

MAX 

78 

77 

78 

78 

61 

71 

75 

81 

61 

83 

82 

B9 

100 

94 

84 

75 

88 

90 

91 

83 

72 

61 

85 

66 

90 

91 

90 

91 

99 

99 

97 

84 

.6 

M  1 N 

SI 

SI 

52 

46 

39 

41 

49 

49 

48 

SO 

SI 

SO 

57 

56 

48 

49 

60 

So 

62 

46 

41 

52 

57 

60 

62 

61 

57 

64 

66 

68 

68 

54 

■  1 

THREE  RVRS  EOlSON  PH  1 

MAX 

78 

79 

60 

75 

65 

70 

76 

80 

62 

87 

87 

68 

103 

100 

87 

78 

86 

90 

90 

82 

80 

84 

84 

90 

92 

93 

91 

91 

96 

99 

100 

86 

.0 

M  i  N 

46 

47 

48 

42 

33 

39 

42 

46 

49 

50 

49 

51 

52 

SS 

Si 

53 

56 

57 

58 

39 

47 

50 

SO 

54 

56 

SB 

54 

55 

59 

60 

61 

SO 

.5 

TIGER  CREEK  PM 

MAX 

70 

70 

69 

48 

59 

64 

69 

73 

7S 

75 

75 

62 

89 

89 

74 

75 

83 

83 

64 

70 

71 

72 

78 

83 

83 

83 

84 

88 

91 

92 

89 

77 

.  1 

MIH 

39 

40 

40 

33 

29 

34 

37 

41 

43 

44 

42 

45 

49 

49 

43 

41 

46 

47 

50 

39 

35 

4  1 

45 

46 

50 

49 

46 

44 

46 

SO 

54 

43 

.3 

TRBCr  CBRBONR 

MAX 

77 

78 

78 

67 

65 

69 

75 

77 

78 

76 

77 

76 

88 

92 

72 

72 

82 

89 

69 

80 

7  1 

60 

82 

86 

92 

88 

93 

91 

92 

95 

97 

81 

.5 

M  1  N 

4S 

41 

43 

43 

45 

40 

40 

42 

43 

44 

4  1 

45 

SO 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

SO 

52 

59 

SS 

55 

56 

56 

56 

51 

48 

.5 

TRBCr  PUMPING  PLHNT 

MAX 

66 

67 

65 

62 

69 

74 

76 

77 

77 

75 

80 

69 

92 

79 

71 

60 

90 

89 

64 

71 

83 

83 

87 

94 

90 

92 

94 

95 

9  . 

99 

95 

82 

.  1 

M  1 N 

48 

47 

50 

41 

44 

46 

47 

49 

49 

49 

S3 

58 

S4 

S3 

49 

SO 

SS 

S7 

51 

46 

52 

53 

56 

55 

65 

55 

59 

71 

73 

64 

62 

S3 

.6 

VISBLIfl 

MAX 

80 

79 

81 

78 

65 

67 

73 

79 

82 

84 

86 

65 

88 

97 

8S 

76 

79 

89 

92 

84 

68 

76 

83 

88 

91 

92 

94 

90 

92 

96 

99 

83 

.9 

MIN 

48 

SI 

48 

41 

41 

4S 

47 

SI 

52 

54 

59 

52 

61 

56 

SO 

52 

58 

62 

58 

50 

46 

53 

S3 

58 

61 

57 

60 

60 

63 

65 

62 

54 

■  0 

unsco 

MAX 

83 

83 

83 

80 

61 

70 

75 

80 

82 

86 

8B 

64 

89 

102 

87 

79 

81 

92 

95 

85 

68 

79 

87 

90 

93 

94 

96 

93 

95 

100 

102 

85 

.9 

MIN 

57 

60 

49 

42 

49 

45 

46 

49 

60 

60 

S4 

54 

S9 

56 

52 

54 

51 

54 

56 

46 

42 

46 

54 

60 

60 

59 

60 

62 

65 

64 

66 

54 

.6 

TOSEfllTE  PARK  HEBDQTRS 

MAX 

67 

70 

75 

66 

50 

61 

66 

74 

77 

78 

82 

81 

87 

85 

84 

77 

80 

85 

86 

83 

55 

66 

75 

82 

85 

86 

83 

82 

84 

86 

88 

77 

.  1 

m           m  m 

M  I N 

35 

32 

35 

27 

27 

31 

33 

34 

34 

39 

38 

39 

46 

45 

38 

40 

51 

44 

46 

34 

29 

38 

40 

44 

43 

46 

45 

44 

53 

62 

49 

40 

.0 

SOUTH  COAST 

DRRINBCE  06 

HLPINE 

MAX 

75 

78 

77 

73 

65 

72 

75 

75 

84 

63 

87 

66 

84 

80 

76 

70 

76 

75 

75 

56 

67 

72 

82 

64 

84 

82 

83 

84 

88 

86 

77 

.8 

MIN 

46 

SO 

49 

47 

45 

43 

42 

46 

56 

54 

SI 

56 

51 

50 

48 

49 

44 

S3 

51 

48 

4  I 

43 

53 

55 

54 

55 

50 

46 

47 

47 

49 

.  1 

nvHLON  PLEASURE  PIER 

MAX 

65 

62 

66 

63 

65 

67 

67 

64 

63 

64 

72 

72 

66 

62 

64 

66 

66 

63 

67 

64 

56 

67 

63 

67 

68 

68 

62 

65 

65 

65 

70 

65 

-6 

M I N 

50 

S3 

50 

52 

SO 

47 

44 

45 

SI 

46 

SO 

50 

53 

54 

48 

49 

53 

55 

56 

52 

46 

50 

49 

58 

57 

50 

50 

53 

57 

54 

53 

51 

.2 

BARRETT  DBH 

MAX 

73 

70 

78 

77 

68 

62 

68 

74 

75 

63 

84 

87 

89 

61 

76 

72 

66 

76 

76 

64 

52 

66 

72 

80 

84 

83 

65 

80 

83 

83 

91 

76 

.  1 

M  I  N 

43 

42 

43 

46 

44 

34 

36 

37 

38 

43 

42 

43 

46 

47 

49 

SO 

52 

53 

54 

46 

4  1 

36 

4  1 

44 

47 

47 

48 

48 

47 

47 

49 

44 

.7 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

71 

63 

75 

75 

S3 

61 

66 

73 

76 

62 

84 

84 

91 

83 

81 

70 

64 

88 

64 

56 

45 

61 

69 

78 

80 

86 

85 

87 

88 

88 

69 

74 

.8 

MIN 

42 

37 

43 

43 

33 

33 

38 

40 

42 

49 

48 

52 

55 

46 

42 

45 

39 

49 

38 

4  I 

35 

35 

40 

49 

49 

50 

48 

50 

45 

45 

49 

43 

.5 

BIG  BERR  LRKE 

MAX 

55 

60 

60 

53 

46 

51 

58 

65 

68 

69 

73 

74 

73 

72 

68 

68 

65 

63 

67 

46 

SB 

64 

68 

72 

72 

69 

84 

73 

77 

65 

.2 

MIN 

25 

28 

31 

29 

21 

21 

25 

27 

30 

32 

34 

35 

35 

38 

35 

32 

35 

43 

37 

27 

23 

27 

33 

35 

37 

40 

42 

4  1 

37 

42 

32 

.6 

BURBANK  VALLEY  PMP  PL T 

MAX 

73 

81 

80 

71 

71 

73 

78 

78 

85 

87 

66 

89 

84 

77 

72 

69 

81 

76 

71 

68 

72 

74 

81 

85 

81 

81 

79 

82 

83 

86 

80 

78 

•  5 

MIN 

49 

45 

49 

54 

47 

4  1 

42 

44 

50 

46 

51 

54 

56 

57 

46 

43 

56 

54 

48 

42 

39 

46 

47 

50 

53 

55 

66 

59 

S7 

57 

57 

SO 

.0 

CRCHUMB  LBKE 

MAX 

68 

69 

73 

69 

60 

69 

67 

72 

74 

78 

78 

81 

89 

80 

71 

68 

74 

79 

78 

60 

65 

71 

73 

80 

85 

83 

81 

79 

68 

89 

85 

75 

.4 

MIN 

49 

47 

44 

4  1 

39 

42 

42 

44 

46 

43 

44 

44 

48 

SI 

48 

48 

SO 

49 

52 

43 

40 

46 

43 

46 

45 

47 

51 

47 

SO 

49 

46 

45 

.9 

CRHPO 

MAX 

69 

79 

76 

71 

59 

66 

75 

75 

82 

87 

67 

91 

90 

88 

76 

69 

78 

75 

69 

SB 

61 

72 

61 

85 

83 

85 

81 

66 

86 

90 

90 

78 

.2 

f1 1  N 

33 

35 

37 

38 

32 

25 

29 

29 

31 

38 

37 

37 

4  1 

39 

33 

45 

47 

44 

51 

44 

33 

29 

35 

38 

4  I 

42 

4  1 

39 

40 

40 

43 

37 

.6 

CANOOA  PRRK  PIERCE  COL 

MAX 

75 

86 

82 

75 

71 

77 

79 

79 

89 

93 

92 

93 

86 

80 

77 

69 

86 

80 

70 

65 

70 

77 

87 

90 

88 

64 

82 

69 

92 

92 

86 

82 

.0 

M  I  N 

52 

44 

46 

51 

40 

38 

40 

42 

43 

46 

48 

49 

59 

56 

SO 

55 

S2 

52 

51 

52 

38 

43 

46 

46 

50 

54 

55 

SB 

59 

57 

56 

49 

.4 

CHULA  VISTA 

MAX 

62 

62 

63 

63 

61 

61 

62 

62 

61 

63 

63 

64 

65 

64 

62 

61 

64 

64 

65 

60 

59 

64 

62 

64 

63 

64 

63 

61 

64 

64 

65 

62 

.7 

MIN 

56 

SI 

52 

54 

51 

44 

46 

SI 

55 

53 

53 

43 

SS 

56 

S7 

S6 

S6 

SB 

56 

54 

51 

50 

55 

56 

56 

57 

56 

57 

56 

SB 

59 

54 

.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

70 

69 

77 

73 

63 

67 

69 

76 

74 

63 

82 

81 

65 

62 

77 

66 

60 

78 

73 

60 

61 

65 

71 

76 

81 

60 

80 

73 

81 

64 

85 

74 

.  3 

MIN 

SO 

44 

47 

SO 

38 

40 

44 

44 

47 

49 

50 

54 

50 

55 

52 

52 

47 

49 

52 

49 

43 

42 

46 

51 

49 

54 

54 

SO 

51 

54 

SO 

46 

.6 

CORONA 

MAX 

72 

79 

77 

72 

70 

72 

78 

78 

es 

84 

66 

89 

63 

77 

71 

70 

81 

77 

72 

64 

71 

73 

82 

62 

82 

63 

78 

63 

92 

66 

84 

78 

■  S 

MIN 

SI 

S3 

45 

54 

39 

39 

4  1 

44 

46 

44 

46 

49 

66 

SS 

52 

SI 

50 

48 

53 

51 

40 

42 

45 

46 

49 

53 

55 

56 

54 

54 

55 

49 

.  1 

CULVER  CITY 

MRX 

68 

68 

69 

69 

69 

67 

57 

70 

70 

68 

72 

74 

73 

69 

66 

66 

74 

74 

66 

66 

70 

68 

70 

70 

70 

73 

66 

70 

71 

71 

69 

.  1 

MIN 

SB 

SI 

52 

55 

54 

47 

49 

49 

55 

52 

52 

52 

56 

56 

56 

57 

59 

57 

56 

53 

56 

54 

SS 

53 

58 

55 

57 

56 

61 

57 

54 

.7 

CUYAMRCA 

MAX 

62 

56 

68 

65 

41 

48 

54 

62 

65 

70 

73 

74 

79 

78 

76 

70 

58 

68 

70 

61 

39 

49 

58 

67 

75 

73 

76 

70 

75 

76 

79 

65 

•  6 

MIN 

35 

38 

38 

40 

31 

30 

30 

33 

33 

39 

48 

44 

45 

49 

45 

40 

45 

50 

46 

37 

34 

36 

40 

44 

53 

42 

S4 

46 

52 

42 

44 

41 

,4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

77 

70 

82 

78 

62 

66 

74 

79 

78 

65 

88 

66 

97 

96 

93 

71 

71 

83 

79 

61 

64 

69 

75 

81 

66 

84 

89 

77 

94 

95 

93 

80 

.  1 

M  I  N 

42 

39 

4  1 

43 

35 

34 

36 

36 

36 

40 

43 

42 

42 

50 

45 

49 

42 

42 

48 

47 

35 

37 

42 

45 

4  1 

4  1 

49 

52 

50 

45 

48 

42 

.6 

EL  CAPITAN  0AM 

MAX 

71 

72 

78 

77 

61 

66 

72 

76 

75 

64 

82 

87 

86 

81 

79 

72 

70 

76 

74 

62 

S7 

66 

73 

84 

65 

83 

82 

76 

82 

83 

86 

76 

.  I 

M  I  N 

46 

46 

45 

50 

45 

42 

43 

39 

44 

44 

47 

44 

44 

52 

S3 

53 

54 

55 

54 

50 

42 

43 

44 

46 

47 

50 

51 

53 

50 

51 

51 

47 

.7 

ELSINORE 

MAX 

79 

83 

80 

72 

65 

69 

71 

77 

87 

88 

87 

90 

90 

80 

74 

67 

79 

72 

59 

58 

72 

79 

80 

86 

89 

9: 

89 

91 

79 

.  1 

MIN 

50 

42 

46 

49 

35 

35 

4  1 

4  I 

42 

44 

5 1 

52 

57 

5 1 

53 

51 

52 

49 

39 

40 

44 

59 

59 

47 

.0 

ESCONOIOO 

MAX 

71 

73 

75 

67 

67 

70 

73 

74 

79 

77 

84 

84 

77 

74 

65 

65 

73 

70 

63 

58 

68 

70 

77 

79 

78 

78 

79 

77 

78 

81 

79 

73 

■  6 

MIN 

56 

50 

52 

5 1 

45 

39 

4  I 

44 

49 

49 

47 

50 

55 

56 

55 

54 

56 

56 

55 

50 

44 

46 

47 

52 

52 

SS 

SS 

54 

SS 

SS 

S7 

SI 

■  2 

FONTANR  KAISER 

MAX 

71 

77 

74 

68 

71 

74 

78 

76 

85 

64 

88 

86 

82 

79 

74 

64 

60 

77 

71 

61 

65 

73 

80 

79 

61 

81 

76 

77 

96 

89 

77 

.4 

MIN 

52 

55 

46 

48 

46 

46 

51 

47 

52 

53 

57 

57 

52 

54 

53 

54 

54 

54 

55 

51 

46 

46 

5 1 

55 

54 

53 

53 

52 

61 

60 

52 

.3 

OILLESPIE  FIELD 

MAX 

70 

75 

73 

66 

66 

71 

75 

72 

60 

78 

84 

79 

73 

75 

72 

67 

73 

72 

64 

SB 

67 

71 

79 

81 

76 

77 

71 

75 

78 

81 

82 

73 

.6 

MIN 

55 

50 

S3 

54 

44 

40 

42 

49 

52 

49 

50 

53 

55 

57 

56 

55 

57 

58 

57 

52 

46 

46 

48 

52 

53 

56 

56 

56 

55 

56 

59 

52 

.3 

HENSHHH  ORM 

MAX 

71 

66 

78 

75 

54 

59 

66 

73 

73 

82 

63 

84 

89 

89 

83 

75 

62 

79 

70 

64 

46 

60 

69 

76 

80 

79 

82 

75 

84 

88 

90 

74 

.3 

MIN 

4  1 

40 

40 

42 

4  1 

31 

32 

36 

35 

36 

37 

45 

46 

48 

4  1 

4  I 

47 

47 

5 1 

45 

37 

39 

4  I 

42 

43 

48 

49 

45 

44 

49 

44 

42 

.0 

lOYLLHlLO  FIRE  OEPT 

MAX 

63 

67 

66 

66 

46 

54 

63 

66 

71 

74 

76 

82 

64 

60 

78 

72 

69 

71 

69 

65 

46 

56 

68 

72 

7S 

77 

77 

74 

77 

60 

81 

70 

.0 

MIN 

29 

34 

38 

34 

25 

24 

29 

33 

33 

36 

40 

43 

46 

44 

40 

39 

48 

46 

42 

32 

24 

29 

35 

39 

40 

4S 

44 

44 

45 

45 

46 

37 

.8 

JULIAN  HYNOLA 

MAX 

63 

72 

70 

57 

65 

61 

67 

68 

75 

79 

80 

66 

84 

81 

74 

73 

72 

70 

60 

49 

40 

57 

65 

73 

77 

75 

80 

72 

80 

83 

86 

70 

.5 

36 

38 

37 

39 

36 

28 

34 

34 

35 

36 

43 

45 

48 

45 

41 

41 

42 

48 

44 

35 

36 

38 

33 

38 

42 

44 

47 

45 

42 

45 

47 

40 

.  1 

LROUNA  BEACH 

MAX 

71 

76 

66 

64 

64 

65 

67 

68 

69 

68 

67 

66 

66 

67 

64 

66 

69 

67 

65 

65 

67 

67 

67 

66 

65 

69 

78 

70 

68 

67 

.6 

MIN 

41 

44 

46 

S2 

SO 

40 

41 

41 

49 

S3 

56 

SI 

SS 

SS 

54 

52 

S3 

45 

41 

41 

45 

52 

51 

55 

55 

56 

57 

56 

SS 

49 

8 

I  A  MESA 

MAX 

70 

73 

71 

64 

67 

70 

73 

74 

79 

74 

81 

74 

71 

73 

69 

65 

73 

71 

65 

60 

67 

69 

76 

77 

73 

73 

68 

73 

75 

79 

71 

.6 

MIN 

S3 

51 

S3 

53 

47 

45 

44 

48 

47 

50 

50 

SI 

SS 

SS 

SS 

52 

56 

56 

56 

51 

48 

52 

50 

S3 

54 

54 

SS 

56 

57 

S7 

56 

52 

.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

<z 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

nvEi 

lohpoc 

MAX 
MIN 

64 

so 

64 

49 

64 
47 

62 
43 

63 
37 

63 
46 

61 
42 

64 
47 

65 
49 

65 
49 

68 
48 

76 
46 

74 
49 

69 
53 

65 
52 

67 
50 

68 
49 

67 
51 

62 
51 

63 
49 

64 

49 

65 
50 

66 
49 

68 
49 

77 
49 

70 
53 

66 
SO 

77 
SO 

80 
50 

76 
49 

76 
50 

67.7 
48.5 

LONG  BEHCH  HSO  flP 

MAX 

niN 

69 
55 

74 

51 

66 
57 

69 
50 

69 
48 

70 
47 

77 
47 

68 
49 

77 
55 

76 
52 

75 
56 

69 
57 

69 
59 

70 
57 

68 
59 

67 
59 

76 
60 

73 
SB 

67 
58 

66 
63 

68 
49 

69 
52 

76 
65 

71 
66 

69 
59 

74 

60 

66 
61 

77 
61 

76 
62 

77 
60 

72 
60 

71  .3 
56.6 

LOS  RNOELES  HSO  RP 

MAX 
MIN 

65 
S3 

64 

61 

66 
54 

65 
53 

65 
SO 

66 
49 

67 
51 

68 
52 

68 
S3 

65 
51 

70 
54 

71 
57 

70 
58 

68 
56 

66 
56 

66 
66 

70 
57 

67 
S7 

63 
57 

66 
53 

71 
SO 

67 
S3 

68 
54 

68 
54 

69 
57 

71 
57 

63 
58 

70 
59 

70 
59 

70 
SB 

69 
57 

67. S 
54.6 

LOS  flNCELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

67 
SS 

70 
52 

72 
55 

67 
53 

67 
52 

68 
50 

71 
51 

73 
52 

74 

55 

73 
S3 

76 
55 

80 
56 

75 
69 

70 
67 

64 
54 

63 

57 

71 
S9 

69 
SB 

62 
66 

62 
S3 

67 
50 

68 
51 

72 
54 

74 

56 

73 
56 

74 

57 

66 
SB 

71 
58 

74 

59 

76 
SB 

72 
56 

70.3 
55. 1 

NT  HILSON  2 

MAX 
MIN 

61 
40 

65 
42 

63 
48 

58 
31 

50 
23 

53 
31 

58 
38 

62 
42 

68 
45 

71 
51 

78 
S6 

78 
58 

77 
60 

75 
59 

71 
52 

70 
47 

52 

71 
63 

66 
48 

S3 
30 

45 

29 

59 
35 

66 
45 

73 
52 

75 
53 

74 

55 

73 
S4 

74 
54 

74 

56 

76 
59 

79 
60 

67.2 
47.0 

NEW  CUTBMR  FIRE  STB 

MAX 
MIN 

74 

3S 

74 
40 

76 
43 

77 
35 

59 
32 

62 
30 

75 
29 

79 
40 

72 
42 

82 
35 

84 

50 

76 
45 

80 
50 

94 
44 

83 
42 

75 
44 

82 
42 

B4 
40 

88 

35 

72 
30 

68 

32 

70 
36 

78 
42 

84 

46 

93 
45 

93 
48 

97 
51 

91 
45 

93 
52 

95 
54 

95 
54 

80.8 
41  .5 

NEWPORT  BEflCH  HARBOR 

MAX 
MIN 

64 

56 

61 
51 

62 
55 

61 
54 

61 
46 

64 
46 

63 
48 

63 
S3 

63 
53 

61 
52 

64 

53 

63 
54 

65 
57 

63 
56 

63 
57 

62 
57 

64 

58 

63 
57 

63 
56 

62 
55 

64 

S3 

63 
52 

63 
52 

63 
54 

66 
57 

64 

56 

63 
56 

65 
57 

66 
58 

65 
SB 

63 

57 

63.2 
54.3 

OCEflNSIDE 

MAX 
MIN 

68 
45 

67 
47 

66 
45 

65 
40 

66 
46 

67 
47 

68 
48 

67 
46 

69 
46 

67 
50 

64 

52 

65 
46 

65 
45 

65 
43 

68 
44 

66 
45 

69 
57 

70 
56 

67 
44 

64 
42 

68 
46 

68 
46 

68 
45 

66 
42 

68 

55 

66 
45 

64 
44 

70 
49 

70 
48 

67 
50 

68 
59 

66.9 
47.2 

OJRI 

MAX 
MIN 

69 
47 

78 
39 

75 
42 

68 
39 

72 
38 

72 
36 

76 
36 

74 

39 

80 
39 

88 

38 

84 
46 

87 
47 

78 
51 

74 

52 

71 
42 

65 
52 

77 
44 

75 
49 

63 
SO 

70 
46 

68 
40 

70 
40 

79 
43 

84 
42 

81 
48 

76 
49 

71 
50 

87 
54 

51 

85 
52 

83 
51 

76.3 
44  .9 

OXNRRD 

MAX 
MIN 

71 
48 

68 
47 

69 
48 

68 
SO 

67 
43 

68 
42 

69 
44 

70 
45 

68 
SO 

67 
47 

69 
49 

73 
52 

73 
56 

71 
55 

68 
48 

67 
54 

72 
SI 

73 
54 

70 
56 

60 
SO 

69 
45 

68 
45 

69 
48 

72 
50 

70 
53 

71 
53 

69 
54 

63 
56 

71 
55 

73 
56 

69 
54 

69.2 
50.3 

PflLOtlBR  MT  OBSERVBTORT 

MAX 
MIN 

64 

36 

60 
42 

67 
46 

68 
33 

68 
26 

51 
32 

58 
36 

66 
39 

73 
43 

73 
49 

75 
52 

78 
55 

81 
SS 

81 
53 

80 
SO 

72 
46 

73 
46 

70 
47 

70 
46 

71 
34 

38 
29 

50 
29 

60 
43 

70 
49 

75 
52 

74 
54 

72 
53 

78 
52 

76 
53 

78 
52 

79 
53 

69.3 
44.7 

PflSBDENB 

MAX 

niN 

70 
52 

77 
4B 

74 

50 

70 
51 

68 
43 

70 
44 

74 
47 

74 
46 

81 

51 

81 
56 

80 
58 

85 
46 

80 
55 

76 
55 

71 
51 

67 
53 

76 
58 

74 

62 

72 
53 

60 
49 

66 
44 

70 
46 

77 
49 

60 
53 

76 
57 

7B 
56 

69 
56 

79 
55 

81 

57 

82 

56 

78 
56 

74.7 
52.0 

POMONB  CBL  POUT 

MBX 
MIN 

71 
49 

69 
45 

78 
45 

73 
50 

65 
40 

68 
40 

70 
44 

76 
42 

74 
48 

83 
46 

B3 
46 

81 
51 

8S 
54 

80 
54 

75 
51 

66 
51 

62 
47 

7B 
50 

73 
52 

63 
51 

59 
42 

66 
44 

71 
46 

79 
49 

80 

51 

77 
52 

80 
52 

71 
55 

81 
S3 

83 
54 

85 
52 

74  .4 
48.6 

RBPIONB  FIRE  DEPT 

MBX 
MIN 

70 
41 

75 
40 

74 
39 

72 
46 

62 
40 

69 
33 

73 
32 

74 

36 

82 
44 

83 
41 

86 
44 

89 
43 

85 
42 

79 
50 

75 
49 

67 
49 

74 
51 

72 
52 

70 
50 

60 
47 

65 
49 

70 
44 

81 
38 

83 
43 

80 
45 

83 
48 

81 
48 

81 

SO 

83 
47 

89 
48 

83 
51 

76.5 
44.5 

REOLBNOS 

MAX 
MIN 

70 
50 

81 
45 

74 
47 

61 
49 

68 
40 

73 
39 

78 
42 

79 
44 

88 
46 

89 
47 

90 
49 

97 
SS 

90 
51 

81 
53 

69 
52 

66 
S2 

82 
S2 

77 
51 

65 
S3 

60 
49 

68 
43 

74 
42 

82 
46 

86 
SO 

85 
53 

87 
52 

78 
54 

72 
55 

94 

S3 

93 
54 

89 
53 

78.9 
49.1 

RIVERSIDE  FIRE  STB.  .3 

MAX 
MIN 

73 
52 

82 
45 

81 
48 

72 
55 

72 
41 

75 
40 

80 
44 

80 
45 

87 
48 

88 
48 

90 
49 

94 

S3 

87 
54 

80 
55 

76 
54 

70 
54 

82 
S3 

79 
52 

74 

49 

65 
51 

71 
46 

75 
44 

82 
47 

86 
51 

85 
61 

86 
SS 

81 
56 

8S 
58 

95 

56 

90 
SS 

87 
56 

81  .0 

SO. 5 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

MBX 
MIN 

74 
54 

83 
46 

82 
50 

71 
56 

72 
42 

76 
40 

82 
43 

82 
47 

B8 
49 

87 
4B 

88 
48 

94 

50 

90 
52 

80 
SB 

69 
55 

66 
55 

62 
52 

77 
51 

65 
55 

63 
52 

71 
49 

75 
44 

82 
48 

85 

SO 

84 

51 

86 
54 

77 
56 

87 
58 

96 
56 

91 
56 

87 
SS 

80.4 

SI  .0 

SBN  BERNARDINO  CO  MQSP 

MBX 
MIN 

72 
S3 

82 
45 

81 
49 

72 
53 

69 
39 

74 
40 

79 
43 

81 
45 

89 
4B 

90 
48 

90 
51 

98 
56 

91 
53 

84 

55 

76 
54 

69 
53 

BS 
54 

79 
53 

73 
54 

53 
50 

70 
43 

76 
44 

83 
48 

68 
52 

87 
53 

86 
53 

85 

55 

94 

57 

94 

55 

93 

55 

90 
SS 

82.1 
50.5 

SBNDBERG  WSO 

MBX 
MIN 

59 
43 

65 
45 

65 
40 

42 

26 

46 

29 

54 

33 

61 
41 

65 
46 

71 
48 

7S 
52 

65 
45 

78 
61 

78 
56 

73 
62 

65 
46 

61 
41 

76 
53 

67 
47 

59 
40 

43 

32 

56 
36 

65 
44 

70 
48 

75 
54 

79 
SB 

78 
SB 

72 
53 

76 
55 

79 
60 

83 
62 

82 
62 

67.2 
47.0 

SBN  DIEGO  HSO  BP 

MBX 
MIN 

67 
58 

68 

57 

65 
57 

63 
56 

67 
54 

67 
51 

68 
54 

67 
57 

69 
56 

67 
55 

70 
56 

65 
55 

67 
S8 

68 
S8 

65 
59 

64 

57 

70 
59 

70 
61 

63 
68 

63 
SS 

66 
54 

67 
55 

68 
58 

69 
SB 

68 
58 

69 
58 

64 

58 

69 
60 

69 
60 

70 
60 

70 
60 

67.2 
57.1 

SRN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

71 
54 

77 
46 

74 

50 

72 
53 

70 
45 

72 
42 

76 
44 

76 
45 

82 
51 

80 
47 

B2 
50 

85 
53 

80 
57 

76 
56 

71 
53 

67 
55 

76 
59 

74 

53 

71 
55 

63 
52 

69 
43 

72 
45 

80 
48 

81 
SI 

79 
54 

79 
56 

77 
58 

79 
57 

82 

59 

82 
58 

79 
58 

75.9 
51  .8 

SBN  JBCINIO 

MBX 
MIN 

72 
49 

84 
40 

83 
44 

78 
42 

70 
38 

73 
36 

80 
36 

BO 
38 

90 
39 

92 
38 

92 
44 

95 
41 

94 
47 

88 
52 

BO 
51 

74 

50 

87 
53 

79 
50 

80 
53 

63 
48 

66 
41 

77 
3B 

85 
43 

91 
46 

90 
45 

88 
44 

81 

50 

93 
53 

95 
47 

96 
4B 

94 
49 

B3.7 
44.9 

SBN  NICOLBS  ISLBNO 

MRX 
MIN 

SRNTB  RNB  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

69 

55 

73 
51 

72 
52 

70 
52 

68 
46 

6B 
46 

68 
45 

74 
47 

77 
S3 

77 
51 

76 
52 

76 
54 

72 
52 

70 
57 

69 
56 

72 
SS 

72 
55 

76 
52 

73 
56 

63 
52 

68 
51 

69 

52 

74 

51 

73 
51 

72 
52 

71 
56 

70 
57 

74 

66 

73 
S9 

76 
59 

71  .8 
52.8 

SRNTA  BBRBARB 

MRX 
MIN 

SBNTR  BBRBBRB  FBB  BP 

MRX 
MIN 

63 
49 

65 
44 

68 
52 

65 
47 

68 
39 

62 
40 

65 
43 

61 
47 

61 
50 

6S 
45 

67 
48 

65 
46 

63 
55 

63 
48 

63 
46 

64 

48 

66 
48 

62 
52 

59 
52 

70 
42 

64 

42 

63 
47 

66 
47 

64 

53 

63 
53 

6-; 

SS 

60 
54 

66 
55 

57 
56 

65 
55 

64 
54 

64  .2 
48.8 

SBNTB  NARIB  WSO  BP 

MBX 
MIN 

61 
48 

63 
45 

63 
46 

57 
41 

61 
32 

60 
37 

61 
41 

64 
44 

65 
46 

65 
48 

73 
45 

80 
47 

66 
49 

64 

SO 

63 
49 

64 

47 

67 
48 

65 
50 

58 
51 

61 
44 

66 
38 

64 
47 

66 
46 

69 

50 

69 
47 

67 
52 

67 
49 

72 
46 

72 
48 

69 
48 

68 

51 

65. S 
46.1 

SANTA  MONICA  PIER 

MBX 
MIN 

SANTA  PRULR 

MBX 
MIN 

68 
S2 

71 
4S 

68 
46 

70 
42 

67 
40 

71 
35 

72 

71 
40 

74 
41 

75 
45 

78 
57 

76 
SB 

73 
53 

72 
53 

66 
44 

68 
42 

74 
47 

70 
48 

60 
SO 

71 
45 

68 
40 

69 
51 

72 
53 

74 
46 

71 
S2 

71 
52 

68 
55 

73 
55 

74 

52 

73 
54 

70 
SO 

70.9 
48.1 

SUN  CITT 

MBX 
MIN 

72 
48 

Bl 
40 

82 
47 

78 
49 

67 
34 

72 
34 

79 
37 

79 
43 

88 
43 

90 
46 

90 
43 

95 
48 

92 
50 

67 
51 

83 

51 

70 
49 

86 
48 

82 
52 

76 
48 

64 
42 

67 
38 

77 
40 

84 

S3 

89 
47 

86 
47 

89 
47 

86 
49 

91 
52 

92 
49 

96 
47 

91 
48 

82.6 
45.8 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

68 
50 

66 
49 

67 
50 

64 

51 

66 
49 

69 
44 

71 
47 

70 
4l 

67 
51 

66 
48 

70 
52 

75 
54 

70 
56 

69 
55 

64 

53 

66 
55 

69 
54 

71 
56 

68 
66 

64 

53 

68 
47 

69 
49 

71 
50 

69 
50 

70 
SS 

70 
54 

67 
57 

71 
56 

69 
57 

71 
56 

66 
S6 

68.4 

52.2 

TUJUNGR 

MAX 
MIN 

71 
49 

81 
44 

76 
47 

6B 
47 

"70 
4S 

71 
41 

76 
42 

76 
43 

85 
42 

88 
49 

85 
51 

89 
S4 

84 

51 

77 
52 

69 
48 

S7 
51 

79 
52 

76 
50 

61 
48 

59 
46 

67 
40 

71 
43 

81 
48 

85 
52 

79 
51 

84 

SO 

73 
S3 

86 
53 

68 

53 

90 
50 

85 

53 

77.0 
48.3 

TUSTIN  IRVINE  RRNCM 

MBX 
MIN 

70 
38 

74 
40 

74 
40 

70 
38 

66 
41 

69 
34 

70 
35 

76 

72 
46 

78 
49 

78 

78 
48 

78 
53 

73 
51 

71 
52 

70 
47 

63 
55 

75 
54 

74 

62 
S2 

64 
42 

68 
44 

69 
46 

76 
42 

76 

73 

74 

70 
51 

75 

74 

78 

72.2 
45  .4 

THITCHELL  ORn 

MBX 
MIN 

65 
48 

57 
46 

68 
45 

70 
47 

68 
36 

66 
38 

65 
36 

69 
42 

71 
46 

80 
50 

82 
54 

86 
58 

74 
47 

64 
48 

70 
49 

72 
50 

75 
48 

73 
42 

73 
45 

75 
42 

68 

U  C  L  R 

MAX 
MIN 

62 
S3 

63 
48 

63 
51 

63 
51 

62 
SO 

62 
46 

64 
47 

65 
47 

6S 
48 

65 
49 

67 
53 

71 
54 

67 
S4 

63 
55 

60 
52 

60 
54 

65 
56 

63 
55 

61 
53 

60 
51 

63 
49 

63 
48 

67 
SI 

67 
52 

66 
55 

67 
55 

61 
SS 

65 
56 

65 
57 

69 

55 

65 
54 

64  .2 

S2.1 

UPLRND  3  N 

MRX 
MIN 

69 
49 

79 
43 

75 
46 

70 
49 

66 
36 

69 
37 

75 
41 

76 
42 

85 
43 

84 
46 

83 
48 

88 

52 

84 
49 

78 
52 

72 
51 

60 
SO 

80 
46 

7S 
47 

67 
49 

SB 
46 

65 
41 

70 
40 

78 
44 

81 
50 

80 
49 

81 
50 

76 
51 

82 
53 

88 

SO 

87 
48 

83 
51 

76.3 
46.7 

VISTR  2  NNE 

MRX 
MIN 

66 
52 

68 
SO 

68 
51 

66 
51 

64 
46 

67 
49 

69 
44 

68 
44 

72 
47 

69 
47 

75 
46 

72 
47 

69 
54 

68 
54 

64 

S3 

63 
53 

69 
54 

68 
52 

67 
54 

58 
46 

66 
47 

66 
46 

70 
46 

71 
51 

70 
SO 

69 
53 

68 
53 

70 
S3 

70 
SS 

73 
S4 

72 
52 

68.2 
50.1 

HARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57 
32 

77 
31 

74 

39 

71 
40 

SB 
30 

64 

25 

72 
29 

73 
32 

BO 
33 

83 
38 

84 

39 

89 
39 

90 
43 

85 
42 

60 
35 

72 
43 

7B 
39 

77 
48 

68 
45 

63 
39 

60 
37 

70 
32 

78 
36 

83 
39 

81 
42 

85 
42 

82 
44 

86 
38 

86 
40 

89 
41 

88 
49 

77.2 
38.1 

rORBA  LINOH 

MAX 
MIN 

70 
53 

76 
44 

73 
46 

66 
49 

70 
39 

70 
40 

76 
42 

73 
42 

82 
49 

80 
45 

80 
45 

82 
49 

78 
51 

74 

55 

69 
55 

67 
54 

76 
49 

74 

SO 

67 
SS 

62 
SO 

70 
42 

71 
44 

78 
45 

79 
47 

76 
54 

77 
54 

71 
56 

77 
55 

78 
58 

80 
57 

78 

S6 

74.2 
49.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 
c 

ansiNS  07 

MIN 

87 
SS 

69 

55 

93 
5B 

92 
SB 

90 
46 

78 
47 

85 
49 

87 
57 

94 

55 

98 
57 

99 
GO 

98 
SB 

101 
59 

104 
64 

102 
62 

97 
62 

94 

63 

95 
57 

96 
65 

94 

50 

76 
48 

87 
54 

93 
SB 

101 
64 

101 
67 

102 
6S 

104 

67 

101 
70 

100 
69 

95 
67 

101 
66 

94.7 
59.2 

SRRSTON 

niN 

79 
45 

82 
47 

84 

50 

61 
45 

65 
40 

71 
38 

79 
42 

61 
46 

86 
47 

90 
49 

94 

52 

93 
53 

93 

52 

93 
54 

91 

53 

90 
53 

87 

52 

88 

56 

86 

57 

81 

51 

73 
41 

80 
43 

87 
52 

92 
55 

92 
62 

95 
58 

94 

63 

93 

56 

89 

59 

94 

55 

100 
64 

86 . 5 
SI  .3 

BCOllMHUT    1  C 

DcnunuPII    1  z 

MIN 

73 
47 

77 
43 

79 
48 

73 
48 

64 
40 

'1 
35 

77 
35 

78 
39 

89 
56 

BISHOP  HSO  RP 

MAX 
MIN 

67 

76 
3S 

74 

35 

56 
38 

56 
28 

66 
37 

75 
36 

78 
36 

81 
38 

84 
40 

90 
39 

86 

51 

89 
42 

89 
45 

86 
43 

66 
52 

86 
47 

89 
48 

65 
SO 

60 
37 

61 
38 

76 
35 

84 
47 

90 
46 

87 
51 

88 
47 

BS 
48 

84 

50 

8S 
S3 

92 
47 

9S 
SO 

42.9 

MIN 

BLTTHE  FRfl  R[RPORT 

MIN 

66 
56 

69 
60 

94 

58 

77 
57 

75 
56 

77 
50 

84 
48 

69 

55 

93 
57 

99 
S9 

99 
65 

101 
66 

100 
66 

100 
68 

100 
65 

90 
67 

88 

57 

89 
64 

91 
66 

78 
57 

78 
47 

65 
S3 

91 
SB 

96 
63 

98 

67 

101 
65 

101 
67 

99 
77 

94 

68 

98 

73 

106 
70 

91*8 
61  .5 

BORREGO  DESERT  PRRK 

MIN 

88 

53 

66 
55 

90 
60 

92 
SB 

69 
50 

74 
47 

80 
50 

66 
54 

89 
59 

91 
64 

98 
63 

103 
67 

102 
70 

101 
66 

100 
65 

99 
60 

89 
57 

89 
63 

69 
60 

92 
58 

73 
51 

77 
SO 

87 
58 

94 

62 

98 
64 

99 
67 

99 
66 

96 
67 

1D<. 
69 

102 
73 

102 
75 

60.7 

MIN 

86 
53 

67 
S3 

89 
57 

90 
60 

72 
50 

75 
46 

78 
49 

83 

52 

87 
52 

89 
53 

96 
61 

98 
58 

100 
60 

99 
60 

97 
58 

96 
56 

86 
56 

84 
54 

69 
56 

90 
59 

73 
49 

79 
49 

85 
54 

92 
61 

97 
61 

97 
61 

97 
60 

100 
65 

98 
66 

96 
62 

100 
64 

89  .8 
56.7 

DflGCETT  Fflfl  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
55 

66 
56 

87 
60 

66 
52 

70 
48 

75 
47 

B2 
52 

65 
55 

68 

57 

92 
61 

95 
67 

93 
61 

96 
59 

96 
67 

92 
62 

83 
63 

87 
60 

90 
57 

91 
64 

64 
54 

73 
50 

61 
54 

88 
60 

94 
64 

95 
71 

98 

69 

95 
73 

91 
66 

89 

71 

96 
62 

103 
72 

87 . 1 
60.6 

DEATH  VALLEY 

MIN 

89 
68 

93 
64 

98 

73 

95 
64 

79 
55 

82 

60 

89 
61 

94 

63 

96 

65 

102 
66 

102 
77 

104 

82 

104 

72 

107 
72 

106 
80 

103 
78 

96 
79 

102 
75 

104 

81 

104 

60 

86 
49 

90 
S8 

98 
66 

103 
71 

104 

85 

105 
78 

105 
78 

105 
81 

103 
79 

106 
77 

112 
77 

70.8 

nppp  <;ppiNn<!  rni  i  fc^p 
uctr  arninua  lullcuc 

MIN 

eagle  mountain 

MIN 

B4 

62 

87 
67 

86 
64 

90 
64 

76 
52 

72 
56 

76 
57 

82 
62 

87 
63 

90 
65 

96 
71 

99 
72 

99 
72 

100 
72 

99 
71 

97 
69 

88 
63 

69 
72 

88 
69 

87 
63 

76 
54 

76 
59 

85 
66 

91 
68 

96 
70 

97 
74 

96 
76 

97 
76 

98 
77 

95 
74 

99 
76 

67.0 

MIN 

88 

51 

90 
50 

93 
52 

89 
S3 

75 
42 

80 
42 

65 
47 

91 
51 

91 
52 

99 

55 

100 
55 

103 
59 

101 
56 

100 
59 

100 
56 

96 
54 

86 

55 

97 
56 

93 
57 

89 
S3 

79 
48 

66 
49 

93 
52 

97 
SB 

99 
60 

99 
55 

100 
SS 

96 
62 

95 
62 

100 
56 

105 
65 

54. 1 

tL    niKMUt    r ItLU 

MIN 

72 
37 

73 
40 

77 
39 

78 
38 

53 
35 

S9 
4  I 

62 
35 

72 
36 

75 
36 

64 
40 

65 
48 

66 
46 

86 
45 

68 
46 

67 
SO 

76 
44 

79 
45 

62 
50 

82 
48 

78 
42 

55 
39 

74 

38 

74 
48 

82 
48 

87 
61 

87 
50 

88 
64 

68 
46 

82 
51 

62 
SO 

91 
61 

76.3 
45. 1 

F  A  [  RFION  T 

MIN 

69 
44 

65 
45 

76 
55 

70 
35 

48 
34 

52 
38 

65 
45 

78 
49 

82 
52 

79 
53 

82 
54 

76 
S3 

85 
56 

88 
54 

80 
52 

72 
S2 

75 
52 

60 
S6 

75 
50 

51 
42 

50 
39 

61 
44 

70 
50 

78 
60 

63 
61 

86 
63 

88 
62 

60 
61 

87 
61 

85 
63 

90 
64 

74.5 
51  .6 

GOLD  ROCK  RANCH 

MIN 

66 
SB 

90 
59 

92 
65 

67 
S3 

78 
54 

80 

52 

64 

51 

89 

56 

92 
58 

96 
59 

100 
67 

103 
65 

too 

65 

100 
72 

98 

67 

67 
66 

85 
64 

62 
60 

76 
56 

80 
54 

90 
SB 

85 
60 

91 
S7 

97 
63 

99 
66 

96 
66 

100 
72 

97 
69 

94 

67 

100 
66 

104 

72 

e!  .9 

MIN 

67 
39 

68 
40 

74 
44 

77 
44 

58 

37 

60 
36 

66 
36 

71 
41 

74 
45 

77 
4S 

83 
47 

66 
52 

85 
52 

86 
54 

86 

S7 

83 
54 

83 
55 

61 

57 

67 
59 

87 
47 

S3 
39 

67 
41 

74 
47 

62 
52 

87 
47 

85 
57 

87 
54 

86 
S7 

8S 
SB 

63 

57 

88 
58 

48.6 

MIN 

82 
51 

62 
62 

86 
49 

87 
51 

70 
41 

75 
46 

61 
49 

84 
54 

89 

51 

95 
56 

97 
59 

97 
60 

96 
65 

98 
62 

94 
64 

94 
64 

65 
66 

84 

61 

85 
58 

72 
SO 

74 
48 

81 
54 

68 

57 

94 

60 

95 
64 

96 
64 

96 
65 

93 
70 

91 
69 

96 
63 

S7.8 

t  MPFR  ( Ql 

MIN 

87 
SB 

90 

55 

93 
60 

83 
60 

76 
52 

79 
50 

84 

52 

69 
SS 

90 
S6 

97 
60 

99 
66 

101 
66 

100 
63 

99 
62 

96 
63 

87 

61 

66 
56 

89 
57 

92 
59 

82 
56 

80 

52 

86 

55 

92 
59 

97 
63 

98 
66 

98 

63 

102 
63 

98 

67 

97 
70 

99 

65 

105 
69 

60.? 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
56 

66 
55 

92 
57 

70 
53 

76 
49 

77 
46 

83 
51 

88 
54 

69 
S3 

96 
56 

99 
60 

102 
62 

99 
60 

99 
62 

96 
64 

85 
SB 

65 

S7 

90 

57 

93 
59 

73 
52 

80 

50 

65 
50 

92 
54 

96 
62 

99 
66 

99 
63 

102 
63 

97 
65 

96 
67 

99 
61 

lOS 
67 

90  .6 
57.7 

TMnppPhinPiijrF 
1 nucrcNUCNLC 

MIN 

69 
40 

72 
40 

75 
42 

78 
41 

60 
34 

62 
36 

66 
39 

74 
40 

78 
45 

78 
46 

82 
SI 

91 
54 

86 

52 

89 

55 

66 
50 

86 
53 

86 

55 

86 
52 

92 
56 

66 
41 

52 
40 

67 
40 

77 
42 

84 

S3 

69 

56 

88 

55 

69 
60 

89 

57 

85 
58 

89 
56 

95 
59 

48.3 

funtn  II  <  norc  f^opncu 
INUIU  U   □  UH 1 t  uHnULN 

MIN 

fkjvnifPPu 
I  M  1  UnCnli 

MIN 

78 
42 

83 
44 

82 
42 

76 
40 

67 
36 

72 
36 

83 
44 

80 
44 

86 
45 

91 
46 

94 

55 

94 

57 

99 
51 

93 
56 

90 
53 

91 
S3 

91 
56 

92 
59 

92 
56 

6S 
38 

73 
37 

60 
45 

68 
49 

94 

53 

93 
59 

95 
57 

95 
57 

92 
68 

90 
63 

96 
64 

102 
66 

50.7 

fonkj  MnnuTaiu 
IKUN  nuunlHlN 

MIN 

87 
62 

88 

65 

89 
61 

93 
6S 

79 
54 

72 
55 

78 
52 

65 
SB 

90 
63 

93 
61 

98 
66 

101 
70 

98 

75 

100 
69 

102 
71 

101 
71 

69 
62 

92 
67 

92 
69 

92 
64 

76 
51 

79 
56 

66 
62 

93 
67 

98 
72 

99 
72 

101 
73 

101 
75 

96 
75 

92 
77 

99 
73 

91.6 
6S.6 

1 GtfP  ODpnuMPon 

MIN 

60 
33 

65 
34 

64 

38 

59 
36 

55 
25 

55 
26 

60 

30 

63 
35 

70 
37 

72 
40 

74 
41 

81 
44 

79 
45 

76 
39 

73 
37 

68 
36 

70 
43 

67 
46 

66 
4S 

48 

33 

48 

28 

56 
31 

67 
37 

72 
48 

72 
46 

74 
45 

72 
43 

73 
43 

76 
44 

78 
46 

79 
49 

36.9 

1  OUPOCTCP  PCCyCQO 

MIN 

73 
49 

81 
44 

76 
51 

55 
41 

62 
40 

71 
44 

76 
41 

78 
42 

64 
43 

88 
43 

BS 
59 

91 
49 

93 
46 

67 
59 

78 
52 

78 
53 

67 
49 

66 
60 

70 
49 

56 
47 

66 
45 

78 
45 

84 

55 

88 

55 

88 
64 

90 
55 

68 
65 

90 
56 

91 
SO 

94 

53 

95 
68 

80 . 9 
50.7 

ntLLH  rlnt  3IHI1UN 

MIN 

90 
56 

93 
56 

94 

50 

69 
62 

80 
45 

81 
45 

65 
47 

88 

59 

91 
52 

100 
56 

101 
60 

106 
59 

102 
59 

96 
57 

99 
59 

92 
61 

67 
52 

90 
63 

90 
57 

88 
59 

61 
SO 

86 
51 

93 
S3 

97 
57 

97 
56 

96 

63 

101 
62 

103 
62 

101 
70 

105 
61 

104 

62 

93 .8 
S6.9 

nilLHLLL  LHVtKNO 

MIN 

71 
51 

74 
54 

75 
56 

72 
36 

74 
40 

60 
42 

70 
49 

73 
47 

76 
52 

63 

57 

83 

70 

63 
66 

86 
63 

85 
64 

83 
65 

79 
57 

76 

57 

76 
57 

76 
73 

74 
45 

60 
40 

71 
47 

76 
56 

62 
61 

85 
61 

83 
69 

83 
57 

62 
61 

79 
57 

86 
62 

91 
72 

56.6 

MO JAVE 

MIN 

7S 
45 

75 
51 

79 
57 

76 
36 

75 
38 

73 
38 

67 
49 

76 
52 

80 
50 

62 
51 

87 
52 

76 
51 

87 
49 

90 
52 

90 
53 

80 
54 

80 
56 

82 
60 

66 
56 

82 
49 

55 
45 

67 
48 

75 
50 

82 
61 

89 
45 

90 
62 

91 
66 

86 
59 

86 
60 

86 
60 

92 
64 

52.3 

MOUNTAIN  PASS 

MIN 

66 
40 

63 
37 

70 
35 

50 
30 

45 

20 

52 
29 

56 
38 

64 
43 

80 
41 

76 
48 

61 
51 

62 

53 

60 
S3 

75 
47 

75 
54 

74 

53 

74 

35 

46 

30 

SB 
33 

40 

60 

78 
49 

76 
46 

BS 
58 

69  .0 
42.0 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MAX 
MIN 

47 
24 

S3 
25 

57 
26 

56 
32 

44 

18 

43 

17 

50 
20 

53 
25 

57 
26 

62 
25 

68 
27 

68 
32 

67 
33 

66 
32 

63 
33 

57 
35 

56 

37 

56 
24 

38 
16 

50 
22 

57 
28 

62 
32 

64 
34 

64 

35 

66 
36 

63 
41 

61 
32 

66 
35 

71 
38 

56  .2 
29.0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MIN 

83 
64 

88 
58 

92 
S9 

77 
57 

72 
52 

78 
48 

84 

52 

69 
57 

92 
62 

99 
59 

101 
64 

96 
66 

99 
74 

100 
67 

100 
70 

93 
76 

95 
66 

92 
70 

92 
73 

73 
SB 

77 
49 

65 
SS 

91 
62 

97 
66 

99 
69 

101 
72 

101 
70 

93 
71 

90 
73 

96 
68 

106 
70 

91.4 
63.8 

PALMOALE 

MAX 
MIN 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

82 
62 

94 

58 

93 
61 

69 

S7 

78 
51 

81 
49 

87 
52 

91 
56 

92 
56 

100 
63 

102 
67 

106 
70 

104 
69 

102 
67 

97 
62 

86 
60 

94 

58 

88 

59 

64 

63 

79 
47 

77 
48 

88 

53 

92 
61 

100 
67 

100 
67 

101 
68 

100 
66 

101 
69 

101 
70 

105 
71 

107 
71 

93  .6 
61  .3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

66 
62 

85 
63 

69 
64 

91 
65 

76 
52 

72 
52 

78 
56 

64 

59 

89 
65 

94 

68 

99 
68 

100 
71 

96 
68 

100 
73 

101 
74 

100 
77 

96 
67 

90 
66 

90 
69 

90 
64 

77 
52 

77 
56 

86 
62 

93 
69 

96 
71 

100 
74 

101 
72 

99 
75 

92 
73 

91 
72 

98 
74 

90.9 
66.3 

RANOSauRG 

MAX 
MIN 

73 
47 

77 
48 

77 
55 

71 
38 

60 
36 

68 
39 

75 
43 

79 
45 

83 
SO 

87 
54 

87 
60 

87 
59 

91 
63 

89 
62 

87 
56 

64 

53 

83 
61 

69 
61 

85 
56 

78 
42 

68 
40 

77 
50 

84 

53 

90 
56 

90 
64 

92 
61 

90 
66 

96 
62 

86 
65 

92 
63 

97 
68 

83.0 
54.1 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

SB 
60 

92 
59 

94 

56 

78 
57 

77 
48 

80 
54 

BS 
43 

89 
56 

91 
57 

99 
60 

100 
6S 

103 
56 

102 
58 

97 
58 

97 
60 

69 
59 

87 
57 

87 
65 

88 

60 

76 
54 

79 
54 

BS 
59 

92 
58 

97 
66 

97 
63 

97 
64 

102 
63 

101 
64 

IOC 
71 

104 

57 

104 

67 

92.2 
59.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CHLIFORNIB 
MAT 


STflT ION 

rPONR 

rWENTYNINE  PRLUS 
VBLYERMO  FIRE  STfl  79 
VirrORVILLE  PUMP  PLBNI 
HHITE  nOUNTfilN  1 
WHITE  flOUNTfllN  2 
HILDROSE  RBNGER  STB 


MIN 


DRY  OF  MONTH 


10 


82  87  83 
46     50  50 


81  84 

66     55  54 


70  77  79 
35     41  39 


74  76 
42  44 


35  32  43 
14       7  17 


71  68 
53  45 


86  71 
50  46 


70  60 
35  31 


78  58  64 
4  1     35  36 


81  85 
47  52 


81  86 
46  49 


73  78 
35  35 


69  76 
38  42 


26  30 
5  4 


66  73  76 
42     42  54 


27  26 
5  -10 


73  59 
42  30 


35  4  4  4  4 

3  16  21 

25  36  33 

7  14  17 

72  73  77 

35  46 


11  12 


96  94 

57  52 


97  97 
60  62 


86  86 
39 


89  92 
48  SO 


SO  SS 
23  25 


37 
25  22 


86  84 
59  60 


13  14 


98  97 
55  62 


97  99 
56  60 


93  93 
51  54 


55  57 
25  30 


46  44 

23  27 


85  85 
58  55 


17  16 


S6 
26 


91  93 
62  65 


89 

52  59 


82  80 
48  50 


84  87 
47  50 


52  56 
27 


40  40 

23  25 


80  84 

60  55 


19 


87  73 
33 


75  64 
44  32 


76  57 
4  1  38 


S3  22 
12 

37 


75  63 
35  34 


92  96 
56  60 


89  94 

66  57 


78  85 
47  SO 


43  64 

25  28 


32  37 
18  24 


79  84 
47  S3 


95  99 
66  67 


96  97 
59  63 


89  91 
54  53 


56  55 
29  28 


41  40 

25  27 


85  84 
S3  46 


29   30  31 


28 

93 
74 

97 

6B     64     59  66 

85  82  90  94 
49     52  51 

90  88  87  93 
52     52     50  58 

51  51  55 
27     26  26 


am 

«•  I 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CRLIFOKNin 

nnr  I97s 


X 

OflT  OF  MONTH 

o 

STBTION 

a. 
o 

( cn  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

(X 

a: 
tr 

BRDMLEr  2  SH 

1 0 

MIN 

11 
66 

76 
65 

77 
67 

7 1 
67 

72 
63 

76 
59 

76 
63 

76 
66 

78 

67 

80 
68 

8 1 
70 

83 

71 

83 

72 

83 
73 

83 
72 

8 1 

72 

82 
72 

82 

72 

8 1 
73 

71 

76 
66 

67 

79 
68 

80 

70 

6 1 
71 

62 
72 

63 

73 

83 
74 

84 
74 

86 

73 

85 
75 

79 
69 

6 
4 

20 

nnx 
niN 

73 
67 

73 
66 

74 

68 

70 
68 

71 
65 

72 
65 

72 
66 

73 
67 

74 

69 

76 
70 

77 
7  1 

78 
72 

78 

73 

78 

78 

78 

78 
73 

78 

78 

74 

74 

75 

76 

78 

79 

79 

79 

80 

84 

62 

77 

76 
71 

5 
1 

50 

9Bn 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

76 

70 

7 

100 

9fin 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

69 

3 

OPVIS  2  HSH  EXP  FRRn 

(IN) 

4 

MAX 
MIN 

80 
62 

80 
62 

78 
64 

70 
57 

73 
57 

76 
57 

76 
60 

78 
62 

80 
63 

80 
63 

79 
64 

78 
65 

79 
68 

82 
69 

84 

68 

81 
66 

82 
67 

84 

69 

87 
72 

88 
72 

85 
69 

78 
67 

83 
69 

86 
71 

87 
73 

88 
75 

87 
73 

88 
74 

86 
76 

87 
76 

88 
76 

81 
67 

9 
3 

FRESNO  HSQ 

2 

nnx 

96 
59 

97 
61 

94 

61 

86 
54 

88 

53 

92 
55 

97 
59 

99 
64 

99 
63 

100 
64 

97 
64 

103 
65 

109 
70 

103 
72 

97 
67 

99 
64 

105 
69 

107 
73 

103 
71 

86 
64 

97 
59 

100 
66 

104 

68 

108 
72 

109 
73 

109 
72 

108 
73 

lOr" 
73 

112 
76 

114 

78 

1  IS 
79 

101 
66 

4 

5 

niN 

93 
66 

93 
68 

89 
67 

83 
62 

85 
60 

89 
63 

92 
65 

94 

68 

95 
68 

95 
71 

93 
71 

99 
72 

104 

75 

100 
78 

93 
72 

95 
71 

100 
74 

102 
79 

100 
77 

86 
73 

93 
67 

97 
73 

100 
74 

102 
78 

104 

79 

104 

79 

103 
80 

106 
81 

107 
82 

109 
83 

109 
86 

97 
72 

2 
9 

e 

nflx 

(1IN 

85 
68 

86 
69 

82 
69 

78 
64 

79 
63 

82 
64 

85 
67 

86 
69 

88 

71 

88 
73 

87 
73 

91 
73 

96 

77 

92 
79 

88 

75 

89 
73 

93 
76 

95 
80 

93 
80 

82 
74 

87 

70 

91 
74 

93 

75 

96 
80 

97 
81 

97 
81 

97 
82 

99 
82 

100 
84 

101 
85 

102 
87 

90 
74 

5 
8 

20 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

73 

74 

75 

77 

77 

76 

76 

77 

78 

79 

76 

76 

77 

79 

80 

80 

80 

80 

81 

83 

83 

75 

5 

*0 

65 

66 

66 

66 

67 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

89 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

7S 

75 

76 

70 

5 
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EVnPORRTION  RND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

_> 

STRTION 

E  K  C3 

g  °  S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

NORTH  COflST 

DRHINflOE  01 

OUTTONS  LHNOING 

EVflP 

•  23 

.20 

.26 

.20 

.29 

.25 

.25 

.22 

.23 

.26 

•  38 

.  32 

.  3 1 

.27 

.12 

.21 

.25 

-27 

.27 

.  38 

.  35 

-32 

.25 

.22 

-31 

.  37 

-  3 1 

.  32 

.  48 

.45 

-  33 

8 .86 

HIND 

1 1 1 

119 

IBO 

192 

13C 

74 

74 

96 

113 

125 

123 

49 

40 

1 20 

124 

198 

104 

94 

78 

58 

59 

52 

82 

59 

88 

59 

89 

3068 

MRX 

81 

7 1 

74 

55 

67 

75 

75 

79 

72 

76 

60 

84 

89 

75 

7K 

77 

74 

7  1 

78 

76 

78 

83 

84 

60 

85 

68 

89 

82 

niN 

49 

46 

46 

36 

39 

42 

45 

47 

47 

47 

48 

52 

54 

50 

48 

47 

5  I 

55 

52 

44 

44 

50 

50 

52 

55 

55 

54 

59 

68 

59 

54 

49.9 

TRlh[TY  RIVER  HRTCH 

EVRP 

.19 

.22 

.03 

.09 

.20 

.25 

.20 

.24 

.04 

.12 

•  04 

.21 

.30 

.30 

.28 

.25 

.29 

.34 

.30 

.39 

.28 

-22 

.29 

.26 

-36 

.30 

-30 

.28 

.37 

.32 

-36 

7.62 

HIND 

31 

34 

67 

73 

52 

34 

27 

28 

28 

35 

24 

25 

32 

49 

37 

38 

26 

43 

127 

76 

35 

28 

30 

43 

27 

43 

33 

46 

27 

23 

1254 

TULELflKE 

EVRP 

.25 

.27 

.21 

.05 

.15 

.18 

.23 

.IS 

.30 

.30 

•  28 

.24 

.32 

45 

.  3  3 

.  30 

.  33 

.  38 

.36 

.32 

.32 

-34 

.32 

.45 

-26 

.30 

-34 

.30 

.36 

.45 

-40 

9.24 

HfiRM  SPRINGS  Dfin 

EVRP 

.15 

.17 

■ 

■ 

■  61 

.18 

.19 

.27 

.15 

a 

■ 

.60 

.30 

.  25 

.09 

.75 

.40 

.24 

-30 

.30 

a 

a 

a 

1  -45 

.40 

.37 

.40 

-28 

8. IS 

HIND 

23 

34 

■ 

179 

50 

20 

2S 

42 

■ 

• 

142 

26 

46 

40 

68 

• 

107 

108 

61 

65 

34 

■ 

237 

69 

SO 

28 

40 

1494 

MRX 

7S 

76 

77 

78 

75 

77 

77 

79 

87 

67 

74 

70 

78 

81 

87 

86 

90 

91 

niN 

52 

51 

- 

42 

46 

49 

51 

52 

- 

51 

54 

53 

52 

51 

- 

- 

53 

44 

46 

52 

55 

- 

- 

51 

58 

58 

61 

- 

- 

NILLOH  CREEK  1  NH 

EVflP 

.15 

.15 

■ 

■ 

.19 

.15 

.15 

.15 

.15 

■ 

■ 

.62 

.17 

.  1  B 

■  1 5 

.48 

.16 

.25 

- 18 

.2D 

• 

■ 

■ 

-95 

.20 

.30 

.24 

- 

S.74B 

1 6 

1  1 

1 6 

1 9 

3 

.  . 

3 1 

1 5 

1 5 

I  2 

6 

3388 

MRX 

77 

80 

70 

74 

80 

78 

83 

85 

69 

1  02 

8 1 

60 

88 

76 

78 

80 

84 

_ 

88 

89 

92 

95 

MIN 

46 

49 

- 

43 

44 

40 

40 

42 

- 

50 

S3 

51 

S3 

42 

- 

52 

44 

44 

54 

SO 

- 

- 

49 

53 

SS 

59 

- 

- 

■      •  ■ 

SflCRflMENTO 

DRRINHOE  02 

RUBURN  ORM  PROJECT 

E  VRP 

.  22 

.23 

.  16 

.  1  6 

.  1  5 

.  2 1 

.23 

.  1 9 

.24 

.  35 

•  20 

.27 

-26 

27 

20 

1  9 

1 5 

30 

.  30 

.31 

.  34 

-24 

.28 

.  2 1 

-  30 

.  30 

-  33 

.  35 

.34 

.  '  1 

-  35 

8.04 

HIND 

46 

39 

SB 

40 

26 

28 

28 

24 

32 

56 

10 

28 

16 

35 

5 1 

22 

23 

24 

24 

51 

103 

28 

34 

28 

23 

28 

23 

44 

42 

45 

33 

1092 

MRX 

71 

7B 

77 

54 

69 

72 

75 

79 

82 

80 

80 

83 

86 

90 

80 

77 

85 

90 

89 

82 

68 

78 

Bl 

67 

89 

86 

87 

87 

86 

90 

92 

81  .0 

MIN 

47 

48 

49 

41 

42 

41 

42 

47 

50 

SO 

50 

53 

53 

54 

48 

49 

50 

55 

55 

45 

42 

44 

46 

55 

58 

57 

55 

53 

53 

55 

57 

49.8 

BRRNNRN  [SLRND 

.  22 

.28 

.20 

.  20 

.22 

.25 

.  3D 

.28 

.25 

.20 

•  25 

.  30 

-  34 

^ . 

-  3 1 

.  30 

.30 

.40 

.45 

.  45 

.  39 

-  36 

.  38 

.  30 

-  45 

-  45 

1 0  .90 

HIND 

100 

190 

160 

160 

120 

100 

1  10 

110 

160 

140 

160 

80 

35 

2 1 5 

210 

250 

110 

125 

125 

100 

100 

IOC 

210 

SO 

130 

90 

160 

4  360 

CHICO  UNIVERSITT  FHRM 

EVRP 

.25 

-3D 

.37 

.22 

.32 

.26 

.23 

.30 

.31 

.19 

•  32 

.45 

.43 

.43 

.39 

.17 

.50 

.37 

.48 

.63 

.55 

-41 

.30 

.35 

-70 

.48 

-43 

.54 

.60 

.47 

■  28 

12.05 

HIND 

41 

91 

175 

183 

78 

45 

39 

46 

53 

78 

129 

96 

71 

1 0 1 

1  46 

1 03 

76 

37 

82 

232 

203 

100 

39 

43 

119 

87 

59 

104 

123 

61 

41 

2881 

6 1 

82 

84 

7  3 

8 1 

84 

91 

80 

78 

82 

92 

90 

60 

90 

MIN 

5D 

SO 

SO 

40 

43 

44 

48 

52 

52 

53 

54 

51 

53 

54 

49 

50 

55 

60 

59 

42 

42 

51 

SS 

60 

SO 

53 

57 

58 

59 

61 

_ 

51  .8 

DRV[S  2  HSW  EXP  FARM 

.23 

.  30 

.23 

.  1 8 

.29 

.27 

.27 

.  3 1 

.  28 

•  30 

•  42 

.  40 

-  30 

.24 

.  36 

.29 

.52 

.63 

.  39 

-  46 

.35 

.  35 

■  33 

HIND 

56 

146 

164 

144 

60 

110 

97 

73 

125 

97 

121 

264 

1  1  1 

1 45 

120 

375 

250 

127 

74 

52 

234 

132 

103 

293 

306 

145 

72 

4423^ 

MAX 

B6 

84 

80 

68 

75 

80 

84 

87 

86 

8S 

84 

85 

89 

98 

80 

85 

88 

93 

96 

87 

70 

85 

90 

94 

95 

87 

94 

90 

87 

92 

101 

86-6 

MIN 

45 

42 

48 

34 

38 

40 

42 

44 

41 

44 

47 

53 

56 

47 

43 

48 

52 

57 

52 

40 

43 

SO 

53 

59 

53 

54 

5^ 

58 

58 

57 

56 

48-6 

FOLSOM  ORH 

.  37 

.  32 
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.20 

.25 

-16 

.22 

.22 

.22 

.12 

.23 

.22 

.15 

■  30 

.30 

■  27 

■  24 

■  24 

.29 

■  31 

■  29 

7.07 

HIND 

43 

35 

30 

1 16 

132 

69 

47 

36 

31 

30 

33 

37 

23 

31 

43 

74 

44 

21 

22 

70 

61 

45 

33 

46 

28 

21 

26 

32 

33 

39 

30 

1360 

HBX 

76 

74 

BO 

75 

70 

72 

76 

78 

80 

83 

83 

84 

89 

86 

82 

72 

80 

86 

86 

62 

73 

78 

BO 

82 

88 

88 

88 

86 

89 

90 

90 

80-8 

HIN 

51 

52 

51 

42 

39 

45 

48 

50 

52 

52 

52 

52 

56 

67 

52 

SI 

52 

56 

57 

44 

57 

52 

52 

52 

55 

56 

57 

56 

57 

59 

57 

52  -6 

CHULB  VISTB 

EVBP 

.16 

.20 

. 

. 

.69 

.25 

.21 

.20 

.28 

. 

.59 

.26 

.19 

.22 

.20 

. 

.62 

.08 

.20 

.24 

.23 

a 

. 

■  64 

■  21 

■  15 

.24 

.20 

■  22 

6-40 

HINO 

87 

80 

■ 

■ 

347 

85 

81 

83 

81 

■ 

■ 

276 

112 

64 

117 

1  10 

■ 

■ 

319 

1  10 

135 

91 

83 

■ 

260 

75 

78 

82 

75 

103 

2954 

HBX 

72 

75 

- 

74 

75 

75 

76 

78 

79 

77 

76 

76 

71 

- 

- 

77 

62 

64 

76 

73 

79 

78 

69 

79 

78 

79 

74  -7 

HIN 

S2 

51 

" 

48 

43 

44 

46 

53 

52 

54 

55 

52 

52 

S3 

52 

46 

48 

S3 

S3 

55 

55 

SS 

57 

67 

SI  -6 

RIVERSIOE  CIT  EXP  STB 

EVBP 

.28 

.23 

.21 

.29 

.26 

.35 

.23 

.3D 

.26 

.29 

.32 

.28 

.38 

.27 

.26 

.22 

■ 

.56 

.07 

.14 

■  24 

.18 

■ 

1  ■H 

■  09 

.38 

.47 

7.968 

HINO 

48 

40 

35 

74 

79 

56 

48 

4  1 

38 

38 

38 

33 

37 

39 

37 

40 

117 

37 

74 

47 

34 

159 

65 

79 

75 

14448 

HRX 

77 

73 

79 

79 

71 

76 

73 

76 

78 

81 

81 

82 

87 

83 

68 

71 

79 

63 

67 

74 

76 

* 

84 

81 

82 

83 

- 

77.0 

HIN 

48 

47 

47 

5 1 

4Q 

42 

46 

49 

50 

S 1 

54 

54 

56 

5 1 

51 

50 

43 

45 

45 

49 

52 

54 

56 

48.7 

THITCHELL  DBH 

EVflP 

.16 

.18 

.19 

.22 

.22 

.20 

.25 

.26 

.27 

.27 

.26 

.29 

.18 

.17 

.18 

.21 

.22 

.22 

.20 

.21 

1  ■oe 

e.44 

HIND 

35 

41 

67 

79 

68 

41 

49 

45 

54 

44 

47 

45 

66 

51 

60 

41 

61 

54 

67 

88 

1507 

2610 

HBX 

77 

73 

75 

76 

79 

70 

79 

75 

80 

86 

84 

85 

79 

79 

75 

77 

81 

76 

78 

80 

72 

HIN 

6S 

5C 

45 

5 1 

53 

56 

5' 

5 1 

52 

57 

56 

55 

S3 

50 

5  1 

49 

46 

• 

SOUTHEBST  DESERT 

BBSINS  07 

OEBTH  VBLLET 

EVBP 

.55 

.35 

.69 

.51 

.56 

.50 

.48 

.43 

.46 

.58 

.48 

.77 

.56 

.60 

.73 

.59 

.57 

.32 

.72 

.60 

.30 

■  38 

.36 

■  57 

.78 

■  58 

■  68 

1  ^02 

.90 

.50 

■  62 

17  ^84 

HINO 

76 

42 

78 

206 

139 

79 

45 

52 

61 

42 

50 

1  12 

34 

5C 

85 

88 

67 

48 

95 

156 

56 

46 

42 

48 

102 

49 

76 

164 

1S7 

61 

46 

24SI 

HBX 

69 

91 

91 

84 

82 

85 

90 

90 

95 

94 

98 

97 

98 

98 

94 

95 

92 

97 

92 

93 

89 

92 

95 

97 

96 

96 

9S 

94 

92 

100 

101 

93.3 

HIN 

80 

6D 

62 

56 

48 

55 

65 

60 

61 

62 

64 

65 

64 

75 

65 

65 

69 

71 

69 

60 

53 

60 

62 

66 

66 

66 

72 

62 

62 

65 

75 

63.4 

nOJBVE 

EVBP 

.22 

.38 

.39 

.45 

.39 

.30 

• 

.39 

.34 

.30 

.45 

.47 

.45 

.32 

.SO 

.50 

.33 

.30 

.3S 

.60 

.26 

.45 

.45 

.47 

.45 

■  SO 

■  62 

■  56 

.57 

.SS 

■  S3 

12.76 

HINO 

52 

137 

114 

196 

247 

154 

105 

8S 

59 

64 

129 

166 

45 

56 

120 

206 

75 

60 

101 

235 

182 

145 

128 

126 

136 

102 

107 

176 

107 

1  14 

108 

3836 

HBX 

71 

73 

80 

73 

60 

65 

72 

77 

80 

81 

83 

75 

81 

83 

81 

81 

81 

77 

8S 

78 

61 

6S 

74 

79 

83 

87 

es 

82 

83 

78 

87 

77.6 

HIN 

46 

46 

35 

32 

37 

37 

41 

46 

47 

50 

48 

48 

49 

48 

45 

4S 

52 

4S 

38 

4S 

36 

42 

47 

54 

53 

52 

S3 

50 

52 

55 

45.6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CBLIFORNIB 
HBT  I97S 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


12     3     4     5     6  7 


9     10    11    12    13    14    IS    16    17    18    19   20   21    22    23   24    25    26   27    28   29    30  31 


NORTH  COfiST 
ORRINRGE 


FOREST  OLEN 


SRCRBMENTO 
ORniNBGE 


02 


HLTURfiS  RfiNGER  STATION 
eLUE  CBNTON  HSO  BP 

CBNrON  OBM 
CHESTER 
JESS  VBLLEr 
LBKE  SPflULDING 
HBNJBNITB  LBKE 
nC  CLOUD 
niNERRL 

MOUNT  SHflSTfl  HSO  CI 
SIERRA  CITY 

SIERRBVILLE  RANGER  STB 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

NORTHEBST  INTERIOR 
BBSINS  03 

Bocn 

BRIDGEPORT 

OONNER  MEMORIBL  ST  PK 
OOYLE  5  SSE 
FORT  BIDHELL 
SQUBH  VBLLEY 
SUSBNVILLE  BIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOOOFOROS 


SBN  JOAQUIN 
DRfllNRGE 


OS 


CRLBVERBS  BIG  TREES 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HUNTINGTON  LBKE 
LODCEPOLE 

NORTH  FORK  RANGER  STB 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


lOTLLHILD  FIRE  DEPT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EaUIV19. 717. 917. 716.817.1 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


.5 
8|  I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CnLIFORNII) 

nnr  197S 


DAY  OF  MONTH 


STOT ION 


10 


13 


26 


27 


MT  UlLSON  2 
SnNOSERC  MSO 


SOUTMEflSr  DESERT 
BBSINS  07 


HMITE  HOUNTHIN  1 
HMITE  nOUNTRIN  2 


SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFflLL 
SN  ON  ONO 


SNOHFSLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


1  .3 
23 


.3 
23 


2 


1  .7 
2 


I  .0 
1 1 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
MAY  1975 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
cr 
z 

cr 

o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVHTION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

HLIUN-tbUU  LYN  rLdblr 

00  1  4 

06 

LUb  ANGELES 

29 

34 

30 

1  1 8 

1 6 

2960 

5P 

C 

n  n  c  I  n  M  T  n 
HUbLHN 1 U 

0024 

07 

bHN  BtKUlNU 

1  5 

34 

35 

1  1  7 

25 

2845 

SS 

HUIN   KHNLrhK   blHI  1  UN 

0029 

02 

M  n  n  n  p 

nUUUL 

2  1 

4  1 

1 2 

1 20 

57 

4  1  95 

5P 

5P 

HLHnu    1  N 

0064 

04 

LUNIKH  LUblH 

4 

37 

52 

1 22 

02 

4  1 0 

5P 

flLOERPOINT 

0088 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

37 

460 

8R 

8A 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

HLloU   LN   UHI    nl    rL  44b 

0115 

06 

1  nc    ndioci  cc 
LUb  HNbtLtb 

1  3 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

ALPINE 

0 1  36 

06 

cnM  nTcnn 
bHN  UltUU 

33 

32 

50 

1  1 6 

46 

1  735 

5P 

5P 

n  1  T  n  n  c  M  n 
HL  1  HUtNH 

0  144 

06 

1   nc     nMPPi   tr  c 

LUb  HNbLLtb 

1  3 

34 

1  1 

1  1  8 

08 

1  1  27 

5P 

HLlUKHb   KHNL/hK  blHllUN 

0161 

02 

M  n  n  n  p 
nUUuL 

2 1 

4  1 

30 

1  20 

33 

4400 

8R 

8R 

C 

H 

HNti  1  ULH 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1 1 9 

29 

205 

8R 

OKIOIITM     DDP     IIKITHM  PHI 

02 1 2 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

34 

1 22 

26 

1815 

6P 

6P 

C 

HNilULH   rlDKtDUHKU  nL 

0227 

05 

LUN 1 KH   LUb 1 H 

27 

38 

0 1 

1  2 1 

46 

28 

1  OR 

1  OR 

HN  1  lULH   rUnrlNli  rL  5 

0232 

05 

LUNIKH   LUb 1 H 

27 

37 

59 

1  2  1 

44 

60 

8A 

8R 

8A 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

1  1  6 

40 

391  5 

8R 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

HKKUYU  UKHNUt 

0320 

04 

cki    1  iiTC  noon 
bN  LU 1 b   Ubr U 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8fl 

HKKOYU  btLlJ 

0322 

04 

nON 1 ERt  Y 

24 

36 

1  4 

1 2 1 

29 

800 

c 

Hbn   nUUN 1 H 1 N 

0343 

05 

TULRRE 

9 

36 

29 

1  1  8 

50 

1  708 

8A 

8A 

H 

H 1 LHb   KUHU   UU 1 KH 

0368 

0 1 

NRPR 

1  7 

38 

26 

1  22 

1  5 

1 660 

c 

A  T WEL  L 

0374 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  1 8 

40 

6480 

AUBERRY   1  NW 

0379 

05 

C7  D  c     kt  n 

r  RE  SNU 

27 

37 

05 

1  1  9 

30 

2140 

5P 

5P 

HUbUKN 

0383 

02 

o  1  n    c  D 
PLHLtR 

1 

38 

54 

1 2 1 

04 

1  292 

7A 

7A 

HUBUKN  UHn  PKUJtL  1 

0385 

02 

D  1    n  P  IT  D 

PLHLER 

1 

38 

53 

1  2 1 

04 

1  272 

8A 

8A 

8R 

flVflLON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

2  1 

1  1 8 

1 9 

25 

7A 

7A 

BRDGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

BHDGER  rRao 

0425 

05 

kino  T  Dncn 

MHR I  POSH 

1  4 

37 

40 

119 

40 

7300 

BAKER 

0436 

07 

bHN  dERNHRUI 

6 

35 

1  6 

1  1 6 

04 

940 

5P 

5P 

c 

BHKtRbrlELO  WbU  HP  K 

0442 

05 

KERN 

1  0 

35 

25 

1  1  9 

03 

495 

M  I  D 

M  I  D 

c 

J 

BHLCH  rUWtR  HOUSt 

0449 

05 

c  D  c  c  ki  n 

r  KESNU 

1  1 

36 

55 

1  1  9 

05 

1  720 

4P 

4P 

c 

BHLL   nOUNtHlN  LOUKUUI 

0468 

02 

T  cr  i_i  n  u  r\ 

1  tHHnH 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

BHKKtll  □Hn 

0514 

06 

bHN  U 1 1 Gu 

33 

32 

4  1 

1  16 

40 

1  623 

7A 

7A 

D  n  D  C  X  r»  1  1 

BHR5 1  On 

0519 

07 

bHN   otRU 1  NO 

1 5 

34 

54 

1  1  7 

02 

2160 

4P 

4P 

BHrta  RlUGt 

0543 

06 

bN 1 H  dHKdHKH 

30 

34 

55 

1  1  9 

55 

5165 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHRMR 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULRRE 

9 

36 

41 

1  18 

52 

6800 

BEHUnUN 1 

0606 

06 

D  I  \/CDC  T  nc 
K  1  V t Kb  1 Ut 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

otHUrluN  1    rUnrlNb  rLHN  1 

0607 

06 

D  T  1/coc  rnc 
K  1  V t  Kb  1  Ut 

28 

33 

59 

1  16 

58 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

R I  VERS  I UE 

6 

33 

56 

1  1  6 

58 

2605 

4P 

4P 

BEL   AIR  FC-IOH 

06 1  9 

06 

1   nc     nkinci  crc 

LUb  RNGELtb 

33 

34 

05 

1  1 8 

27 

540 

5P 

c 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SRN  I R  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

BENTON    INSPECTION  SiH 

0684 

07 

MONO 

1 9 

37 

5  1 

1  1  8 

29 

5461 

MID 

BERKELEY 

0693 

04 

n  1   n  k*  cr  n  n 

HL  RnE  UH 

4 

37 

52 

122 

1  5 

345 

BP 

MID 

c 

B  I  EBER 

0731 

02 

1    P  C  c  P  ki 

LHbbEN 

2  1 

4  1 

07 

121 

08 

4  1  25 

c 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  I  6 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEHR  LAKE  UHM 

0742 

06 

bHN  dEKUIND 

28 

34 

14 

1  16 

58 

6815 

c 

BIG  UHLluN  URn  >-L^dJLt 

0758 

06 

Lub  HNGtLtb 

26 

34 

10 

1  1  7 

49 

1587 

8A 

BIG  PINt  CREEK 

0767 

07 

INYO 

1  9 

37 

08 

1  18 

29 

10060 

BIG  PINES  PHRK   rC  aJo 

0779 

07 

t  nc    nktnci  cc 
LUb  HNGtLEb 

6 

34 

23 

1  17 

41 

6862 

5P 

c 

BIG  SUR  blAlE  PHRK 

0790 

04 

nUN 1 t Kt  Y 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

BIG  TUJUNGA  DRM  FC460E 

0798 

06 

1   nc     nkicpi  cc 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

8A 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

1   nc     nkinci  cc 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

BISHOP  CREEK    INTHKE   2  R 

0819 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  5 

1  1  8 

35 

8  1  54 

MID 

BISHOP  WSO  RP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

1  18 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

BLRCK  MOUNTRIN  2  SW 

0850 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

I   n  c  c  c  ki 

LRSSEN 

2  1 

40 

46 

1  2  1 

1  2 

7200 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

1 0 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  1  4 

c 

BLUE  CANYON  WSO  RP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

BLYTHE 

0924 

07 

n  I  \/CDC  T  nc 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

R  I  VEKb I Dt 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

BLYTHE   rHH  RlRPORl 

0927 

07 

K  I  VEKb 1 UE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

395 

MID 

MID 

BOCA 

0931 

03 

NEVRDR 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8R 

8A 

H 

BOOIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

tJUUNVlLLt    PIN  1  NL  olH 

0973 

01 

n  t  NUuL  1  INU 

i  1 

39 

01 

123 

22 

340 

8H 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

BORREGO  DESERT  PRRK 

0983 

07 

SRN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9R 

c 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMRS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

OBSERVER 


L  A  CO  FLOOD  CONTROL 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
BERNARD  R  CUZZILLO 
EUGENE  DRWSON  WHEELER 
U  S  RRMY  ENGINEERS 
GETTY  OIL  CO. 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANYON  L4W  RSN 
U  S  FOREST  SERVICE 

RNGIOLfi  ELE.'  4  WHSE 
PHYSICS  DEP-PAC  UNION  C 
FIBREBOARD  CORPORATION 
CONTRR  COSTR  WRTER  DIST 
CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 
HPPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  RORD  DEPT 
MRS  PATRICIA  K  BALLARD 
U  S  NAT  PRRK  SERVICE 
MRS.   GLRDYS  fl.  DUTRR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  TOPHAM 

RAYMOND  D.  MILES 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

HARBORMASTER 

LURNR  REED 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 
L.   E.  METHENY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
P  G  S  E  COMPANY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
SRN  DIEGO  WRTER  DEPT 
BRRSTOW  FIRE  DISTRICT 
COUNTY  OF  SRNTA  BARBARA 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT   IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
NATL  WEATHER  SERVICE 
LRCFCD 

RLBERT  B  STEFFENS 
BUR. OF  PLT  .QURRANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
CAlIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 
L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 
DONALD  R  WHITE-LACFCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.  EDISON  CO 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  MHRY  INCERPI 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
BERRENDR  MESR  WRTER  D. 
BLODGETT  EXP.  FOREST 
NRTL  WERTHER  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  RVIRTION  AGENCY 
RONALD  KIRBY 
BOOIE  HISTORICAL  ST  PK 
STATE  DIV  OF  HWY3 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  BEACH  «  PKS 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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SinriON  INDEX 


COLIFORNIR 
MAY  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

fx 
z 

or 
a: 
a 

LfiTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TfiBLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVBP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

BOULDER  C  LOCRTELLI  R 

1  005 

04 

SANTR  CRUZ 

4 

37 

09 

1 22 

1  2 

2 1 75 

VINCENT  0  LOCRTELLI 

BOULEVRRD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

s 

32 

40 

1  1 6 

1  8 

3600 

6P 

MEYER'S  TRRILER  RRNCH 

BOUQUET  CRNYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

22 

3055 

M I D 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

BOWMAN  DflM 

1018 

02 

NE  \/ADR 

39 

39 

27 

1  20 

39 

5347 

4P 

4P 

; 

NEVflOR  IRRIG  OIST 

BRRNDY  CREEK 

104  1 

02 

SHRSTR 

23 

40 

37 

1  22 

34 

1 230 

USSR  SHRSTR  FIELD  DIV 

BRRNNRN  ISLRNO 

1043 

02 

SRCRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

3D 

8A 

8A 

8A 

CRLIF  DIV  BERCHES-PRRKS 

BRRNSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS.  DOROTHY  F.  JACK 

BRflWLEY  2  SW 

1048 

07 

I MPER I RL 

g 

32 

57 

1  1  5 

33 

1  00 

9A 

9A 

0 

RGR  RESEARCH  SERVICE 

BRER  DRM 

1  057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1 7 

56 

275 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOO  6  SW 

1 060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

1  2  1 

46 

325 

; 

VERNON  R  CRKEBRERD 

BR lOGEPORT 

1 072 

03 

MONO 

38 

38 

1  5 

1  1  9 

1  4 

6470 

5P 

5P 

ROBERT  W.  S,"'NDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STR 

1 076 

03 

MONO 

38 

38 

1  7 

1  1 9 

1  7 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1 080 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

1  23 

49 

2050 

8R 

MRS  RLBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1 084 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

1  23 

53 

387 

CRLIF  DEPT  PARKS  <  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1 096 

03 

PLACER 

36 

39 

1  6 

1  20 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8A 

8A 

c 

MRS  JOYCE  A  FRRNHRM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STR 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

1  20 

35 

4880 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

114  2 

04 

MONTERE  Y 

24 

35 

48 

1  2  1 

06 

925 

(2 

ERNEST  R  WEFERLING 

BUCKHORN 

114  9 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

52 

1  2  1 

5  I 

3800 

3P 

MRS .  ANNA  HOWE 

BUCKS  CRE-EK  PH 

1  1 59 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

1  2 1 

20 

1  760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  1  8 

2 1 

655 

5P 

5P 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL  I NGRME 

1  206 

04 

SAN  MRTEO 

4 

37 

35 

1 22 

2  1 

1 0 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

2 1 

40 

53 

1 2  1 

40 

3 1  27 

8R 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RRNCH   1  S 

1215 

0 1 

TRINITY 

35 

40 

48 

1 23 

28 

2  1  50 

8A 

PAUL  F  KAUT 

BUTLER  VALLEY  RRNCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8R 

8A 

8R 

G.   L.  SPEIER  COMPRNY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

S 

LASSEN  VOLCANIC  NRTL  PK 

BUT  TONW I LLOW 

1  244 

05 

KERN 

1 0 

35 

24 

1  1  9 

28 

269 

8A 

8R 

BUENR  VISTA  W  S  DIST 

CACHUMA  LAKE 

1  253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

1  1 9 

59 

78 1 

9  A 

9R 

9R 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  1 7 

34 

4780 

SRN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1 277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  7 

1  20 

1 9 

4695 

8A 

8R 

CRL  DIV  BERCH  4  PKS 

CRLRVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

1 2 

1 20 

22 

3360 

(; 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

1281 

0  4 

ALAMEDA 

1  1 

37 

29 

1  2 1 

49 

605 

7A 

S  F  WRTER  DEPT 

CRLEXICO  2  NE 

1  288 

07 

I MPER I RL 

6 

32 

4  I 

1  1 5 

28 

1  2 

5P 

I  MPER I AL   I RR I G  0 1  ST 

CRLISTOGA 

1312 

0 1 

NAPA 

17 

38 

35 

1 22 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISK I  YOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HRYDEN 

CAMP  RNGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

C 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1 5 

1  1  8 

06 

4250 

5P 

L  .  B  .   UNIFIED  SCH  DIST. 

C  AMPO 

I  424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEflCH 

CAMP  PARDEE 

1  428 

05 

CALAVERAS 

1  6 

38 

1 5 

1  20 

5 1 

658 

8  A 

8A 

8  A 

(; 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CRMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1  433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

t  ^  o  o 

n  1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

50 

1  23 

52 

3700 

5 

STRTE  OF  CRLIFORNIR 

CRMPTONVILLE  RS 

I  H  D  c 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

1  2  I 

03 

2755 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNBY  RRNGER  STATION 

u  c 

MODOC 

2 1 

4  I 

27 

1  20 

52 

4  312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNOGR  PARK  PIERCE  COL 

I  H  o 

UD 

LOS  RNGELES 

13 

34 

]  \ 

1  1 8 

34 

790 

4P 

4P 

L  R  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  ORM 

1497 

02 

PLUMRS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

CRRBON  CRNYON  ORM 

1517 

OS 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  GILMRN 

i  O  1  o 

U  D 

ORANGE 

26 

3  3 

55 

I  1  7 
i  1  / 

4  7 

1625 

[; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  WORKMAN 

I  o  ^  u 

U  D 

SAN  BERDINO 

26 

3  3 

oo 

1  1  7 
1  i  ' 

4  7 

1180 

Q 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

n  9 

U  £. 

PLUMAS 

8 

A  n 

uo 

1  9  1 

nQ 

U  3 

d  3  o  o 

4  P 

P  G  4  E  COMPRNY 

CARMFI     Vfll  1  FY 

1  i4 
I  O  J  4 

u  ** 

MONTEREY 

4 

J  o 

9Q 

C.  3 

4  4 

4  25 

5P 

5P 

CRRMEL  VALLEY  FIRE 

CRRPINTERIA  RESERVOIR 

1  c  ^  n 

I  O  H  U 

SANTR  BARBAR 

33 

34 

C  *t 

1  1  Q 

9Q 

385 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

CASTLE  ROCK  RRD  LRB 

Uo 

SAN  JOAQUIN 

27 

^7 

J  o 

1  9  1 

30 

5 1 5 

8R 

LRWRENCE  RRD  LRB 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1  op 

Uo 

MAR  I POSR 

27 

J  / 

94 
£.  *» 

I  9n 

U  J 

1  *•  1 0 

0  n 

WM  H  ALISON 

CRZRDERO  3  W 

1603 

01 

SONOMR 

22 

38 

32 

123 

08 

1  100 

5P 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

06 

123 

03 

2980 

6A 

6R 

GEORGE  DENOMR 

fFORRV 1 1  1  F 

1614 

0  3 

Monnr 

1  1  l_J  L/  U  ^ 

1  8 

4  1 

32 

1  20 

1 0 

4670 

8A 

8R 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RRNGER  STR 

1653 

02 

Y  UBR 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

PHRMPS   Fl  RT   WEST  MDW 

1656 

02 

1  flSSFN 

L_  n  O  J  L  11 

1 8 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHRTSWORTH  FC24F 

1680 

06 

1  nS   RNPiFL  FS 

1  3 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHRTSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

14 

1  18 

37 

906 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VRLLEY  DRM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8R 

8R 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  ERRL 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8R 

8A 

8A 

C 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MROERR 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PRSS 

1739 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HRSKIN 

CHOLRME  RLLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1783 

c 

GLENN  PLflSKETT 

CHUCHUPRTE  RRNGER  STR 

1754 

05 

VENTURR 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULfl  VISTA 

1758 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  17 

06 

9 

8A 

Bfl 

SA 

WESTERN  SHLT  COMPANY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIfi 
MRY  1975 


c*  T     T  T  r>  K  1 

STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

(X 

o 

LflTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q- 

PRECIP. 

a. 
cr 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

CITRUS  HEIGHTS 

1  773 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

42 

1 2  1 

1 8 

1  38 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLflREMONT  POMONH  COL 

1  779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

1  20  1 

8R 

8R 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLRRKS  VRLLEY  MUDD  RCH 

1  785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

1  22 

24 

4  1  0 

7fl 

DICK  MUDD 

CLERR  CREEK 

1  799 

0  1 

S I SK I  YOU 

12 

4  1 

43 

1  23 

27 

975 

9R 

JOHN  R  JRRDINE 

CLERRLRKE  HIGHLRNDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

1  22 

38 

1  365 

8A 

8A 

c 

CARL  R  POTTS 

CLOVERDRLE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERORLE    1  S 

1839 

01 

SONOMR 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

C 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMRS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CORL INGR 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

1  20 

21 

671 

5P 

5P 

CORLINGA  FIRE  DEPT 

CORLINGR  I  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

1  20 

2  1 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

4  1 

05 

1  22 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHRSSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

1  2  1 

43 

3  1 80 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

1  896 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHRNDLER 

COLEMRN  FISHERIES  STR 

1907 

02 

SHRSTR 

23 

40 

24 

1  22 

08 

420 

8A 

BUR-SPORT  FISH  4  WLDLF 

COLFflX 

1912 

02 

PLRCER 

39 

39 

06 

1  20 

57 

24  18 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBR 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

COLUSA  2  SSW 

1948 

02 

COLUSR 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

CITY  OF  COLUSR 

COOL 

1 985 

02 

EL  DORROO 

1 

38 

53 

1  2  1 

0  1 

1  480 

4P 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   I  DAM 

1 990 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

59 

1  22 

20 

2703 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

20 1  2 

05 

K  I  NGS 

9 

36 

06 

1  1  9 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORRN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RRNCH 

2027 

02 

TEHRMR 

23 

39 

54 

1  22 

2  1 

487 

8A 

TROY  DUNCRN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  1  7 

33 

6  1  0 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

1  2  I 

48 

264 

c 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  1 8 

1  1 

10160 

s 

L  R  DEPT-WRTER  4  POWER 

COVELO 

208 1 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

1  23 

1 5 

1  385 

5P 

5P 

H 

MRS  GRY  B  CARAWAY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

C 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINA  TEMPLE  FC    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

1  17 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRRBTREE  MERDOW 

2114 

05 

TULRRE 

10 

36 

34 

1  1 8 

2  1 

1  0700 

5 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2 1  39 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

1  1 6 

1  7 

1  500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2  1  47 

0 1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

46 

1  24 

1  2 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2 1  48 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

48 

1  24 

05 

1  20 

8A 

STATE  DEPT-PARKS  4  REC 

CRESCENT  CITY  MTNC  STR 

2  1  50 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

1  24 

1  2 

50 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STR  2 

2 164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

1  5 

1  1  7 

1  5 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2  177 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

38 

02 

1 22 

1 3 

9 

8A 

8fl 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLRT 

2  184 

0 1 

MODOC 

12 

4  1 

53 

1 20 

44 

5 1  75 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

19 

I  17 

51 

5370 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

"CULVER  CITY 

221  4 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

1  18 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMM INGS 

22  1  8 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1  285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

1  1  6 

35 

4640 

8R 

8R 

C  H 

HELIX    IRRIGRTION  DIST 

DAGGETT  EDISON  PLRNT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

52 

1  1  6 

52 

1  970 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FRA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  1  6 

47 

1915 

MID 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

06 

1  2  1 

3 1 

3320 

8R 

DALE  5.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

0  1 

1 22 

1 2 

275 

1  2M 

LONE   STAR   INDUSTRIES  I 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

1  2 1 

46 

60 

8R 

8R 

8R 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1  3 

1  2 1 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

42 

120 

33 

5057 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

1  1  6 

23 

1  200 

8R 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

233  1 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  1  7 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBRY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  8 

1  20 

50 

4455 

9A 

9R 

PACIFIC  GAS  4  ELEC.  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

I  1  9 

1  5 

323 

8R 

DELRNO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

1  2  1 

52 

45 

USN  POSTGRRD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CRMP 

2369 

05 

STRNISLRUS 

27 

37 

25 

1  2  1 

23 

1  200 

5P 

STANISLAUS  CO.  PARK  D. 

OENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STRN I SLRUS 

37 

37 

34 

1 20 

47 

1  37 

7P 

7P 

KEN  C.  8RATT0N 

DE  SABLR 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

DESCRNSO  RRNGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

1  16 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

48 

880 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER  MEMORIRL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

H 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STR 

2500 

02 

S  I  ERRR 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  OIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

1  20 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

7A 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  fl  DEUTSCH 

DUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY   A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STR 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LRNDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

16 

20 

8A 

8A 

8A 

LOUIS  ABATE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  IS 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

1  22 

31 

1  205 

8A 

BR 

FRANKLIN   I  HOLDEN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7A 

7R 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

27  1  3 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

1  1  5 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  4  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

M  I  D 

C 

HOMER  SUTLIFF 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

1  4 

9645 

M  I  D 

SO  .  CAL  IF  .  EDISON  CO . 

ELL [OTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

1  4 

121 

1  2 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

1  1  7 

36 

2910 

8A 

8A 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MOOENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  I  7 

47 

464 

c 

HOMER  F  WANNRMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  1  7 

20 

1  285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  C  FSTRY 

ESCONDIOO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

I  1  7 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ET IWANOA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1  390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

1  6 

442 

8A 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2  1 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

1  6 

1  22 

02 

38 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

1  7 

1  22 

02 

1  1  0 

C 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

294  1 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7A 

7A 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

1  1  7 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  OIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

SANDRA  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

1  20 

42 

2  1  40 

8A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   I  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

1  20 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

1  9 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  4  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  6 

1  1  8 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

1  2  1 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  17 

27 

1  972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  1  7 

30 

1  090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3  1  30 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3  I  34 

02 

PLACER 

1 

39 

0  1 

1  20 

5  1 

30  1  5 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

1  8 

4  1 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CRLIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3  1  73 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

52 

124 

09 

46 

8fl 

BENNY  L.  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3  1  76 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

122 

43 

3324 

c 

CRRL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3  132 

0  1 

S I SK I  YOU 

12 

4  1 

36 

1  22 

5 1 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3  1  86 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

1 2  1 

46 

1  34 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

3  1 

1  23 

1  5 

1  20 

5P 

5P 

CRLIF  DEPT  PRRKS  4  REC  . 

FORT  SEWARD 

3194 

0  I 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  3 

1  23 

38 

2  1  7 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

1  2 1 

49 

1  495 

c 

CLOSED  4/1/74 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

1  22 

38 

1  1  00 

7A 

MRS  PRTRICR  R  CLRRY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  19 

43 

328 

MID 

M  I  D 

CG  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

1  1  7 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1  7 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERV  ILLE 

3320 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

1  23 

48 

340 

8A 

CRRROLL  A  PANCOAST 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

0 1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

52 

1  23 

58 

384 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  1  9 

08 

8970 

M  I  D 

SO  .   CALIF  .   EDISON  CO  . 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

1 20 

47 

300  1 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

1 2 1 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  ORAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

4  1 

1550 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

4  1 

0  1 

1  22 

24 

1  650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

SRN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  17 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV  ILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WRLL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

116 

47 

2950 

7A 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

E.  F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

118 

58 

6600 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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K 

O- 

> 

UJ 
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GRRSS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

C 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRRTON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

Miss  LOUISE  HRLLBERG 

GREENV  lEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2820 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RRNGER  STR 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8R 

8A 

8R 

STATE  DEPT  FISH  4  GAME 

urxUVCLniNU  c. 

3669 

05 

1  UUL  uniN  u 

J  / 

37 

50 

120 

14 

2875 

C 

FRFn    H  n^RflRMF 

GROVELRND  RRNGER  STR 

Ob  /  ^ 

TUOLUMNE 

37 

J  / 

1  o  n 

Ub 

Q  1  /I  c; 
J  1  4  D 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

DO 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HRINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HRIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7R 

H 

L  A  WTR  i  PWR  DEPT 

HRLF  MOON  BRY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

35 

5P 

5P 

DEPT  OF  PAK^S  4  REC 

HRMILTON  BRRNCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

C 

ALBION  fl  SARGENT 

HflNFORD 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36 

20 

1  19 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HRNSEN  ORM 

3751 

05 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1  100 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HflPPY  CRMP  RRNGER  STR 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

48 

123 

22 

1  150 

8A 

8A 

C 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

3791 

02 

O  n  n  o  1  n 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

8A 

C 

HRRRY  ENGLEBRIGHT  DflM 

3800 

02 

NEVRDR 

39 

39 

1  4 

1 2  1 

1  6 

580 

7A 
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M  I  0 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMR 

23 

4  0 

1  0 

1  22 

4  8 

3850 

NATI     WFATHFR  SFRVIFF 

SAGFHFN  CRFFK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

IINIVFRRITY   nF   ffil  IF 

SflINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

oP 

6P 

FDUIIN    1  PQlllRnN 

^OINT    HFI  FNIP    4  UlSW 
onii"ii     iii_i_i_i"in    H  nun 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

F  nui  T  Nl    H    IF  QPNFn 

SAINT   HFI  FNA   fi  NF 

7649 

02 

NAPR 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

ri  nRFn  i / i /74 

SAINT   MARYS  milFGF 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

RRflTHFR   II  RFNFnin 

SAI  INAS   3  F 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

It    S    riFPT    flF    fiPf    1  ORS 

SALINAS  FAR  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SRLSIPUEDES  GAGING  STfl 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SRLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  «  E  COMPANY 

SRN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SRN  ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 
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CRLIFORNIO 
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STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
<x 
z 

tr 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVHTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

Q_ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

COM   o  D  n  ri 

7716 

04 

nUN 1  t  K t  Y 

24 

36 

02 

1  20 

54 

450 

8A 

MPC       ICQkl     PD  1  klQM 

nKb    JtHN  oKlNHN 

OHN    DC  IN  I  1  U 

7719 

04 

CQM     P  C  M  I  T  n 

b  HN   □ t  N  I  1  U 

20 

36 

3 1 

1  2 1 

05 

1  355 

inuki    M    cuTci  nc 
JUnN   n   bn 1 tLUb 

COM    orQMQDnfMn    rn  unco 

7723 

06 

QQM     QTPn  I  MP 

bHN  DtKUINU 

28 

34 

08 

1  I  7 

1 6 

1  1  25 

6P 

6P 

C    P    PntlMTV  uncPiTQi 
b   O    LUUNIT  nUbrllHL 

COM     C\   C  M  cr  M  T  C  ROM 

oHiNI    LLcntlNIt  UHn 

773  1 

04 

n  UN  1  t  K t  Y 

4 

36 

26 

1  2  I 

42 

600 

8A 

PQI    IC     QMCDTPQM     IJQTCP  PQ 

LHLIr    HntKlLHN    WHItK  LU 

SflNOBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  1 8 

4  3 

4025 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SflNOBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

M  I  D 

MID 

C 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

•.coki    nrcnn    iicn    qp  o 
»oHIN    UlCuU    WoU    Hr  K 

7740 

06 

CQM     n  I  C  P  Q 

bHN    U 1 1  bu 

3  3 

32 

44 

1  17 

10 

I  3 

M  I  D 

MID 

c 

J 

klQTt       IICQTUCO  CCP\/tPC 

NHIL    WtHlntK  btKVlLt 

oHN    UlnHb    rlKt    WU  rLyo 

7749 

06 

1  nc    QMPCi  cc 
LUb  HNbtLtb 

26 

34 

06 

1  I  7 

48 

955 

8A 

CQkl     nTMQC     CTPC  CTQ 

bHN    UlnHb    rlKt  bIH 

COkl     niMQC     TOmDODL^     CI  OT 

oHN    UlnHo    IHNtJHKr\  rLHI 

7750 

06 

1  nc    QKiPCi  cc 
LUb  HNbtLtb 

26 

34 

I  2 

1  1  7 

46 

2720 

c 

II     C     CnPCCT  CCDl/IPC 

U  b  rUKtbl  btKVILt 

COM    c  Ci  IOC    urnuiiov  ctqd 

7755 

04 

CQMTQ     PI  QDQ 

bHN 1 H  LLHKH 

20 

37 

0  I 

1  2  1 

20 

365 

c 

CTQTC    niw    nc  uijvc 
bIHIt    UIV    Ur  MHTb 

CQM     CCDMOKinn     Pt-I  3 

7762 

06 

1  nc   DM PCI  cc 
LUb  HNbtLtb 

I  3 

34 

I  9 

I  1  8 

30 

1  250 

c 

rnoDC   nc  ck'^tmccdc 
LUKrb   Ur  tN.lNttKb 

c    c    DicwMnMn    ciiMCirT  o 
o    r    Kll,  nnUiNU    oUNot)  K 

7767 

04 

CM  CPQMPTCPn 

bN    r  KHNL 1 oL  U 

4 

37 

46 

I  22 

30 

32 

SP 

M  I  0 

; 

PTTY     COM  CDQMPICrn 

LI  IT    bHN  rKHNLlbLU 

CQM    CDOMPtcm    ucn   Qp  D 

7769 

04 

COM  MQTCn 

bHN    nH  1  t  U 

4 

37 

37 

I  22 

23 

8 

M  I  D 

M  I  0 

; 

J 

MQTl       LICQTUCD  CCP\/!PC 

NHIL    WtHlntK  btKVtLt 

■■CQM   CDQMrrc^n   t.icn   rr  d 

7772 

04 

QM  CDQMPTCPQ 

bN  rKHNLlbLU 

4 

37 

4  7 

I  22 

25 

52 

M  I  D 

M  I  0 

c 

J 

MQTl       UCQTUCD     CCD  \/  IPC 

NHIL    htHlntK  btKVILt 

SflN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

I  1  7 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SRN  GABRIEL  OM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

I  17 

52 

1481 

5P 

c 

TONY  H  GEORGE 

oHN    IjHoKltL    r  1  Kt    Utr  1 

7785 

06 

1  nc    QMPCI  cc 
LUb  HNbtLtb 

1  3 

34 

06 

1  18 

06 

450 

4P 

4P 

PITV     CTPC  nCPQDTMCMT 

LI  IT    rlKt  UtrHKintNl 

COM    PDcrriDTn   o  cc 

7807 

04 

CQM  MQTCn 

bHN    nH 1 t  U 

4 

37 

I  8 

I  22 

22 

275 

7P 

7P 

PQPV       1  QPQTQ 

bHK  T    J  .    HKH 1 H 

CQM  loriMTn 

78  I  0 

06 

P  T  \/CPC  Tnc 

K 1 V  t Kb  1 Ut 

3  3 

33 

47 

1  I  6 

58 

1  535 

6P 

6P 

PVPQM  inuQKICCM 

b'KUN  JUnHNbtN 

CQM       IQPTM  Tfl     DQMnCD  CTQ 

7813 

06 

p  T  wcpc inc 
K 1 V  t Kb  i  Ut 

3  3 

33 

47 

1  I  6 

58 

1  560 

c 

CTQTC     niv/     nc  CCTPV 

bIHIt    UIV    Ur  rblKT 

COM     inoniiiM    cvD  domoct 
dHN    JUHUUIIn   tXr  KHNUt 

78  1  7 

05 

M  Q  n  C  P  Q 

riHU  t  KH 

27 

37 

05 

1  I  9 

4  3 

1  050 

c 

II     C     CnPCCT     CCD  V/  IPC 

U  b  rUKtbl  btKVILt 

CQM       1  Q  C  C 

bHN  JUbt 

7821 

04 

CQMTQ     P)  QPQ 

bHNIH  LLHKH 

4 

37 

2  I 

1  2  1 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

piTv    nc    CQKi  incc 
L  1  1  Y    Ur    bHN  Jubt 

CQM       HlQM     DQilTTCTQ  QCCC 

bHN    JUHN    tJHU  1  IblH  Jbbt 

7834 

04 

CQM  DCMITn 

bHN  DtNllU 

20 

36 

48 

1  2  I 

3  1 

550 

c 

MPC     PQV     n  PQPMQkl 

PlKb    bHT    U  LHKnHN 

CQM     1   IlIC  riQM 

bHiN    L  U  1  b  UHn 

7846 

05 

M  c  p  p  c  n 
n t  KL  t U 

27 

37 

03 

1  2  I 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

c 

PQI     ncPT    uTP  pccmippcc 
LHL    Utrl    WIK  KtbuUKLtb 

SPIN  LUIS  OBISPO  POLY 

785  1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1  20 

40 

3  1 5 

7  A 

7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SflN  MARCOS  PRSS 

7859 

05 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

49 

2300 

c 

CTY   OF   SANTA  BARBARA 

»CQM  MQTCn 

»bHN    nH 1 tU 

7864 

04 

CQM  MQTCn 

bHN    nH 1 t  U 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

PTTV     CTPC  nCPQPTMCMT 

LI  IT    rlKt  UtrHKintNl 

CQKI     MIPllCI       llQl   C  PQKlPU 

bHN    nibUtL    WuLr  rxHNLn 

7867 

04 

CQM     1    1  1  T  C     n  P  T 

bHN    LUlb  Ubl 

24 

35 

45 

1  20 

4  I 

720 

c 

Mice     iiinv    Q  iinic 
n 1 bb    JUUY    H  WULr 

CQM     MTPQl    QC      TCI  QMQ 

bHN   NlLULHb  IbLHNU 

7870 

06 

I  (  C  M  T  1  1  P  Q 

V  t  N 1  UKH 

33 

33 

1  4 

I  1  9 

27 

502 

M  I  D 

M  I  0 

c 

MQTl       IICQTUCO  CCPV/TPC 

NHIL    WtHlntK  btKVILt 

^CQkl  DQCQCI 

•bHN  KHrHtL 

7880 

0  I 

M  Q  P  T  M 

nHK  1  N 

I  7 

37 

58 

I  22 

32 

40 

4P 

4P 

TkinCPCKinCMT  inilDKIQI 

1  NUtrtNUtN 1  JUUKNHL 

bHNlH   HNH   rlKt  olHlluN 

7888 

06 

n  P  Q  M  p  c 

UKHNbt 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1  I  5 

4P 

4P 

CQMTn    nMn    cipc  ncPT 
bHNIH   HNH   r 1 Kt  Utrl 

CQM  TO     QMQ     O  J  \J  C  O     DU  Q 

bHNIH   HNH    KlVtK   rn  J 

789 1 

06 

CQM     PCPn  I  MP 

bHN    b t  KU 1 NU 

28 

34 

05 

I  1  7 

06 

1  970 

c 

cn    PQI  Tc    cnTCQM  pn 
bU    LHLir    tUlbUN  LU 

CQmTQ  qqpoqpq 
bHN 1 H  dHKdHKH 

7902 

06 

CMTQ  PQPPQPQ 

bN  1  H  bHKbHKH 

J  D 

34 

25 

I  1  9 

4  1 

5 

8A 

8A 

c 

CQMTQ     PQPPQPQ     CUP  TP 

bHNIH    bHKbHKH    bWb •  IK. 

CQMTQ     PQPQQPQ     CQQ  QP 

bHNIH    DHKdHKH    rHH  Hr 

7905 

06 

CMTQ  PQPPQPQ 
bN 1 H  bHKbHKH 

3  J 

34 

26 

I  1  9 

50 

9 

M  I  0 

M  I  D 

ccn    qv/iqttqm  dpcmpv 
rtU    HVIHilUN  HbtNLT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

79  1  2 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  I 

1  2  1 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

bHN  i  H   r  t  UHn 

7926 

06 

1    PC      OMPCI  CC 

LUb  HNbtLtb 

I  3 

34 

07 

117 

58 

427 

c 

pnpDc    nc  cKiPikiccpc 
LUKrb   Ur  tNblNttKb 

CDklTO     MnDPQPTTQ      O  Cll 

bHNIH   nHKUHK I  1 H   Z  bW 

7930 

04 

CM    1  lire  PDpn 
bN    LUlb    Ubr U 

2  4 

35 

22 

I  20 

38 

1  200 

6P 

inCCPLJ      P      MP  l/IICTPU 

JUbtrn   L   nL  KUblLr\ 

CPMTQ     MPPPPPT  TQ  PnnCT 

bHNIH   nHKUHK I IH    bUUb 1 

7933 

04 

CM    I  lire  nppQ 
bN    LUlb    Ubr U 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  1 00 

8A 

c 

1  MUnHb    n  dKUWN 

COMTP     MOPTf^     liCQ      PP  P 

bHNIH   nHK I H   WbU   Hr  K 

7946 

05 

CMTQ  OnPPQPQ 

bN  1  H  oHKbHKH 

30 

34 

54 

1  20 

27 

254 

M  I  0 

M  I  D 

c 

J 

MQTl        IICQTLjCO  CCPV/TPC 

NHIL    WtHlntK  btKVILt 

nbHNIH    nUNlLH  rltK 

7953 

06 

1   n  C     Pi  M  P  C  1   c  c 

LUb  HNbtLtb 

33 

34 

00 

1  1  8 

30 

1  5 

4P 

4P 

C      M     1     ICCPIlPDn  CCD 

b    n    LlrtbUHKU  btK 

bHNIH  rHULH 

7957 

06 

\/  C  M  T  1  1  p  n 
V  t  N  1 UKH 

29 

34 

2  1 

1  1  9 

05 

260 

4P 

8A 

\/CMTltDn      PP      CTDC  nCDT 

VtNIUKH    LU    rlKt  Utrl 

cPMTn    PI  TP    oc  r\Le 
bHN  1  H    K  1  1  H    r  tHr\ 

7962 

05 

C  P  C  CMP 

r  K  t  bN  U 

27 

36 

I  9 

1  20 

35 

4300 

7A 

QTi  nc    QCPccTPc  pn 
H 1 LHb   HbbtblUb  LU 

bHN 1 H  KubH 

7965 

01 

o  n  ki  n  M  n 

bUNUnH 

22 

38 

27 

122 

42 

1  67 

4P 

4P 

MDC     nr~TC     u  hifTiior'OOv 

"Kb   uL 1 t    K  NtWBtRKY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

5NTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  F IRE  0 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

I  17 

43 

855 

c 

WILLIAM  D  SflPPINGTON 

bHN 1  1  RbU    r c  HK 

7993 

06 

p  I  \jcpc  I  nc 
K 1 V  t  Kb  1 Ut 

28 

33 

43 

I  17 

32 

5638 

c 

npnMPC    pn    ci     ppm  pict 
UKHNbt    LU   rL   LUN   UIoi ■ 

SAUGUS   PWR  PL   NO  1 

801  4 

06 

1  nc    ntkipci  cc 
LUb  HNbtLtb 

29 

34 

35 

I  1  8 

27 

2  1  05 

6A 

1     n    MTP    *    oiip  ncPT 
L    H    WIK    4    rWK  Utrl 

oHWYtKb   dHK   KHNbtR  bIH 

8025 

01 

b  I  bt\  1  T  UU 

1  2 

4  I 

I  8 

123 

08 

2  1  69 

8A 

MID 

c 

11    c    cnpccT  ccp\/ipc 
U    b    rUKtbl  btKVILt 

—  C  P      T  T  Q 

"oLO  f  I  H 

8045 

01 

LJ  1  1  M  □  n  1    Hi  T 

HUnbULU 1 

7 

40 

29 

1  24 

06 

1  39 

8R 

8A 

DQPTCIP     1   IIMDCD  Pn 

rHLlrlL    LUnbtK  LU 

crone  T  n  o  m 

StBHSTOPQL 

8072 

01 

c  n  ki     M  n 

SONOnH 

I  7 

38 

24 

1  22 

49 

65 

c 

PTTV    nc  cconcTnpni 
LIIY    Ur  btbHblUrUL 

StLRET  VRLLtY 

8074 

03 

LASSEN 

I  8 

40 

30 

1  20 

1  6 

4440 

4P 

MPC    ppppnoQ  uniic 
"Kb    bHKbHKH  nUWt 

SEPULVEOR  DRM 

8092 

06 

LOb  HNGtLEb 

I  3 

34 

10 

1  1  8 

28 

670 

c 

pnpDc    nc  ckiPTkiccDC 
LUKrb    Ur  tNblNttKb 

SHHb  T  H  URn 

81  35 

02 

bHHb 1 H 

2  3 

40 

43 

I  22 

25 

1  076 

8A 

8fl 

8A 

c 

H 

11     C     DllD     DCPl  nMQTTPM 

U   b   bUK   KtLLHPiHI  1  UN 

SHELTER  COVE  RVIRTION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

4  10 

4P 

4P 

STRNLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

I  NYO 

6 

35 

58 

I  1  6 

1 6 

1  570 

7A 

D      M      MP  PTklTV 

K    n    nL    b 1 N  1  Y 

S I ERKR  CITY 

8207 

02 

5  I t KRn 

39 

39 

34 

120 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

KHTnUNU    V  UHKKHM 

SIERRflVILLE  RANGER  STR 

8218 

02 

S I E  RRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

c 

H 

Ubr  URt b T   bER V  I Cl 

S I GNRL  HILL  FC  4  15 

8230 

06 

LOS  RNGELEb 

I  3 

33 

48 

lie 

10 

100 

c 

"HNUtL   V  1  LLtGHb-LHLr LU 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

39 

1095 

c 

LORrb  Or  ENGINEERS 

SKRGGS  SPGS  LRS  LOMRS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

2  4 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

CTflTC      nil/      nc  CCTOV 

blHlE   UIV  Or  rbiKY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

4  1 

1940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

cnriQ   CPDIMPC    1  c 
bUUH    brniNUb    I  t 

8332 

02 

MP  W  O  D □ 
N  L.  V  n  U  H 

J  3 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

PHRFRT  HQlirHOKl 
TTUDCn  1  nnubnrin 

SOLEOHO 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

RLDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORflOO 

16 

38 

37 

12U 

36 

3150 

c 

JACK  A.  HflSELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

8A 

WAYLAND  0.  WATSON 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHING  STRTION  INDEX 
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SONOMA 

cool 

U  1 

SONOMA 

1  7 

0  D 

t  ft 

1  9  9 

9ft 

Q  "7 

y  / 

br 

RP 

Or 

CAL  DEPT  PARKS  4  REC 

SONORfl  RS 
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REFERENCE  NOTES 

This  Bulletin  is  prepared  In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California  CALIFORNIA 

I'zuir,'.  TAIL  ;ioi:.'?/5^^^:rL;"?i?rir;rf ^Se-nz^rsje'  n:^^tiv%'SipaJ?iJ:r:f\^:.ran:"r^:.ie%:rirr5isrr5i?"  r  •r-'r"°"  i- 

directions  entered  in  fibres  are  t.ns  of  degrees.     R.a.lta„,  .ind  is  the  voc?or  «u»  of  .Ind^CecJloL'^rr^p^L^^i'^Sefhy  the^JSC^'rSJjerv^JJ^nJ""' 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  suminer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayllKht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service- 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  p.s.t.  ,  except  for  Bishop  KSO,  Blue  Canyon  *S0    and  Sandher,. 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  ■'Extremes"  table,   "Daily  Precipl tntion"' table  'Dallv 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published    are  for  the  24  hours 
ending  at   time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  •''^^'^"f J'"''  «f  Servlce-typ^         of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Bin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  m  pan  as  recorded  d.nn..  9^  h^..^. 
lichef  aCo^riS^p:;.  "'"^^'"^"^        ^'"'^  --^Po-tion  pa'n  as  detornlned  bra'cCn?rnJCrf ne.o:;e{^r  ItcotZl  ToTdJ^l, 

Vy^"  f<^"^^^L^^  published  in  the  "SDowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground      Sanoles  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  caused  of  iocaHaMabnitv 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t.  tauats  oi  locai  variaDiiity 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  xn  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tihi^     *^  i  h 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice,  luoie,  inciuac 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofthffbulWtfn.  ^"'^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with   the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  lssu« 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 


Davis  2  WSW  Exp  Ftn 
Fresno  W30 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 


Holtville  silly  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.  Max  and  min  data  from  soil  thermograph  lor  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  nummer 
only.     Palmer  Ihermomelers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,   4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight, 
led  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  c 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  VfHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowlall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 


A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is   partially  estimated. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Pi-ecipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

«     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AKERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL    27-SAN  JOAQUIN    28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-yUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price    $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     Tnese  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S4 . 70  additional  for  foreign  mailing;  35^  single  copy:   30^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   SOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina    28801.  /  / 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHFA'ILLE.   N.C.  7/8/75-271.0 
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117 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  .06 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

OflKLRNO  MUSEUM 

67.6 

53  .0 

60 

3 

80 

9 

50 

25 

1  39 

0 

0 

0 

0 

•  08 

.04 

24. 

.0 

Q 

D 

0 

0 

PHLO  ALTO 

76. 6M 

52. 2M 

64 

4M 

.3 

89 

9 

43 

25 

60 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  .01 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRSO  ROBLES 

1  .7 

9 

D 

0 

0 

.  DO 

.  0 

0 

Q 

0 

Q 

PflSO  ROBLES  Fflfl  flP 

84  .2 

47  .5 

65 

9 

98 

9 

38 

25 

32 

B 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NfiT  MONUMENT 

87  .  1 

47.1 

67 

1 

-  .2 

99 

14 

36 

25 

36 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PI5M0  BEfiCH 

POINT  PlEDRflS  BLBNCfiS 

61  .9 

50.2 

56 

1 

1  .  1 

64 

18. 

45 

30 

262 

0 

D 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICfiCQ  NflVfiL  DEP 

5 

0 

D 

0 

.  0 

0 

Q 

Q 

0 

PRIEST  VRLLEY 

86.9 

44  .0 

65 

5 

1  .9 

97 

13 

31 

25 

48 

1  2 

0 

1 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

79.9 

49.8 

64 

9 

-  .7 

92 

9 

39 

25 

53 

4 

0 

0 

0 

.  1  1 

.02 

.  1  1 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

R  ICHMOND 

68.3 

52.6 

60 

5 

79 

27 

43 

19 

1  30 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHINT  MRRYS  COLLEGE 

75. 3 

51  .1 

53 

2 

94 

9» 

4  1 

25 

95 

4 

0 

0 

0 

.04 

-  .16 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRLINHS  3  E 

0 

0 

0 

D 

1  9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SRLINRS  FRR  flP 

67.4 

52.5 

60 

0 

-  .6 

77 

9 

43 

25 

143 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .04 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

60.8 

50.4 

55 

6 

65 

28 

45 

30. 

273 

0 

0 

a 

0 

.00 

.00 

.0 

D 

0 

0 

0 

SftN  FRRNCISCO  HSO  HP 

R 

68.5 

51  .1 

59 

8 

-   1  .8 

81 

4 

47 

25 

151 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .09 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRN  FRRNCISCO  WSO  CI 

R 

61  .6 

52.2 

56 

9 

-  1  .8 

70 

27 

50 

23. 

238 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .13 

.03 

24 

0 

0 

0 

SRN  GREOORIO  2  SE 

65.4 

47.9 

56 

38 

27 

24  5 

0 

D 

0 

0 

.  30 

.  1  1 

24 

.  0 

0 

2 

Q 

Q 

SRN  JOSE 

78  .6 

52.7 

65 

7 

.0 

92 

9 

45 

25 

37 

2 

0 

0 

0 

.04 

-  .04 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

0 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

SRN  MfiTEO 

72.2 

53.0 

62 

6 

-  .6 

91 

9 

45 

26. 

94 

1 

D 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

D 

0 

0 

SRNTR  CLRRfl  UNIVERSITY 

76.8 

50.1 

63 

5 

-  2.0 

88 

9 

42 

25 

67 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SRNTR  CRUZ 

7D.0 

48.7 

59 

4 

-   1  .6 

82 

26 

39 

25 

161 

0 

0 

0 

0 

.10 

-  .10 

.10 

24 

.0 

Q 

1 

0 

0 

UPR  SRN  LERNDRO  FILTER 

68.8 

48.9 

58 

9 

86 

10 

46 

25. 

179 

0 

D 

0 

0 

.  1 1 

.10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

HRTSONVILLE  WRTERWORKS 

188 

0 

D 

0 

0 

.  1  6 

.05 

.  1 6 

2  4 

.  0 

0 

1 

Q 

Q 

WOOOSIDE  FIRE  STR  I 

82  .  I 

46.8 

64 

5 

97 

9 

39 

25 

67 

4 

0 

0 

0 

.03 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62 

3 

-  .5 

.06 

-  .07 

.0 

m        m  m 

SRN  JOROUIN 

ORfllNRGE  OS 

RNTIOCH  FIBREBORRO  ML 

M 

54  .6M 

M 

49 

25. 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

HNTIOCH  PUMPING  PL  3 

RSH  MOUNTRIN 

90  9 

SO  5 

75 

102 

46 

25 

20 

0 

D 

D 

.  66 

.  42 

.  4  6 

20 

.  0 

0 

2 

Q 

Q 

BUBERRY   1  NH 

86.7 

60.5 

73 

6 

3.9 

96 

13 

46 

18 

20 

1  2 

0 

0 

0 

.DO 

-  .14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRKERSFIELD  WSO  flP 

R 

94  .9 

67  .2 

81 

1 

4  .2 

1D7 

10 

S4 

25 

D 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRLCH  POWER  HOUSE 

85. S 

SB  .9 

72 

4 

97 

1  3 

48 

25 

5 

9 

0 

D 

D 

.00 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

BLHCKWELLS  CORNER  2WNW 

BUTTONWILLOW 

93  3 

58  2 

75 

I  05 

42 

25 

3 

22 

0 

D 

0 

.00 

.03 

.00 

•  0 

0 

Q 

□ 

Q 

CRLHVERRS  BIG  TREES 

76.6 

45  .6 

61 

1 

1  .6 

89 

1  4 

30 

25 

139 

0 

0 

1 

0 

.45 

-  .19 

.32 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

CBMP  PARDEE 

67  .4 

55.0 

71 

2 

.  1 

104 

1  4 

47 

25 

13 

12 

0 

0 

D 

.04 

-  .16 

.02 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

88  .D 

53.3 

70 

7 

100 

14 

36 

25 

3D 

1  4 

0 

D 

0 

.04 

.04 

24 

.0 

Q 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DRM 

79.  3M 

49  .7n 

64 

SM 

93 

14 

34 

25 

86 

2 

0 

0 

0 

.75 

.35 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

COAL INGA 

23 

0 

0 

D 

.00 

.03 

.  DO 

.  0 

0 

Q 

Q 

g 

CORCORAN   IRRIG  0I5T 

94  .7 

56.3 

75 

5 

105 

13 

44 

25 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OENAIR  3  NNE 

86  .7 

52.8 

69 

8 

-   1  .5 

99 

13 

45 

25 

13 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

81  .6 

40-5 

61 

1 

.0 

95 

13 

27 

25 

134 

4 

0 

1 

0 

.16 

-  .28 

.16 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRfl  POWER  HOUSE 

90.7 

50.7 

70 

7 

-  .2 

104 

14 

40 

25 

9 

1  7 

0 

0 

0 

.16 

-  .17 

.16 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

F IVE  POINTS  5  SSW 

I  00 

1 0 

45 

20 

20 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WSO  HP 

R 

91  .  1 

SB. 3 

74 

7 

.8 

101 

13 

47 

25 

3 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIRNT  GOVERNMENT  CRMP 

93.4 

52.8 

73 

I 

-  .6 

103 

\5* 

4  1 

25 

1  1 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

83. B 

44  .5 

64 

2 

92 

14- 

31 

25 

72 

6 

0 

1 

D 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRRNT  GROVE 

66. 8M 

46. 2M 

56 

5M 

2.4 

78 

14 

30 

25 

252 

0 

0 

1 

D 

.21 

-  .18 

.19 

19 

.  1 

T 

19 

1 

0 

0 

HRNFORD 

55 . 1 

72 

g 

-   1  .  D 

98 

1 6  * 

45 

25 

3 

I  2 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.  00 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LRKE 

66.6 

40  .7 

53 

7 

1  .5 

78 

13 

3D 

25 

331 

0 

0 

1 

D 

.40 

.30 

IB 

.0 

2 

0 

0 

IDRIR 

86.4 

59.5 

73 

0 

2.2 

97 

15* 

41 

25 

24 

•  2 

0 

D 

D 

■  DO 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

94  .  1 

67.8 

81 

0 

2.2 

104 

1  1 

54 

25 

D 

21 

0 

D 

D 

.00 

-  .07 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

59  .  1 

74 

7 

99 

1  4  + 

45 

25 

6 

IB 

D 

0 

D 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMRN  CITY 

91  .3M 

59. 2M 

75 

3M 

104 

14. 

46 

25 

9 

1  9 

D 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMRN  STRTION 

92.1 

62.3 

77 

2 

.2 

103 

13 

49 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

89.6 

52.0 

7D 

8 

104 

14 

40 

25 

14 

1  9 

0 

D 

0 

.00 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

LEMON  LOVE 

104 

4  2 

25 

21 

0 

0 

0 

.00 

.  1  3 

.00 

.  0 

0 

Q 

Q 

0 

L INDSAY 

94  .9 

56.7 

75 

8 

2.2 

105 

13 

4  1 

25 

3 

25 

0 

0 

D 

■  DO 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

M 

M 

M 

101 

IS- 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOOGEPQLE 

68  .2 

37.5 

52 

9 

81 

IS 

26 

24 

359 

0 

0 

3 

0 

.26 

.22 

20 

I 

I 

2. 

1 

0 

0 

LOOI 

90.5 

53.7 

72 

I 

3.0 

105 

13 

46 

25 

1 

16 

0 

0 

0 

.04 

-  .09 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

87  .7 

55.6 

71 

7 

-  .9 

101 

14 

45 

25 

1  1 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

87.5 

55.  1 

71 

3 

101 

14 

47 

25 

1  4 

1  4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAOERA 

91  .4 

56.6 

74 

0 

•  3 

102 

14 

47 

25. 

6 

20 

0 

0 

D 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANTECfl 

87.8 

55.5 

71 

7 

100 

14 

47 

25 

12 

1  1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

D 

0 

0 

MARICOPA 

92.7 

64  .5 

78 

6 

.5 

103 

15. 

49 

25 

1 

22 

0 

D 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

D 

0 

D 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

92.0 

55.9 

74 

0 

I  .5 

101 

14. 

47 

26. 

D 

20 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

86.1 

55  .5 

71 

8 

.8 

101 

13 

49 

25- 

5 

1 5 

0 

0 

D 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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MONTHLY   SUMMRRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DflTfl 


CBLIFORNIB 
JUNE  1975 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOH 

SLEET 

NO  . 

OF 

OOYS 

S  TflT [ON 

MAX. 

HIN. 

_J 
a 

o 

r 

w 

g 

a 

o 

1 

S  1 

3  O 

«  a: 

it  3 

s 

a  c 

a 

S 

s 

SI 

X 

DC 

°  ° 

o 

o 

ui  X 

£  o 

o 

z 

o 

^1 

f  3 

5 

£  o 

w 

2 

o 

o 

g 

a  E 

a  E 

5 

O  it 

c 

a 

° 

a 

O 

*° 

i  £ 

o  £ 

Q 

i  £ 

o 

"? 

- 

NEHMflN 

93  .8 

S5.1 

74 

5 

1  .3 

104 

13 

45 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

■  DO 

-  .05 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RRNCER  STR 

85  .6 

49 . 3 

67 

5 

94 

15* 

34 

25 

44 

1  1 

0 

0 

0 

■  00 

•  30 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

91  .7M 

56  .4M 

74 

in 

.7 

102 

14 

43 

25 

8 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  ^07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILI.E 

9S.0 

50.0 

11 

s 

3.2 

106 

14 

46 

25 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  •OS 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSET  3  E 

76.2 

47.8 

62 

0 

es 

14 

39 

18 

109 

0 

0 

0 

D 

.00 

•  DO 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

79  .2 

51  .7 

65 

S 

89 

14. 

38 

24 

62 

0 

0 

0 

0 

.78 

•  02 

•  70 

24 

.0 

0 

1 

I 

0 

SflN  LUIS  OHM 

84  .5 

55  .5 

70 

0 

98 

1  4 

45 

24. 

24 

8 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORH  RS 

87.1 

52.5 

69 

8 

1  . 1 

101 

14. 

36 

2S 

30 

12 

0 

0 

0 

.02 

-  .31 

.02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 

74  .6 

44  .0 

59 

3 

.3 

89 

1  4 

29 

25 

179 

0 

0 

2 

0 

.07 

-  .49 

.04 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  HSO  flP 

87  .9 

S6  .9 

72 

4 

.6 

104 

1  3 

49 

25 

6 

1  2 

0 

0 

0 

T 

-  .07 

T 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  SIP  NO  4 

87  .5 

53.3 

70 

4 

.7 

1C3 

14 

42 

25 

15 

10 

0 

0 

0 

.02 

-  .09 

.02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TEHflCHflP I 

81  .3 

52  .5 

66 

9 

94 

1  3 

39 

25 

52 

4 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RflNCHO 

92.3 

60.1 

76 

2 

1  .2 

104 

10 

43 

18 

4 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

93.8 

58.1 

76 

0 

101 

14. 

45 

25 

3 

24 

0 

0 

0 

.12 

.12 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

85  .4 

49.8 

67 

6 

1  .3 

98 

14 

37 

25 

40 

9 

0 

0 

0 

.34 

-  ^26 

.34 

24 

•  0 

0 

I 

0 

0 

TRACY  CAR80NA 

87  .8 

M 

M 

101 

14 

14 

0 

0 

0 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACT  PUMPING  PLANT 

87  . 3 

54  .8 

7  1 

I 

104 

I  3 

42 

18 

1  6 

IP 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

V ISPL  I A 

91  .6 

59.3 

75 

5 

.5 

102 

14. 

48 

25 

2 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  •OS 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MASCO 

94  .9 

63.6 

79 

3 

3.4 

105 

15. 

48 

25 

D 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  ^07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TOSEtllTE  PARK  HEHDQTRS 

83.6 

46.9 

65 

3 

1  .0 

92 

14 

35 

25 

62 

3 

0 

0 

0 

.49 

-  ^07 

.29 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

71 

0 

1  .2 

.08 

-      •  12 

T 

■       ■  ■ 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

83. 6M 

50. 2M 

65 

9n 

94 

1  I 

45 

25. 

23 

6 

0 

0 

0 

.24 

.24 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

66  .9 

54  .8 

60 

9 

-   1  .4 

74 

29. 

49 

4 

1  19 

0 

0 

0 

0 

■  00 

•  03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

82.4 

49.3 

65 

9 

-   1  .5 

96 

12 

43 

25 

35 

6 

0 

0 

0 

■  09 

•  04 

.09 

18 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

82.6 

49  .4 

66 

0 

94 

12 

42 

21 

55 

6 

0 

0 

0 

.73 

•  51 

•  48 

18 

■  0 

0 

2 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

74  .2M 

40  .SM 

57 

4M 

81 

15. 

32 

25- 

221 

0 

0 

2 

0 

■  00 

•  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  VflLLET  PMP  PLT 

80.8 

54  .0 

67 

4 

.5 

92 

26. 

44 

20 

1  4 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  05 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

79.7 

49.0 

64 

4 

88 

27 

40 

25 

37 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

83.9 

42.2 

63 

1 

95 

1  1 

35 

25. 

77 

7 

0 

0 

0 

.12 

.07 

•  12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

84  .8 

53.2 

69 

0 

96 

26. 

44 

25 

7 

8 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

64  .B 

57.7 

61 

3 

-   1  .5 

70 

26 

52 

25 

103 

0 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

19. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

77.6 

52.9 

65 

3 

-   1  .8 

92 

12 

48 

25 

45 

1 

0 

0 

0 

.10 

.03 

.  10 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CORONA 

82  .2 

52  .5 

67 

4 

-  1  .2 

94 

30. 

43 

26 

8 

4 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

CUYRMPCA 

7S.3 

49  .0 

62 

2 

.6 

84 

14. 

38 

19 

I  12 

0 

D 

0 

0 

.27 

.  12 

.27 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

81  .9 

52.0 

67 

0 

-  2.0 

95 

12 

46 

21 

27 

3 

0 

0 

0 

.25 

.  15 

.25 

I  8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

87.3 

H 

99 

]  1 

13 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ESCONOIOO 

77.1 

54  .9 

66 

0 

-  .9 

89 

25 

48 

25 

20 

0 

0 

0 

0 

.10 

•  01 

.08 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

85.3 

54.0 

69 

7 

99 

11 

51 

21 . 

17 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

19. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

77  .6 

56  .2 

66 

9 

88 

30. 

49 

25 

1  3 

0 

0 

0 

0 

.06 

.08 

1  8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

61  .8 

48.9 

55 

4 

94 

12 

43 

25 

56 

4 

0 

0 

0 

.05 

•  01 

.05 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

lOYLLHlLD  FIRE  DEPT 

79.0 

42  .9 

5 1 

0 

85 

1  4  . 

34 

20 

125 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

79.8 

45  .3 

52 

5 

90 

1 1 

37 

25 

97 

1 

0 

D 

0 

.33 

.33 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LPGUNA  BEACH 

69.  3M 

54  .  IM 

61 

7M 

-   1  .6 

74 

29. 

47 

26 

94 

0 

0 

D 

0 

.00 

.  1  0 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

74  .9H 

55. 7M 

65 

3n 

-     .  1 

85 

30 

52 

25* 

24 

0 

0 

0 

0 

.10 

.02 

.  1  0 

1  8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

lompoc 

68.8 

52.3 

60 

6 

78 

5. 

43 

25 

129 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WSO  AP 

73  .9 

59  .6 

65 

8 

.5 

B4 

30* 

55 

26. 

2 

0 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

24. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

70  .4 

58.5 

64 

5 

.0 

78 

27 

55 

20 

23 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

18. 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

73.2 

58.1 

55 

7 

-  2.3 

85 

25 

53 

20 

21 

0 

0 

0 

0 

■  00 

.03 

.00 

•  D 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  2 

74  .6 

54  .8 

54 

B 

1  .8 

84 

13 

34 

19 

74 

0 

G 

0 

0 

■  02 

.07 

.01 

19. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEW  CUYAMA  F IRE  STA 

91  .OM 

48. OM 

69 

5M 

99 

15 

37 

24 

16 

0 

0 

0 

■  00 

•  00 

•  0 

0 

D 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

65  .6 

57  .7 

6  1 

7 

-  1.9 

73 

27 

54 

25 

93 

0 

0 

0 

0 

■  00 

.OS 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

69.2 

48  .4 

58 

8 

74 

25 

43 

15 

180 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  IS 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ojni 

78  .  IM 

49. 8M 

64 

OM 

-  2.7 

90 

25 

4  1 

20 

58 

1 

0 

0 

0 

•  00 

•  04 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

70.8 

55.3 

63 

1 

1  .5 

82 

27 

50 

20 

57 

0 

0 

0 

0 

■  00 

•  04 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALOMRR  MT  OBSERVATORY 

77.2 

52.4 

64 

8 

.6 

85 

14. 

36 

20. 

72 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  07 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASflOENA 

77  ■  9 

54  . 0 

55 

0 

'   1  .4 

89 

25 

46 

3 

32 

0 

0 

0 

0 

•  03 

•  07 

•  02 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

78.2 

53. 1 

65 

7 

-  2.0 

92 

12 

47 

21 

45 

2 

0 

0 

0 

•  00 

-  .05 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RAMONP  F IRE  DEPT 

81  .4 

47.7 

64 

6 

94 

1  1 

40 

25 

43 

4 

0 

0 

0 

•  12 

■  1  2 

1  e 

•  0 

0 

1 

0 

0 

REDLANOS 

83  .9 

52.7 

68 

3 

-   1  .5 

97 

26. 

49 

25. 

1  9 

8 

0 

0 

0 

.  1  6 

.08 

.08 

1  9" 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  '3 

84  .4 

54  .5 

69 

5 

.  1 

95 

26. 

50 

29. 

6 

8 

0 

0 

0 

.00 

•  03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

83.3 

84  .7 

69 

.0 

97 

12 

50 

2  1 

1  1 

6 

0 

0 

0 

•  03 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  MO;P 

85. 1 

54  .S 

69 

8 

-  .9 

99 

1  I 

51 

25. 

15 

10 

0 

0 

c 

•  23 

•  12 

•  1  1 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANOBERG  WSO  //R 

M 

M 

M 

38 

25 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

SAN  OltGO  WSO  AP  R 

69.7 

60.3 

65 

.0 

-  .5 

74 

30. 

58 

25. 

10 

0 

0 

0 

0 

•  02 

•  03 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

78. 6M 

55. 9M 

67 

3M 

-   1  .0 

89 

26 

49 

20 

14 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  06 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

88.8 

50.0 

69 

.4 

-  .8 

102 

1 1 

45 

25. 

13 

20 

0 

0 

0 

.00 

•  04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

.0 

SANTA  ANA  F IRE  STAT  ION 

74  .DM 

56. 8M 

65 

.4M 

-   I  .5 

82 

30 

51 

9 

19 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  •OS 

.00 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

70.1 

54  .2 

62 

.2 

-  .9 

80 

26 

49 

25 

88 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  -01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

67.8 

53.0 

60 

.4 

-   1  .6 

78 

30 

45 

20 

129 

0 

0 

0 

0 

I 

-  .03 

I 

23. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

69.1 

51  .3 

60 

.2 

■  6 

76 

25 

43 

27 

136 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .at 

T 

19. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

63.3 

57.0 

60 

.2 

-  3.1 

69 

27. 

S3 

20 

138 

0 

0 

0 

G 

T 

-  •Ol 

T 

.00 

16 

.0 

Q 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

73.3 

51  .8 

62 

.6 

85 

24 

45 

20 

77 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

D 

SUN  CITY 

87.9 

49.6 

58 

.8 

99 

1  1 

44 

26 

15 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CRL IFORNin 
JUNE  19T5 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

Of 

DOYS 

SLEET 

OF 

SIOI ION 

nm . 

MIN. 

a 

r  ^ 

u> 

i 

1 

° 

S 

c 

a 

1 

s  ° 

S 

s„ 

.  ^ 

s  , 

s  ° 

_, 

(E 

g 

o 

* 

ut 

z 

Q.  O 

5 

ft; 

3 

o 

it 

i  s 

i 

a 

o 

o 

a 

tr 

t: 

r 

a 

-) 

o 

o 

"si 

o  u. 

s 

- 

TORRANCE 

71 

.7 

55 

.7 

63 

7 

.9 

95 

28 

52 

25 

46 

0 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

T  U JUNGfl 

79 

.8 

52 

.0 

65 

9 

92 

1 1 

47 

25 

34 

2 

0 

0 

0 

.05 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RfiNCH 

74 

.6 

52 

.0 

63 

3 

-  3.0 

94 

27 

44 

26 

59 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THITCHELL  Dfin 

U  C  L  R 

66 

.3 

55 

.2 

60 

8 

-  3.5 

75 

26 

48 

20 

122 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLSND  3  N 

79 

.5 

50 

.4 

55 

0 

93 

1 1 

45 

25 

4  1 

2 

0 

0 

0 

.22 

.  12 

.09 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTfl  2  NNE 

70 

.9 

53 

.3 

62 

1 

79 

30 

49 

27* 

79 

0 

0 

0 

0 

.16 

.16 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

HRRNER  SPRINGS 

85 

.  4 

43 

•  6 

64 

5 

.3 

94 

1  3' 

35 

25* 

53 

8 

0 

0 

0 

■  00 

.05 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

YURBfi  LINDB 

77 

.2 

53 

.9 

65 

6 

-  2.0 

98 

26» 

48 

27* 

1  9 

0 

° 

° 

0 

.00 

■  03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0  I  V  I S I  ON 

64 

7 

.9 

.06 

.00 

.0 

SOUTHERST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

104 

.6 

68 

.  7 

66 

7 

1 1  4 

15 

57 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARS  TOM 

95 

.2 

60 

.4 

77 

8 

.3 

1  04 

15- 

50 

25 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

85 

.4 

53 

.0 

69 

2 

1  .3 

99 

1 1 

48 

20* 

29 

9 

0 

0 

0 

.20 

.  1 1 

.20 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WSO  flP  R 

89 

.  7 

50 

.  4 

70 

1 

.  4 

1  00 

IS* 

4  I 

25 

22 

20 

0 

0 

0 

.07 

.02 

.06 

1  9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLTTHE 

103 

.  4 

65 

.6 

85 

0 

.2 

I  1  2 

IS 

59 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

blythe  frr  airport 

102 

•  2 

70 

■  1 

66 

2 

-  1.2 

1  12 

15 

58 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PRRK 

101 

.4 

67 

.8 

84 

6 

109 

16< 

54 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRflNLEY  2  5M 

101 

.6 

64 

.3 

83 

0 

-   1  .6 

1  1  1 

16 

55 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DfiGGETT  FHfl  AIRPORT 

97 

.  4 

69 

■  2 

83 

3 

3  .2 

109 

15* 

57 

25* 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

108 

■  9 

82 

.  4 

95 

7 

1  .9 

1  19 

16 

66 

26 

0 

30 

° 

° 

° 

T 

.03 

T 

1  9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

M 

M 

M 

91 

16* 

0 

0 

0 

.09 

.09 

1  9 

.0 

0 

0 

0 

0 

eagle  mountain 

100 

■  0 

76 

.  1 

ee 

1 

I  .0 

109 

16* 

64 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

102 

.8 

63 

.4 

83 

1 

-  1.3 

110 

15 

50 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .0! 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAOE  FIELD 

SB 

.  3 

54 

.0 

7  1 

2 

98 

15 

42 

26 

19 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

82 

•  0 

59 

•  0 

70 

5 

1  .2 

95 

10 

4  1 

19 

50 

° 

° 

° 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

nni  n  ftncK  bokch 

LrULU    nULn  nrlPiLn 

HA  I MEE 

89 

.  1 

59 

.  1 

74 

1 

.9 

100 

16 

45 

20 

5 

19 

0 

0 

0 

.37 

.30 

.37 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

98 

.4M 

65 

.8M 

82 

IM 

.3 

107 

16 

53 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

101 

.7 

68 

•  5 

65 

1 

.  3 

1  10 

1  5 

59 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FRA  AP 

101 

.7 

66 

■  8 

84 

3 

109 

15* 

56 

20 

0 

28 

° 

° 

° 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iwnFPFwnFMrF 

91 

.  4M 

57 

.8M 

74 

6M 

103 

16 

43 

25 

7 

22 

0 

0 

0 

.  1  5 

.09 

.  15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

rhinrn  ii  ^  noiF  r.opnFw 

1  r*  u  I  U    U    O    U"  '  L  IjnrMJCri 

100 

.2 

70 

.3 

95 

3 

-  .5 

109 

16 

62 

20* 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NYDKERN 

97 

.8 

60 

.1 

79 

0 

107 

15 

46 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

102 

.  7 

74 

.  7 

88 

7 

.9 

1  1  3 

16 

66 

26* 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

74 

.6 

47 

.5 

6  1 

1 

.  4 

85 

16 

36 

20 

122 

° 

° 

° 

° 

.00 

.  1 1 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER  FSS/FAA 

88 

.  7 

59 

•  8 

74 

3 

100 

15* 

48 

26 

1  5 

n 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MFrrQ  FtRF  ^Tflrinw 

101 

.7M 

63 

•  6 

82 

7M 

-   1  .0 

110 

15 

56 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

88 

.  1 

65 

.6 

76 

9 

97 

16* 

50 

20 

2 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJRVE 

89 

.6M 

62 

.5M 

76 

1  M 

102 

15 

5  1 

21 

4 

18 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

82 

.  4M 

54 

.  2M 

68 

3M 

38 

25 

40 

° 

° 

° 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JRCiNTO  W  S  PK 

69 

.  4M 

39 

.OM 

54 

2M 

77 

15 

30 

21 

315 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

hlFFRI  F^    FQQ  QIRPDRT 

101 

.6 

75 

.3 

88 

6 

.3 

114 

15 

65 

20* 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PQI  MRQI  F 

90 

.1 

57 

.6 

73 

9 

1  .2 

99 

13 

42 

25 

12 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

101 

.5 

69 

.3 

95 

4 

2  .5 

109 

1  2 

60 

20* 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

101 

.7 

74 

.9 

89 

3 

.  1 

1  10 

16 

53 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

nnnuouunu 

91 

.4 

63 

.6M 

77 

5M 

1  .7 

102 

14 

SO 

20 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

99 

.8 

64 

.9 

92 

4 

109 

12 

54 

26* 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

98 

.8 

65 

.2 

82 

0 

.9 

I  1  1 

16 

54 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTTNINE  PALMS 

99 

.8 

64 

.7 

82 

3 

1  .  1 

108 

15 

55 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALTERMO  FIRE  STA  79 

88 

.2M 

51 

.7M 

70 

OM 

96 

14 

36 

25 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

90 

54 

.3 

72 

3 

.9 

102 

IS 

45 

25 

19 

20 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

59 

.3 

31 

.2 

45 

3 

69 

16 

20 

19 

599 

0 

0 

17 

0 

.40 

.40 

20 

4  .0 

T 

20* 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

45 

.6 

27 

.3 

36 

5 

■55 

16 

6 

18 

849 

0 

3 

24 

0 

.35 

.35 

20 

3.0 

3 

20 

1 

0 

0 

WILOROSE  RANGER  STA 

89 

.5 

54 

.9 

72 

2 

98 

15 

42 

23 

10 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

77 

1 

.2 

.04 

-  .02 

.2 

K 

til 
»» 

'(II 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STRTION 


ALOEHPOINT 
flNGWIfi  PflC  UNION  COL 
blQ  CAR  RftNGEB  STflTIQM 
eOONVlLLE  MhTNC  STft 
BB«»NSC0M6  3  NNU 

eOJOGCVlLLC  4  HHU 
6USNT  aONCM  I  5 
6UTLEB  vALlEV  RftMCH 
CflL I 5 TOGA 
CALLAHAN 

CAZftOEOO  3  U 
CECILvlLLE  *  5E 
CLEAR  CREE^ 
CLOVEfiOALE  3  SSE 
COOCO  NO  1  DAM 

COvELO 

CRESCENT  CITY  i  M 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMHINQS 
DUTTOMS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  USO  CI 
FOREST  OLEN 
rORT  BRAGG 
FORT  DICK 

FORT  JONES  BANGER  STfl 
FORT  ROSS 
GARKERVILLE 

CASQUE r  RANGER  STATION 
GRATON 

GREENVieu 

GUERNEVILLE  3 

NAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAYrORK   RANGER  STATION 

HCALOSBURG 


□niLY  PRECIPITHTinN 


DAY  OF  MONTH 


NO  a 


HEALDSBUSS 
HILTS 
HOOPA 

IOlEWILO  MWT  MNTnC  STA 
KENTFIELO 

KLAhMTH 

korbel 

LAVA  BEDS  NAT  MONurtNT 
riAD  RIVER  RANGER  STA 
MAOE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  R5 
MUIR  UOOOS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  P  5  2 
OAKVILLC    1  UNkJ 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUfiA  riRE  STA  S 
POINT  ARENA 

POTTER   VALLEY  Ph 
RICHARDSON  GROVE  ST  Pn 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SMELTER  COVE  AVIATION 
SKAGG5  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANDISH-HICKEY  ST  pK 
TRINITY  RIVER  WATCH 
TULELAKE  ^ 
UKIAH 

UKIAH  4  USU 

UPPER  MATTOlE 
WARM  SPRINGS  DAM 
WEAVERvIllE  ranger  STA 
WEED  FIRE  DEPARTrtNT 
will  ITS   I  HE 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 

AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

SLUE  CANYON  WSO  AP  yya 

BOWMAN  DAM 
6RANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
SUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  RANGER  Station 

CANYON  0AM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

CLARK5  vAllCT  MUDD  RCH 

CLEARlAKE  HIGHLANDS 
COMASSET  1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POKR  MOUSE 

COLUSA  2  5SW 
COOL 

CORNING  HOUGMTQN  RANCH 


10 


1  1 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


3i 


.13  .3< 

.10  .25 
.06 

.08  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOi: 


DRILY  PRECIPITnilON 


CflL irOBMIfl 


STRT  ION 


OAHA  a  SE 

DAVIS  3  USU  EXP  F-ARM 
DEER  CQECK  FdREfiRV 
DC  SABLA 
DOBBINS  1  S 

DOMniCVILLC  RANGER  STA 
DUMNIGAN 

DUN5MU1H  HANGEQ  STB 
EAST  PARK  RESEHVOIO 
FAIRriELD  riRE  STATION 

rOLSOH  DAM 

FORESTMILL   RANGER  5TR 
FRENCH  GULCM 
GEORGETOUN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MMTNCE  STA 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RAnGER  STA 
GRI^^LY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 


OAfI 


HARRY  ENGLE6RIQI 
HAT  CREEK  PH  NO 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 

KElSET  1  N 

KILARC  POUER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SPAULDING 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

L  ITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  usy 
MADEL INE 
MANZANITA  LAKE 
MAHKLEY  COVE 

MARYSVILLE 
nc  CLOUD 
MIOOLETOWN 
MINERAL 

tlOUNT  SHASTA  USO  CI 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 

ONO 

ORLANO 
OROVILLE 

ORQVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  MOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CHEEK 

PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACEHVILLE 
PLACEHVILLE  IFG 
PORTOLA 

OUINCY 

RED  BLUFF  USD  AP 
BEDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  riT  P  G  AND  E 
SACRAMENTO  USO  AP 
SACfiAPtNTO  WSO  CI 
SHASTA  DAM 


2  E 


SMlNGLETOW 
SIERRA  CITY 

SICRRAVILLE  RANGER  STA/ 
STOMYFOHO  COOLEY  RANCH 
STOMYFORO  RANGER  STA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TUIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  U 
VACAVILLC 

VINTON 
vOLLfCQS 

vQLTA  POMCR  HOUSE 
WHISKEYTQWN  RES 
WILL lAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 
OONNEH  rCflORIAL 


PK 


DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  /■ 
FLEMING  FISH  AND  GArC 
FORT  610t«LL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAU  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TERMO 

TRUCKEE  HANGER  STATION 
WENDEL    10  SE 

WOQDFORDS 


DRY   OF  MONTH 


9     10  1  1  12    1  3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  25  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  N( 


lOTES  FOLLOHING  STfiTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPIinTION 


STRT  ION 


AQROYO  GBAnoe 
SEN  L0M3ND  4 
BERKELEY 

BIO  sun  STATE  PABtl 
BlACH   r«UNTAIH  3  SH 

8UBL  INGAM 
CALAveOAS  RESERVOIR 
CAQ^CL  VALLEY 
CMITTEHDE"  PASS 
CROCKETT 

DAVENPORT 
PORT  QRD 
GERBER  RANCH 
GILROV 

GILQOt    M  ENE 

HALT  rtSOH  BAY 
HEBNANOEZ  3  NU 
HOLLISTCB  ;i 
KtHQ  CITY 
UAfAYETTE  2  NNE 

LA  HONDA 

LIVEBMORE  COUNTY  T  0 

LOCKUOOD  3  N 

LOS  QATOS 

LOS  GATOS  «  Su 

MARTIhtEZ  3  SSE 
fWRTINEZ  HATER  PLANT 
MONTEREY 

MONTEREY  ran  ap 
t«ROAN  HILL  3  E 

rOBRO  BAY  fIRE  OEPT 
MORRO  BAT  3  N 
MOUNT  DIABLO  rt  GATE 
MOUNT  MAMILTON 
NACinlENTO  DAM 

NEWARK 

OAKLAND  WSO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRwALL  BANI 
PALO  ALTO 


PABRF  lELO 
PASO  HOBLES 

PASO  robles  faa  ap 

PINNACLES  NAT  MONUfCNT 
PISMO  6EACM 

POINT  PIEOHAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAL INAS  3  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 

SAN  ARDO 

SAN  CLEf«NTE  DAM 

s  r  aiCMMONO  sunset 

SAN  PBANCISCO  USO  AP 
SAN  FRANCISCO  USO  CI 

SAN  GBLGOfllO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLABA  uNIvEBSITy 
SANTA  CRUi 

SANTft  MARGARITA  3  SW 
SANTA  MABGABITA  BOOST 
SOLEDAO 

SPBCCKCLS  MWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  *  £ 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
W0005IOE  FIRE  STn  i 
k«IGMTS 


ANGIOLA 

ANTtOCH  FIBBEBOABD  ML 
ANTIOCM  PuK>ING  PL  3 

ash  mountbin 
auberby  1  nh 

6akersfiel0  wso  ap 
balch  powcb  house 

6kACKl<LLS  COF'NEB  2UNW 

buttonwillow 
calavebas  big  trees 

calaveras  ranger  sta 

CAr*>  PARDEE 

castle  bock  pad  lab 
catheys  vy  bull  Run  Rh 
cherry  valley  dam 

coal inga 

cobcoban  irrig  dist 

DELANO 

DEL   PUERTO  aOAO  CAI* 
OENAIB  3  NNE 

DUDLEYS 

electsa  pokb  house 

ELLIOTT 

EXCHEOUCn  RESERVOIR 
riDDLETOtW  LYNCH  BANCM 

FIVE    POINTS    5  SSW 

FBESNO  WSO  AP 

FRIONT  GOvEBNrtNT  CAI* 

GLENNvlLLE 

GRANT  GROVE 

GBOvElAND  RANGER  STA 
HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDBIA 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


0  1112 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


lONE 

JOHMSOHDftLE 

KEBLlflGEB 

KERM  RIVER  PH  no  1 

KERN  RIVER  PH  MS  3 

t^ETTLEMRN  CITY 
KETTLEMflM  STATION 
KNIGHTS  f-ERHY  2  SE 
LEBEC 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LIMOSAr 

LITTLE  PANOCME  OET  OAn 
LODGEPOLE 

LOOI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  DET  RESV 
MADERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

hCNDOTA  DAM 

KRCEO  riRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN 

NORTH  FORK.  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PftCHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIWAV 
PINE  TLAT  DAM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  Z  S 
SAN  LUIS  0AM 

SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITC 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  USD  AP 

STOCKTON  riRE  STA  NO  ^ 

SUTTER  HILL  HANGER  $TA 

TEHACHAPI 

TEJON  HANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 
THACY  CAR60NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 
VISAL  lA 

WALLACE  1  NNE 
WASCO 
UESTHAVEH 
WEST  POINT 
WOFFORO  HEIGHTS 


YOSEMITE  I 


HEAOQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CVN  FCSGIF 

ALI50  CN  OAT  MT  FC  4« 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

AVALOM  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  OALTON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC«DE 
BOUQUET  CANYON 
BUHBANK   VALLEY  PMP  PlT 
CACHUMA  LAKE 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC2-1F 
CHULA  VISTA 


I  COL 


CLABEMONT  POMt..<i= 
C0L6YS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  183  6 
CRYSTAL  LAKE  FC  2830 

CULVER  CITY 
CUYAMflCft 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  0AM 
EL5IN0RE 
ESC0NDID3 
FILLMORE  1  WNW 
FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  BV 
GI6BALTAH  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENO0RA  WEST  FC  165 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HErCT 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
lOYLLWILO  FIRE  DEPT 

JULIAN  WYNOlA 
JUNCAL  0AM 

Lfl  CRESCENTA  FC  251  B 


.15     .24  .04 


T         T  T 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT I  ON 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


10  11  12    13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


LACUNA  BCACH 
LAKESIDE  3  C 
LA  hCSA 

LECMUM  PT  STA  rc  3536 
LOMPOC 

LOMG  SCACH  lAO  flP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  liSC  AP  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTO  R 
LOS  PRIETQS  RANGER  STA 

UYTLE  CatZK.  BANGER  STA 

rOORPARi^ 

rrr  BALOT  rc  95G 

MT  WILSON  a 

NEW  CUrAMA  riQE  STA 

NEWHALL  SOLEOAO  TCSaCE 
NEWPORT  6EACH  HARBOR 
NIPQMO  3  NW 
OCEANS  IDE 
OJAI 

OXNARD 

pAcoiHA  oAn  rc  33  A  e 

PALOMAR  m  QBSERVATORr 
PALOS  VERDES  EST  fC430 
PASADENA 

PieORA  BLANCA  GRD  STA 
PIRU  3  ESE 

PT  AHGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POWAV  VALLEY 

RAMONA  riRC  D£PT 
REDLANDS 

RIVERSIDE  riRE  STA. 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 
SALSIPUCDCS  GAGING  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  rC130B 
SANDBERG  WSO  ^/'R 
SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

SAN  DiMAs  FIRE  WD  rca9 

SAN  GABRIEL  CANYON  Ph 

SAN  GABRIEL  DM  FC4aSBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 


SANTA  ANA  riRE  S 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAi 

SANTA  mfllA  WSO  I 

SANTA  MONIC 


TION 


lER 


SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SOMIS  3  NW 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 

SU5ANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TQPANGA  PATROL    STA  I 
TORRANCE 
TUJUNGA 


VAN  NUYS  FC  ISA 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  3  NNE 

WALNUT  PTL    STA  FC103C 

WARNER  SPRINGS 
WMITTIER  CTT  H  FC  106C 
VORBA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  vAl 
BAKEQ 
BAOSTOW 
BEAUMONT 


1  E 


BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARR  FC  e3B 
BISHOP  CREER   INTAKE  3 
BISHOP  USO  AP 
BLYTME 

BLYThE  F««  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BBAWLEY  3  SW 
CALEXXCO  3  NE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATQRr 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

El  CENTRO  2  5SW 
EL  MIRAGE  FIELD 

raiRfONT 

GOLD  ROCK  RANCH 
GOLDSTONE  ECHO  2 


HAJbCE 

HAYFIELO  I 
HESPERIA 

II^ERIAL 

ir^JERIAL  I 


Uf*'ING  PLANT 


INOEOENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INTOKERN 

INtOkERN  AQMITAGE 
IRON  i^uNTAin 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNC  STATION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


STATION 


JOSHUA  TREE  3  S 
KCE  QRNCH 
LAKE  ARRBUHEAD 
LAKE  SABRINA 
LANCASTER  FSS/'FAA 

r«CCA  riRE  STATIOM 
MITCHELL  CAVERNS 
MO J AVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  5  PR 


■IRPORT 


NEEDLES 
NILANO 

OCOTItLO  WELLS 
OCQTILLO  2 
PALMOALE 

PALM  SPRINGS 
PA(1>,CR  RESERVOIR 
RAhOSgURG 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL  TAA  AP 
TRONA 

TUENTTMINE  PALMS 
vflLYERMO  riRE  STR  79 

VICTORvILLE  PUMP  PLAI 
WHITE  MOUNTAIN  i 
WITE  MOUNTAIN  2 
WILOROSE  RANGER  STA 


DAY  OF  MONTH 


1     2     3      4    5    6  7 


9     10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.20     .0^  .02 


.24     .08  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOIION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


CBL IFORNIB 

JUNE  1975 


STPT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ce 

tL 

NORTH  COnST 

OROINBGE  01 

BLDERPOINT 

MBX 
MIN 

BNGWIN  PflC  UNION  COL 

MBX 
MIN 

77 
46 

75 
47 

B9 
48 

95 
69 

89 

53 

80 
47 

80 
44 

91 
59 

94 

67 

93 
66 

83 
48 

89 
50 

96 
65 

86 
54 

86 
SO 

75 
48 

73 
47 

75 
46 

71 
45 

78 
4  4 

78 
43 

83 
48 

74 
4  1 

65 
42 

75 
4  1 

81 
SO 

84 

5 1 

87 
52 

84 

48 

83 
44 

82.3 
50.1 

BIG  BAR  RfiNCER  SrflllON 

MBX 
MIN 

103 
S4 

87 
52 

86 
47 

91 
49 

96 
54 

96 

48 

91 
50 

89 
46 

96 
48 

97 
46 

102 
SO 

96 
52 

101 
55 

102 
56 

106 
56 

97 
50 

87 
5 1 

71 
4  1 

79 
45 

83 
48 

87 
44 

89 
45 

87 
46 

69 
42 

64 
39 

77 
49 

71 
46 

75 
42 

80 
42 

83 
49 

87.9 
48 . 1 

BUTLER  VBLLE'  RBNCH 

MAX 
MIN 

CBLLOHBN 

MBX 
MIN 

88 
49 

79 
47 

76 
46 

81 
42 

85 
44 

82 
42 

77 
38 

76 
37 

79 
4  ] 

87 
4  1 

85 
48 

87 
50 

84 

43 

89 
49 

87 
46 

76 
43 

76 
40 

68 

33 

68 
42 

77 
39 

77 
38 

80 
36 

73 
35 

SB 
35 

68 
3t 

71 
33 

70 
36 

72 
37 

76 
38 

75 
43 

77.6 
40.8 

CECILVILLE  S  SE 

MBX 
MIN 

91 
50 

89 

SO 

BS 
43 

87 

44 

92 
46 

89 
45 

86 
44 

84 
42 

86 
42 

90 
45 

90 
47 

91 
48 

91 
50 

91 
54 

95 
54 

BB 
49 

85 
45 

66 
35 

70 
34 

69 
42 

78 
42 

82 
40 

80 
40 

65 
35 

66 
35 

68 
37 

70 
40 

75 
35 

84 

36 

78 
36 

82.0 
42.8 

CLOVEROBLE  3  SSE 

MAX 
MIN 

84 

52 

82 
SI 

82 
54 

95 
59 

102 
54 

84 

52 

82 
5 1 

86 
49 

101 
54 

101 
SS 

93 
52 

79 
SI 

92 
52 

98 
51 

85 
SO 

83 
49 

64 
54 

72 
49 

83 
48 

79 
47 

85 
SO 

87 
49 

84 
45 

71 
4  7 

68 
4  7 

81 
50 

83 
52 

84 
54 

89 
56 

92 
47 

85.7 
51.0 

COVELO 

MAX 
MIN 

95 
50 

82 
46 

86 
46 

92 
45 

90 
44 

88 
43 

87 
48 

93 
43 

98 
45 

102 
46 

97 
46 

98 
49 

99 

52 

99 

SO 

95 
52 

86 

46 

73 
45 

79 
39 

86 

44 

87 
45 

87 

4  1 

69 
42 

72 
SO 

63 
40 

76 
34 

79 
38 

75 
39 

80 

4  1 

90 
4  1 

40 

87. 0 
44.4 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

70 
48 

SB 
47 

65 
51 

65 
50 

64 

49 

63 
49 

60 
45 

65 
49 

72 
52 

80 
47 

61 
47 

61 
48 

69 
49 

66 
46 

62 
47 

62 
48 

59 
48 

60 
46 

60 
48 

61 
49 

59 
50 

59 
49 

59 
49 

61 
45 

61 
47 

62 
47 

63 
46 

60 
4  4 

61 
44 

56 
SO 

62.9 
47  .9 

OUTtONS  LBNOING 

MAX 
MIN 

73 
52 

72 
5 1 

69 
5 1 

80 
55 

78 
54 

69 
53 

68 
5 1 

69 
5 1 

Bl 

87 
55 

74 
54 

73 

76 
S3 

76 

70 
S3 

66 

70 
4  7 

69 

85 
52 

69 

67 

67 

67 

75 

79 

83 

83 

77 
48 

74  .0 

51  .0 

ELK  VBLLET 

MAX 
MIN 

es 

4  1 

77 
46 

BO 
35 

BS 
38 

85 
43 

78 
46 

74 

36 

79 

86 
3B 

92 
39 

88 
38 

89 
40 

69 

92 

87 
42 

80 
36 

70 
40 

72 
34 

78 

BI 
38 

82 

76 

42 

35 

65 
35 

65 

67 
40 

70 

44 

79.7 
39.3 

EUREKB  WSO  CI 

MAX 
MIN 

"  57 
49 

58 
49 

59 
50 

59 
48 

57 
SO 

57 
50 

57 
45 

58 
44 

61 
47 

63 
49 

55 
48 

57 
48 

63 
SO 

59 
50 

58 
49 

56 
49 

56 
50 

SS 
46 

56 
48 

54 
49 

56 
49 

54 
48 

58 
49 

58 
47 

61 
46 

58 
50 

58 
48 

58 
48 

58 
SO 

59 
52 

57.8 
48  .S 

FOREST  GLEN 

nnx 

MIN 

FORT  BRBGG 

MAX 
MIN 

61 

49 

SB 
49 

63 
47 

67 
48 

70 
5 1 

64 
44 

62 
44 

65 
4  4 

70 
46 

72 
49 

66 

49 

59 
48 

61 
46 

69 
5 1 

61 

52 

59 

50 

65 
50 

63 
49 

64 
49 

60 
46 

61 
42 

61 
43 

60 
43 

63 
47 

63 
4  3 

67 

50 

66 
46 

66 
4  3 

66 
42 

63 
43 

63.8 
46.8 

FORT  JONES  RBNGER  STB 

MBX 
MIN 

95 
46 

89 
46 

80 
44 

81 
44 

87 
46 

90 
46 

85 
42 

79 
37 

83 
42 

84 
4  \ 

90 
46 

90 
47 

92 
SO 

92 
46 

95 
48 

90 
43 

81 
49 

64 

31 

73 
44 

72 
42 

81 

4  1 

84 
4  1 

84 

4  3 

68 
39 

58 
33 

70 
36 

73 
37 

70 
37 

73 
38 

78 
41 

81  .0 
42  .3 

FORT  ROSS 

MBX 
MIN 

59 
50 

59 
50 

67 
48 

64 

50 

58 
52 

61 
49 

61 
46 

65 
48 

65 
5 1 

66 
5 1 

59 
52 

60 
49 

59 
5 1 

59 
52 

59 
5 1 

60 
45 

59 
5 1 

61 
50 

58 
42 

58 
46 

59 
44 

59 
43 

SB 
45 

58 
45 

62 
46 

61 
45 

60 
50 

62 
47 

60 
47 

59 
45 

60.5 
48  .0 

GRBTON 

MBX 
MIN 

75 
50 

68 
49 

71 
44 

90 
48 

89 
53 

71 
5 1 

69 
48 

72 
43 

88 
46 

88 
49 

76 
SO 

68 
49 

78 
45 

77 
50 

70 
53 

70 
52 

73 
44 

7B 
40 

77 
42 

72 
46 

72 
44 

75 
43 

77 
40 

75 
4  3 

72 
37 

81 
39 

65 
40 

90 
44 

93 
44 

88 
39 

77.6 
45  .5 

HflPFT  CBMP  RANGER  STA 

MBX 
MIN 

100 
50 

94 

55 

87 
54 

93 
57 

94 

52 

95 
5 1 

93 
45 

B3 
43 

B9 
47 

92 
5 1 

96 
49 

98 
49 

99 
52 

9B 
50 

103 
49 

98 
46 

85 
53 

71 
4  I 

80 
49 

82 
48 

88 
4  3 

89 
48 

86 
45 

67 
4  3 

58 
40 

74 
40 

75 
40 

74 
40 

77 
40 

82 

50 

86.7 
47  .4 

HEALDSBURO 

MBX 
MIN 

75 
53 

76 
54 

96 
51 

101 

67 

7B 
56 

76 
52 

80 

51 

97 
5 1 

100 
53 

85 
52 

73 
55 

86 
S3 

87 
51 

7B 
55 

75 
55 

78 
60 

76 
53 

81 

53 

75 
47 

80 

50 

81 
49 

83 
47 

77 
47 

72 
49 

81 
48 

87 
49 

67 
59 

91 
59 

90 
52 

81 
47 

82.8 
52  .6 

MILTS 

MBX 
MIN 

90 
48 

74 
54 

79 
45 

82 
47 

80 
46 

BI 
50 

74 
4  1 

76 
45 

81 
45 

89 
46 

89 
46 

87 
48 

8S 
SO 

92 
42 

85 
43 

77 
46 

74 
44 

68 
38 

68 
47 

78 
42 

77 
42 

73 
45 

68 
38 

58 
42 

57 
32 

68 
37 

65 
42 

68 
38 

75 
39 

74 
45 

76  .8 
43.8 

HOOPA 

MBX 
MIN 

101 
55 

B6 
52 

81 
SO 

87 
52 

93 
55 

91 
SO 

99 
49 

86 
46 

93 
5  1 

98 
55 

98 
S3 

92 
52 

99 
56 

100 
57 

103 
SB 

91 
50 

82 
46 

69 
42 

74 
48 

77 
48 

83 
44 

82 
45 

80 
46 

69 
46 

70 
45 

70 
44 

74 
44 

73 
43 

74 
43 

76 
49 

85.0 
49  .2 

KENTF lELO 

MBX 
MIN 

76 
49 

73 
5 1 

83 
49 

84 
54 

77 
5 1 

72 
52 

73 
45 

84 
49 

92 
50 

91 
5 1 

79 
50 

80 
48 

83 
56 

77 
50 

70 
54 

75 
49 

72 
49 

78 
46 

75 
50 

77 
50 

78 
44 

74 

45 

72 
46 

70 
46 

77 
4  3 

82 
45 

87 
47 

89 
48 

88 
49 

83 
48 

79.0 
48.9 

KLBMBTM 

MAX 
MIN 

64 
49 

60 
SO 

75 
52 

73 
48 

62 
5 1 

64 

5 1 

71 
4  3 

74 
42 

85 
46 

82 

5 1 

64 
48 

61 

50 

76 
49 

71 
48 

64 
47 

63 
46 

63 
48 

64 
43 

60 
5 1 

57 
5  I 

60 
50 

58 
SO 

61 
48 

61 
45 

64 
44 

65 
47 

63 
4  4 

63 
42 

61 
45 

60 
52 

55.6 
47.7 

LBVB  BEDS  NBT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

87 

50 

80 
39 

82 
52 

85 
47 

79 
37 

72 
40 

74 
49 

86 
49 

83 
47 

84 

52 

86 
55 

85 
43 

76 
40 

59 
39 

65 
4  4 

58 
44 

72 
4  1 

78 
36 

67 
52 

69 
32 

49 
32 

64 

35 

66 
39 

68 
34 

67 
36 

73 
48 

73.7 
42  .8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

86 
49 

82 
39 

72 
39 

73 
40 

BO 
4  1 

81 

75 
33 

70 
30 

73 
37 

76 
37 

B3 
40 

83 
42 

84 
44 

84 
40 

87 
40 

80 
35 

71 
38 

51 
29 

64 
44 

61 
36 

71 
36 

7S 
3 1 

75 
35 

67 
32 

48 

3 1 

61 
42 

63 
37 

60 
3  I 

63 
32 

71 
37 

72.3 
37  .3 

NBPfl  STBTE  HOSPITBL 

MBX 
MIN 

74 

51 

71 

52 

83 
52 

85 
60 

74 
53 

71 
53 

73 
5 1 

85 
SO 

90 
5 1 

90 
55 

BO 
44 

BO 
5 1 

86 
53 

B4 
54 

82 
53 

74 

52 

74 
49 

72 
47 

69 
51 

71 
52 

72 
50 

71 
49 

72 
SO 

69 
49 

78 
58 

80 
46 

80 
47 

85 
48 

83 
44 

84 

49 

78.1 
50  .8 

ORICK  PRBIRIE  CREEK  PK 

MBX 
MIN 

68 

SB 
4B 

71 
50 

68 
53 

65 
SO 

65 
45 

68 
37 

73 
46 

90 
40 

88 
45 

71 
48 

68 
47 

77 
44 

72 
43 

69 
4  1 

61 
44 

60 
48 

62 
46 

61 
49 

60 
50 

59 
46 

61 
46 

61 
47 

60 
45 

65 
40 

63 
48 

63 
38 

62 
37 

62 
42 

60 
50 

66.4 
45.3 

ORLEBNS 

MBX 
MIN 

90 
S4 

Bl 
55 

92 
49 

94 

52 

90 
53 

85 
5 1 

90 
49 

94 

S3 

96 
5 1 

98 
52 

95 
51 

100 
52 

100 
56 

102 
56 

100 
55 

83 
52 

83 
52 

76 
43 

81 
48 

65 
48 

83 
45 

80 
47 

68 
45 

62 
46 

74 
42 

71 
51 

73 
42 

74 
43 

76 
44 

68 

52 

84  .8 
49  .6 

PETBLUMB  FIRE   STB  2 

MBX 
MIN 

69 

65 

85 

91 

80 

70 

73 
5 1 

83 
4B 

89 
50 

83 
52 

75 
54 

73 
52 

81 
52 

76 
5 1 

71 
56 

70 
52 

67 
55 

76 
46 

69 
5 1 

76 
52 

79 
49 

78 
45 

67 
49 

65 
4  I 

76 
42 

77 
47 

80 
52 

85 
53 

75 
49 

72 
49 

75.9 
SO  .6 

POINT  BRENB 

MBX 
MIN 

63 

62 

62 
50 

65 
49 

57 
5 1 

60 
38 

62 

63 
46 

67 
40 

67 
45 

F2 
5 1 

64 
49 

60 
45 

64 

SO 

63 
53 

59 
SO 

61 
48 

60 
47 

62 
49 

60 
48 

64 

45 

63 
47 

62 
49 

63 

40 

64 

48 

62 
48 

60 
47 

61 
45 

63 
46 

62-6 
47.1 

POTTER  VBLLET  PH 

MBX 
MIN 

94 

87 

93 

100 

96 

90 

91 
52 

96 
5 1 

99 
5 1 

98 
50 

97 
40 

98 
5 1 

105 
55 

103 
S3 

93 
54 

88 

SO 

70 
50 

80 
42 

80 
48 

87 
48 

87 
45 

87 
48 

69 
47 

64 

45 

78 
38 

82 
4  1 

81 
43 

83 
46 

83 
45 

86.2 
48.3 

RICMBROSON  GROVE  ST  PK 

MBX 
MIN 

96 

82 

75 

87 

78 

77 

83 
46 

101 
47 

99 
53 

88 

SO 

98 
50 

91 
50 

89 
49 

79 
52 

66 
48 

73 
48 

76 
52 

80 
49 

78 
47 

78 
47 

53 
45 

77 
43 

72 
48 

74 
47 

77 
42 

78 
47 

81  .3 
48  .0 

SBINT  HELENB 

MAX 
MIN 

79 

75 

93 

99 

84 

Bl 

Bl 

96 

99 
50 

90 
5 1 

77 
53 

90 
5 1 

94 

53 

05 
54 

74 

55 

75 
54 

79 
45 

79 
44 

72 
46 

82 
5 1 

77 
48 

62 
47 

72 
47 

72 
48 

81 
42 

86 
45 

88 

5 1 

91 
53 

84 
49 

81 
42 

83.4 

50  .0 

SBN  RBFBEL 

MBX 

niN 

71 
49 

68 
47 

83 

83 

S7 

BO 
54 

76 

73 
46 

81 
51 

90 
54 

88 
S4 

78 
53 

77 
51 

79 
54 

77 
53 

70 
53 

69 
SO 

71 
53 

76 
44 

71 
SI 

77 
51 

75 
47 

69 
48 

-.5 
SO 

65 
49 

76 
47 

81 
49 

81 
49 

86 
54 

83 

52 

74 
44 

76.8 
50  .5 

SANTA  90SB 

MBX 
MIN 

70 
51 

72 

53 

87 
48 

95 
61 

75 
54 

71 
51 

75 
51 

87 
48 

92 
50 

8S 
SO 

75 
54 

79 
52 

81 
SO 

74 

53 

69 
55 

75 
51 

79 
47 

78 
47 

74 
46 

75 
49 

80 
48 

80 
45 

72 
46 

70 
46 

79 
42 

85 
44 

90 
49 

89 

SI 

86 
48 

77 
45 

79.2 
49.5 

SAHTERS  BAR  RANGER  STB 

MBX 
MIN 

96 
S3 

90 
S2 

82 
46 

86 
48 

95 
52 

92 
47 

69 
47 

85 
49 

87 
48 

91 
49 

34 

50 

91 
51 

95 
56 

96 
54 

102 
55 

92 
SI 

85 
48 

70 
38 

75 
44 

78 
44 

83 
44 

84 
46 

82 
42 

68 
39 

57 
38 

71 
13 

74 
41 

72 
40 

75 
39 

78 
44 

83.8 
46.6 

scoiia 

nnx 
niN 

72 
49 

64 

SO 

61 
SO 

65 
48 

69 
52 

65 
51 

61 
48 

62 
43 

65 
45 

78 
S3 

79 
49 

62 
49 

71 
51 

75 
48 

68 
48 

62 
48 

59 
49 

58 
49 

59 
49 

59 
50 

58 
49 

59 
49 

58 
48 

61 
46 

61 
44 

68 
50 

62 
SO 

62 
48 

63 
SO 

62 
52 

64  .3 
48.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBIION  INOEX 

1  3 


DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 

(H 

a: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

SHELTER  COVE  fiVlRTION 

MAX 

57 

6 1 

76 

63 

82 

70 

76 

80 

63 

65 

57 

58 

73 

65 

57 

66 

70 

63 

6 1 

6 1 

64 

63 

60 

59 

52 

63 

62 

66 

64 

64 

66 

4 

MIN 

47 

48 

53 

64 

48 

54 

51 

55 

61 

S3 

47 

47 

46 

SO 

51 

49 

51 

S3 

48 

48 

49 

49 

46 

45 

47 

51 

53 

55 

55 

48 

50 

8 

SONOMR 

MAX 

66 

79 

90 

96 

89 

86 

64 

96 

98 

97 

93 

92 

1 0 1 

98 

85 

76 

77 

6 1 

79 

62 

76 

62 

62 

66 

80 

83 

89 

89 

87 

60 

86 

1 

MIN 

54 

52 

42 

59 

SS 

54 

47 

48 

50 

50 

55 

53 

50 

55 

56 

52 

48 

42 

47 

49 

48 

45 

46 

44 

42 

43 

46 

46 

49 

44 

49 

.  1 

TRINITr  RIVER  HBTCH 

MAX 

93 

79 

85 

86 

94 

94 

90 

67 

98 

9 1 

94 

89 

96 

94 

1  0 1 

95 

88 

72 

79 

75 

65 

66 

65 

72 

63 

75 

77 

76 

76 

65 

65 

4 

MIN 

S3 

52 

46 

48 

51 

47 

49 

43 

45 

45 

48 

50 

52 

53 

54 

50 

S5 

39 

44 

45 

43 

44 

47 

42 

35 

4  1 

43 

42 

43 

47 

46 

.5 

rULELBKE 

MAX 

88 

84 

82 

85 

78 

75 

77 

82 

84 

85 

67 

67 

78 

70 

64 

64 

72 

75 

78 

74 

67 

62 

56 

55 

64 

73 

73 

75 

.5 

MIN 

48 

46 

38 

46 

47 

44 

40 

40 

45 

43 

43 

46 

46 

50 

38 

40 

35 

46 

38 

35 

36 

39 

32 

31 

40 

40 

32 

35 

39 

40 

.6 

UK  IBM 

MAX 

68 

79 

92 

1 00 

9S 

69 

9 1 

97 

95 

99 

91 

97 

1  OS 

99 

9 1 

88 

76 

79 

76 

66 

66 

86 

75 

67 

78 

80 

79 

83 

8  1 

75 

87 

.0 

MIN 

52 

51 

51 

58 

56 

51 

52 

53 

55 

SS 

53 

51 

60 

54 

55 

51 

53 

45 

50 

50 

50 

40 

52 

47 

42 

45 

47 

47 

49 

46 

50 

.7 

HBRM  SPRINGS  DBH 

MAX 

78 

96 

1 03 

79 

80 

1 00 

1 00 

86 

87 

93 

78 

75 

79 

6 1 

72 

60 

83 

85 

69 

83 

66 

6  3 

67 

90 

83 

.5 

MIN 

53 

51 

52 

60 

55 

49 

54 

50 

50 

49 

52 

53 

51 

55 

57 

49 

54 

48 

46 

44 

49 

43 

4  1 

52 

53 

56 

43 

55 

54 

44 

50 

.7 

HEBVERVILLE  RBNGER  STB 

MAX 

88 

94 

90 

88 

9 1 

9 1 

95 

93 

96 

99 

1  0 1 

95 

66 

70 

76 

77 

77 

87 

87 

6  I 

79 

83 

65 

.5 

MIN 

53 

47 

42 

44 

50 

44 

46 

39 

4  1 

41 

45 

47 

50 

44 

52 

46 

51 

35 

40 

41 

41 

36 

43 

4  1 

32 

37 

39 

39 

36 

44 

43 

.0 

WEED  FIRt  DEPBRTMENT 

MAX 

82 

86 

79 

76 

79 

62 

66 

62 

86 

69 

85 

76 

59 

68 

66 

75 

78 

60 

69 

50 

65 

69 

6  3 

68 

75 

75 

.5 

MIN 

57 

56 

46 

45 

47 

45 

43 

43 

42 

42 

47 

46 

44 

47 

49 

46 

43 

41 

41 

42 

40 

41 

42 

40 

31 

40 

40 

40 

36 

40 

43 

.4 

HILLirs   1  NE 

MAX 

82 

85 

93 

92 

85 

85 

92 

95 

94 

66 

92 

1  00 

98 

86 

78 

78 

78 

70 

79 

79 

79 

72 

6 1 

7  1 

73 

72 

75 

72 

81 

.6 

MIN 

48 

46 

44 

49 

52 

46 

45 

45 

45 

46 

46 

44 

50 

48 

48 

45 

45 

37 

47 

43 

39 

4  1 

41 

44 

36 

44 

37 

38 

39 

41 

44 

.  1 

WILLOW  CREEK   1  NH 

MAX 

86 

8 1 

93 

96 

101 

94 

9 1 

96 

1 02 

1 02 

96 

103 

1  03 

1 06 

1 06 

96 

68 

70 

79 

65 

69 

68 

67 

67 

52 

79 

76 

77 

77 

80 

88 

.6 

MIN 

52 

54 

49 

SO 

53 

49 

45 

45 

46 

SO 

50 

50 

54 

55 

56 

49 

47 

39 

47 

46 

43 

42 

45 

4  1 

42 

49 

44 

4  1 

4  1 

46 

47 

.  4 

YREKfl 

MAX 

95 

88 

80 

8  1 

66 

3 1 

84 

79 

82 

65 

90 

90 

92 

92 

96 

90 

81 

54 

74 

72 

6  1 

83 

85 

7  1 

54 

66 

68 

72 

79 

81 

.0 

... 

MIN 

54 

53 

46 

46 

52 

51 

45 

42 

49 

51 

50 

52 

5S 

53 

55 

48 

47 

36 

49 

45 

46 

45 

46 

38 

35 

40 

40 

40 

4  1 

45 

46 

.6 

SflCRBHENTO 

ORBINBGE  02 

flOIN  RBNGER  SrBTION 

MAX 

89 

79 

79 

84 

87 

85 

8 1 

79 

60 

85 

65 

89 

89 

90 

89 

84 

76 

64 

52 

73 

75 

76 

63 

63 

68 

58 

7  1 

73 

77 

•  8 

MIN 

50 

48 

44 

42 

47 

44 

45 

45 

42 

45 

46 

48 

45 

48 

52 

40 

44 

37 

46 

45 

39 

40 

38 

31 

38 

33 

35 

34 

36 

42 

42 

.3 

BLTURfiS  RBNGER  STATION 

MAX 

85 

76 

73 

82 

66 

8  3 

6 1 

76 

76 

63 

85 

88 

86 

90 

82 

76 

52 

55 

56 

70 

75 

80 

49 

62 

70 

65 

72 

75 

.5 

MIN 

39 

43 

37 

37 

42 

41 

42 

40 

36 

35 

35 

38 

43 

37 

40 

37 

43 

36 

40 

46 

4  1 

38 

35 

39 

33 

30 

38 

33 

29 

34 

38 

.0 

BUBURN 

MAX 

9 1 

85 

78 

90 

96 

90 

85 

87 

93 

96 

98 

9 1 

94 

I  02 

1 0 1 

64 

6 1 

80 

78 

70 

60 

89 

84 

62 

78 

84 

86 

87 

85 

86 

.0 

MIN 

61 

S3 

53 

51 

64 

58 

S3 

54 

55 

63 

65 

60 

62 

66 

62 

54 

53 

50 

50 

SO 

51 

55 

55 

50 

46 

48 

55 

57 

60 

53 

55 

.6 

AUBURN  OBM  PROJECT 

MAX 

82 

83 

89 

96 

88 

89 

83 

9 1 

95 

95 

67 

9 1 

1 00 

96 

62 

81 

77 

75 

56 

78 

82 

86 

72 

65 

75 

83 

85 

66 

65 

84 

.0 

MIN 

46 

50 

49 

52 

61 

55 

51 

56 

59 

51 

61 

56 

56 

63 

S4 

51 

51 

46 

47 

46 

52 

54 

51 

47 

43 

47 

53 

55 

54 

49 

52 

■  5 

BLUE  CANYON  HSO  BP 

MAX 

75 

82 

6 1 

76 

79 

80 

60 

80 

86 

85 

79 

72 

S9 

56 

60 

67 

70 

73 

63 

40 

62 

69 

67 

7 1 

70 

66 

71 

.5 

MIN 

56 

S3 

53 

56 

60 

57 

55 

55 

59 

58 

58 

61 

63 

66 

60 

54 

43 

40 

44 

45 

49 

52 

39 

32 

32 

45 

50 

51 

52 

46 

51 

.5 

BOWnBN  DBH 

MAX 

76 

78 

76 

72 

75 

78 

8 1 

85 

84 

80 

68 

58 

56 

66 

67 

72 

70 

66 

60 

67 

69 

69 

69 

56 

72 

.  1 

MIN 

49 

42 

43 

54 

47 

47 

43 

50 

57 

53 

47 

47 

56 

51 

SO 

47 

48 

36 

40 

46 

44 

43 

43 

37 

30 

37 

39 

40 

39 

42 

44 

.9 

BRBNNRN  ISUBND 

MAX 

90 

8  1 

93 

93 

90 

95 

75 

7  1 

78 

67 

8  1 

79 

82 

69 

68 

60 

85 

87 

66 

85 

61 

.6 

MIN 

53 

53 

52 

52 

57 

54 

56 

56 

61 

52 

53 

54 

54 

54 

56 

52 

57 

53 

49 

50 

50 

50 

53 

51 

49 

54 

55 

57 

59 

S3 

54 

.0 

BROOKS  FBRNHBM  RBNCH 

MAX 

95 

90 

86 

92 

99 

92 

93 

99 

94 

98 

1 06 

1 00 

90 

83 

80 

77 

88 

89 

76 

82 

66 

90 

90 

.2 

MIN 

56 

51 

54 

77 

53 

65 

56 

55 

55 

59 

60 

SB 

55 

48 

52 

51 

52 

52 

49 

44 

48 

53 

52 

54 

.7 

BURNET 

MAX 

86 

6 1 

78 

78 

65 

85 

82 

8  1 

60 

62 

67 

63 

66 

90 

9  1 

86 

79 

65 

70 

65 

76 

88 

70 

54 

65 

7  1 

70 

73 

76 

76 

.  1 

MIN 

43 

49 

43 

40 

46 

48 

46 

36 

36 

35 

39 

42 

55 

45 

49 

46 

49 

32 

46 

47 

41 

42 

45 

36 

32 

32 

35 

33 

34 

35 

41 

.4 

CBNTON  DBH 

MAX 

80 

75 

76 

8  1 

64 

85 

8 1 

75 

76 

79 

6  1 

6  3 

86 

89 

86 

86 

79 

65 

63 

75 

76 

79 

75 

69 

65 

7  I 

72 

75 

75 

77 

.3 

MIN 

48 

44 

45 

45 

46 

49 

43 

40 

41 

42 

44 

43 

46 

49 

50 

49 

49 

36 

44 

46 

4  1 

42 

46 

33 

30 

36 

38 

38 

4  1 

42 

42 

.9 

CHESTER 

MAX 

82 

76 

82 

65 

82 

76 

75 

79 

62 

64 

66 

69 

89 

66 

8  1 

79 

66 

60 

76 

78 

72 

6 1 

66 

7  1 

70 

73 

71 

76 

.9 

MIN 

42 

41 

40 

42 

44 

45 

40 

35 

36 

37 

38 

41 

41 

48 

45 

44 

47 

34 

34 

38 

38 

40 

38 

32 

29 

31 

38 

33 

34 

37 

36 

.8 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

95 

90 

79 

9 1 

96 

92 

85 

87 

93 

95 

98 

99 

96 

1  04 

95 

85 

63 

62 

8 1 

70 

64 

64 

88 

76 

70 

79 

85 

86 

90 

87 

87 

.7 

MIN 

61 

55 

54 

63 

64 

59 

55 

56 

60 

60 

61 

55 

61 

53 

59 

55 

S3 

47 

51 

52 

58 

57 

55 

52 

46 

49 

50 

52 

55 

56 

55 

.9 

CLERRLRKE  HIGHLANDS 

MBX 

94 

9 1 

85 

90 

97 

96 

88 

92 

95 

93 

97 

1  0 1 

1 02 

93 

89 

64 

80 

76 

66 

67 

69 

72 

65 

83 

83 

65 

85 

87 

.6 

MIN 

51 

47 

49 

61 

55 

SO 

49 

46 

45 

49 

49 

54 

50 

58 

51 

57 

45 

50 

49 

45 

46 

47 

57 

45 

40 

4  1 

53 

50 

54 

45 

49 

.6 

COLFflX 

MAX 

84 

66 

.5 

MIN 

59 

57 

55 

62 

.  ) 

63 

57 

58 

60 

66 

63 

62 

65 

70 

66 

59 

52 

47 

47 

47 

55 

5^' 

S3 

44 

4  1 

48 

51 

53 

56 

54 

56 

.2 

COLUSfl  2  SSH 

MAX 

95 

90 

92 

99 

99 

93 

90 

94 

97 

99 

1 00 

98 

1  03 

1  04 

98 

88 

87 

84 

84 

86 

67 

9  1 

9  1 

79 

8  1 

87 

67 

9 1 

9 1 

91 

91 

.9 

MIN 

57 

51 

53 

71 

59 

56 

52 

58 

61 

64 

56 

54 

67 

63 

59 

52 

52 

54 

50 

49 

50 

43 

52 

52 

45 

51 

55 

56 

56 

51 

55 

.2 

OflVIS  2  WSW  EXP  FBRM 

MAX 

96 

90 

80 

89 

97 

9 1 

86 

92 

9 1 

9  3 

99 

66 

97 

1  04 

93 

66 

83 

82 

6 1 

7  1 

65 

83 

90 

75 

72 

8 1 

87 

66 

9 1 

86 

87 

.7 

MIN 

53 

52 

52 

72 

56 

5? 

51 

56 

63 

60 

55 

52 

61 

58 

55 

53 

54 

50 

50 

46 

50 

48 

53 

52 

45 

48 

49 

55 

S3 

51 

53 

.7 

DEER  CREEK  FOREBBY 

MAX 

MIN 

OE  SBBLB 

MAX 

87 

62 

86 

90 

90 

67 

83 

87 

90 

90 

89 

90 

95 

97 

92 

65 

8 1 

7  1 

73 

84 

6  1 

6  I 

69 

56 

74 

75 

79 

8  1 

30 

83 

.  1 

MIN 

56 

52 

48 

57 

57 

55 

50 

53 

57 

59 

61 

52 

53 

58 

58 

53 

52 

4  1 

44 

46 

55 

49 

52 

42 

40 

42 

45 

51 

48 

52 

51 

.3 

DOBBINS   1  S 

MAX 

84 

76 

8  1 

96 

9 1 

66 

93 

95 

89 

9 1 

1  DO 

90 

80 

76 

7  3 

80 

82 

87 

66 

8  1 

65 

81 

64 

0 

MIN 

59 

54 

54 

56 

56 

50 

55 

68 

53 

54 

55 

57 

54 

43 

47 

48 

51 

50 

51 

46 

34 

43 

46 

49 

51 

.5 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

89 

69 

60 

85 

92 

67 

66 

85 

86 

88 

9  1 

87 

9 1 

9 1 

95 

67 

82 

70 

68 

68 

78 

60 

73 

73 

70 

75 

73 

80 

90 

81 

9 

MIN 

SI 

57 

46 

51 

46 

49 

43 

45 

43 

44 

46 

4  1 

49 

50 

50 

49 

56 

38 

45 

45 

45 

44 

42 

40 

35 

30 

39 

40 

4  1 

4  1 

44 

8 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

93 

87 

62 

88 

96 

94 

69 

90 

9 1 

93 

95 

90 

96 

1 03 

1 0 1 

90 

87 

78 

60 

72 

65 

63 

90 

79 

70 

75 

62 

83 

86 

68 

87 

2 

MIN 

59 

57 

55 

69 

60 

S6 

59 

55 

54 

54 

59 

57 

60 

62 

61 

57 

58 

48 

51 

50 

51 

54 

53 

SO 

40 

47 

56 

53 

51 

51 

54 

9 

FBIRF lEUO  F IRE   STAT  ION 

MAX 

82 

76 

60 

9 1 

95 

77 

75 

88 

87 

96 

89 

87 

93 

79 

74 

60 

76 

7 1 

66 

76 

75 

79 

69 

68 

78 

82 

84 

6 1 

81 

80 

4 

MIN 

52 

52 

53 

56 

55 

54 

52 

52 

56 

59 

54 

52 

56 

55 

55 

52 

53 

49 

51 

52 

51 

51 

51 

50 

45 

51 

53 

S6 

57 

SO 

52 

6 

FOLSOH  DAM 

MBX 

93 

85 

78 

'ss 

'59 

5? 

5? 

89 

87 

3 

MIN 

54 

51 

51 

60 

's9 

54 

51 

53 

59 

65 

54 

55 

53 

51 

52 

48 

49 

48 

50 

51 

49 

52 

53 

56 

65 

53 

53 

9 

GEORGETOWN  RBNGER  STB 

MAX 

88 

B2 

77 

84 

93 

89 

83 

62 

91 

91 

92 

92 

68 

97 

95 

67 

79 

72 

70 

65 

75 

79 

84 

71 

59 

72 

79 

79 

82 

61 

61 

9 

MIN 

60 

56 

52 

61 

63 

61 

55 

56 

64 

66 

61 

60 

65 

67 

63 

56 

48 

43 

46 

46 

53 

54 

50 

42 

37 

46 

51 

52 

56 

51 

54 

6 

GRBSS  VALLEY  NO-  2 

MAX 

88 

83 

77 

64 

92 

87 

81 

82 

66 

91 

92 

65 

90 

98 

94 

64 

79 

72 

72 

67 

77 

78 

83 

69 

56 

71 

77 

78 

80 

78 

81 

1 

MIN 

57 

55 

52 

54 

59 

60 

50 

52 

55 

67 

56 

56 

57 

61 

60 

56 

53 

43 

48 

46 

47 

52 

52 

45 

39 

44 

47 

49 

49 

50 

S2 

4 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

MRX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  4 


DniLY  TEMPERATURES 


CRLIFORNin 

JUNE  ISIS 


STRTION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 
a 

MBRRISON  GULCH  RS 

nBx 
niN 

88 

79 

80 

8S 

94 

84 

88 

BS 

ee 

89 

86 

84 

96 

96 

90 

86 

72 

78 

70 

84 

63 

73 

69 

71 

76 

73 

79 

81 

82.0 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

MBX 
MIN 

93 
48 

86 
49 

63 
45 

61 
44 

69 
47 

92 
49 

88 
46 

85 
39 

84 
38 

66 
36 

92 
41 

90 
43 

92 
4S 

93 
46 

97 
49 

91 
45 

84 

47 

69 
34 

71 
46 

73 
46 

60 
4  1 

83 
42 

64 
46 

70 
32 

S9 
31 

68 
33 

76 
36 

74 

36 

76 
38 

80 
39 

82  .4 
42.0 

JESS  VHLLET 

MBX 
MIN 

81 
41 

76 
41 

71 
41 

76 
39 

61 
49 

81 
44 

79 
41 

71 
38 

73 
42 

79 
42 

82 
43 

83 
45 

82 
45 

84 
46 

82 
49 

76 
40 

74 
38 

68 
38 

58 
42 

65 
45 

69 
35 

7S 
37 

69 
40 

67 
35 

60 
35 

66 
30 

67 
33 

67 
34 

73 
37 

72 
4  1 

73.7 
40.2 

LSKEPORI 

MBX 
MIN 

91 
58 

85 
50 

89 

49 

95 
S7 

95 
59 

91 
54 

87 
52 

93 
52 

93 
51 

95 
51 

94 

53 

97 
51 

104 

58 

100 
55 

96 
56 

91 
62 

85 
64 

81 
42 

77 
46 

66 
49 

89 
45 

90 
49 

80 
50 

66 
43 

80 
37 

84 

42 

B4 
44 

87 
45 

66 
44 

86 
42 

88.6 
49.7 

LRKE  SPBULOING 

MBX 
MIN 

81 
43 

82 
43 

82 
45 

81 
48 

90 
40 

85 
47 

88 
49 

81 
46 

83 
44 

88 
49 

90 
47 

85 
47 

81 
46 

75 
46 

59 
33 

62 
35 

70 
42 

72 
40 

76 
37 

72 
47 

33 

31 

75 
32 

72 
33 

73 
37 

72 
40 

70 
40 

77.6 

nsNjnNiTfl  lbke 

MAX 
MIN 

60 
45 

73 
41 

72 
45 

66 
47 

76 
48 

82 
44 

79 
44 

74 
42 

71 
39 

72 
43 

78 
43 

80 
44 

80 
47 

82 
49 

86 
55 

82 
44 

74 
41 

57 
33 

58 
38 

51 
40 

67 
39 

69 
41 

74 
48 

67 
28 

40 

29 

66 
31 

66 
37 

64 

37 

70 
42 

72 
39 

70  .6 

(1SRKLEY  COVE 

MBX 
MIN 

91 
49 

8S 
SO 

76 
52 

90 
60 

97 
55 

69 
52 

83 
SO 

88 
SB 

91 
5S 

96 

ss 

97 
53 

84 

S3 

95 
59 

103 
56 

93 
54 

67 
50 

80 
S2 

80 
50 

77 
50 

73 
49 

84 
49 

85 
51 

90 
56 

71 
50 

70 
44 

82 
51 

85 
55 

67 
54 

90 
66 

66 
56 

66.2 

IIBRrSVILLE 

MBX 
MIN 

94 

59 

91 
54 

85 
53 

91 
66 

96 
62 

95 
S8 

90 
54 

91 
64 

94 

67 

96 
64 

100 
62 

92 
SB 

97 
69 

104 

63 

99 
58 

89 
56 

ee 

56 

83 
S3 

65 
62 

72 
52 

66 
54 

87 
55 

92 
54 

81 
53 

73 
48 

80 
55 

68 
56 

86 

57 

94 

60 

91 
55 

89.7 

nC  CLOUD 

MBX 
MIN 

90 
50 

83 
51 

76 
43 

81 
47 

67 
50 

90 
48 

83 
45 

80 
4  1 

84 

45 

87 
45 

68 
43 

85 
45 

90 
51 

92 
50 

94 

51 

89 
44 

63 
44 

66 
33 

73 

4  1 

69 
4  1 

60 
4  1 

79 
4  1 

79 
42 

69 
33 

55 
33 

65 
34 

72 
32 

70 
32 

75 
39 

75 
42 

79.7 
42.6 

nlNERBL 

MBX 
MIN 

B2 
40 

74 

39 

70 
35 

71 
43 

60 
42 

61 
42 

79 
38 

75 
37 

74 
39 

75 
44 

76 
35 

79 
36 

81 
38 

66 
42 

86 
55 

60 
40 

74 
40 

72 
28 

62 
36 

54 
35 

69 
35 

71 
34 

74 
37 

64 

29 

44 

30 

58 
31 

66 
31 

64 

31 

70 
34 

72 
34 

72.2 
37  .0 

MOUNT  SHBSTfl  HSO  CI 

MBX 
MIN 

82 

SI 

79 
52 

74 
47 

83 
54 

89 
53 

81 
51 

74 
47 

76 
44 

81 
48 

66 
44 

64 
47 

87 
46 

86 
57 

90 
56 

86 
58 

77 
50 

59 
42 

56 
40 

66 
46 

77 
SO 

78 
44 

78 
42 

67 
44 

51 
33 

65 
33 

72 
38 

66 
4  1 

72 
42 

74 
42 

69 
45 

75.8 

NEVBOfl  CITr 

MAX 
MIN 

ORLBND 

MAX 
MIN 

94 

61 

90 
57 

82 
59 

91 
72 

100 
60 

94 

61 

88 
59 

93 
68 

94 
74 

98 
72 

100 
61 

93 
56 

100 
68 

105 
64 

99 
61 

86 
56 

86 
55 

83 
56 

84 

61 

72 
S3 

67 
66 

86 
SB 

89 
54 

81 
52 

72 
49 

78 
SO 

85 
66 

66 
SB 

69 
58 

90 
62 

89  .2 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

97 
61 

69 
57 

64 

57 

94 
66 

100 
66 

95 
63 

91 
56 

92 
60 

96 
60 

99 
67 

101 
65 

93 
59 

99 
75 

107 
67 

100 
62 

89 
56 

86 
59 

84 
54 

82 
65 

72 
55 

es 

57 

67 
59 

91 

67 

80 
52 

70 
51 

61 
59 

88 
60 

67 
63 

91 
61 

90 
59 

90.0 

PBRflOISE 

MAX 
MIN 

89 
61 

64 

58 

78 
58 

90 
56 

92 
68 

90 
62 

85 
58 

86 
62 

9] 
72 

92 
73 

93 
66 

89 
63 

93 
6S 

99 
69 

96 
67 

66 
59 

82 
55 

75 
SO 

76 
49 

68 
50 

60 
57 

82 
58 

85 
55 

74 

47 

63 
47 

75 
52 

81 
54 

80 
51 

62 
58 

82 

59 

63.9 

PLfiCERVILUE 

MAX 
MIN 

90 
59 

64 

51 

79 
49 

86 
S6 

92 
57 

90 
53 

87 
51 

85 
51 

89 
55 

91 
63 

94 

51 

90 
54 

89 
58 

98 
61 

93 
58 

67 
56 

81 
52 

74 
46 

74 
48 

67 
47 

78 
53 

81 
51 

85 
52 

74 
47 

63 
39 

73 
44 

81 
42 

81 
49 

63 
53 

84 

49 

63.4 

PLBCERV[LLE  IFG 

MAX 
MIN 

81 
59 

76 
59 

83 
S6 

92 
67 

90 
65 

69 
63 

63 
58 

89 
59 

90 
65 

93 
69 

91 
64 

89 
65 

98 

70 

95 
73 

84 

65 

78 
56 

76 

46 

72 
46 

71 
46 

74 
48 

79 
56 

64 

59 

70 
53 

68 
43 

72 
42 

79 
61 

80 
54 

63 
55 

79 
67 

75 
53 

62.2 

PORTOLfl 

MAX 
MIN 

78 
42 

70 
36 

76 
35 

81 
41 

65 
39 

79 
32 

87 
37 

81 
33 

82 
36 

62 
36 

86 
36 

89 
41 

91 
41 

66 
42 

61 
40 

66 
44 

59 
27 

61 
40 

74 
42 

74 
35 

78 
35 

70 
40 

54 
31 

59 

73 
30 

69 

75 

75 
32 

72 
31 

75.7 

OUINCT 

MBX 
MIN 

93 
46 

74 
43 

82 
40 

82 
39 

89 
44 

90 
45 

87 
38 

85 
38 

84 
35 

64 
34 

66 
36 

87 
39 

91 
44 

94 
44 

95 
46 

66 
44 

86 
47 

72 
31 

70 
45 

6S 
42 

81 
4  1 

82 
39 

83 
39 

74 

39 

54 
33 

71 
31 

77 
34 

76 
35 

79 
37 

BO 
36 

61  .4 

RED  BLUFF  HSO  BP 

MBX 
MIN 

93 
64 

66 
60 

92 

61 

101 
73 

97 

67 

90 
54 

96 
61 

96 
67 

100 
72 

103 
67 

98 
61 

104 
62 

106 
71 

104 
69 

93 
66 

91 
63 

62 
58 

86 

56 

76 
S3 

91 
65 

89 
61 

90 
60 

32 
59 

71 
50 

80 
SO 

66 
54 

66 
59 

90 
61 

91 
60 

85 
56 

91  .2 

REDOING  F IRE  STB  NO  2 

MAX 
MIN 

91 
67 

67 
64 

92 
64 

101 
67 

98 
74 

95 
67 

93 
68 

94 
69 

95 
71 

97 
69 

96 
65 

100 
66 

102 
72 

105 
75 

104 
72 

94 
64 

89 
64 

86 
S3 

86 
56 

92 
56 

90 
56 

90 
63 

67 
61 

72 
49 

80 
54 

87 
55 

67 
60 

90 
62 

91 
61 

39 
60 

52.0 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

96 
55 

90 
53 

82 
50 

92 
52 

100 
58 

94 

55 

88 
53 

92 
55 

95 
S4 

99 
56 

101 
59 

90 
55 

99 
57 

105 
64 

100 
55 

66 
54 

85 
55 

83 
47 

83 

51 

72 
50 

85 
52 

89 
53 

92 
54 

78 

S3 

73 
43 

82 
48 

69 
50 

68 
53 

91 
57 

92 
55 

69.7 

SBCRBHENTO  HSO  BP 

MAX 
MIN 

87 
56 

61 
54 

95 
55 

102 
63 

93 
59 

67 
56 

90 
55 

99 
SB 

102 
63 

102 
64 

87 
58 

99 
56 

108 
63 

93 
60 

82 
57 

84 

55 

87 
57 

35 
52 

74 
54 

88 

53 

88 
54 

93 
54 

76 
55 

77 
S4 

83 
50 

91 
55 

91 
56 

93 
57 

94 

59 

82 

55 

69.8 

SnCRBMENTO  HSO  CI 

MAX 
MIN 

87 
56 

79 
54 

92 
56 

100 
64 

90 
60 

85 
57 

92 
55 

94 
60 

98 
68 

102 
66 

85 
59 

100 
56 

106 
6S 

93 
60 

80 
57 

83 
55 

84 

56 

83 
55 

72 
SS 

85 
53 

86 
54 

90 
54 

75 
55 

73 
64 

81 
51 

89 
56 

90 
57 

93 
69 

90 
60 

79 
56 

67.9 

SMBSTB  DBM 

MAX 
MIN 

95 
66 

65 
64 

84 
64 

85 
67 

91 
72 

97 
67 

90 
67 

86 
67 

89 
67 

86 
72 

90 
64 

95 
65 

93 
68 

94 

74 

96 

70 

91 

65 

91 
64 

75 
62 

79 
54 

76 
55 

89 
58 

86 
63 

86 
60 

79 
47 

63 
48 

77 
53 

64 

58 

83 
59 

66 
60 

86 
SB 

66.3 

SIERRA  Cirr 

MAX 
MIN 

85 
50 

60 
48 

80 
47 

88 
S3 

87 
54 

83 
52 

81 
51 

82 
47 

84 
53 

85 
52 

85 
51 

88 
52 

99 
53 

93 
56 

88 
55 

83 
50 

75 
40 

64 
36 

67 
44 

78 
45 

79 
45 

80 
44 

79 
46 

73 
34 

63 
32 

75 
39 

73 
37 

76 
44 

77 
43 

74 

39 

80.3 

SIERRBVILLE  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

84 
48 

71 
37 

79 
34 

73 
41 

81 
44 

82 
43 

77 
37 

77 
40 

78 
38 

80 
31 

80 
42 

79 
40 

86 
44 

88 
44 

89 
48 

82 
43 

79 
46 

69 
31 

F2 
39 

65 
44 

78 
40 

75 
42 

77 
47 

68 
36 

45 

29 

66 
28 

76 
36 

69 
34 

75 
36 

75 
36 

75.4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

93 
59 

67 
57 

87 
54 

90 
64 

97 
60 

95 
58 

90 
60 

92 
66 

93 
56 

94 

55 

97 
58 

90 
SB 

100 
62 

105 
64 

100 
62 

90 
SB 

88 
SB 

82 
49 

63 
51 

74 
51 

87 
S3 

85 
57 

89 
57 

81 
S3 

71 
43 

76 
49 

85 
51 

86 
52 

89 
53 

89 
51 

ee.8 

STRBHBERRY  VBLLEY 

MAX 
MIN 

81 
52 

75 
48 

81 
45 

88 
57 

84 

51 

80 
52 

79 
39 

83 
S3 

es 

54 

87 
53 

82 
47 

86 
48 

92 
53 

91 
64 

64 

S3 

79 
SO 

66 
50 

67 
38 

64 
45 

75 
42 

77 
44 

78 
44 

66 
SO 

SS 
34 

66 
33 

73 
36 

73 
39 

76 
40 

76 
44 

71 
43 

77.4 

THIS  LBKES 

MAX 
MIN 

68 
36 

62 
31 

63 
31 

69 
40 

70 
38 

63 
35 

62 
3S 

65 
34 

67 
39 

68 
40 

63 
3S 

71 
35 

75 
36 

71 
38 

67 
36 

63 
42 

59 
43 

44 

25 

47 

30 

SS 
35 

59 
32 

62 
32 

57 
45 

49 
24 

53 
1 8 

SB 
28 

58 
35 

61 
35 

60 
32 

55 
42 

61  .5 

VBCflV ILLE 

MAX 
MIN 

89 
54 

6S 
SO 

93 
SI 

99 
SO 

98 

51 

86 
50 

87 
51 

96 
51 

96 
51 

100 
54 

94 
55 

94 

52 

101 
57 

101 
66 

88 
57 

79 
57 

63 
49 

81 
49 

75 
SO 

65 
50 

81 
46 

87 
47 

64 
48 

70 
57 

81 
42 

BS 
46 

69 
47 

92 
SO 

69 
52 

81 
57 

88.4 
51  .4 

HHISKETTOHN  RES 

MAX 
MIN 

98 
62 

97 
60 

84 

59 

87 
63 

96 
67 

95 
62 

90 
64 

90 
SB 

92 
64 

91 
62 

9S 
S9 

93 
62 

98 
67 

99 
68 

102 
60 

92 
60 

92 
54 

84 

61 

82 
55 

76 
56 

89 
52 

87 
58 

87 
60 

75 
48 

68 
46 

76 
55 

84 

66 

81 
67 

82 
69 

67 
53 

86.3 

NILLIBnS 

MAX 
MIN 

HILLOHS 

MBX 
MIN 

91 
61 

66 
57 

81 
57 

93 
59 

101 
65 

91 
61 

68 
58 

89 
63 

96 
74 

1 00 
66 

1 00 
64 

89 
60 

96 
67 

1  07 
68 

96 
61 

88 
57 

85 
S7 

83 
SS 

65 
52 

70 
54 

92 
56 

85 
58 

88 
54 

81 
55 

7  1 
46 

76 
53 

85 
57 

86 
58 

88 
56 

86 
S3 

B6.6 
SB. 7 

HINTERS 

MBX 
MIN 

97 
5S 

91 
54 

86 
S6 

94 

70 

101 
61 

97 
59 

91 
54 

92 
62 

96 
67 

100 
72 

102 
58 

92 
56 

98 
66 

!08 
62 

101 
59 

90 
55 

89 
56 

85 
58 

83 
52 

73 
52 

89 
53 

68 
S2 

93 
59 

77 
53 

73 
45 

83 
53 

89 
67 

90 
60 

93 
64 

91 
54 

91  -0 
57.6 

KOOOLBNO    1  HNH 

MAX 
MIN 

98 
54 

93 
SO 

84 

S3 

92 
55 

100 
58 

97 
55 

92 
50 

91 
56 

95 
63 

98 
67 

101 
56 

93 
52 

100 
61 

107 
56 

102 

SS 

90 
SI 

90 
52 

as 

55 

BS 
49 

76 
49 

69 

SO 

69 

51 

95 
52 

BU 
51 

75 
46 

83 
49 

91 
SO 

89 
SS 

94 
64 

95 
51 

91  .6 
53  .6 

NORIMEBST  INTERIOR 
BBSINS  03 

BOCB 

MBX 
MIN 

82 

40 

80 
38 

74 

33 

72 
34 

79 
35 

83 
35 

79 
32 

76 
35 

75 
29 

76 
29 

80 
29 

78 
35 

84 

37 

88 
36 

86 
38 

83 
37 

79 
41 

61 
28 

55 
35 

63 
42 

71 
33 

73 
32 

77 
37 

67 
30 

40 

27 

63 
30 

72 
29 

69 
30 

72 
32 

73 
30 

73.7 
33.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DRY   OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

BOD  IE 

MAX 
MIN 

4S 

69 
39 

62 
39 

72 
30 

73 
30 

72 
38 

67 
32 

63 
38 

64 

35 

71 
32 

72 
29 

72 
34 

72 
45 

78 
36 

74 

41 

70 
47 

SS 
31 

52 
22 

49 
29 

55 
34 

28 

69 

51 
32 

52 
22 

65 
15 

69 
14 

64 

23 

66 
22 

67 
32 

6S 
23 

56.3 

BRIOCEPORT 

MBX 
MIN 

78 
43 

74 

32 

70 
30 

75 
27 

80 
33 

77 
37 

77 
33 

70 
32 

73 
29 

76 
27 

77 
37 

76 
38 

83 
34 

84 

38 

84 

35 

76 
39 

74 
44 

57 
28 

60 
29 

59 
41 

72 
32 

75 
37 

70 
42 

61 
39 

72 
18 

75 
27 

72 
28 

72 
26 

72 
27 

70 
28 

73.0 

CEDflRVILLE 

MBX 
MIN 

8S 
55 

82 
S2 

75 
43 

70 
44 

79 
53 

83 
52 

83 
51 

76 
39 

72 
45 

72 
43 

78 
46 

85 
S3 

85 
54 

88 
59 

84 

50 

74 
43 

58 

39 

51 
40 

SB 
46 

68 
43 

73 
48 

79 
48 

72 
44 

52 
35 

61 
40 

69 
42 

64 

38 

71 
42 

78 
46 

73.3 

CONNER  HEriORinu  ST  PR 

MBX 
MIN 

81 
40 

77 
34 

71 
34 

71 
36 

78 
38 

80 
39 

76 
34 

77 
34 

75 
34 

75 
32 

78 
37 

77 
37 

83 
38 

85 
39 

85 
41 

82 
41 

77 
45 

60 
28 

57 
37 

62 
42 

57 
34 

70 
38 

75 
40 

66 
34 

37 
25 

61 
27 

69 
29 

57 
30 

70 
34 

71 
33 

72.0 

DOTLE  5  SSE 

MBX 
MIN 

80 
34 

78 
44 

75 

84 

52 

89 
52 

85 
52 

82 
43 

77 
SO 

79 
44 

81 
42 

85 
46 

89 
42 

90 
51 

93 
49 

90 
59 

83 
53 

79 
50 

65 
31 

63 
45 

74 

77 
42 

82 
45 

74 

65 
42 

7C 
32 

77 
35 

75 
42 

78 
38 

80 
45 

7S 

79.2 

FLEMING  FISH  BNO  GUriE 

MBX 
MIN 

87 
52 

78 
42 

77 
46 

83 

50 

88 
47 

86 
52 

83 
45 

77 
46 

79 
48 

82 
41 

85 
44 

89 
45 

89 
52 

92 
52 

91 
55 

86 
53 

75 
51 

63 
35 

65 
46 

75 
49 

79 
43 

82 
45 

78 
45 

70 
38 

59 
35 

76 
37 

75 
35 

78 
39 

80 
39 

77 
39 

79  .8 

FORT  BIOHELL 

MBX 
MIN 

85 
45 

87 
49 

74 
48 

82 
42 

8S 
SO 

83 
47 

80 
54 

79 
36 

74 
45 

81 
40 

86 
43 

66 
46 

83 
49 

87 
46 

85 
49 

80 
45 

80 
40 

S3 
43 

64 
46 

75 
49 

77 
43 

79 
37 

76 
52 

54 
43 

60 
40 

72 
37 

72 
4  1 

74 
35 

77 
38 

74 
43 

77  .  1 

nONO  LBKt 

MBX 
MIN 

80 
49 

75 
42 

76 
41 

75 
38 

33 
42 

81 
4S 

75 
43 

73 
43 

75 
41 

75 
38 

85 
39 

82 
44 

85 
45 

85 
48 

84 
47 

80 
48 

77 
46 

62 
32 

64 

37 

63 
40 

72 
38 

78 
46 

72 
45 

66 
41 

73 
27 

78 
35 

76 
37 

77 
37 

75 
36 

75 
39 

75  .9 

SQUBH  VBLLEr 

MBX 
MIN 

82 
40 

79 
35 

72 
33 

70 
36 

77 
37 

82 
38 

78 
34 

75 
34 

70 
32 

70 
34 

77 
37 

76 
37 

83 
38 

85 
39 

85 
40 

80 
46 

76 
40 

62 
27 

59 
30 

62 
41 

65 
34 

73 
31 

77 
36 

66 
34 

36 
23 

61 
25 

57 
33 

SB 
32 

69 
29 

70 
32 

71  .7 

SU5RNVILLE  filRPORr 

MBX 
MIN 

90 
50 

76 
44 

77 
45 

82 
42 

92 
48 

85 
50 

80 
SO 

74 
39 

78 
40 

81 
40 

86 
45 

90 
44 

92 
50 

94 

51 

91 
56 

84 

52 

84 

SS 

65 
40 

63 
45 

76 
52 

80 
42 

85 
49 

79 
41 

51 
45 

69 
36 

79 
35 

79 
43 

79 
38 

81 
45 

80 
42 

80.1 
45.2 

TRHOE  cirr 

MBX 
MIN 

73 
42 

68 
37 

67 
37 

63 
39 

72 
38 

75 
38 

75 
36 

70 
36 

75 
37 

72 
37 

70 
40 

73 
39 

77 
40 

77 
40 

82 
43 

78 
4  1 

73 
43 

64 

30 

55 
37 

SB 
4  1 

64 

32 

57 
35 

70 
45 

62 
3  1 

39 
26 

58 
26 

66 
33 

68 
31 

68 
39 

69 
35 

68-3 

TBHOE   VBLLEl'   FBB  BP 

MBX 
MIN 

71 
42 

68 

35 

68 

35 

72 
41 

77 
37 

74 
40 

71 
36 

70 
37 

71 
32 

70 
33 

74 
39 

75 
38 

78 
38 

82 
39 

79 
38 

75 
43 

58 
41 

54 

30 

55 
39 

64 

39 

68 
35 

73 
34 

65 
41 

45 

30 

61 
24 

67 
29 

65 
29 

68 
32 

59 
35 

65 
37 

68.5 
35  .9 

rERMO 

MBX 
MIN 

46 

73 
39 

72 
42 

8 1 
38 

83 
42 

83 
41 

76 
39 

31 

75 
34 

78 
40 

63 
34 

85 
40 

66 
42 

87 
43 

84 

54 

43 

65 
40 

52 
32 

55 
42 

59 
43 

73 
35 

78 
35 

72 
29 

55 
37 

64 
35 

72 
27 

66 
32 

73 
30 

78 
32 

73 
36 

74.0 

37.8 

TRUCKEE  RBNGER  STATION 

MAX 
MIN 

HOODFOROS 

MAX 
MIN 

78 
S5 

75 
46 

72 
45 

79 
42 

85 
49 

83 
48 

79 
49 

74 
42 

75 
42 

78 
43 

81 
51 

82 
52 

87 
51 

89 

51 

89 
52 

83 
52 

76 
52 

61 
32 

52 
40 

58 
45 

72 
45 

79 
46 

73 
45 

64 

35 

70 
31 

75 
4  1 

73 
43 

76 
36 

76 
42 

73 
41 

76.2 

CENTRAL  COAST 
ORfllNBGE  04 

BEN  LOnOND  4 

MBX 
MIN 

75 
51 

75 
53 

83 
52 

74 
48 

74 
53 

69 
53 

71 
SO 

81 

SO 

85 
46 

78 
51 

75 
52 

85 
50 

76 
53 

74 
S3 

72 
S3 

76 
52 

73 
44 

72 
44 

58 

SO 

77 
51 

78 
49 

76 
45 

76 
45 

70 
49 

83 
39 

89 
43 

92 
41 

8B 
44 

88 
45 

BO 
45 

77.6 

BERKELEY 

MBX 
MIN 

64 

54 

57 
51 

72 
52 

68 
56 

53 
55 

62 
54 

54 

53 

71 
52 

75 
55 

67 
54 

62 
54 

67 
52 

66 
53 

53 
54 

60 
SS 

57 
52 

67 
53 

54 

52 

SS 
52 

53 
51 

60 
49 

64 

51 

SB 
50 

63 
52 

65 
48 

70 
52 

74 

51 

75 
54 

70 
52 

63 
49 

64  .9 

52.4 

BURL INCBME 

MBX 
MIN 

89 

50 

85 
53 

78 
54 

6lj 
58 

73 
49 

70 
SO 

86 
52 

79 
52 

75 
55 

73 
52 

73 
50 

74 
54 

74 

53 

75 
52 

65 
52 

58 
46 

54 

51 

73 
51 

63 
51 

64 
47 

69 
51 

63 

50 

70 
45 

69 
47 

70 
47 

73 
46 

71 
49 

58 
52 

72.3 
50.7 

CBRHEL  VALLEY 

MBX 
MIN 

68 
51 

67 
52 

72 
51 

78 
48 

77 
53 

71 
49 

73 
49 

81 
47 

77 
48 

72 
52 

75 
52 

74 
49 

75 
53 

74 
53 

68 
52 

54 
45 

63 
46 

63 
49 

65 
49 

69 
50 

68 
49 

65 
45 

66 
48 

67 
47 

70 
39 

74 
41 

77 
39 

74 
42 

73 
42 

59 
:9 

71  .0 
47.7 

CROCKETT 

MBX 
MIN 

73 
53 

69 
SI 

84 

57 

89 
55 

73 
55 

87 
51 

90 
56 

81 
55 

73 
53 

79 
55 

74 

56 

72 
53 

69 
54 

68 
50 

77 
53 

66 
52 

75 
50 

75 
50 

78 
51 

67 
53 

66 
49 

76 
55 

81 
56 

82 
57 

85 
55 

80 
51 

76.5 

GILROr 

MBX 
MIN 

88 
53 

80 
55 

78 
53 

89 

52 

84 
54 

83 
56 

78 
52 

79 
S3 

91 

51 

97 
S3 

84 
54 

81 
53 

89 
53 

83 
53 

80 
56 

80 
55 

77 
50 

78 
46 

75 
53 

63 
54 

82 
54 

81 
49 

83 
49 

78 
54 

72 
44 

82 
47 

89 
47 

89 
47 

90 

51 

89 
48 

82.4 

HBLF  nOON  BBY 

MBX 
MIN 

60 
50 

58 
50 

62 
51 

60 
47 

56 
49 

56 
52 

60 
49 

62 
SO 

62 
SO 

61 
52 

56 
S3 

52 
52 

61 
S2 

61 
54 

57 
55 

56 
51 

60 
53 

58 
50 

57 
50 

55 
SO 

58 
50 

57 
SO 

60 
51 

62 
51 

60 
42 

50 
50 

52 
43 

59 
43 

59 
45 

60 
51 

59.3 

H01.LISTER  2 

MBX 
MIN 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

87 
49 

74 
48 

82 
49 

82 
48 

80 
50 

78 
50 

76 
48 

84 
48 

90 
46 

88 
48 

78 
49 

82 
49 

82 
49 

82 
49 

83 
49 

80 
50 

72 
44 

75 
40 

72 
49 

80 
46 

80 
46 

80 
45 

76 
i  1 

78 
46 

81 
36 

B- 
39 

95 
37 

85 
40 

85 
4  1 

78 
38 

81  .0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

LOS  GBTOS 

MBX 
MIN 

80 
52 

80 
51 

88 
49 

90 
53 

85 
49 

83 
53 

82 
49 

89 
SO 

95 
52 

90 
S3 

81 
SS 

86 
54 

88 
S3 

86 
54 

85 
53 

75 
54 

72 
47 

78 
44 

65 
50 

82 
SO 

74 
52 

79 
49 

73 
47 

58 
51 

82 
53 

82 
44 

84 
43 

86 
47 

83 
47 

77 
43 

81  .5 

rlBRTINEZ  HBTER  PLBNT 

MBX 
MIN 

84 

52 

74 
51 

91 
49 

97 
59 

94 
54 

88 

51 

83 
48 

94 

SI 

99 
SS 

96 
SS 

90 
S3 

BS 
51 

94 

54 

93 
53 

78 
54 

76 
48 

73 
48 

81 
45 

75 
49 

83 
48 

80 
48 

84 
46 

83 
49 

72 
48 

82 
45 

85 
47 

89 
52 

91 

53 

91 
54 

84 

47 

85.7 

nONTEREY 

MBX 
MIN 

64 

50 

61 
52 

68 
SO 

69 
49 

65 
53 

60 
S3 

62 
49 

67 
51 

75 
51 

67 
SO 

64 

53 

58 
SI 

55 
SI 

63 
52 

64 

S3 

59 
51 

63 
50 

58 
SO 

61 
49 

64 

50 

62 
50 

60 
49 

63 
50 

64 

50 

66 
43 

65 
47 

59 
46 

64 
48 

66 
48 

63 
47 

64  .3 
49.9 

MONTEREY  FAB  BP 

MBX 
MIN 

MORRO  SAY  FIRE  OEPT 

MBX 
MIN 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MBX 
MIN 

87 
52 

81 
46 

69 
45 

85 
59 

93 
63 

86 

61 

80 
46 

80 
4S 

89 
48 

92 
67 

91 
52 

90 
53 

90 
SB 

97 
60 

87 
58 

80 
45 

71 
45 

70 
46 

74 
43 

71 
46 

79 
43 

75 
43 

83 
48 

55 
42 

63 
42 

68 
48 

82 
50 

83 
44 

87 
54 

92 
54 

81  .0 

MOUNT  HAMILTON 

HflX 
MIN 

76 
64 

70 
59 

74 

53 

79 
60 

78 
67 

79 
65 

75 
59 

79 
57 

83 
63 

81 
66 

77 
67 

81 
54 

90 
70 

87 
72 

84 
70 

76 
60 

70 
42 

53 
37 

59 
37 

70 
42 

70 
54 

74 
58 

59 
49 

57 
35 

65 
38 

69 
48 

75 
56 

73 
56 

71 
56 

68 
51 

74  .  1 

NBCIMIENTO  DAM 

MBX 
MIN 

94 
49 

90 
45 

84 
48 

89 
53 

91 
52 

93 
53 

90 
51 

88 
48 

93 
50 

97 
51 

97 
52 

91 
48 

96 
51 

97 
53 

93 
54 

93 
53 

89 
43 

81 
4  1 

75 
45 

67 
48 

85 

50 

90 
45 

89 
44 

83 
43 

77 
40 

84 
44 

91 
45 

94 

45 

93 
49 

90 
43 

88  .8 

NEWBRK 

MBX 
MIN 

82 

55 

77 
55 

75 
53 

79 
55 

79 
56 

72 
57 

72 
S4 

72 
54 

81 
56 

87 
55 

78 
57 

71 
55 

75 
56 

76 
58 

71 
59 

77 
56 

69 
54 

64 

51 

69 
53 

50 
53 

72 
53 

72 
51 

72 
S3 

66 
54 

64 

SO 

72 
52 

74 
52 

76 
53 

78 
54 

78 
52 

73.7 

OBKlANO  HSO  BP 

MAX 
MIN 

67 
56 

60 
54 

7S 
S4 

77 
57 

67 
57 

68 
55 

69 
55 

78 
55 

79 
S6 

71 
55 

68 

SS 

70 
SS 

70 
55 

71 
58 

68 

55 

61 
54 

54 

55 

66 
52 

59 
S3 

67 
S3 

63 
53 

65 
S3 

63 
52 

62 
54 

69 

51 

58 
52 

71 
54 

71 
55 

65 

53 

62 
52 

67.8 
54  .3 

OAKLAND  MUSEUM 

MBX 
MIN 

66 
54 

58 
52 

75 
53 

73 
57 

64 

55 

65 
55 

70 
52 

76 
53 

80 
55 

70 
54 

66 
55 

71 
53 

71 
54 

69 
55 

64 

S3 

58 
53 

67 
54 

65 
51 

56 
52 

68 
51 

61 
51 

63 
51 

60 
51 

52 
52 

71 
50 

71 
53 

76 
S3 

78 
54 

70 
52 

64 

51 

67.6 
53.0 

PBLO  BLTO 

MBX 

niN 

78 
56 

72 
54 

72 
52 

84 

55 

84 

58 

76 
55 

77 
52 

89 
54 

88 

55 

78 
62 

74 

55 

78 
54 

79 
59 

77 
59 

79 
55 

75 
50 

75 
46 

72 
52 

62 
52 

7S 
51 

71 
48 

74 
48 

70 
51 

69 
43 

76 
46 

79 
48 

84 

49 

85 
50 

70 
46 

75  .6 
52.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SrK'ION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


CRLIFORNIR 

JUNE  1975 


S^flT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 
ct 

PBSO  ROBLES 

MflX 
MIN 

80 

43 

76 
S6 

81 
46 

80 
47 

60 
46 

80 
SO 

81 
48 

91 
45 

97 
45 

97 
42 

82 
45 

94 
44 

91 
46 

76 
SO 

83 
SO 

61 
SO 

78 
49 

75 
44 

70 
42 

81 
45 

89 
48 

88 
45 

81 

44 

76 
41 

85 
43 

90 
46 

92 
44 

92 
SO 

90 
43 

66 
38 

84.1 

PnSO  ROBLES  FBO  RP 

MAX 
MIN 

eo 

44 

77 
49 

83 
49 

77 
49 

81 
50 

60 
51 

81 
48 

93 
46 

96 
46 

92 
48 

85 
47 

94 
47 

69 
48 

78 
49 

86 
S3 

83 
SO 

80 
49 

73 
43 

65 
48 

81 
47 

89 
51 

89 
46 

81 
49 

75 
44 

86 
36 

90 
44 

91 
47 

92 
49 

91 
50 

85 
45 

64  .2 

PINNBCLES  N«T  MONUMENT 

MAX 
MIN 

94 
46 

88 
44 

82 
46 

89 
SO 

91 
47 

92 
SO 

86 
47 

66 
44 

92 
SO 

97 
50 

95 
49 

94 
47 

95 
49 

99 
SO 

93 
47 

96 
49 

83 
55 

73 
51 

76 
40 

67 
48 

82 
44 

67 
39 

88 
41 

79 
44 

70 
38 

82 
54 

90 
56 

69 
46 

89 
49 

89 
43 

87.1 
47.1 

PISfiO  BEflCM 

MAX 
MIN 

POINT  PIEORRS  BLflNCnS 

MBX 
MIN 

62 
SO 

62 
49 

63 
46 

63 
50 

83 
51 

63 
48 

61 
S3 

63 
47 

62 
52 

64 

50 

63 
SO 

62 
52 

60 
52 

61 
52 

62 
S3 

62 
S3 

60 
52 

64 

52 

63 
49 

63 
SI 

62 
49 

61 
49 

61 
52 

63 
S3 

63 
48 

61 
53 

60 
49 

60 
49 

60 
46 

61 
4S 

61  .9 
50  ■  2 

PORT  CHlCflOO  NOvni  OEP 

MBX 
MIN 

79 
53 

74 

62 

88 

55 

96 
56 

87 
S4 

79 
54 

82 
52 

91 
51 

98 
51 

92 
S3 

92 
S3 

84 

51 

69 
SI 

87 
54 

77 
54 

73 
51 

7S 
52 

79 
47 

75 
51 

71 
52 

61 

SO 

82 
53 

67 
55 

76 
51 

78 
44 

66 
SO 

87 
SO 

89 
53 

89 
53 

33 
52 

83.5 
52 . 3 

PRIEST  VBLLEf 

MBX 
MIN 

B8 
46 

84 

52 

85 
41 

92 
47 

92 
48 

69 
46 

88 
44 

90 
40 

9S 
45 

94 
44 

90 
47 

95 
45 

97 
S3 

93 
S3 

95 
48 

87 
46 

78 
46 

77 
40 

68 
42 

84 
44 

86 
43 

88 
38 

60 
43 

72 
43 

81 
31 

67 
38 

90 
40 

89 
42 

90 
44 

84 
40 

86.9 

44.0 

REDWOOD  CITY 

MBX 
MIN 

79 
56 

75 
53 

87 
47 

91 
53 

83 
56 

79 
S4 

79 
SO 

91 
47 

92 
52 

90 
53 

78 
57 

78 
54 

84 

51 

79 
59 

79 
SB 

74 

49 

72 
49 

78 
40 

68 
51 

80 
SO 

74 

43 

78 
45 

72 
45 

67 
49 

77 
39 

83 
45 

87 
46 

87 
47 

80 
49 

75 
46 

79.9 
49  .6 

RICHMDNO 

MBX 
MIN 

65 
S4 

65 
52 

72 
53 

70 
56 

66 
54 

65 
54 

65 
52 

72 
S3 

72 
S4 

70 
54 

67 
54 

69 
52 

70 
54 

66 
55 

65 
55 

65 
53 

66 
S3 

70 
S3 

64 
43 

65 
S2 

64 

S2 

62 

51 

66 
52 

65 
51 

73 
46 

73 
S3 

79 
S3 

73 
54 

72 
54 

70 
52 

68.3 
52  .6 

SflINT  MSKTS  COLLEGE 

MBX 
MIN 

72 
53 

65 
SI 

87 
52 

94 

60 

73 
54 

70 
58 

77 
SO 

91 
52 

94 

52 

64 

S3 

79 
S3 

81 
53 

93 
55 

76 
55 

66 
55 

61 
SO 

69 
50 

70 
49 

57 
49 

73 
SO 

72 
SO 

68 
49 

69 
49 

66 
47 

74 

41 

72 
47 

77 
46 

84 

49 

75 
52 

66 
50 

75.3 
51.1 

SBL INBS  3  E 

MflX 
MIN 

68 
S3 

65 
S6 

73 
S2 

67 
51 

67 
54 

64 
54 

6S 
52 

73 
S3 

79 
54 

68 
S3 

65 
54 

72 
52 

67 
52 

65 
55 

69 
56 

63 
54 

64 
54 

63 
S3 

65 
SO 

43 

72 

SBLINBS  FBB  BP 

MBX 
MIN 

66 
53 

65 
56 

71 
S3 

67 
S3 

66 
SS 

64 

S3 

65 
52 

72 
S3 

77 
53 

67 
S3 

65 
55 

73 
S3 

67 
54 

66 
SS 

68 
56 

63 
54 

6S 
54 

63 
54 

66 
52 

68 
S3 

65 
52 

65 
52 

64 

53 

66 
52 

69 
43 

69 
49 

74 

47 

69 
51 

59 
51 

67 
SI 

67.4 

52-5 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

MBX 
MIN 

60 
57 

58 
55 

63 
50 

63 
52 

SB 
54 

S9 
S3 

60 
51 

63 
52 

63 
S3 

62 
52 

60 
53 

61 
52 

60 
SI 

60 
S3 

61 
52 

59 
52 

62 

SO 

60 
46 

59 
52 

57 
SO 

55 
50 

57 
49 

61 
50 

62 
SO 

64 
45 

63 
45 

63 
45 

65 
46 

64 
45 

61 
45 

60.8 
50  .4 

SBN  FRBNCISCO  WSO  BP 

MBX 

MIN 

69 
SI 

60 
52 

75 
51 

Bl 
54 

72 
53 

72 
51 

67 
48 

80 
52 

77 
S3 

75 
S3 

70 
53 

67 
52 

72 
51 

73 
54 

71 
S3 

62 
52 

63 
52 

66 
46 

59 
50 

69 
SO 

62 
50 

65 
50 

62 
SO 

62 

51 

68 
47 

67 
50 

69 
50 

71 
50 

67 
51 

63 
51 

68.5 
51.1 

SBN  FRANCISCO  WSO  CI 

MBX 

MIN 

6D 
S3 

56 
52 

66 
53 

62 
54 

60 
54 

60 
52 

61 
52 

69 
S3 

67 
S3 

62 
54 

61 
54 

63 
52 

63 
52 

62 
54 

60 
52 

56 
S2 

60 
S3 

59 
52 

57 
51 

61 
SI 

56 
SO 

se 
so 

56 
50 

59 
51 

65 
SI 

64 
52 

70 
53 

69 
53 

62 
51 

60 
51 

61  .6 

52  .2 

SRN  OREGORIO  2  SE 

MflX 
MIN 

68 

SI 

62 
51 

68 
SO 

70 
44 

69 
50 

62 
50 

65 
49 

72 
46 

72 
44 

72 
45 

68 
S3 

68 
51 

6B 
50 

70 
53 

70 
54 

59 
51 

S3 
49 

63 
51 

60 
SO 

59 
SO 

61 
49 

61 
49 

62 
49 

63 
47 

65 
41 

63 
45 

65 
38 

64 
40 

66 
40 

64 

46 

65.4 
47  .9 

SBN  JOSE 

MflX 
MIN 

79 
S3 

74 
SS 

83 
52 

86 

57 

61 
54 

79 
55 

78 
52 

87 
59 

92 
56 

91 
SS 

63 
56 

60 
56 

82 
56 

83 
54 

62 
54 

74 
56 

70 
SO 

75 
49 

SB 
S3 

77 
S3 

72 
52 

77 
52 

73 
SO 

57 
52 

75 
45 

79 
46 

81 
47 

79 
48 

79 
S4 

71 
49 

78  .5 
52  . 7 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

MflX 
MIN 

72 
48 

70 
50 

66 

50 

71 
49 

68 
49 

71 
SS 

70 
54 

70 
50 

73 
SO 

80 
SO 

73 
49 

72 
52 

72 
52 

73 
53 

70 
S3 

70 
52 

67 
SO 

65 
49 

64 
51 

63 
53 

67 
SO 

66 
SO 

70 
SO 

72 
46 

67 
48 

78 
SO 

84 

SO 

81 
51 

76 
49 

80 
46 

71  .4 
50  . 4 

SBN  MBTEO 

MflX 
MIN 

70 
56 

63 
55 

86 
52 

81 
55 

70 
60 

66 
54 

71 
56 

89 
51 

91 
56 

89 
S3 

69 
54 

74 

52 

76 
52 

73 
64 

67 
S9 

63 
54 

62 
SB 

65 
49 

61 
SO 

70 
55 

55 
54 

66 
55 

69 
57 

S3 
SO 

73 
45 

72 
45 

75 
48 

82 
49 

73 
51 

71 
51 

72.2 
S3  .0 

SBNTB  CLBRfl  UNIVERSITY 

MflX 
MIN 

63 
SO 

71 
S3 

82 
49 

85 
54 

78 

51 

78 
52 

76 
46 

64 

49 

86 
54 

82 
53 

79 
54 

60 
54 

81 
S3 

80 
S3 

78 

S3 

73 
55 

70 
48 

73 
47 

69 
SO 

76 
SI 

69 

50 

73 
49 

69 
48 

67 
50 

74 
42 

78 
45 

79 
45 

80 
48 

77 
48 

71 
46 

76  .8 

SO .  1 

SBNTB  CRUi 

MBX 
MIN 

66 
52 

70 
53 

72 
48 

66 
47 

67 
S3 

64 
54 

55 
SS 

59 
48 

70 
47 

68 
S3 

66 
S3 

72 
52 

67 
S3 

65 
54 

63 
S3 

70 
54 

72 
43 

68 
43 

63 
48 

64 
49 

71 
52 

67 
48 

74 
45 

71 
48 

76 
39 

82 
42 

80 
42 

76 
43 

75 
49 

.'7 
41 

70.0 
48  .7 

UPR  SBN  LEBNORO  FILTER 

MflX 
MIN 

73 
SI 

67 
SO 

57 
49 

SO 

72 
50 

65 
S2 

66 
50 

48 

76 
51 

86 
SO 

7  ] 
SO 

66 
SO 

74 
49 

50 

74 

S2 

50 

49 

46 

47 

48 

70 
47 

48 

49 

48 

46 

47 

48 

48 

47 

69 
48 

68.8 
48.9 

HBTSONVILLE  HBTERHORKS 

MBX 
MIN 

67 
S2 

64 

53 

64 
S3 

68 
S2 

63 
S3 

SS 
54 

SS 
50 

61 
52 

66 
51 

69 
53 

65 
54 

64 
53 

67 
52 

63 
53 

64 

55 

65 
53 

64 
47 

71 
47 

62 
49 

59 
52 

64 
52 

64 
49 

63 
51 

68 
51 

67 
42 

73 
46 

76 
45 

76 
47 

70 
48 

68 
49 

65.2 
50.6 

HOODSIOE  FIRE  STB  1 
■ 

MflX 

niN 

78 
52 

77 
SI 

68 
45 

93 
51 

89 
SO 

83 
49 

64 
45 

92 
50 

97 
49 

95 
49 

81 
55 

84 

53 

66 
49 

83 
58 

80 
S3 

78 
45 

75 
47 

76 
42 

64 
44 

61 
42 

79 
41 

82 
42 

73 
41 

65 
48 

77 
39 

85 
42 

85 
4  1 

88 
45 

85 
43 

79 
42 

82.1 
46.8 

SBN  JDBQUIN 

DRBINBGE  OS 

BNTIOCH  FIBREBOBRD  ML 

MBX 
MIN 

82 
54 

77 
S3 

88 
S4 

96 

S7 

80 
51 

83 
59 

61 

95 
57 

53 

61 

57 

56 

52 

77 
59 

76 
56 

CO 
52 

69 

50 

83 
49 

81 

so 

83 

49 

S3 

84 

59 

54  .6 

BNTIDCH  PUMPING  PL  3 

MflX 
MIN 

ASM  MOUNTBIN 

MAX 
MIN 

97 
61 

92 
63 

89 
59 

85 
59 

95 
6S 

96 
66 

96 
63 

93 
60 

92 
64 

95 
70 

96 

71 

98 
68 

98 
66 

102 
67 

100 
68 

97 
66 

93 
67 

82 
53 

77 
SO 

78 
SO 

84 

54 

89 
62 

91 
65 

90 
SI 

77 
46 

80 
52 

88 

56 

90 
60 

90 
63 

92 
60 

90.9 
60  .5 

flUBERRY   1  NH 

MflX 
MIN 

90 

64 

83 

85 

95 

95 

96 

88 

91 

94 

70 

94 
70 

93 

96 
68 

96 

96 

93 

84 

73 
46 

70 
SO 

73 

84 

67 
62 

82 

73 
49 

77 

83 
52 

87 
59 

85 

68 
62 

85 
67 

66. 7 
60  .5 

BBKERSFIELO  HSO  AP 

MflX 
MIN 

99 
71 

95 
67 

90 
63 

100 
69 

103 
73 

100 
74 

98 
71 

94 

68 

101 
70 

107 
74 

102 
75 

99 
72 

104 

76 

ID6 
78 

IDO 
75 

97 
66 

69 
62 

84 

59 

80 
59 

83 
SB 

92 
64 

96 
66 

93 
56 

83 
59 

83 
54 

90 
61 

93 
65 

94 

66 

96 
67 

95 
67 

94  .9 

67  .2 

BALCH  POHER  MOUSE 

MflX 
MIN 

91 
64 

87 
63 

82 
59 

85 
56 

67 
60 

91 
61 

89 
60 

86 
58 

90 
S9 

90 
61 

92 
60 

89 
60 

97 
60 

92 
64 

9! 
64 

92 
61 

86 
56 

77 
54 

72 
53 

72 
S7 

83 
56 

86 
62 

86 
63 

82 
55 

75 
48 

82 
S3 

84 

58 

8S 
59 

86 
60 

87 
61 

85  .8 
58  .9 

8LACKHELLS  CORNER  2HNH 

MflX 
MIN 

euTTONUILLOH 

MBX 
MIN 

IDO 
58 

96 
59 

91 
59 

88 
GO 

97 
62 

100 
63 

98 
62 

93 
56 

92 
59 

97 
63 

IDS 
61 

98 

61 

96 
63 

103 
66 

102 
63 

98 
59 

97 
55 

89 
49 

83 
S2 

60 
52 

83 
56 

92 
61 

95 
63 

92 
S3 

81 
42 

81 
53 

89 
57 

91 
59 

92 
60 

95 
60 

93.3 
56  .2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MBX 
MIN 

82 
52 

80 
47 

76 
46 

77 
50 

62 
51 

82 
53 

82 
49 

78 
47 

82 
48 

62 
SO 

84 

51 

63 
52 

Bl 
52 

89 
64 

68 
52 

64 

SO 

79 
45 

64 

37 

63 
39 

64 

40 

66 
43 

77 
4S 

79 
44 

69 
38 

S2 
30 

68 
35 

75 
40 

74 
42 

77 
44 

76 
43 

76.6 
45.6 

CAMP  PARDEE 

MBX 
MIN 

94 

53 

85 
50 

60 
52 

90 
56 

97 
62 

92 
55 

87 
51 

88 
54 

95 
62 

96 
66 

98 
63 

88 

61 

92 
62 

104 

62 

96 
54 

87 
52 

83 
S3 

79 
SO 

79 
48 

70 
SO 

64 

52 

86 
SS 

90 
S3 

76 
S3 

69 
47 

80 
52 

87 
SS 

89 
54 

92 

S7 

89 
55 

87.4 

55  .0 

CBTMEYS   VT   BULL    RUN  RM 

MBX 
MIN 

95 
60 

89 
S3 

66 
50 

86 
SB 

94 

60 

96 
57 

92 
55 

89 
52 

91 
57 

95 
61 

96 
S9 

94 

59 

95 
59 

100 
64 

98 
60 

97 
57 

88 
SO 

78 
45 

76 
42 

72 
45 

78 
54 

85 
S3 

90 
54 

81 
SO 

68 
36 

78 
47 

86 
47 

87 
49 

89 
54 

90 
52 

88.0 
53.3 

CHERRY  VBLLEY  DBH 

MflX 
MIN 

86 
56 

83 
SI 

78 
49 

85 
55 

86 
54 

84 

51 

80 
51 

85 
S3 

85 
56 

es 

SS 

BS 
56 

83 
S7 

93 
60 

92 
57 

87 
S3 

82 
49 

70 
41 

61 
40 

64 
41 

65 

46 

80 
37 

S3 
34 

76 
46 

78 
47 

78 
49 

78 
48 

79.3 
49.7 

COBL INGB 

MAX 
MIN 

98 
62 

9S 
56 

89 
S5 

96 
61 

99 
63 

105 
66 

97 
61 

95 
SI 

97 
61 

lOD 
63 

92 
63 

95 
61 

101 
64 

104 

67 

98 
65 

95 
61 

84 

57 

81 
SI 

82 
SO 

90 
SB 

92 
60 

95 
52 

91 
51 

es 

48 

85 
44 

86 
49 

92 
63 

96 
56 

96 
58 

91 
56 

93.4 
57.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
1  7 


DAILY  TEMPERRTURES 


STflT ION 

DHY  OF  MONTH 

o 
a: 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CORCORHN  IRRIG  DIST 

MAX 

99 

96 

90 

99 

102 

100 

97 

96 

100 

103 

102 

100 

105 

103 

101 

98 

93 

95 

60 

83 

90 

96 

93 

87 

83 

90 

93 

92 

95 

92 

94 

.7 

MIN 

S9 

57 

54 

62 

62 

62 

57 

59 

57 

60 

63 

61 

63 

66 

63 

58 

53 

53 

49 

49 

57 

54 

55 

50 

44 

49 

52 

53 

55 

54 

56 

OENfilR  3  NNE 

MBX 

97 

82 

89 

95 

94 

68 

87 

92 

93 

95 

88 

90 

99 

92 

90 

84 

80 

80 

72 

81 

86 

90 

80 

72 

90 

86 

87 

90 

90 

83 

86 

.7 

MIN 

55 

52 

52 

55 

58 

55 

52 

57 

52 

55 

60 

55 

62 

61 

55 

53 

47 

48 

47 

48 

52 

SO 

52 

50 

45 

47 

52 

55 

53 

49 

52 

.9 

DUDLEYS 

MAX 

82 

80 

79 

86 

97 

94 

85 

83 

87 

87 

88 

90 

95 

93 

90 

83 

76 

70 

66 

73 

90 

84 

77 

64 

72 

78 

82 

84 

93 

79 

81 

.6 

MIN 

51 

41 

39 

40 

45 

45 

46 

41 

41 

46 

43 

45 

46 

45 

46 

39 

38 

41 

34 

37 

41 

41 

39 

40 

27 

35 

33 

36 

39 

36 

40 

.5 

ELECIRH  POWER  HOUSE 

MAX 

94 

96 

89 

99 

97 

95 

89 

95 

97 

99 

98 

96 

103 

104 

98 

91 

85 

79 

79 

91 

96 

90 

90 

77 

80 

87 

89 

91 

90 

89 

90 

.7 

57 

47 

49 

51 

55 

55 

50 

50 

52 

53 

55 

53 

55 

57 

55 

52 

50 

49 

46 

47 

51 

49 

51 

52 

40 

45 

48 

49 

51 

49 

50 

F IVE  POINTS  S  S5H 

MAX 

92 

98 

88 

94 

99 

99 

90 

91 

97 

100 

97 

97 

99 

97 

96 

98 

90 

83 

83 

93 

88 

92 

95 

74 

79 

86 

87 

90 

92 

92 

91 

.2 

MIN 

63 

55 

S3 

60 

62 

61 

60 

59 

64 

67 

66 

63 

67 

67 

63 

59 

51 

48 

46 

45 

57 

55 

52 

53 

49 

52 

56 

56 

60 

56 

57 

.5 

FRESNO  HSO  BP 

MBX 

94 

89 

88 

97 

100 

95 

93 

94 

99 

100 

98 

99 

101 

100 

99 

92 

84 

79 

75 

80 

89 

92 

86 

75 

91 

88 

91 

92 

94 

90 

91 

•  1 

MIN 

6D 

56 

54 

62 

63 

62 

60 

60 

62 

64 

63 

63 

65 

56 

64 

62 

54 

52 

52 

51 

60 

58 

57 

S3 

47 

53 

54 

55 

58 

58 

59 

FRIflNT  GOVERNMENT  CRHP 

MBX 

101 

96 

91 

90 

99 

101 

98 

95 

96 

100 

102 

100 

101 

103 

103 

101 

94 

85 

81 

78 

82 

91 

95 

88 

76 

84 

90 

94 

94 

95 

93 

.4 

MIN 

56 

51 

49 

49 

61 

59 

S5 

50 

60 

61 

62 

60 

59 

60 

50 

57 

52 

47 

47 

47 

45 

S3 

55 

47 

4  1 

44 

49 

43 

51 

53 

52 

•  8 

GLENNVILLE 

MAX 

B6 

84 

80 

89 

90 

97 

86 

83 

89 

92 

91 

88 

92 

92 

91 

87 

84 

71 

67 

71 

82 

85 

83 

80 

74 

82 

81 

92 

84 

81 

93 

.8 

48 

45 

44 

46 

47 

49 

48 

43 

48 

46 

47 

49 

49 

50 

55 

46 

42 

42 

35 

43 

42 

46 

49 

40 

31 

37 

42 

41 

43 

GRANT  GROVE 

MBX 

74 

70 

67 

64 

74 

74 

72 

69 

70 

72 

73 

74 

74 

78 

76 

71 

60 

58 

45 

50 

65 

69 

65 

50 

53 

68 

67 

68 

68 

66 

.8 

48 

45 

42 

46 

49 

49 

47 

45 

48 

49 

49 

54 

56 

58 

48 

48 

40 

38 

40 

41 

44 

44 

42 

30 

41 

SO 

SO 

48 

HflNFDRD 

MBX 

87 

85 

76 

85 

89 

97 

94 

92 

97 

98 

98 

95 

98 

97 

97 

98 

89 

87 

77 

80 

88 

89 

89 

85 

95 

89 

88 

89 

97 

89 

90 

.  1 

HIN 

52 

55 

54 

57 

60 

60 

55 

55 

59 

'60 

54 

60 

63 

54 

53 

58 

53 

55 

47 

50 

55 

55 

50 

50 

50 

45 

55 

55 

58 

55 

55 

HETCH  HETCHT 

MBX 

HUNTINGTON  LAKE 

MBX 

71 

57 

63 

70 

71 

70 

69 

67 

69 

12 

74 

73 

79 

75 

76 

73 

68 

54 

49 

53 

62 

67 

64 

57 

55 

66 

67 

66 

67 

67 

66 

.6 

MIN 

43 

41 

38 

41 

43 

42 

42 

40 

42 

45 

43 

44 

46 

48 

48 

43 

41 

41 

33 

34 

39 

41 

41 

39 

30 

38 

38 

39 

38 

40 

40 

lORin 

MAX 

93 

89 

94 

83 

92 

93 

90 

87 

93 

85 

94 

92 

92 

97 

97 

96 

90 

77 

76 

69 

80 

64 

88 

82 

70 

76 

83 

94 

86 

89 

96 

.4 

MIN 

55 

61 

58 

64 

66 

66 

61 

6D 

63 

66 

66 

64 

68 

72 

72 

66 

60 

45 

48 

47 

56 

59 

60 

47 

4  1 

52 

57 

57 

59 

58 

59 

.5 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

99 

97 

99 

90 

100 

102 

99 

97 

99 

103 

104 

101 

too 

102 

103 

99 

97 

85 

81 

79 

89 

92 

93 

99 

90 

95 

89 

91 

94 

94 

94 

.  I 

70 

69 

70 

69 

73 

73 

71 

7D 

72 

74 

77 

73 

74 

76 

75 

73 

65 

56 

56 

56 

65 

69 

69 

59 

54 

63 

62 

62 

70 

70 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MBX 

94 

94 

97 

95 

96 

93 

90 

90 

94 

95 

97 

95 

99 

99 

96 

94 

99 

79 

72 

80 

86 

91 

91 

97 

90 

90 

99 

99 

89 

87 

90 

•  2 

MIN 

58 

59 

54 

59 

67 

65 

64 

60 

63 

66 

67 

67 

68 

70 

61 

70 

67 

51 

51 

47 

47 

61 

61 

52 

46 

50 

52 

56 

58 

KETTLEMflN  CITY 

MAX 

101 

97 

90 

89 

100 

100 

98 

95 

96 

100 

104 

102 

99 

104 

99 

90 

82 

78 

71 

74 

92 

85 

91 

79 

92 

91 

92 

93 

96 

91 

.3 

63 

59 

59 

62 

65 

64 

60 

50 

63 

63 

70 

66 

62 

67 

64 

53 

50 

51 

51 

49 

61 

61 

54 

46 

57 

63 

56 

60 

KETTLEflHN  STBTION 

MAX 

95 

92 

98 

96 

100 

96 

94 

94 

99 

101 

98 

97 

103 

100 

99 

96 

97 

81 

79 

92 

90 

94 

90 

81 

80 

87 

90 

91 

94 

90 

92 

.  1 

MIN 

65 

57 

58 

53 

70 

68 

64 

61 

69 

69 

75 

67 

71 

75 

67 

63 

59 

54 

54 

53 

60 

64 

63 

53 

49 

58 

67 

60 

63 

63 

62 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

94 

89 

94 

92 

96 

96 

90 

89 

96 

96 

93 

92 

97 

104 

94 

92 

92 

86 

80 

74 

95 

88 

92 

79 

72 

92 

90 

90 

92 

92 

99 

.6 

MIN 

55 

52 

50 

54 

58 

53 

48 

5! 

54 

57 

57 

63 

59 

56 

54 

51 

52 

46 

47 

48 

50 

49 

51 

54 

40 

51 

48 

51 

55 

52 

.0 

LE  GRAND 

MAX 

MIN 

LEMON  COVE 

MAX 

99 

94 

90 

89 

97 

100 

97 

94 

93 

99 

100 

99 

99 

104 

101 

98 

93 

85 

90 

78 

91 

93 

89 

91 

78 

92 

90 

91 

93 

94 

91 

.9 

MIN 

59 

56 

54 

63 

66 

61 

58 

54 

53 

65 

64 

63 

66 

67 

66 

59 

56 

55 

50 

55 

61 

51 

56 

50 

42 

50 

56 

50 

53 

S3 

57 

LINDSAY 

MBX 

99 

94 

90 

99 

101 

100 

97 

95 

100 

101 

101 

99 

105 

103 

99 

97 

92 

86 

91 

94 

93 

95 

94 

69 

93 

91 

94 

94 

97 

95 

94 

.9 

MIN 

63 

56 

58 

59 

60 

61 

60 

58 

62 

60 

58 

63 

63 

54 

55 

59 

56 

52 

51 

54 

56 

57 

57 

49 

4  1 

47 

51 

52 

54 

53 

56 

LITTLE  PBNOCHE  DET  DAM 

MBX 

98 

90 

96 

89 

95 

96 

94 

88 

92 

96 

97 

93 

95 

101 

101 

97 

90 

80 

90 

71 

MIN 

59 

60 

52 

61 

63 

58 

55 

60 

64 

68 

60 

56 

67 

65 

58 

57 

59 

46 

53 

52 

LODGEPOLE 

MBX 

73 

69 

66 

64 

72 

74 

71 

73 

71 

72 

73 

75 

74 

79 

61 

74 

71 

63 

50 

50 

56 

69 

68 

56 

60 

69 

67 

69 

68 

71 

69 

.2 

MIN 

39 

39 

36 

38 

40 

40 

38 

38 

40 

41 

39 

42 

40 

44 

46 

38 

37 

37 

30 

30 

36 

39 

4  1 

26 

34 

36 

36 

35 

34 

.5 

LODI 

MBX 

94 

95 

92 

100 

100 

84 

97 

95 

101 

100 

99 

97 

105 

104 

88 

83 

79 

82 

80 

83 

85 

91 

91 

74 

84 

88 

90 

92 

92 

98 

90 

.5 

MIN 

54 

52 

51 

62 

57 

56 

50 

56 

55 

59 

56 

53 

64 

57 

55 

51 

53 

50 

50 

50 

51 

S3 

51 

54 

46 

50 

S3 

55 

57 

51 

53 

LOS  BANGS 

MBX 

95 

90 

83 

89 

95 

91 

96 

88 

93 

95 

97 

99 

93 

101 

90 

93 

81 

76 

80 

69 

83 

88 

91 

80 

74 

81 

87 

88 

91 

95 

87 

.7 

MIN 

56 

52 

54 

60 

59 

56 

53 

57 

64 

66 

60 

56 

64 

61 

55 

55 

56 

52 

55 

51 

54 

51 

54 

53 

45 

51 

52 

52 

57 

55 

55 

.6 

LOS  BANDS  GET  RESV 

MBX 

95 

88 

90 

90 

95 

94 

93 

88 

86 

96 

97 

88 

94 

101 

92 

88 

94 

74 

77 

65 

83 

86 

92 

79 

71 

9. 

87 

89 

90 

91 

87 

.5 

MIN 

54 

58 

51 

50 

56 

58 

61 

55 

60 

67 

57 

58 

63 

55 

57 

57 

48 

51 

53 

53 

54 

53 

50 

53 

47 

55 

53 

59 

56 

50 

55 

'  ' 

MADERA 

MAX 

101 

93 

99 

89 

97 

99 

93 

91 

94 

99 

101 

98 

98 

102 

99 

99 

90 

82 

PO 

75 

82 

90 

95 

86 

74 

91 

89 

91 

92 

94 

91 

.4 

MIN 

60 

51 

54 

59 

61 

60 

59 

59 

58 

61 

63 

62 

61 

65 

61 

60 

54 

47 

52 

51 

58 

55 

57 

53 

47 

50 

54 

57 

53 

56 

56 

.6 

MANTECB 

MBX 

95 

89 

90 

93 

98 

93 

69 

88 

95 

98 

98 

89 

94 

100 

94 

88 

93 

77 

82 

69 

85 

89 

89 

72 

70 

82 

99 

88 

90 

89 

87 

.8 

MIN 

55 

55 

55 

61 

59 

58 

53 

57 

61 

64 

58 

55 

59 

60 

56 

54 

53 

54 

53 

51 

53 

53 

54 

55 

47 

52 

55 

56 

59 

54 

55 

.6 

MARICOPA 

MAX 

99 

95 

90 

86 

98 

102 

98 

96 

92 

99 

103 

100- 

,  96 

102 

103 

101 

99 

89 

81 

79 

91 

90 

93 

90 

79 

79 

86 

90 

91 

94 

92 

.7 

MIN 

69 

64 

52 

67 

72 

70 

67 

55 

71 

74 

75 

70 

73 

75 

70 

66 

59. 

52 

54 

53 

60 

63 

65 

54 

49 

60 

52 

64 

68 

62 

64 

.5 

MERCED  F IRE  STfll ION  2 

MBX 

95 

89 

99 

97 

98 

97 

90 

94 

95 

100 

100 

95 

101 

101 

97 

97 

97 

82 

91 

82 

99 

93 

92 

80 

82 

88 

90 

91 

94 

93 

92 

.0 

MIN 

56 

54 

53 

63 

60 

58 

56 

59 

60 

62 

52 

52 

55 

65 

58 

55 

52 

48 

49 

50 

55 

54 

53 

53 

47 

47 

S3 

57 

56 

55 

MODESTO 

MAX 

90 

81 

92 

97 

94 

89 

99 

95 

97 

98 

90 

93 

101 

94 

91 

85 

80 

82 

73 

83 

86 

92 

85 

71 

81 

87 

68 

90 

90 

81 

88 

.  1 

MIN 

57 

54 

54 

63 

60 

57 

53 

57 

^0 

61 

59 

56 

64 

61 

57 

54 

52 

51 

50 

,51 

52 

54 

S3 

54 

49 

49 

55 

57 

57 

54 

55 

•  5 

NEWMAN 

MBX 

96 

90 

93 

100 

100 

99 

93 

96 

99 

101 

99 

100 

104 

103 

98 

90 

89 

90 

95 

87 

89 

96 

87 

86 

84 

90 

91 

93 

96 

91 

93 

.9 

MIN 

57 

53 

53 

61 

62 

69 

55 

58 

59 

60 

62 

58 

59 

52 

57 

55 

51 

52 

50 

50 

54 

54 

S3 

52 

45 

50 

51 

53 

55 

53 

55 

' 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MBX 

91 

92 

92 

97 

91 

89 

92 

86 

88 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

92 

87 

76 

71 

69 

80 

84 

95 

81 

71 

81 

83 

85 

85 

96 

85 

5 

MIN 

55 

51 

48 

55 

54 

56 

50 

47 

51 

60 

53 

54 

60 

56 

58 

50 

47 

43 

4  1 

40 

46 

51 

50 

44 

34 

4  1 

46 

44 

47 

48 

^ 

ORANGE  COVE 

MBX 

99 

90 

97 

97 

99 

97 

93 

98 

100 

99 

99 

102 

99 

98 

93 

84 

79 

77 

80 

90 

92 

89 

77 

81 

92 

93 

9! 

7 

MIN 

55 

54 

60 

62 

61 

56 

62 

63 

61 

61 

61 

66 

51 

58 

56 

50 

49 

51 

58 

57 

56 

50 

43 

SO 

54 

52 

56 

PORTERVILLE 

MBX 

ID2 

98 

93 

90 

100 

103 

100 

97 

95 

101 

104 

101 

99 

106 

105 

99 

95 

87 

92 

91 

84 

93 

96 

93 

82 

84 

92 

94 

95 

97 

95 

0 

M  1  N 

65 

57 

57 

61 

63 

67 

63 

62 

65 

64 

67 

66 

68 

72 

68 

61 

59 

53 

51 

53 

SB 

59 

60 

51 

46 

52 

56 

58 

60 

POSEY  3  E 

MBX 

78 

79 

80 

93 

91 

79 

80 

92 

83 

84 

83 

82 

93 

85 

79 

68 

65 

63 

63 

76 

74 

75 

76 

70 

71 

70 

73 

7-? 

74 

76 

76 

2 

MIN 

49 

51 

53 

51 

50 

51 

49 

51 

52 

51 

53 

53 

53 

54 

52 

49 

43 

39 

41 

46 

44 

43 

42 

45 

46 

45 

44 

46 

45 

43 

47 

9 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

94 

82 

82 

86 

86 

94 

81 

81 

81 

84 

82 

83 

89 

89 

88 

82 

77 

66 

66 

69 

76 

90 

76 

70 

68 

75 

76 

78 

77 

76 

79 

2 

MIN 

60 

56 

65 

42 

59 

61 

55 

53 

55 

57 

59 

56 

55 

59 

54 

53 

49 

44 

47 

44 

49 

55 

51 

38 

39 

46 

47 

52 

55 

49 

51 

7 

SBN  LUIS  DAM 

MBX 

93 

83 

76 

88 

91 

86 

94 

89 

82 

95 

94 

82 

91 

98 

91 

85 

85 

72 

75 

64 

80 

83 

85 

74 

72 

80 

85 

87 

89 

87 

84 

5 

MIN 

55 

54 

53 

56 

58 

55 

57 

53 

56 

68 

57 

60 

64 

55 

58 

59 

45 

49 

53 

49 

50 

55 

53 

45 

48 

48 

60 

66 

67 

59 

55 

5 

30N0RA  RS 

MAX 

92 

89 

83 

86 

92 

94 

90 

87 

93 

101 

94 

94 

93 

101 

99 

93 

94 

78 

75 

75 

78 

85 

99 

79 

65 

78 

85 

96 

88 

99 

97 

1 

MIN 

61 

57 

49 

60 

56 

56 

61 

51 

55 

58 

55 

58 

56 

58 

59 

54 

44 

45 

42 

52 

51 

51 

50 

49 

36 

44 

52 

49 

58 

49 

52 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  S'ATIDN  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


CDLtFORNin 
JUNE 


DRY   OF  MONTH 


STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

so  ENTRSNCE  TOSEMITE 

MAX 
MIN 

63 

SO 

79 
46 

73 
43 

74 
44 

80 
45 

62 
46 

62 
47 

75 
44 

81 
45 

80 
49 

61 
49 

62 
50 

61 

51 

89 
54 

82 
54 

85 
47 

79 
45 

65 
42 

54 

32 

49 

36 

61 
36 

73 
44 

77 
45 

70 
40 

SO 
29 

65 
33 

75 
4  1 

77 
42 

77 
4  4 

76 
44 

74.6 
44.0 

STOCKTON  HSO  PP 

MAX 
MIN 

69 
57 

61 
54 

94 

56 

99 
63 

92 
61 

87 
59 

68 

56 

97 
60 

100 
53 

100 
65 

66 
60 

96 
57 

104 

65 

93 
61 

66 
57 

85 
54 

77 
55 

83 
S3 

70 
54 

85 
52 

86 
S3 

90 
54 

72 
55 

71 
54 

62 
49 

89 

53 

89 
54 

92 

57 

91 
6 1 

79 
55 

87.9 
56.9 

STOCKTON  FIRE   STR  NO  4 

MAX 
MIN 

9< 

53 

65 
51 

8S 
58 

93 
56 

99 
57 

89 
55 

64 

51 

86 
56 

96 
59 

98 
61 

96 
56 

96 
53 

97 
59 

103 
57 

89 
54 

82 
SI 

83 

S3 

79 
48 

62 

51 

70 
49 

84 
49 

83 
SO 

88 

5 1 

74 

52 

74 
42 

61 
52 

80 
S2 

89 
56 

90 
57 

89 
49 

67.5 
53.3 

TEHSCHflPI 

MAX 
MIN 

63 
53 

79 
61 

76 
54 

89 
49 

89 
SS 

84 

61 

83 
59 

60 
53 

86 
56 

90 
61 

92 
54 

90 
54 

94 

53 

69 
56 

87 
63 

83 
52 

80 
S3 

66 
4  I 

64 
44 

68 
42 

78 

49 

83 
55 

60 
55 

78 
44 

73 
39 

76 
40 

77 
52 

81 
56 

30 
56 

79 
54 

81  .3 
52.5 

TEJON  RPNCHO 

MAX 
MIN 

95 
61 

95 
82 

68 

59 

96 
67 

100 
68 

99 
67 

95 
62 

92 
61 

96 
61 

104 

7  1 

103 
72 

97 
66 

100 
69 

101 
70 

96 
60 

94 
64 

93 
59 

82 
4  3 

79 
46 

80 
52 

87 
60 

89 
58 

91 
56 

89 
49 

91 
47 

69 
55 

63 
60 

85 
59 

89 
56 

90 
60 

92.3 
'60.  1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

100 
60 

95 
SO 

91 
56 

96 
56 

100 
61 

100 
63 

98 
61 

95 
56 

99 
60 

101 
63 

101 
62 

100 
65 

101 
66 

101 
65 

99 
61 

96 
60 

95 
56 

84 
57 

76 
SO 

81 
54 

91 
55 

90 
60 

94 

62 

89 
S3 

80 
45 

87 
52 

91 
50 

91 
56 

94 

57 

95 
57 

93.9 
58.1 

TIGER  CREEK  PM 

MAX 
MIN 

68 

57 

89 
54 

86 

50 

68 
48 

90 
S3 

90 
SS 

89 
SO 

89 
49 

90 
52 

91 
57 

92 

55 

69 
55 

96 
S6 

96 
56 

97 
SS 

90 
53 

82 
49 

72 
45 

71 
44 

74 
4  4 

83 
48 

85 
50 

65 
49 

73 
44 

72 
37 

60 
44 

82 
44 

83 
47 

63 
46 

82 
47 

85.4 
49.3 

TRRCt  CSR80NS 

MAX 
MIN 

94 

S3 

91 
51 

84 

52 

91 
54 

96 
58 

93 

SS 

89 

87 

94 

96 

97 

89 

93 

101 

93 

91 

89 

79 

60 

71 

85 

83 

89 

75 

70 

60 

67 

87 

90 

90 

87.6 

TRRCT  PUMPING  PLPNT 

MAX 
MIN 

69 
56 

82 
52 

92 
55 

98 
61 

90 
59 

6S 
S8 

88 
SS 

96 
60 

100 
59 

98 
59 

65 
59 

95 
56 

104 

65 

90 
60 

88 
59 

87 
47 

80 
52 

80 
42 

67 
43 

65 
53 

80 
52 

85 
52 

82 
44 

78 
S4 

80 
SO 

87 
55 

89 
58 

92 
60 

67 
56 

80 
51 

87.3 
54  .8 

VISflLin 

MAX 
MIN 

96 
61 

94 

59 

89 
S7 

67 
65 

102 
65 

99 
64 

96 
62 

94 

59 

93 
63 

97 
63 

101 
65 

96 
64 

97 
66 

102 
66 

99 
65 

98 
58 

93 
57 

84 
54 

60 
53 

77 
52 

81 
62 

89 
59 

92 
61 

87 

S2 

78 
48 

81 
50 

88 

S3 

90 
55 

91 
61 

93 
58 

91  .6 
59.3 

HRSCO 

MAX 
MIN 

102 
64 

93 
59 

91 
61 

69 
63 

100 
66 

102 
71 

99 
65 

98 
61 

95 
64 

IDl 
71 

101 
83 

103 
82 

102 
81 

105 
81 

IDS 
77 

101 
65 

97 
57 

69 
52 

84 

55 

79 
52 

84 

59 

93 
59 

95 
62 

94 

58 

82 
48 

66 
S3 

90 
56 

95 
58 

95 
6 1 

97 
63 

94  .9 

63.6 

TOSEMITE   PRRK  MEROQTRS 
■ 

MRX 
fllN 

89 
52 

87 
49 

64 
47 

83 
SS 

67 
49 

90 
50 

89 
47 

87 
46 

87 
50 

88 
52 

89 
54 

89 
50 

84 

SO 

92 
54 

91 
S2 

89 
49 

88 
44 

79 
45 

70 
40 

73 
39 

72 
4  1 

81 
51 

66 
45 

84 
48 

59 
35 

75 
37 

82 
42 

84 
4  1 

84 
48 

85 
45 

33.6 
46.9 

SOUTH  COAST 

ORHINRGE  06 

ALPINE 

MRX 
MIN 

86 
49 

83 
47 

63 
51 

79 
51 

64 
48 

82 
49 

62 
47 

88 
45 

89 
46 

94 

5  1 

85 
53 

81 
SO 

85 
47 

84 

52 

84 

55 

72 
SO 

67 
48 

66 
49 

72 
46 

82 
47 

84 

SO 

64 

50 

85 
49 

85 
45 

90 
56 

91 
54 

90 
55 

92 
56 

92 
56 

83.6 
50.2 

AVRLON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

59 
51 

65 
SI 

65 
SO 

69 
49 

64 

SO 

64 

50 

61 
52 

64 
55 

65 
56 

64 
S7 

65 
58 

64 
57 

65 
58 

65 
58 

62 
55 

67 
56 

66 
58 

68 
56 

67 
56 

69 
S7 

65 
59 

64 
57 

69 
54 

69 
S7 

70 
55 

73 
S3 

72 
52 

74 
52 

74 
60 

69 
53 

66.9 
54  .8 

BARRETT  DAM 

MRX 
MIN 

68 
46 

86 
45 

64 

SO 

77 
5  1 

78 
SO 

85 
49 

63 
50 

84 
49 

60 
47 

62 

50 

90 
SO 

96 
SS 

61 
52 

82 
SI 

86 
51 

87 
54 

76 
54 

64 
49 

59 
49 

69 
50 

72 
46 

84 
49 

85 
50 

83 
49 

80 
43 

85 
46 

94 
48 

90 
43 

90 
49 

91 
47 

62.4 
49.3 

BEAunONT  PUMPING  PLANT 

MRX 
MIN 

86 
S3 

85 
46 

63 
43 

60 
44 

64 

SO 

85 
45 

87 
51 

62 
46 

63 
50 

88 
49 

91 
52 

94 

57 

92 
56 

90 
S3 

85 
54 

84 

S3 

67 
45 

72 
46 

59 
43 

60 
43 

69 
42 

81 
50 

65 
50 

84 

47 

85 
52 

84 

SI 

91 
52 

35 
53 

87 
51 

90 
51 

62.6 
49.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MRX 
MIN 

76 
43 

74 
36 

74 
39 

75 
36 

76 
4  1 

73 
43 

72 
4  1 

74 
45 

76 
42 

76 
44 

75 
41 

76 
44 

79 
44 

81 
42 

81 
45 

80 
44 

74 
53 

61 
35 

61 
32 

72 
33 

72 
40 

71 
42 

67 
37 

72 
32 

77 
35 

79 
38 

76 
39 

77 
45 

75 
40 

74  .2 
40  .5 

BURBANK   VALLET  PHP  PL T 

MAX 
MIN 

79 
55 

79 
55 

76 
55 

74 

55 

79 
54 

82 
55 

76 
51 

77 
54 

82 
56 

63 
53 

92 
SS 

89 
57 

62 
56 

80 
56 

79 
56 

78 
57 

70 
57 

67 
54 

70 
54 

76 
44 

82 

56 

85 
52 

80 
56 

77 
53 

86 
49 

92 

SI 

91 
54 

35 
52 

86 
55 

39 
52 

30.8 
54.0 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

63 
50 

77 
46 

77 
52 

74 
48 

81 
51 

81 
S3 

80 
53 

80 

51 

78 
49 

87 
52 

83 
48 

66 
48 

81 
50 

60 

51 

81 
54 

78 
53 

76 
SO 

71 
48 

73 
52 

56 
52 

74 
48 

78 
48 

82 
48 

76 
49 

75 
40 

83 
42 

88 
44 

86 
44 

85 
47 

85 
46 

79.7 
49.0 

CAMPO 

MAX 
MIN 

88 

39 

85 
39 

76 
35 

78 
36 

86 
43 

91 
42 

85 
44 

80 
39 

91 
42 

93 
45 

95 
46 

89 
50 

87 
48 

87 
45 

85 
44 

79 
44 

59 
49 

61 
45 

69 
47 

71 
40 

84 
39 

88 
45 

84 
45 

60 
40 

86 
35 

93 
40 

90 
40 

89 
42 

90 
40 

86 
36 

33.9 
42.2 

CANOGR  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

67 
SS 

86 
54 

80 
52 

78 
58 

61 
53 

87 
51 

83 
54 

76 
54 

67 
53 

89 

5  1 

96 
54 

93 
56 

89 
56 

84 
52 

83 
56 

80 
57 

72 
59 

69 
54 

66 
57 

78 
49 

85 
47 

90 
52 

88 
58 

80 
59 

92 
44 

96 
48 

93 
50 

39 
50 

90 
51 

92 
52 

34.3 

53.2 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

65 
58 

64 

59 

64 

S8 

63 
56 

65 
60 

65 
59 

64 

59 

5S 
58 

64 

57 

6S 
58 

66 
60 

65 
60 

63 
60 

66 
59 

66 
59 

65 
59 

63 
56 

64 

57 

62 
57 

63 
55 

64 

55 

66 
59 

64 

56 

64 

58 

64 

52 

70 
54 

68 
56 

66 
55 

66 
57 

66 
58 

64.6 

57.7 

CLRREMONT  POMONR  COL 

MAX 
MIN 

62 
54 

76 
S3 

73 
52 

69 
S3 

71 
52 

79 
54 

81 
52 

75 
54 

75 
50 

81 
54 

83 
54 

92 
54 

80 
55 

60 
55 

79 
55 

78 
52 

65 
52 

62 
53 

63 
52 

64 

51 

73 
49 

61 
S3 

63 
56 

79 
SS 

73 
46 

es 

54 

89 
S3 

86 
S3 

64 

52 

85 
S3 

7-". 6 
52.9 

CORONA 

MAX 
MIN 

81 
54 

61 

S 1 

75 
53 

76 
52 

84 
52 

62 
52 

78 
49 

76 
53 

85 
49 

84 

53 

94 
52 

90 
56 

S3 
56 

63 
55 

82 

56 

76 
55 

72 
58 

72 
54 

70 
53 

76 

55 

82 
48 

84 

56 

86 
56 

78 
54 

86 
47 

93 
4  3 

88 

50 

35 
50 

87 
49 

94 

53 

82.2 
52.5 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

CUTAtlACA 

MAX 
MIN 

78 
55 

75 
49 

75 
45 

70 
47 

60 
47 

83 
50 

81 
49 

76 
61 

71 
47 

84 

59 

82 
49 

34 

53 

83 
52 

64 

47 

79 
61 

77 
64 

72 
53 

59 
39 

50 
38 

54 

39 

74 
4  I 

76 
45 

79 
5  1 

74 

52 

69 
4S 

77 
40 

30 
48 

77 
50 

73 
52 

77 
45 

75.3 
49.0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

M"X 
MIN 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 
MIN 

66 
55 

64 

53 

62 
54 

77 
54 

78 
53 

8S 
55 

83 
50 

82 
S3 

79 
47 

84 
48 

89 
54 

95 
55 

80 
56 

82 
5 1 

65 
S4 

84 

56 

72 
56 

68 
5 1 

64 

51 

70 
49 

74 
46 

64 

52 

84 

55 

80 
52 

78 
48 

86 
51 

92 
47 

39 
57 

89 
48 

91 
46 

81  .9 
52.0 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

68 
55 

87 
54 

82 
5 1 

82 
56 

68 
55 

91 
57 

87 
59 

85 

91 

93 

99 

90 

90 

89 

86 

82 

75 

69 

68 

79 
55 

87 
58 

93 
60 

88 

60 

66 
59 

92 

96 

90 

93 
53 

95 
54 

97 
S3 

67.3 

ESCONOIOO 

MAX 
MIN 

77 
56 

77 
56 

74 

55 

74 

57 

78 
55 

78 
57 

77 
SS 

75 
55 

78 
50 

91 
56 

66 
58 

73 
59 

76 
59 

78 
57 

78 
56 

73 
58 

68 
56 

64 

52 

65 
54 

71 
54 

78 
50 

79 
54 

76 
58 

75 
56 

79 
48 

89 
52 

83 
50 

84 
S4 

83 
58 

87 
51 

77.1 
54.9 

FONTHNfl  KHISER 

MAX 
MIN 

86 
S2 

85 
52 

75 
5 1 

76 
54 

es 

53 

86 
54 

86 
52 

83 
54 

89 
S3 

92 
SS 

99 
SS 

91 
56 

88 
58 

86 
56 

89 
54 

86 
52 

70 
56 

63 
S3 

66 
52 

77 
52 

87 
51 

90 
SS 

86 
5S 

79 
56 

91 
52 

97 
54 

94 

56 

92 
56 

92 
57 

91 
55 

85.3 
54.0 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

60 
57 

77 
56 

72 
57 

74 

57 

80 
57 

78 
59 

77 
58 

77 
58 

78 
54 

63 
58 

88 
60 

79 
60 

76 
60 

78 
57 

79 
58 

75 
59 

67 
58 

66 
54 

69 
56 

72 
52 

80 
50 

78 
S6 

73 
60 

73 
S7 

79 
49 

es 

S3 

81 
S4 

82 
S3 

84 

SS 

88 

53 

77.6 
56.2 

HENSHRU  DAM 

MRX 
MIN 

8fi 

83 
49 

82 
45 

76 
45 

76 
46 

85 
52 

88 
50 

85 
47 

79 
48 

86 
54 

93 
53 

94 

56 

90 
57 

86 
56 

86 
47 

85 
49 

74 

SO 

62 
47 

56 
47 

63 
49 

70 
46 

62 
47 

87 
53 

84 
47 

79 
43 

84 
45 

90 
47 

83 
49 

88 
SO 

33 
49 

81  .8 
48.9 

lOYLLWILD  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

82 
46 

60 
42 

77 
41 

77 
41 

62 
45 

82 
47 

81 
44 

76 
45 

83 
47 

85 
50 

83 
46 

63 
49 

64 
49 

85 
48 

64 

47 

64 
46 

83 

50 

67 
35 

57 
3S 

64 
34 

74 
40 

78 
44 

60 
40 

79 
39 

78 
35 

80 
3S 

81 
41 

8: 

44 

80 
43 

80 
40 

79.0 
42  9 

JULIRN  MYNOLR 

MAX 
MIN 

81 
46 

80 
43 

76 
39 

75 
41 

64 
47 

86 
48 

79 
46 

76 
41 

86 
47 

69 
49 

90 
SI 

65 
SI 

86 
52 

84 

SO 

62 
SO 

74 
44 

63 
4  1 

60 
42 

66 
42 

66 
43 

78 
44 

63 
48 

81 
48 

75 
41 

83 
37 

88 

51 

84 
45 

84 
45 

86 
43 

85 
43 

79.8 
45.3 

LAGUNR  8ERCH 

MRX 

niN 

67 
64 

66 
62 

67 
56 

66 
57 

70 
58 

68 
S4 

67 
S3 

66 
S3 

69 
53 

70 
49 

70 
49 

71 
49 

69 
55 

69 
55 

68 
54 

70 
S8 

69 
56 

66 
56 

68 
54 

69 
54 

67 
53 

65 
S3 

70 
57 

72 
48 

74 
47 

74 
54 

74 

55 

74 
54 

69 
49 

69.3 
S4.1 

lR  MESR 

MRX 

niN 

75 
SS 

7S 
S6 

72 
58 

72 
S6 

77 
57 

75 
57 

75 
56 

56 

75 
56 

79 
57 

83 

se 

76 
60 

74 

59 

75 
58 

76 

70 
56 

67 
55 

65 
52 

69 
S4 

70 
S3 

75 
52 

76 
56 

73 
57 

71 
55 

78 
52 

80 
55 

77 
57 

76 
54 

81 
SS 

85 
54 

74.9 

SS.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERnTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

l£ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CT 

LOnPOC 

MAX 
MIN 

76 
52 

68 
54 

69 
53 

78 
54 

78 
56 

67 
55 

65 
55 

68 
53 

70 
53 

70 
54 

69 
52 

68 
S3 

69 
54 

69 
54 

69 
55 

67 
54 

65 
54 

67 
53 

66 
52 

66 
54 

65 
52 

67 
52 

65 
52 

69 
55 

73 
43 

68 
52 

59 
45 

68 
45 

71 
5  1 

66 
49 

66.8 
52  .3 

LONG  BESCH  HSO  flP 

MAX 
MIN 

74 

59 

74 

60 

68 
60 

70 
60 

75 
58 

76 
59 

70 
58 

70 
59 

75 
59 

76 
59 

79 
60 

70 
61 

71 
62 

75 
61 

70 
61 

70 
62 

71 
60 

69 
61 

69 
60 

73 
56 

78 
56 

74 

62 

70 
62 

73 
60 

62 

55 

84 

55 

75 
61 

74 
52 

77 
60 

64 

59 

73.9 
59  -6 

LOS  RNGELES  WSO  flP 

MAX 
MIN 

69 
S7 

69 
58 

68 
58 

70 
58 

66 
56 

68 
59 

69 
59 

70 
59 

69 
58 

69 
58 

69 
60 

70 
59 

70 
60 

67 
59 

71 
59 

68 
50 

71 
59 

69 
SB 

71 
58 

70 
55 

70 
56 

71 
60 

72 
61 

70 
59 

72 
56 

77 
59 

78 
58 

74 
60 

72 
59 

73 
60 

70.4 
58  .5 

LOS  HNGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

71 
57 

73 
57 

67 
57 

70 
58 

72 
57 

72 
57 

70 
57 

72 
58 

73 
58 

74 

57 

76 
59 

73 
59 

71 
59 

70 
SB 

73 
58 

6S 
60 

66 
59 

66 
56 

65 
58 

70 
53 

74 

56 

78 
60 

74 

60 

70 
60 

79 
56 

85 
60 

84 

58 

80 
60 

81 
60 

82 
61 

73.2 
56  . 1 

NT  WILSON  2 

MAX 
MIN 

76 
58 

75 
55 

75 
52 

76 
53 

81 
61 

78 
59 

74 
57 

75 
52 

81 
60 

81 
61 

78 
60 

78 
60 

84 

65 

83 
64 

83 
65 

80 
61 

76 
53 

67 
35 

44 
34 

66 
36 

73 
52 

74 

57 

73 
56 

67 
47 

73 
46 

75 
59 

76 
61 

76 
57 

73 
55 

72 
53 

74  .8 
54.8 

NEW  CUrfinfl  FIRE  STB 

MAX 
MIN 

94 

50 

97 

97 
52 

97 
52 

96 
53 

98 
54 

97 
54 

99 
52 

92 
SI 

82 
48 

85 
47 

81 
45 

80 
42 

82 
40 

85 
45 

87 
40 

90 
37 

91 
46 

94 

53 

95 
43 

92 
51 

90 
49 

91 

51 

91  .0 
48.0 

NEWPORT  BEfiCH  HRRBOR 

MAX 
MIN 

63 
58 

64 

S7 

64 

57 

66 
58 

64 
57 

64 

58 

63 
58 

64 

58 

64 

58 

64 
58 

64 
58 

65 
58 

66 
58 

65 
58 

65 
SB 

65 
58 

67 
58 

66 
58 

65 
57 

65 
58 

67 
55 

65 
58 

65 
58 

65 
58 

68 
54 

71 
56 

73 
58 

67 
59 

67 
SO 

68 
58 

65. S 
57.7 

OCEfiNSIDt 

MAX 
MIN 

65 
57 

69 
44 

69 
49 

70 
46 

70 
48 

69 
47 

68 
45 

68 
47 

69 
47 

70 
48 

70 
49 

67 
45 

67 
48 

68 
44 

69 
43 

68 
46 

69 
45 

67 
44 

69 
47 

69 
50 

69 
53 

67 
50 

67 
45 

70 
48 

73 
5  1 

74 

53 

73 
52 

71 
56 

71 
52 

72 
52 

69.2 
46.4 

OJBI 

MAX 
MIN 

74 
52 

72 
51 

68 

51 

71 
45 

75 
47 

75 
53 

72 
45 

79 
47 

81 
51 

89 
5  1 

89 
51 

80 
54 

78 
51 

76 
53 

73 
51 

68 
53 

73 
51 

70 
52 

72 
4  1 

80 
45 

84 
49 

78 
52 

73 
S3 

88 
43 

90 
5  1 

86 
51 

83 
5  1 

82 
47 

85 
S3 

78.1 
49.8 

OXNBRO 

MAX 

MIN 

68 
55 

66 
56 

67 
57 

70 
53 

71 
55 

67 
57 

66 
57 

65 
55 

69 
55 

69 
57 

71 
58 

68 
56 

67 
57 

71 
58 

66 
57 

70 
57 

71 
58 

72 
56 

72 
56 

70 
SO 

72 
51 

72 
54 

73 
57 

71 
57 

72 
51 

78 
51 

82 
53 

77 
54 

75 
55 

75 
55 

70.8 
55  . 3 

PBLOMRR  nr  OBSERVfiTORT 

MAX 
MIN 

80 
57 

78 
54 

77 
55 

75 
51 

8C 
51 

83 
57 

82 
54 

74 
52 

77 
58 

80 
60 

85 
57 

83 

57 

84 

57 

85 
58 

80 
58 

83 
60 

83 
51 

60 
37 

57 
36 

59 
36 

67 
37 

75 
54 

78 
55 

73 
52 

78 
47 

78 
52 

82 

55 

80 
57 

81 

57 

80 
50 

77.2 
52.4 

PHSnOENfl 

MAX 
MIN 

78 
56 

77 
53 

76 
46 

71 
55 

76 
54 

78 
54 

75 
54 

74 
52 

79 
55 

80 
53 

88 

55 

86 
57 

79 
57 

76 
55 

77 
55 

76 
57 

65 
56 

64 
53 

62 
53 

72 
46 

74 
51 

82 
57 

80 
49 

75 
57 

83 

51 

89 
56 

87 
S3 

88 
58 

86 

56 

85 
55 

77.9 

POnONfl  CflL  POLY 

MAX 

MIN 

81 

55 

79 
54 

77 
48 

70 
52 

72 
50 

80 
50 

82 
55 

75 
53 

77 
54 

81 
SO 

83 
54 

92 
54 

77 
57 

80 
54 

80 
55 

77 
57 

65 
S3 

63 
49 

67 
S3 

64 
49 

74 
47 

82 
54 

64 
59 

79 
56 

75 
50 

85 
59 

90 
49 

86 
52 

85 
53 

85 
58 

7B.2 
53  •  1 

RflMONfl  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

B2 

SO 

81 
48 

79 

50 

76 
48 

85 
47 

82 
47 

81 
46 

78 
43 

86 
42 

87 
43 

94 
45 

91 
53 

81 
51 

82 
49 

83 
50 

79 
49 

69 
52 

63 
47 

63 
49 

69 
46 

82 
52 

83 
SI 

81 

50 

76 
49 

86 
40 

90 
49 

89 
46 

87 
46 

90 
45 

88 
47 

81  .4 

REDLBNOS 

MRX 
MIN 

68 
55 

80 
50 

74 

53 

76 
53 

8b 
51 

87 
52 

84 

50 

81 
53 

88 

51 

91 
54 

97 
53 

89 
54 

88 
55 

86 
54 

87 
51 

72 
55 

70 
55 

64 
52 

65 
50 

75 
52 

85 
49 

69 
52 

87 
53 

78 
54 

90 
49 

97 
54 

92 
54 

91 
54 

91 
55 

91 

55 

83.9 
52.7 

RIVERSIOE  FIRE  STB.  .3 

MRX 
MIN 

84 

55 

83 
S3 

80 
55 

77 
55 

84 

52 

87 
55 

82 
52 

80 
55 

87 
53 

88 
56 

95 
54 

94 

57 

85 
58 

85 
56 

85 
55 

78 
58 

72 
58 

69 
55 

70 
53 

78 
55 

86 
51 

89 
54 

86 
57 

79 
57 

90 
50 

95 
53 

91 
53 

90 
55 

90 
50 

92 
55 

84  .4 

54.5 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

MRX 
MIN 

87 
55 

85 
S3 

83 
56 

74 

56 

76' 

53 

84 

55 

87 
52 

82 
54 

80 
53 

87 
56 

89 
53 

97 
57 

86 

59 

85 
57 

85 
55 

85 
59 

71 
58 

70 
55 

66 
53 

68 
55 

77 
50 

85 
54 

89 
58 

86 
56 

78 
51 

90 
53 

95 
53 

92 
53 

91 
54 

90 
54 

83.3 
54.7 

SRN  BERNRRDINO  CO  HOSP 

MRX 
MIN 

87 
55 

85 
52 

78 
52 

78 
54 

8S 
53 

86 
54 

86 
52 

83 
55 

89 
53 

92 
55 

99 
55 

91 
56 

88 
58 

86 
56 

89 
54 

76 
58 

70 
56 

63 
S3 

66 
52 

77 
52 

87 
51 

90 
55 

86 
56 

79 
57 

91 
51 

97 
54 

94 

56 

92 
S6 

92 

57 

91 
57 

85.1 
54.5 

SRNOBERG  WSC 

MAX 
MIN 

77 
58 

77 
57 

72 
53 

84 
56 

83 
59 

80 
57 

68 
42 

78 
52 

78 

55 

72 
S3 

63 
43 

70 
38 

83 
51 

75 
55 

77 
54 

78 
56 

76 
56 

SRN  OIECO  HSO  RP 

MBX 
MIN 

69 
60 

69 
60 

67 
60 

69 
60 

71 
6  I 

68 
6 1 

71 
6 1 

69 
60 

70 
60 

70 
6 1 

71 
62 

68 
62 

70 
52 

70 
62 

70 
6 1 

65 
50 

67 
59 

64 
58 

69 
60 

70 
60 

71 
59 

70 
60 

68 
59 

70 
59 

73 
58 

74 

6 1 

71 
6 1 

71 
60 

73 
61 

74 

60 

69.7 

SRN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

79 
56 

78 
S5 

76 
55 

72 
56 

79 
54 

76 
55 

75 
57 

80 
57 

81 
55 

86 
56 

85 
59 

78 
50 

77 
57 

76 
57 

76 
58 

65 
58 

67 
54 

67 
56 

74 
49 

79 
51 

83 
59 

78 
59 

75 
58 

84 

5  1 

89 
52 

88 
54 

83 
56 

85 

61 

67 

55 

78.6 
55.9 

SRN  JRCINTC 

MAX 
MIN 

91 
50 

90 
48 

77 
52 

83 
50 

91 
50 

95 

50 

87 
48 

91 
46 

94 
46 

96 
5  1 

102 
49 

91 
5  I 

91 
52 

93 
SI 

90 
SO 

80 
53 

77 
55 

61 
52 

69 
51 

80 
52 

92 
45 

95 
49 

88 
52 

83 
53 

95 
45 

98 
50 

99 
50 

95 
49 

94 

50 

95 
50 

88.8 
50.0 

SRN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

74 
58 

72 
57 

72 
58 

70 
58 

74 

52 

74 
58 

70 
52 

71 
59 

75 
51 

73 
57 

79 
59 

78 
59 

74 

59 

75 
59 

71 
60 

68 

57 

67 
57 

68 
57 

72 
57 

73 
54 

75 
57 

72 
57 

79 
55 

81 
55 

81 

57 

78 
56 

82 
58 

74  .0 
56.8 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

67 
55 

68 
54 

63 
56 

63 
58 

65 
58 

67 
53 

68 
53 

65 
57 

68 
52 

68 
52 

69 
54 

69 
54 

69 
55 

68 
56 

68 
55 

67 
56 

68 
56 

70 
50 

71 
52 

71 
52 

70 
52 

73 
55 

69 
56 

78 
59 

79 
49 

BO- 
SS 

77 
59 

79 
50 

72 
51 

7S 
50 

70  . 1 
54.2 

SANTA  BARBARA  FAB  AP 

MBX 
MIN 

63 
54 

65 
53 

63 
52 

65 
51 

64 

49 

64 

58 

64 

57 

64 
S3 

66 

50 

65 
56 

68 
55 

65 
56 

55 
55 

66 
57 

67 
57 

67 
57 

74 
54 

69 
SO 

68 
53 

68 
46 

71 
52 

67 
53 

67 
54 

69 
52 

77 
47 

50 

71 
52 

71 
SI 

68 
55 

78 
52 

67.8 
53-0 

SANTA  HARIB  HSO  HP 

MBX 
MIN 

67 
52 

67 
52 

69 
53 

70 
55 

71 
55 

69 
56 

67 
53 

68 
53 

71 
54 

69 
54 

69 
S3 

68 

50 

71 
54 

69 
54 

68 

56 

67 
54 

6S 
S3 

66 
52 

66 
S2 

67 
52 

67 
50 

68 
50 

68 

50 

69 
49 

76 
48 

75 
46 

70 
43 

71 
46 

73 
46 

71 
45 

69.  1 
51.3 

SBNTB  MONICA  PIER 

MBX 
MIN 

61 
55 

62 
56 

64 

56 

64 
57 

65 
57 

61 
57 

60 
57 

60 
56 

62 
58 

62 
58 

61 
56 

62 
56 

62 
58 

51 
58 

65 
56 

62 
58 

62 
58 

62 
57 

64 

55 

64 
53 

63 
55 

63 
58 

63 
58 

64 
59 

65 
57 

69 
59 

69 
58 

68 

57 

65 
59 

65 
59 

63.3 
57.0 

SBNTB  PAULA 

MRX 
MIN 

70 
55 

70 
54 

69 
55 

71 
47 

71 
48 

71 
56 

70 
54 

71 
54 

71 
5! 

73 
54 

75 
54 

72 
53 

73 
54 

69 
54 

71 
55 

69 
54 

69 
54 

72 
54 

68 
53 

71 
45 

74 
46 

74 

50 

72 
46 

BS 
55 

83 
52 

83 
51 

82 
50 

76 
48 

76 
51 

78 
48 

73.3 
51.8 

SUN  CITY 

MAX 
MIN 

88 
49 

87 
50 

85 
50 

81 

50 

89 
49 

94 

50 

91 
49 

82 
51 

90 
49 

96 
50 

99 
49 

97 
51 

92 
48 

89 
50 

88 

51 

87 
53 

74 
53 

68 
50 

65 
51 

77 
50 

89 
47 

91 

50 

91 
50 

86 
50 

90 
45 

97 
44 

96 

50 

94 

50 

92 
50 

92 

50 

87.9 
4  9.6 

TORRANCE 

MRX 
MIN 

65 
55 

68 
55 

68 
56 

71 
56 

70 
55 

68 
57 

68 
56 

^ 

80 
55 

70 
54 

67 
57 

69 
56 

70 
59 

70 
57 

70 
57 

68 
58 

67 
58 

68 
55 

67 
56 

71 
53 

73 
53 

74 
54 

72 
57 

70 
58 

76 
52 

82 
53 

80 
54 

85 
56 

76 
56 

76 
55 

71  .7 
55 . 7 

TUJUNGB 

MRX 
MIN 

84 
52 

80 
49 

72 
52 

72 
51 

81 
49 

83 
51 

76 
54 

76 
52 

84 

50 

86 
51 

92 
52 

86 
52 

85 
52 

84 
53 

81 
53 

71 
54 

64 
54 

61 
52 

59 
50 

74 

55 

84 
48 

85 
5  1 

79 
53 

73 
54 

86 
47 

91 
53 

87 
53 

85 
S3 

8S 
54 

87 
55 

79.8 
52  .0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MRX 
MIN 

75 
S5 

76 
52 

71 
47 

71 
47 

73 
51 

75 
55 

77 
52 

71 
55 

71 
51 

77 
50 

77 
55 

83 
56 

72 
56 

75 
52 

78 
58 

73 
57 

66 
58 

66 
56 

67 
49 

67 
50 

70 
45 

77 
52 

78 
57 

74 
54 

75 
49 

81 
44 

84 
47 

81 
49 

78 

50 

78 

51 

74  .6 
52.0 

IWITCHELL  DAM 

MRX 
MIN 

UCLA 

MRX 
MIN 

63 
54 

66 
55 

62 
55 

65 
54 

64 
54 

64 
54 

61 
54 

65 
56 

65 
55 

65 
54 

69 
55 

69 
55 

55 
57 

53 
55 

68 
56 

65 
57 

65 
56 

63 
55 

63 
56 

64 
48 

65 
52 

69 
55 

65 
56 

65 
58 

69 
53 

75 
57 

74 

57 

70 
56 

71 
56 

73 
57 

66.3 
55  .2 

UPLAND  3  N 

MRX 
MIN 

80 
47 

80 
47 

75 
52 

72 
52 

80 
48 

82 

50 

77 
49 

76 
52 

82 
48 

85 
49 

93 
50 

89 
55 

82 
50 

80 
52 

80 
4S 

74 
54 

63 
S2 

61 
50 

60 
49 

72 
51 

82 
46 

84 

49 

80 
52 

77 
54 

85 
45 

91 
54 

88 
S3 

85 
51 

86 
SO 

85 
S3 

79.5 
SO  .4 

VISTB  2  NNE 

MRX 
MIN 

69 
55 

69 
55 

68 
54 

70 
56 

72 
S3 

72 
55 

70 
54 

70 
54 

71 
54 

74 
54 

77 
52 

69 
56 

69 
55 

71 
55 

70 
55 

69 
56 

5S 
55 

61 
52 

63 
54 

68 
53 

69 
50 

72 
54 

70 
55 

70 
53 

74 
49 

78 
50 

78 
49 

75 
50 

76 
50 

79 
51 

70.9 
53.3 

hbrner  springs 

MRX 
MIN 

87 
43 

86 
39 

82 
40 

81 
36 

88 
44 

89 
45 

83 
47 

81 
47 

93 
44 

93 
40 

94 
44 

94 
49 

94 

49 

89 
47 

88 
49 

83 
45 

75 
48 

64 
44 

64 
44 

72 
44 

85 
41 

90 
46 

91 
47 

88 
45 

87 
36 

90 
41 

88 
39 

89 
41 

88 
42 

87 
41 

85.4 
43.6 

YORBB  L INOH 

MRX 
MIN 

78 
56 

76 
55 

70 
55 

74 

56 

79 
52 

79 
55 

73 
49 

74 

56 

80 
52 

79 
54 

88 
55 

79 
57 

76 
58 

79 
57 

74 
56 

68 
57 

66 
55 

68 
55 

68 
55 

74 
54 

78 
51 

80 
57 

76 
57 

75 
56 

84 
48 

88 
49 

84 
48 

82 
SO 

82 
52 

86 
SI 

77.2 
53.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DPILY  TEMPERATURES 


CflLIFORNlB 

JUNE  1975 


STflT ION 


DRY   OF  MONTH 

o 
<z 

£ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

109 

107 

102 

104 

108 

107 

106 

1 05 

1  04 

1  04 

1 06 

1 09 

1 1  1 

1 1  3 

1  1  4 

1  1  3 

1  1  2 

96 

90 

91 

98 

1  04 

1  04 

1  04 

93 

1 03 

1  07 

1 06 

1 05 

104 

104 

.6 

63 

70 

69 

65 

69 

72 

62 

67 

69 

66 

66 

69 

71 

75 

75 

78 

78 

64 

78 

57 

78 

68 

66 

67 

59 

64 

67 

66 

70 

69 

66 

.7 

97 

97 

95 

95 

100 

100 

95 

95 

98 

97 

95 

1 00 

102 

104 

104 

103 

98 

79 

76 

84 

9 1 

95 

98 

94 

84 

96 

97 

97 

95 

94 

95 

.2 

64 

62 

66 

59 

63 

66 

71 

65 

61 

62 

60 

61 

60 

64 

70 

65 

59 

SI 

52 

52 

56 

62 

60 

58 

SO 

S3 

55 

58 

63 

65 

60 

.4 

87 

85 

63 

78 

86 

87 

87 

79 

69 

96 

96 

92 

90 

88 

90 

85 

72 

60 

60 

73 

86 

89 

87 

84 

89 

96 

92 

92 

92 

89 

•  85 

.4 

se 

50 

49 

50 

55 

57 

53 

51 

52 

57 

55 

59 

56 

59 

57 

52 

52 

49 

48 

48 

SO 

52 

55 

50 

49 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

.0 

95 

93 

89 

90 

96 

94 

91 

88 

90 

87 

94 

93 

97 

100 

100 

97 

87 

73 

75 

76 

86 

90 

90 

77 

82 

9 1 

93 

94 

92 

91 

89 

.7 

54 

54 

55 

53 

50 

SS 

56 

57 

50 

52 

50 

54 

54 

56 

61 

57 

46 

45 

42 

46 

45 

SO 

52 

46 

41 

42 

47 

45 

50 

48 

50 

.4 

107 

105 

103 

102 

101 

105 

105 

101 

1 05 

1  OS 

107 

109 

1 09 

107 

1 12 

109 

1 08 

1 00 

68 

90 

96 

1 00 

1  01 

1 00 

98 

102 

1  07 

1 07 

1  07 

107 

103 

.4 

64 

67 

65 

63 

64 

68 

75 

68 

66 

70 

65 

69 

71 

70 

71 

71 

71 

65 

62 

59 

61 

65 

69 

67 

64 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

.6 

106 

105 

102 

100 

102 

lOS 

102 

100 

103 

103 

104 

109 

108 

107 

I  12 

1  07 

98 

88 

90 

88 

97 

101 

101 

1 0 1 

97 

1 02 

1 07 

1 07 

1 06 

107 

102 

•  2 

72 

70 

68 

68 

72 

70 

80 

70 

71 

77 

74 

75 

77 

70 

74 

75 

72 

64 

61 

58 

64 

69 

55 

73 

70 

65 

66 

71 

73 

70 

70 

.  1 

108 

107 

105 

104 

101 

102 

104 

100 

100 

106 

103 

104 

109 

105 

109 

109 

108 

92 

77 

86 

90 

97 

99 

1 00 

96 

96 

1  04 

1  07 

1 08 

105 

101 

.4 

70 

65 

63 

64 

67 

69 

65 

69 

63 

75 

73 

77 

77 

72 

74 

76 

68 

58 

54 

56 

63 

70 

69 

69 

63 

70 

66 

69 

70 

69 

67 

.8 

104 

104 

102 

101 

98 

100 

104 

105 

101 

103 

103 

105 

108 

104 

108 

1  I  1 

1 09 

97 

66 

9 1 

90 

97 

99 

1 00 

1 00 

97 

1  04 

107 

1  06 

lOS 

101 

.6 

68 

68 

64 

61 

64 

63 

66 

68 

64 

66 

67 

70 

69 

66 

70 

69 

68 

63 

5S 

56 

61 

63 

65 

65 

59 

58 

65 

61 

65 

63 

64 

.3 

101 

99 

93 

97 

103 

102 

99 

97 

100 

96 

101 

102 

1  05 

108 

108 

1  03 

67 

6 1 

8 1 

88 

95 

98 

97 

90 

69 

1 0 1 

1  02 

1 02 

1 0 1 

96 

97 

.4 

72 

71 

72 

67 

72 

74 

75 

72 

71 

71 

69 

73 

73 

75 

78 

60 

67 

60 

61 

57 

63 

67 

70 

65 

57 

62 

68 

67 

75 

72 

69 

.2 

1 13 

1 12 

109 

107 

1  12 

1  12 

1 13 

1  10 

1  10 

109 

109 

1  1 1 

1  1  4 

1  18 

1  18 

1  1  9 

1  1  4 

106 

93 

97 

105 

1  07 

1  07 

1  06 

96 

104 

1  1  1 

1 08 

1 08 

109 

108 

.9 

87 

68 

84 

87 

85 

89 

89 

87 

80 

88 

78 

82 

85 

82 

90 

93 

67 

74 

72 

69 

62 

64 

87 

84 

73 

66 

67 

85 

84 

84 

82 

.4 

83 

86 

86 

82 

88 

90 

89 

85 

86 

81 

86 

87 

90 

9 1 

9 1 

9 1 

67 

70 

46 

53 

51 

52 

55 

52 

49 

47 

54 

54 

56 

57 

50 

43 

105 

103 

102 

99 

100 

too 

102 

101 

98 

103 

101 

102 

105 

106 

109 

109 

104 

97 

86 

84 

88 

95 

98 

99 

96 

94 

102 

104 

104 

103 

100 

.0 

78 

81 

74 

75 

76 

75 

78 

80 

80 

84 

78 

78 

61 

79 

85 

86 

78 

66 

66 

64 

70 

75 

75 

75 

69 

71 

76 

77 

77 

74 

76 

■  1 

106 

106 

103 

102 

102 

103 

105 

105 

104 

104 

106 

108 

107 

106 

110 

108 

100 

90 

91 

90 

98 

100 

102 

100 

100 

103 

106 

105 

107 

107 

102 

.8 

62 

S3 

57 

58 

62 

64 

65 

58 

62 

67 

64 

69 

66 

66 

65 

74 

71 

64 

64 

66 

65 

64 

64 

61 

SO 

57 

60 

82 

65 

67 

63 

.4 

96 

94 

89 

87 

92 

95 

92 

90 

89 

90 

93 

93 

91 

94 

98 

9 1 

90 

80 

70 

70 

60 

86 

90 

66 

6 1 

60 

90 

9 1 

9 1 

89 

88 

.3 

55 

S3 

56 

51 

57 

57 

66 

62 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

62 

71 

60 

48 

47 

49 

48 

53 

51 

45 

44 

42 

48 

46 

57 

51 

54 

.0 

87 

81 

81 

72 

90 

94 

85 

80 

84 

95 

93 

9 1 

89 

94 

88 

67 

85 

64 

63 

55 

73 

85 

84 

77 

68 

60 

87 

82 

83 

8? 

82 

.0 

61 

61 

50 

59 

63 

65 

64 

58 

60 

63 

67 

66 

65 

67 

70 

57 

56 

47 

4  I 

43 

49 

62 

62 

48 

49 

54 

58 

66 

64 

64 

59 

.0 

95 

92 

91 

90 

91 

94 

93 

93 

89 

92 

90 

90 

92 

95 

99 

1 00 

96 

89 

76 

73 

77 

84 

86 

89 

76 

79 

89 

94 

90 

90 

89 

.1 

58 

57 

57 

59 

60 

62 

60 

62 

63 

65 

66 

61 

64 

64 

69 

65 

65 

52 

53 

46 

53 

61 

63 

62 

53 

52 

50 

58 

55 

57 

59 

.  1 

101 

101 

100 

97 

98 

97 

100 

99 

97 

1 00 

1 00 

1 02 

104 

103 

1 05 

107 

1  04 

95 

83 

8 1 

93 

95 

96 

96 

93 

1 00 

1  02 

1 02 

102 

98 

.4 

67 

68 

63 

64 

68 

69 

69 

65 

71 

70 

67 

69 

72 

68 

66 

70 

69 

65 

55 

56 

63 

65 

68 

68 

S3 

62 

64 

67 

65 

65 

.8 

104 

103 

102 

98 

101 

103 

104 

102 

104 

103 

105 

107 

105 

106 

1  1  0 

108 

96 

64 

9 1 

68 

96 

98 

101 

1 0 1 

97 

103 

1 06 

1 08 

1 06 

106 

101 

.7 

74 

72 

65 

66 

67 

65 

74 

74 

68 

67 

70 

73 

73 

70 

77 

75 

73 

61 

60 

59 

63 

66 

67 

70 

65 

63 

69 

68 

59 

72 

68 

.5 

106 

104 

101 

99 

102 

105 

105 

101 

105 

103 

lOS 

107 

106 

109 

109 

106 

96 

83 

92 

67 

97 

98 

103 

1  00 

95 

103 

1  07 

1  05 

1 05 

105 

101 

.7 

69 

69 

62 

64 

65 

64 

72 

71 

68 

68 

66 

73 

73 

70 

73 

72 

64 

63 

60 

56 

62 

66 

67 

70 

66 

61 

66 

65 

68 

70 

66 

•  8 

100 

98 

92 

93 

95 

95 

96 

90 

93 

91 

94 

92 

96 

101 

1  03 

1 00 

9 1 

79 

76 

79 

85 

89 

92 

85 

80 

go 

97 

90 

89 

91 

.4 

63 

64 

63 

60 

61 

63 

65 

60 

59 

S3 

61 

60 

62 

65 

70 

64 

45 

49 

46 

50 

59 

60 

58 

43 

47 

53 

58 

61 

55 

57 

•  8 

1  04 

105 

1  04 

101 

98 

99 

1  0 1 

1  04 

1 02 

1 03 

1  04 

1 03 

1 06 

1 05 

1 07 

1 09 

1 00 

87 

82 

84 

9  1 

97 

98 

98 

98 

99 

1  04 

1 05 

1  04 

104 

100 

.2 

78 

76 

72 

68 

66 

69 

71 

75 

74 

69 

67 

76 

75 

70 

82 

78 

67 

65 

52 

62 

68 

67 

66 

63 

70 

71 

71 

67 

73 

72 

70 

.3 

1 00 

98 

96 

98 

1 02 

1 02 

100 

99 

99 

99 

99 

1 00 

103 

1 06 

1 07 

102 

103 

1 02 

85 

87 

92 

95 

94 

9 1 

86 

97 

1 0 1 

99 

97 

94 

97 

.8 

62 

64 

62 

64 

62 

67 

68 

65 

65 

74 

60 

62 

61 

66 

69 

60 

60 

58 

50 

52 

55 

58 

62 

52 

46 

52 

56 

56 

57 

57 

60 

.  1 

1 06 

107 

105 

102 

102 

105 

106 

105 

100 

105 

100 

103 

107 

108 

1 09 

1  1  3 

1  1  0 

1 02 

92 

90 

90 

97 

1 00 

101 

99 

94 

103 

1  07 

1  07 

107 

102 

.7 

78 

78 

73 

71 

76 

77 

78 

78 

76 

79 

80 

73 

78 

76 

81 

82 

77 

71 

69 

66 

68 

73 

73 

74 

69 

66 

70 

74 

77 

77 

74 

.7 

73 

73 

70 

78 

60 

75 

72 

74 

82 

80 

80 

79 

82 

83 

80 

65 

6 1 

59 

49 

66 

7  1 

75 

73 

67 

72 

79 

76 

75 

7S 

73 

74 

.6 

55 

45 

50 

40 

50 

50 

55 

48 

49 

49 

48 

48 

52 

53 

52 

49 

51 

39 

38 

36 

42 

47 

46 

47 

37 

44 

50 

54 

51 

48 

47 

.5 

90 

87 

83 

95 

99 

92 

89 

92 

97 

95 

94 

95 

96 

1 00 

1 00 

94 

75 

69 

62 

81 

90 

89 

85 

74 

86 

92 

92 

90 

89 

66 

88 

.7 

65 

62 

60 

53 

59 

65 

66 

63 

61 

64 

60 

57 

57 

62 

76 

71 

S3 

50 

50 

50 

54 

62 

62 

55 

51 

48 

67 

65 

64 

62 

S9 

■  8 

1  04 

1  04 

1 02 

1 Q2 

99 

101 

1 05 

1 03 

103 

1 03 

105 

108 

1 05 

1 06 

1 10 

1 09 

1 00 

86 

87 

90 

96 

98 

99 

101 

1  04 

1  04 

1 03 

I  OS 

107 

101 

.7 

63 

63 

68 

62 

61 

62 

61 

63 

68 

63 

63 

70 

73 

64 

74 

73 

66 

62 

60 

60 

64 

64 

63 

59 

61 

56 

58 

63 

60 

62 

63 

6 

90 

88 

86 

90 

90 

SO 

88 

87 

88 

85 

66 

9 1 

95 

96 

97 

97 

94 

82 

8 1 

75 

83 

85 

83 

82 

82 

88 

90 

9 1 

90 

89 

88 

1 

70 

68 

65 

67 

68 

67 

67 

68 

66 

65 

64 

77 

71 

72 

77 

76 

52 

58 

57 

50 

62 

63 

73 

71 

51 

61 

66 

57 

55 

64 

65 

6 

98 

93 

88 

92 

98 

95 

90 

9 1 

96 

91 

95 

97 

96 

1 02 

94 

90 

76 

73 

74 

8 1 

89 

91 

89 

76 

82 

94 

68 

89 

89 

89 

6 

89 

66 

58 

68 

68 

70 

67 

62 

64 

61 

66 

62 

63 

72 

78 

61 

55 

54 

52 

51 

68 

74 

57 

52 

53 

60 

52 

61 

68 

62 

S 

90 

89 

84 

78 

80 

68 

87 

82 

85 

85 

62 

90 

90 

74 

66 

68 

62 

84 

80 

76 

80 

86 

84 

84 

84 

82 

4 

58 

59 

60 

51 

54 

66 

60 

54 

54 

56 

54 

56 

57 

47 

43 

42 

54 

54 

58 

36 

45 

56 

60 

60 

60 

54 

2 

72 

72 

70 

69 

7  1 

70 

68 

68 

7 1 

69 

72 

7 1 

72 

75 

77 

73 

59 

58 

62 

64 

65 

64 

70 

7  1 

75 

74 

72 

70 

69 

4 

40 

36 

36 

39 

38 

39 

40 

39 

42 

42 

39 

43 

41 

40 

42 

42 

46 

31 

30 

35 

35. 

39 

37 

35 

38 

46 

42 

39 

33 

0 

1 06 

103 

101 

1 0 1 

104 

1 06 

1 06 

1 02 

101 

97 

101 

107 

1 06 

1  1  1 

1  1  4 

1  07 

1 03 

90 

86 

90 

98 

99 

98 

96 

93 

1 02 

106 

104 

1 05 

104 

101 

8 

79 

79 

74 

70 

77 

78 

80 

79 

76 

78 

72 

76 

78 

82 

83 

83 

79 

71 

65 

65 

69 

74 

74 

78 

69 

66 

74 

75 

79 

77 

75 

3 

98 

96 

86 

95 

96 

96 

68 

94 

96 

96 

95 

95 

99 

97 

95 

94 

68 

70 

66 

80 

90 

90 

87 

64 

83 

94 

90 

90 

86 

84 

90 

1 

70 

64 

60 

57 

65 

60 

65 

60 

61 

56 

60 

60 

66 

65 

67 

68 

52 

49 

55 

47 

52 

53 

57 

46 

42 

47 

57 

SI 

60 

55 

57 

6 

103 

101 

96 

101 

101 

104 

103 

97 

105 

106 

107 

109 

107 

108 

105 

102 

100 

98 

80 

89 

100 

102 

101 

98 

99 

105 

105 

104 

106 

102 

101 

5 

73 

69 

66 

64 

69 

72 

67 

73 

73 

74 

72 

74 

76 

72 

73 

72 

72 

65 

60 

60 

67 

68 

69 

67 

63 

70 

69 

71 

70 

70 

69 

3 

105 

106 

105 

100 

101 

103 

99 

103 

100 

105 

99 

105 

109 

108 

108 

110 

107 

98 

90 

87 

89 

98 

100 

101 

99 

96 

104 

105 

105 

105 

101 

7 

78 

78 

76 

75 

75 

76 

81 

76 

77 

77 

79 

78 

60 

78 

79 

79 

81 

66 

64 

63 

66 

72 

74 

74 

72 

71 

73 

75 

76 

76 

74 

9 

96 

94 

92 

92 

98 

96 

93 

93 

95 

96 

95 

96 

99 

102 

100 

94 

80 

80 

76 

82 

88 

91 

89 

86 

83 

92 

93 

93 

90 

89 

91 

4 

65 

67 

65 

68 

68 

66 

69 

67 

66 

66 

66 

66 

68 

71 

74 

73 

51 

SS 

50 

S7 

61 

62 

58 

52 

54 

64 

64 

66 

64 

63 

6 

104 

101 

100 

97 

98 

100 

104 

101 

103 

103 

105 

109 

106 

106 

108 

102 

87 

83 

65 

86 

96 

99 

97 

98 

98 

103 

103 

102 

102 

106 

99 

8 

78 

77 

66 

65 

63 

65 

63 

66 

66 

66 

64 

64 

63 

68 

77 

72 

66 

60 

54 

56 

65 

62 

62 

60 

64 

54 

62 

63 

67 

70 

64 

9 

SOUTHERST  DESERT 
BOSINS 


07 


BAKER 
BHRSrOH 
BEnunONT   I  E 
BI5M0P  HSO  BP 
8LTTHE 

BUTTHE  FHS  niRPORT 

BORREOO  OeSERT  PARK 

BRBHLEr  2  5H 

ORGOETT  FBfl  BIRPORT 

OEBTM  VBLLEr 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EBGLE  HOUNTBiN 

EL  CENTRO  2  SSH 

EL  MIRSGE  FIELD 

FBIRtlONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAIHEE 

MSYFlELD  PunpiNG  Plant 

IMPERIAL 

IMPERIAL  fna  BP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  BRROHhEAD 

LANCASTER  FS5/FflR 

MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

Mr  SAN  JACINTO  w  5  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RRNDSeuRG 

FHERHAL  FAB  BP 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
21 


DRILY  TEMPERflTURES 


COL IFORNIB 

JUNE  1975 


STflT  iON 

TRONB 

rwENTTNINE  PHLM5 
VBLrERnO  FIRE  STB  79 
VICTORVILLE  PUMP  PLSNT 
WHITE  nOUNrSIN  1 
hHIIE  nOUNTniN  2 
H1L0R05E  RHNGER  STB 


DRY  OF  MONTH 


103  101  101 
56     65  69 


103  102 
66  67 


91  69  85 
51     51  49 


50     49  47 


92     90  B9 


100  103 
66  66 


99  102 
67  56 


92  95 
SI  51 


100  104 
69  67 


99  101 
66  6S 


90  93 
57  52 


69  94 

60  56 


62  56 
40  29 


90  92 
56  58 


97  102 
66  67 


100  101 
72  65 


107  110 
71  75 


106  107 
70  69 


96  95 
SB  55 


97  102 
SB  60 


68  66 
36  3B 


S3  54 

33  35 


95  96 
68  74 


111  95  86 
69    67  61 


108  105  94 

70     65  57 


69  65 
38  39 


19  20 


84  67 
68  56 


67  66 
56  55 


74  60 
46  42 


69  68 
47  46 


42  39 

20  21 


29  32 
12  19 


90  84 
50  46 


92  87 
66  66 


98  96 
64  62 


86  79 
SO  55 


69  90  85 
55     56  54 


45  45 

30  27 


25  26 


93  100 
58  56 


83 
47 


27 


28   29   30  31 


103  99  97 
57     67  53 


103  103  99 
66     66  71 


94  90 
52  51 


63  62  61 
30     30  29 


47  49 

30  30 


90  86  86 
55     54  54 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHINO  STATION  INDEX 

22 


DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 


CBL IFORNIB 

JUNE  1975 


ORV  OF  MONTH 


9       10      11      12      13      1<      15      16      17      18      19     20     21      22     23     2'     25     26     27     26     23      30  31 


DBVIS  2  HSH  EXP  FBRM 


100 
(INI 


MAX 
«IN 


MBX 
niN 


9BM 
9BM 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


8BM 
8flM 


1  12 
77 


100 
86 


109 
74 


113 
76 


101 
8' 


es 

76 


104 
68 


100 
75 


I  I  I 
74 


100 
70 


100 
82 


100 
82 


103 
6S 


92 
80 


87 

75 


1  12 
75 


107 
82 


100 
84 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  5TPTI0N  INDEX 
23 


EVnPORflTION  RND  WIND 


cnuiFORNin 

JUNE  1975 


DAY  OF  MONTH 

^  tc  a 

STRT ION 

0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

li 

IS 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

g  a 

NORTH  consi 

ORRENAGE  01 

DUTTONS  LflNOlNC 

EVflP 

.29 

.24 

.19 

.26 

.34 

.28 

.26 

.21 

.28 

.35 

.30 

.26 

.28 

• 

.53 

.28 

.26 

.32 

.31 

.29 

■ 

.61 

.25 

.29 

.30 

.29 

.34 

.34 

.40 

.  39 

6.64 

UINO 

123 

156 

94 

63 

126 

109 

67 

78 

SS 

70 

110 

126 

54 

■ 

256 

1  45 

119 

154 

136 

84 

209 

122 

169 

1  14 

69 

72 

74 

93 

123 

3194 

(1RX 

79 

77 

74 

84 

84 

77 

75 

77 

84 

B6 

82 

80 

80 

85 

77 

74 

75 

87 

75 

- 

75 

76 

75 

72 

79 

82 

84 

82 

79 

79  .  1 

M  IN 

53 

51 

56 

54 

54 

53 

55 

57 

54 

52 

54 

55 

53 

SO 

49 

52 

53 

52 

50 

SO 

47 

48 

5 1 

52 

SO 

52  . 3 

TRINITY   RIVER  HRTCH 

EVflP 

24 

34 

24 

^2 

36 

35 

34 

37 

35 

.27 

.36 

.37 

.40 

.36 

20 

20 

32 

35 

19 

24 

24 

28 

.31 

9  25 

UINO 

26 

I'o 

27 

40 

18 

21 

19 

33 

24 

27 

18 

30 

16 

9 

1  3 

23 

53 

49 

26 

21 

27 

24 

41 

47 

S2 

30 

47 

36 

42 

29 

878 

TULELRKE 

EVflP 

-41 

.25 

.32 

.  40 

.38 

.  36 

■ 

.37 

.35 

* 

.59 

.39 

.42 

.33 

.36 

.13 

•  1 0 

.  15 

.33 

.32 

•  30 

■ 

.22 

.27 

.32 

.28 

.27 

.30 

9  .28 

HnRH  SPRINGS  DRH 

EVflP 

56 

30 

29 

90 

32 

25 

30 

* 

.77 

.40 

.35 

27 

2 1 

24 

22 

23 

I  .10 

8  83 

NINO 

60 

57 

50 

40 

48 

■ 

■ 

96 

21 

3S 

3£ 

27 

119 

82 

99 

50 

38 

• 

114 

52 

66 

52 

68 

■ 

200 

1436 

8" 

87 

' 

89 

85 

77 

82 

86 

niN 

- 

58 

56 

60 

62 

60 

- 

- 

59 

61 

60 

59 

60 

58 

53 

51 

54 

55 

- 

- 

54 

54 

51 

52 

54 

- 

52 

56.3 

HILLOH  CREEK  1  NU 

EVflP 

.23 

.30 

.23 

.32 

1  .10 

.30 

.30 

.27 

.28 

.32 

.45 

■  30 

-3C 

.IS 

.30 

.30 

.30 

.30 

.20 

.14 

.04 

.27 

.25 

.25 

.19 

.27 

B  .258 

UINO 

- 

- 

10 

8 

7 

13 

• 

25 

7 

3 

8 

10 

7 

5 

5 

1 1 

15 

13 

19 

1 1 

12 

13 

15 

20 

13 

1  3 

28 

21 

19 

26 

3658 

^? 

^! 

95 

99 

96 

99 

80 

R^ 

^c 

^c 

64 

61 

64 

62 

52 

49 

ic 

JQ 

50 

•      .  . 

SBCRBMENTO 

ORfllNflGE  02 

RUBURN  DRn  PROJECT 

EVflP 

.34 

.30 

•  30 

.42 

.39 

.38 

.30 

.28 

.42 

.41 

.39 

.31 

.38 

.40 

.35 

.39 

.29 

.30 

.26 

.22 

.18 

.32 

.42 

.34 

.19 

.30 

.32 

.30 

.37 

.40 

9-97 

q? 

34 

31 

45 

46 

37 

^? 

52 

87^4 

or 

RQ 

RR 

Q' 

on 

QO 

97 

95 

80 

88 

86 

RC 

RP 

RC 

or 

pr 

RP 

85 

MIN 

59 

57 

49 

60 

S3 

57 

57 

SE 

6C 

5^ 

6C 

6C 

62 

60 

58 

55 

54 

5^ 

5^ 

5^ 

5 

49 

4E 

52 

5^ 

ST 

53 

55  8 

8RRNNRN  ISLRNO 

EVflP 

.45 

.39 

.30 

.43 

.50 

.40 

.40 

.34 

.45 

.52 

.45 

.39 

.36 

.4; 

.41 

.35 

.4  1 

.42 

.36 

.15 

.38 

.29 

.40 

.30 

.35 

.35 

.41 

.41 

.42 

.40 

1  1  .66 

HI  NO 

290 

200 

1  85 

255 

235 

4C 

210 

I  1 0 

1 8C 

26C 

1 25 

235 

300 

280 

240 

240 

1  7C 

1  70 

160 

1  7C 

1 8C 

395 

I  25 

1  4C 

1  4C 

1  40 

18S 

5675 

CHICO  UNIVERSITY  FRRN 

EVflP 

56 

30 

82 

83 

39 

55 

57 

^  ^ 

2^ 

4  I 

.49 

.41 

.38 

.41 

.45 

2' 

^. 

34 

S 1 

2^ 

^_ 

2E 

36 

52 

.54 

13  12 

WIND 

62 

56 

63 

154 

83 

75 

87 

5S 

100 

86 

53 

71 

43 

51 

78 

91 

104 

96 

136 

7£ 

6; 

64 

123 

227 

66 

4  1 

47 

66 

44 

151 

2552 

MRX 

95 

91 

85 

84 

91 

95 

8S 

93 

87 

90 

95 

91 

97 

97 

97 

89 

68 

82 

85 

8C 

9C 

9C 

8S 

71 

79 

6E 

8" 

8E 

91 

86 

88-7 

66 

59 

60 

63 

62 

65 

62 

60 

57 

52 

54 

DRV  IS  2  HSW  EXP  FBRM 

EVflP 

.44 

.51 

.31 

.73 

.50 

.44 

.40 

.33 

.74 

.61 

.54 

.42 

.35 

.SE 

.44 

-41 

.46 

.40 

.46 

.27 

.30 

.18 

.40 

.64 

.40 

.31 

.41 

.39 

.45 

.51 

1  3  -34 

'  qc 

'  Q7 

' 

'a' 

120 

1  32 

1  34 

147 

140 

'  7- 

'  qi 

166 

^  97 

QP 

^' 

QC 
^" 

99 

96 

92 

88 

90 

Qr 

RF 

Q" 

89 

M  IN 

52 

49 

52 

6C 

56 

51 

46 

59 

55 

52 

53 

SI 

4 

5C 

5 

5 

5C 

5C 

47 

5^ 

S6 

^. 

49 

53  4 

FOLSOn  ORM 

EVRP 

.40 

.30 

.28 

.39 

.40 

.36 

.37 

.30 

.44 

.4; 

.39 

•  35 

.40 

.40 

.42 

.3C 

.38 

.27 

.36 

.15 

.30 

.30 

.38 

.30 

.25 

.32 

.32 

.33 

.34 

.39 

10.34 

H  I  NO 

68 

56 

67 

46 

74 

4C 

5; 

37 

6£ 

4£ 

38 

71 

92 

79 

54 

6C 

4E 

S£ 

6C 

1 05 

57 

4£ 

26 

25 

67 

1 569 

LrTrVC  OrnULUlriU 

EVflP 

25 

^_ 

35 

25 

.22 

.26 

.33 

.27 

.15 

07 

1 2 

1 5 

24 

2 1 

02 

15 

J , 

25 

.24 

6  208 

MIND 

I 

41 

35 

66 

19 

16 

19 

16 

20 

26 

24 

25 

22 

20 

17 

20 

34 

27 

27 

1! 

22 

IE 

21 

27 

6978 

flRX 

- 

- 

- 

- 

78 

- 

76 

73 

- 

- 

- 

83 

7" 

79 

79 

76 

75 

59 

55 

64 

64 

71 

69 

42 

68 

6£ 

71 

72 

72 

70 

70.1 

MIN 

46 

42 

45 

43 

46 

47 

44 

44 

33 

39 

^* 

40 

39 

42 

28 

40 

MRRKLEY  COVE 

EVRP 

.37 

.34 

.27 

.52 

.44 

.40 

.35 

.32 

.44 

.44 

.43 

.35 

.34 

.40 

.40 

.35 

.38 

.39 

.37 

.21 

.33 

.32 

.42 

.33 

.29 

.32 

.38 

.39 

.40 

.44 

11.12 

31 

61 

65 

79 

65 

62 

MRX 

90 

87 

63 

67 

94 

91 

86 

91 

87 

92 

95 

86 

93 

99 

92 

87 

64 

87 

61 

80 

88 

9C 

9C 

77 

76 

86 

87 

91 

91 

67 

87-8 

niN 

54 

54 

53 

55 

56 

56 

53 

55 

55 

57 

S6 

55 

57 

61 

56 

SS 

42 

SO 

SO 

51 

52 

54 

53 

SO 

46 

47 

53 

54 

55 

49 

53-3 

PLflCERVILLE  IFG 

EVRP 

■ 

.52 

.21 

.34 

.27 

.2£ 

■ 

■ 

1  .0£ 

.44 

.3: 

.3; 

.4E 

■ 

. 

.99 

.22 

.19 

■  M 

• 

• 

.71 

■  \; 

.IE 

.]- 

.2£ 

■ 

■ 

.75 

8-13 

149 

27 

35 

127 

SHPSTR  0PM 

.41 

.40 

.37 

.46 

.36 

.35 

MINO 

44 

33 

L 

ll 

5S 

6E 

8! 

ec 

BC 

6? 

S! 

61 

81 

SB 

53 

66 

81 

44 

40 

SE 

Is 

53 

5! 

4S 

It 

I; 

61 

6E 

62 

18108 

WMISKEYTOWN  RES 

.36 

.37 

.34 

.37 

.30 

25 

21 

30 

.30 

HI  NO 

13 

'g 

19 

n 

le 

r, 

14 

\* 

1« 

2' 

15 

21: 

h 

14 

1  1 

22 

34 

22 

1; 

2C 

1^ 

IS 

Is 

30 

!e 

23 

26 

24 

26 

20 

's73 

NORTHERSr  INTERIOR 

SfiSINS  03 

BOCfi 

EVflP 

.29 

.17 

.26 

.3C 

.3' 

.3; 

.3; 

.2! 

.3" 

.3: 

.3C 

.31 

.2! 

.30 

.42 

.35 

.41 

.29 

.0; 

.2C 

■  IE 

.2; 

.2£ 

.31 

.OE 

2; 

.2! 

.2! 

.3C 

■  33 

8-40 

19 

39 

36 

54 

74 

38 

rLcninu  r  i  jn  mi>iu  unnc. 

.30 

.39 

.43 

.32 

.21 

.  34 

MINO 

35 

29 

2E 

2£ 

1" 

35 

3C 

4C 

3E 

l'- 

1' 

IE 

2E 

18 

48 

46 

57 

54 

46 

3' 

2< 

4S 

3S 

33 

53 

41 

3! 

4  1 

1059 

r ab4ric   r  r  t  y 
1 Mnut   L  I  1  ' 

.26 

.23 

.29 

.30 

.27 

■  0£ 

■ '  ■ 

.26 

.30 

^4 1 

'  NO 

1 2 

'  1  c 

b 

1  1 

14 

21 

27 

37 

'9P 

2 

«        p  > 

CENTRAL  COAST 

DRfllNflGE  04 

tSUKL  I  NUHnt 

.22 

.  1 9 

.  30 

.27 

.29 

.24 

ll 

.35 

UINO 

- 

2" 

2; 

3C 

3E 

2; 

r, 

3C 

26 

3; 

49 

47 

56 

109 

75 

3< 

l\ 

71 

121 

1  IE 

104 

IOC 

96 

101 

82 

13S 

19138 

88 

9C 

87 

7E 

82 

81 

nIN 

- 

- 

55 

60 

62 

5! 

56 

5£ 

60 

60 

62 

6C 

SE 

64 

61 

57 

55 

50 

55 

SS 

55 

58 

55 

55 

5C 

52 

52 

51 

52 

53 

56 -4 

NHClrlENTO  DRH 

EVflP 

.37 

.30 

.27 

.27 

.32 

.30 

.35 

.32 

.33 

.38 

.35 

.37 

.34 

.38 

.32 

.26 

.28 

.25 

.31 

.22 

.33 

.33 

.30 

.34 

.29 

.32 

.33 

.47 

.39 

.43 

9.82 

NEWARK 

29 

• 

• 

1  .00 

.32 

.40 

92 

1  -21 

HINO 

lo; 

126 

\31 

89 

12! 

13E 

'30^ 

9; 

I  1  1 

11' 

92 

■ 

■ 

382 

150 

226 

206 

14! 

I 

403 

2^3 

127 

132 

121 

. 

398 

3951 

■      ■  ■ 

SRN   JORQU I N 

DRfllNflGE  05 

CRMP  PflROEE 

EVflP 

.36 

.31 

■  22 

.34 

.3= 

.3£ 

.31 

.29 

.42 

.39 

.41 

.35 

.29 

.36 

.34 

.32 

29 

.2E 

.31 

.22 

.24 

.26 

.32 

.24 

.28 

.32 

.30 

.32 

.33 

.35 

9.57 

WINO 

22 

27 

24 

2C 

2£ 

1 6 

'  ^ 

1 5 

2 

23 

I  1 

20 

23 

20 

2E 

1 5 

'  ' 

10 

2C 

29 

'  * 

'  * 

10 

54  1 

FRIRNT  GOVERNMENT  CflMP 

EVflP 

45 

36 

^. 

42 

46 

42 

42 

4  1 

5C 

.38 
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STATION  INDEX 
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1  7 
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20 

21 

22 

23 

24 
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27 
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29 
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31 
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■  30 
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•  34 
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26 

25 
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99 
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95 
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94 
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73 

76 

84 
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74 

74 

66 

74 
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77 

77 

75 

75 

77 

76 

78 

79 

79 

79 

67 

76 

78 

69 

66 

70 

76 

79 

71 

74 

79 

79 

63 

82 

82 

82 

76-4 

MIN 

56 

56 

55 

54 

55 

57 

- 

- 

55 

55 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

53 

54 

53 

- 

53 

56 

55 

51 

53 

54 

55 

55 

5C 
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EVBP 
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- 

.32 

.21 

.17 
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• 
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.36 

.32 

.33 

■  28 
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1 
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.18 
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• 
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HINO 

50 

47 

39 
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53 

51 

56 

57 

47 

60 

■ 

■ 
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55 

61 

54 

46 
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■ 
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76 

80 

- 

81 

86 

84 

86 

84 

64 

7C 
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67 

64 

64 

63 

63 

87 

86 
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MIN 

S3 

52 

53 

53 

54 

53 

52 

54 

54 

56 

_ 

55 

55 

53 

51 

50 

_ 

52 

54 

53 

52 

55 

_ 

54 
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EVAP 
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.75 

.65 

.75 

.63 

.58 

■  82 

•  72 

•  75 

•  90 

.60 

.64 

■  61 

.60 

.73 

■  67 

•  68 

•  88 

•  61 

■  47 

-59 

.67 

.95 

1  -19 

.88 

-44 

.62 

-60 

•  66 

.93 

21  -47 

HIND 

58 

83 

86 

92 

47 

67 

99 

95 

85 

107 

46 

56 

45 

'  ac 

83 

85 

50 

69 

127 

201 

156 

37 

60 

85 

96 

1  16 

2552 

MBX 

101 

98 

97 

98 

100 

101 

100 

97 

98 

97 

98 

102 
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nc 

nc 

1  02 

92 

97 

99 

99 

96 

69 

93 

96 

100 

92 

100 

98 

98-3 

MIN 

70 

7  I 

73 

66 

67 

71 

70 

69 

66 

74 

72 

71 

72 

74 

741 

69 

5^ 

65 

62 

69 

70 

70 

67 

64 

62 

68 

64 

66 

66 

68-6 

INOIO  U  5  DATE  GARDEN 

EVBP 

.56 

.68 

.57 

.41 

.47 

.44 

■  45 

•  55 

•  56 

•  46 

.45 

.58 

■  53 

.47 

.63 

.74 

•  57 

.55 

•  51 

■  44 

-38 

.45 

.50 

.43 

.50 

.47 

•  53 

-50 

•  53 

.60 

15-51 

HINO 

1 1 

26 

28 

37 

10 
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9 

22 

35 

1 1 

10 

14 

26 

18 

36 

51 

74 

114 

1  15 

60 

32 

18 

16 

1  3 

40 

21 

14 

18 

19 

22 

926 

MBX 

100 

101 

99 

97 

92 

98 

98 

100 

98 

99 

100 

98 

100 

102 

103 

100 

95 

82 

82 

88 

93 

96 

97 

96 

97 

97 

100 

101 

100 

100 

97-0 

MIN 

66 

61 

62 

61 

61 

68 

74 

63 

63 

65 

67 

66 

64 

67 

66 

65 

60 

57 

55 

56 

57 

63 

66 

64 

60 

60 

61 

64 

76 

65 

63-4 

nOJBVE 

EVBP 

1  .05 

.68 

.51 

•  45 

.56 

■  60 

.67 

.50 

.30 

.45 

•  39 

■  47 

.35 

.59 

.80 

.75 

.50 

•  30 

.45 

.57 

.37 

.51 

.60 

•  45 

.45 

•  60 

-75 

•  64 

.56 

15-99 

HINO 

■ 

214 

181 

119 

102 

115 

160 

154 

150 

103 

76 

79 

75 

76 

153 

238 

212 

205 

181 

196 

133 

106 

107 

118 

183 

72 

135 

216 

154 

133 

4146 

MBX 

90 

81 

81 

87 

88 

87 

82 

84 

98 

84 

67 

90 

88 

92 

84 

82 

74 

74 

76 

62 

87 

86 

81 

81 

83 

86 

87 

85 

62 
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MIN 

55 

53 

53 

53 

57 

56 

52 

50 

55 

55 

55 

56 

59 

59 

54 

50 

55 

45 

45 

45 

51 

52 

50 

42 

43 

53 

48 

48 

52 

51  -8 

SEE 


REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 
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STBTION  INDEX 


SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND  cnLiFORNin 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

I 

2 

3 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

I  1 

12 

13 

1  4 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SBCRHMENTO 

DRBINflGE  C2 
BLUE  CANYON  WSO  fiP 

CHESTER 

LSKE  SPflULOINO 
MSN2SNirn  LfiKE 
nc  CLOUD 
fllNERflL 

MOUNT  SHRSTfl  WSO  CI 

STRBWBERRr  VHLLET 
THIN  LUKES 

NORTHEBST  INTERIOR 
BBSINS  03 

aocfl 

BRIDGEPORT 

DONNER  MEMORIBL  ST  PK 
DOTLE  S  SSE 
SQUflW  VBLLEY 
TflHOE  CITT 
HOODFORDS 

SBN  JOBQUIN 

QRBINBGE  OS 

GRANT  GROVE 
HUNTINGTON  LBKE 
LOOGEPOLE 

SOUTH  COAST 

DRBINBGE  06 

SANDBERG  HSO 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFRLL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFRLL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2 

34 

T 
T 

2 

30 
1 

24 

I 

16 

1 

14 

1 

12 
T 

I 

7 
1 

T 
T 

T 
I 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  1 
T 

T 

T 

T 

4  .0 

T 

3.0 
3 

T 

T 

T 

T 

.  4 

1  .0 

1  .0 

6.0 
6 

T 

2.0 

2 

T 
I 

3.0 
2 

1  .0 
1 

I 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1 

T 

1  .0 
1 

4.0 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


S  T  R  T  I  flN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 

L-  LJ  U  IN  1  1 

ORniNAGE  1 

LRTITUOE 

c 

c 
z 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcppwpp 
UDOL.r\VL_r\ 

TEMP. 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 
1  SEE  NOTES  1 

flCTON-ESDO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  18 

16 

2960 

5P 

C 

L  A  CO  FLOOD  CONTROL 

flOELRNTO 

0024 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

35 

1  17 

25 

2845 

SS 

FRANK  E8ERT 

RDIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4  195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE  . 

ALAMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

4  10 

5P 

BERNARD  R  CUZZILLO 

RLDERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  i 

123 

37 

460 

8A 

8R 

EUGENE  DAWSON  WHEELER 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

1  22 

42 

4440 

s 

II   S   ARMY   FN  r.  INFERS 

ALISO  CN  ORT  MT  FC  446 

n  I  I  Q 
u  I  I  o 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1 9 

118 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTADENR 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  LiW  ASN 

ALTURfiS  RANGER  STRTION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8fl 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RNGIOLR 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1  19 

29 

205 

8R 

ANGIOLA  ELEV  4  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

6P 

6P 

c 

PHYSICS  DEP-PflC  UNION  C 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

4b 

28 

IDA 

lOR 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8fl 

8A 

CONTRA  COSTR  WATER  DIST 

ANZfl 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3915 

8R 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

1  1  7 

1  3 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

U  J  d  U 

U  4 

SN  LUIS  OBPO 

4 

Ob 

U  / 

120 

34 

1  05 

8R 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLARD 

RSH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8R 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  RORD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

RTWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flUBERRY    1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHRM 

RUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7R 

RAYMOND  D.  MILES 

RUBURN  ORM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

36 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8R 

8fl 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

RVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

7A 

7R 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULRRE 

9 

36 

38 

1  1  9 

0  1 

3030 

c 

LUANR  REED 

BADGER  PASS 

U4i:b 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

4  0 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BRKERSFIELD  WSO  RP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

495 

MIO 

MIO 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  19 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

5500 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2160 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTR  BRRBRRR 

30 

34 

55 

1  19 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHRMR 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRflP  MEADOW 

0596 

05 

TULRRE 

9 

36 

41 

1  1  8 

52 

6800 

s 

rflRPS   OF    FN  R  INFERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

3  3 

56 

116 

58 

2613 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  16 

58 

3045 

7fl 

7A 

7R 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

I  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

c 

LACFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT  .QUARANT INE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

BP 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

4  1 

07 

121 

08 

4  125 

c 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STRTION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8R 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIG   RFAR  IRKF 

0741 

06 

SRN  RFRniND 

28 

34 

15 

1  1  6 

55 

6745 

4P 

4P 

RIG  REAR  IK  FIRF  HIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  16 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1587 

8A 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

1  18 

29 

10060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGR  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

1  1 

2317 

BA 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

I  1 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  RP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

1  18 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0850 

04 

SRNTA  CLARA 

4 

37 

18 

1  22 

1  0 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

54 

710 

8P 

BP 

BERRENDR  MESA  WATER  D. 

8L00GETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  1  4 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLRCER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

36 

268 

4P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

395 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVROfl 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8R 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BOOIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

1  3 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BOOIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8R 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  1  7 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SRN  OIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9fi 

c 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

BOULDER  CREEK  G-  S- 

1002 

02 

PLUMRS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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STnilON  INDEX 


CRLIFORNlfl 
JUNE  1975 


STnilON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

a, 

IT. 

o 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP- 

> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

BOULDER  C  LOCFITELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

C 

VINCENT  0  LOCflTELLI 

BOULEVfiRD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

BP 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

MID 

L    A  WTR  &  PWR  DEPT 

BOWMAN  ORM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHRSTR 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR  SHflSTfl  FIELD  DIV 

BRfiNNflN  ISLAND 

1043 

02 

SflCRRMEMTO 

23 

38 

07 

1 2  1 

42 

30 

8R 

BR 

8A 

CflLlF  DIV  BEflCHES-PflRKS 

BRflNSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

BR 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRflWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

100 

9A 

9R 

G 

RGR  RESERRCH  SERVICE 

BRER  DflM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CflKEBREflD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

1  19 

1  4 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SflNDY 

BRIDGEPORT  RRNGER  STR 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

1  19 

17 

6560 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8R 

MRS  flLBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CflLIF  DEPT   PflRKS  4  REC 

BROCKWfiY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8fl 

Bfl 

c 

MRS   JOYCE   fl  FRRNHRM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3550 

Bfl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GURRD  STR 

1  1  33 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1  142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  R  WEFERLING 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHRSTR 

2  1 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS  .   RNNR  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  159 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

PG&E  COMPRNY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

BURL  I NGRME 

1206 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WflSTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

53 

121 

40 

3127 

8fl 

Bfl 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RRNCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8fl 

PRUL  F  KRUT 

BUTLER  VALLEY  RRNCH 

1233 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8fl 

Bfl 

8A 

G.   L.   SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LRKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8fl 

8fl 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CRCHUMfl  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

1  19 

59 

781 

9fl 

9fl 

9fl 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  17 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CRLRVERRS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

1  20 

19 

4695 

8fl 

Bfl 

H 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

CRLRVERRS  RRNGER  STR 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

Bfl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

1  1 

37 

29 

121 

49 

805 

7fl 

S  F  WATER  DEPT 

CRLEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

4  I 

1  15 

28 

12 

5P 

I  MPER  I  AL   I RR I G  D I  ST 

CRL ISTOGR 

1312 

01 

NAPA 

1  7 

38 

35 

122 

35 

364 

5P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CRLLRHRN 

1316 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

1  9 

1 22 

48 

3  1  85 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CRMP  RNGELUS 

1369 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

09 
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59 

5770 
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1404 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

15 
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06 
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CRMPO 
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06 

SAN  DIEGO 

33 

32 
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28 
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5P 
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05 
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15 
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39 

39 

38 
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34 
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s 
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1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 
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52 
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s 

STATE  OF  CflLIFORNIA 

CRNPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBR 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNBY  RRNGER  STRTION 

1476 

02 

MODOC 

2  1 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  s  FOREST  SERVICE 

CRNOGR  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 
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1  18 

34 
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4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  DflM 

1  497 

02 

PLUMRS 

8 

40 
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05 
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5P 

P  G  4  E  COMPANY 

CRRBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORRNGE 

26 

33 

55 

1  17 

50 
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c 
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CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORRNGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 
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c 
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CARBON  CANYON  WORKMAN 
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06 

SRN  BERDINO 

26 

33 
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1  17 

47 
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c 
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CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMRS 
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05 
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09 
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CARMEL  VRLLEY 

1534 
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29 
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44 
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CARPINTERIA  RESERVOIR 
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06 
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34 
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29 
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05 
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37 

38 
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30 
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LAWRENCE  RAO  LflB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MRR I POSft 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8R 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 
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5P 
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CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 
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03 

2980 

6R 

6A 

GEORGE  DENOMA 

CEDARV  ILLE 

1614 

03 
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32 

1  20 

10 

4670 
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8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 
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YUBA 

39 

39 

29 
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13 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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02 
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1700 
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PLUMAS 
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23 
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42 
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49 
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04 
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COVELO  EEL  RIVER  RS 

t  U  O  *t 

n  1 

U  1 
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L- 
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06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 
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52 
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5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 
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21  14 

05 

TULARE 
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34 
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21 
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4 

■^7 
J  / 

n  1 
u  1 

1  99 

1  9 

9  7R 

1  9  M 
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OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 

PiDCITDV/irD 

UDotKVtK 

CL 
H 

1^ 

PRECIP. 

fl- 
ex 

z 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

EAGLE  MOUNTRIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  15 

27 

973 

7R 

7R 

METRO  WATER  DISTRICT 

ERST  PRRK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSR 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8R 

8R 

FRRNKLIN   I  HOLDEN 

EL  CRPITRN  DRM 

2709 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7R 

7R 

C 

SRN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRfl  POWER  HOUSE 

2728 

05 

RMRDOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

P  1   k     \/  Q  1   1   F  Y 
CLiA  VHLLtT 

2749 

01 

n  c  1     M  n  D  T  cr 
DLL    NUK 1 t 

17 

42 

DO 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

urtMFD     ClITI  TCC 
nUntK  OUILlrr 

ELLERY  LRKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  1  9 

1  4 

9645 

M  I  D 

so  .  CRL  IF  .  EDISON  CO . 

ELL  tOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

1  4 

121 

12 

92 

7R 

C  NORMRN  ADRMS 

EL  MIRRGE  FIELD 

2771 

07 

SRN  BERUINO 

15 

34 

36 

1  17 

36 

29  1  0 

8A 

8A 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENR 

2775 

06 

ORRNGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

464 

c 

HOMER  F  WRNNRMRKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1  285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONOIOO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

560 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONOIOO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

500 

c 

ESCONOIOO  FIRE  DEPT 

ET IWRNOR 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1  390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNR 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

2910 

01 

u  1 1 M  D  n  1  n  T 
n  UnD  U  L  U 1 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

M  I  0 

MID 

C  J 

InHIL    WtHlntK  otKViLt 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

35 

1  20 

1  6 

442 

8A 

MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FRUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FRIRFIELD  FIRE  STRTION 

2934 

02 

SOLRNO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8R 

8A 

FRIRFIELD  FIRE  STRTION 

FRIRFIELO  3  NNE 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

1  7 

122 

02 

1  10 

c 

SOLRNO  COUNTY  SURVEYOR 

FRIRMONT 

2941 

07 

LOS  RNGELES 

IS 

34 

42 

1  1  8 

26 

3060 

7A 

7R 

L  R  WTR  S  PWR  DEPT 

FRLLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

1  1  7 

15 

560 

c 

OEPT  SPECIRL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

SRNDRR  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHRMR 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMRTION 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

RMRDOR 

IS 

38 

32 

120 

42 

2140 

8R 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

r  lL;Ullr\UH  nUUINIHLiN 

3048 

06 

OiN  1  H  tjHKdHKH 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U   o   ruKtbl  otKVlLt 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  1 8 

56 

435 

8A 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

1  20 

1  9 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  &  CAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

1  18 

58 

7325 

c 

SO  CALIF   EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

1  2  1 

1  0 

350 

8R 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  17 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

08 

SRN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  17 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3  134 

02 

PLRCER 

1 

39 

01 

1  20 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

r  UK  1    D I UWtLL 

3157 

03 

M  n  n  n  r 
nUUUL 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

0  1 

MENDOCINO 

1  7 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

124 

09 

46 

8R 

BENNY  L.  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

1  22 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  SIR 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

36 

1  22 

51 

2725 

8fl 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORO 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

121 

46 

1  34 

MID 

FRITZSCH   ARMY  filRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

31 

123 

15 

1  20 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  PRRKS  4  REC  . 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  3 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7R 

MR3  PRTRICR  R  CLARY 

FRESNO  WSO  flP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  19 

43 

328 

M  I  0 

MID 

CG  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

rKIHNi    GUVLKMntNl  LHrtr 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

4  10 

8R 

8R 

8A 

II    c    DiiD    opri  nMnTlnM 
U    b    DuK    KcLLHrlHi  1  UIN 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

1  1  7 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

25 

33 

53 

1  1  7 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8R 

CARROLL  A  PRNCOfiST 

GASQUET  RANGER  STRTION 

3357 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

123 

58 

384 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MCNO 

38 

37 

45 

1  1  9 

08 

8970 

MID 

SO  .   CAL  IF  .   EDISON  CO  ■ 

GEORGETOWN  RANGER  STR 

3384 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

55 

120 

47 

3001 

8fl 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRRGHI 

GERLE  CREEK  CRMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

1  20 

23 

5400 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRRLTRR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTR  BRRBARR 

32 

34 

31 

1  19 

4  1 

1550 

8fl 

c 

SANTA  BARBARR  WTR  OEP 

GIBSON   HWY   MNINLt  biH 

3405 

02 

c  u  n  C  T  D 
onHb 1 H 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8R 

CTDTC    nr\/    nc  urpuiinvc 
bIHIt    UlV    Ur  MlUHWHYb 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARR 

20 

37 

00 

121 

34 

1  94 

9R 

9fl 

GI  LROY  RURAL  F I  RE  DEPT . 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARR 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MRNTELLI 

GILROY    14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARR 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8R 

PHILIP  J  GONZRLES 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  14 

52 

485 

5P 

5P 

GOLD  ROCK  RRNCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7A 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SRN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRRNT  GROVE 

3551 

05 

TULRRE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8R 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRRSS  VRLLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVRDA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8R 

8A 

c 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 
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OBSERVER 

0. 

I 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

GRflTON 

3578 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

26 

1  22 

52 

200 

7R 

7  A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENV I EW 

36  1  4 

0  1 

S I SK 1  YOU 

1  2 

4  1 

33 

1  22 

54 

2820 

1  2M 

MRS  EMMA  R  PEREIRR 

GREENVILLE  RRNGER  STR 

362  1 

02 

PLUMAS 

8 

4  0 

08 

1 20 

56 

3560 

8A 

U  5  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLRND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

1  2  1 

58 

] 

8R 

8A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  4  CAME 

GROVELRND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

1  20 

1  4 

2875 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELRNO  RANGER  STR 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

1  20 

05 

314  5 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HRINE5  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

118 

15 

3440 

SP 

JAMES  P  KINDRED 

HRIWEE 

3710 

07 

I  NYO 

1  9 

36 

08 

1  1  7 

57 

3825 

7A 

7A 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

HRLF  MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

SP 

DEPT  OF  PARKS  4  REC 

HRMILTON  BRRNCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

4  0 

1  6 

1  2  1 

05 

4  560 

ALBION  A  SARGENT 

HRNFORO 

3747 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

20 

1  1  9 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HRNSEN  DRM 

375  1 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  5 

1  1  8 

24 

1  1  00 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HRPPY  CRMP  RANGER  STA 

376  1 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

48 

1  23 

22 

1  1  50 

8R 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

379  1 

02 

SHASTA 

23 

4  0 

22 

1  22 

58 

2750 

8R 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HRRRY  ENGLEBRIGHT  DRM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  4 

1 2 1 

1 6 

580 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HRT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

3824 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8A 

P  G  4  E  COMPANY 

HflYFIELD  PUMPING  PLRNT 

3855 

07 

R I  VERS  I DE 

6 

33 

4  2 

1  1  5 

38 

1  370 

9  A 

9A 

(; 

METRO  WATER  DISTRICT 

HRYFORK  RRNGER  STRTION 

3859 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

33 

1  2  3 

1  0 

234  0 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

H9YWRRD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

1  2  1 

59 

7 1  5 

Q 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HERLDSBURG 

3875 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

37 

1  22 

52 

1 02 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HERLDSBURG  NO  2 

3878 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

37 

1  22 

52 

1  02 

8  A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

1 20 

25 

4850 

Q 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  1  6 

57 

1  655 

8R 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHRW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  1  6 

46 

2700 

8A 

8R 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  RKERS 

HESPER  I A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

25 

1  1  7 

1  8 

3195 

SS 

ROY  E  WRLTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  1  9 

47 

3870 

8  A 

8A 

8  A 

H 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

1  2  1 

06 

1  480 

8  A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

1  6 

38 

30 

1  1  9 

48 

8650 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

42 

00 

1  22 

38 

2900 

5P 

5P 

FRUIT   GROWERS  SUP  CO 

HOCKETT  MERDOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  1  8 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  fl 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  3 

1  1  6 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

5  1 

1  2  1 

24 

284 

9R 

9R 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2600 

c 

FLORENCE  H  CRRRILLO 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPR 

4  082 

0 1 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

1  23 

40 

360 

8R 

8R 

BURTON  HOLT 

HOOPA  TRINITY  R  I  VER 

4  n  fl  Q 

*♦  U  O  3 

n  1 

U  1 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

0  3 

1  2  3 

4  0 

33  3 

BUREAU  OF    INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

0 1 

1  23 

00 

2510 

c 

BENNIE  C  WALKUP 

HOSSACK 

4120 

OS 

TULARE 

37 

36 

1  1 

1  1  8 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUflSNA 

4  14  4 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

1  20 

23 

7  1  5 

MRS  JORNNR  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

ii  1  "7  n 

u  o 

CALAVERAS 

34 

38 

1  2 

1 20 

22 

3220 

4P 

CLOSED  5/1/75 

HUNTINGTON  LAKE 

d  1  "7 
I  /  o 

U  o 

FRESNO 

27 

37 

1  1  Q 

1  3 

7020 

4P 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

ii  1  fl  1 

U  D 

RIVERSIDE 

33 

33 

4  1 

1  1  6 

4  1 

4390 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4  191 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STR 

4202 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

54 

123 

46 

1250 

8R 

STATE  DIV  OF  HWYS 

I  DR  I  R 

4  ^  U  4 

n  c: 
UO 

SAN  BENITO 

27 

J  u 

25 

1  20 

4  0 

2650 

8A 

8R 

NEW   IDRIR  MINE  4  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

4  9  11 

n  R 

U  D 

RIVERSIDE 

33 

3  3 

45 

1  1  6 

4  3 

5397 

1  2M 

1  2M 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

1 MPER 1 RL 

4  99  "5 
i  ^  J 

u  / 

I MPER I AL 

6 

J  c 

5  1 

1  1  5 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

IMPERIAL  FRA  AP 

n  1 

I  MPER  I  AL 

6 

32 

50 

1  1 5 

3  4 

58 

MID 

M  I  0 

FED  RVIRT ION  RGENCY 

I NnFPFNnFNCF 

4  9  9 
^  J  t 

u  / 

I  MYO 

1  9 

36 

48 

1  1 8 

1  2 

3950 

7A 

7R 

H 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

INDFPFNnFNfF  TAMP 

**  C.  D  3 

U  J 

SIERRA 

36 

39 

27 

1  20 

1  8 

7000 

s 

NRTL  WFRTHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

i1  9c:  Q 

u  / 

R I  VERS  IDE 

6 

4  4 

1  i  o 

\  \ 

8A 

8R 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

1  17 

4  1 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

4283 

05 

RMRDOR 

1  6 

38 

2 1 

1  20 

56 

284 

8R 

STATE  OIV  OF  HWYS 

I OMA   H 1 L 1 

4288 

02 

PLRCER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8R 

PIERSON  TUTTLE 

I  RON   MflllNTR  I  N 

4297 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7A 

7R 

c 

METRO  WATER  DIST 

IF         VPl  1  F  Y 

4374 

02 

MODOC 

2 1 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONOflL  E 

4389 

05 

TULRRE 

1  0 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

8A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

inSHllfi   TRFF   ^  S 

4407 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

06 

1  16 

19 

3490 

SP 

ROY  W  WAGNER 

III!   fQN    UlYKini  Q 

4418 

06 

SRN  DIEGO 

25 

33 

06 

1  15 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8A 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KENTFIELD 

4500 

01 

MRRIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 
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KERL INGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

BR 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

"KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

1  18 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

Sn  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEtIRN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

1  1 

36 

00 

119 

58 

250 

8R 

BR 

8R 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMRN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPRNY 

KILRRC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

c  u  n  c  T  n 
onHo  1  H 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

lOR 

ru    4    t    t\lLHKL    rWK  MUUot 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1 2 

1  2  1 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

KLRMRTH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELRND  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

c 

MRS.   EDRR  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8R 

BR 

Bfl 

RRYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

LR  CRESCENTA  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

1  18 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8R 

ROSS  R  SANBORN 

"LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLRNT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

n  D  n  M  p  c 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

c 

1     Q    i.ioTCD  nicTDlrT 
L    D    WHItK  UlOlKlLl 

LA  HONDA 

4660 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

1  9 

1  22 

1  6 

750 

6P 

MRS  GLRDYS  W  CLRRE 

LAKE  ALPINE 

4564 

05 

RLPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  17 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LRKE  RRROWHERD  F  D 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

1  4 

123 

1  1 

670 

c 

COYOTE  ORM  PROJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

MID 

SOUTHERN  CRLIF.  EDISON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

USBR-SHRSTR  FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8R 

HEL  IX    IRRIGRTION  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLRNO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

c 

BURERU  OF  RECLRMRTION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

Nt  V  HUH 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

r    b   &    t  LUnrHiNT 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  0 

1  1  7 

00 

1  500 

c 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

05 

SRN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LR  MESR  FIRE  DEPT 

LANCASTER  FSS/FAA 

4749 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

44 

1  18 

1  3 

2340 

MID 

MID 

DEPT   OF   TRANSPORTRT ION 

LR  PRNZR  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

MRS  SHRWNR  CRRR 

LR  PORTE 

4773 

02 

PLUMRS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LRSSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LRVR  BEDS  NRT  MONUMENT 

4838 

01 

S ISK I  YOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9fl 

9fl 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

LRYTONV  ILLE 

4851 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

Bfl 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZR  PT  STR  FC 

352B 

4867 

06 

LUo    HNUtLt 0 

3  3 

34 

05 

1  18 

53 

1600 

4P 

c 

L    H   LU   rlKt  Utrl 

LEESVILLE  KEEGRN  RRNCH 

4880 

02 

COLUSR 

23 

39 

09 

1  22 

26 

1  330 

7R 

MATTHEW  J  KEEDRN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JEANNE  D  HAND 

LE  GRRND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMRN  RRNCH 

4886 

05 

EL  DORRDO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7R 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULRRE 

9 

36 

23 

1  19 

02 

513 

BR 

8R 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMRS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

L  INDSAY 

4957 

05 

TULRRE 

9 

36 

12 

1  19 

03 

420 

7P 

7P 

L INDSAY-STRRTHMORE    IR  D 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOR 

lOfl 

c 

C3L  DEPT  WTR  RESOURCES 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LRSSEN 

21 

40 

53 

121 

1  1 

4  1  70 

8R 

MRS.  CLOVERINE  CORDER 

LIVERMORE  COUNTY  F 

D 

4997 

04 

n  1  n  M  c  n  D 
H L  Hn t  UH 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

4P 

4P 

LlVtKnUKt    HLnUH   LIT    r  U 

LOCKWOOO  2  N 

50  1  7 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

1  2  1 

05 

1  1  04 

8R 

r 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOOGEPOLE 

5026 

05 

TULRRE 

9 

36 

36 

1  18 

44 

6735 

8A 

8R 

C  H 

U  S  NRTL  PRRK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SRN  JORQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHRMR 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

CNTR  BRRBRRR 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

4P 

4P 

LOMPOC  WRTER   TRERT  .  PL. 

LONE  PINE  CTNWOOD 

PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

1  18 

03 

3790 

c 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  RNGELES 

13 

33 

49 

1  18 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

4  1 

28 

121 

25 

4375 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

2! 

41 

12 

121 

12 

4180 

9R 

CHRRLES  SHEPHERD 

LORRINE 

5098 

05 

KERN 

1  U 

35 

18 

1  18 

26 

2720 

c 

BUKKtLL  KttU 

LOS  RLRMOS 

5107 

06 

SNTP  BARBRRR 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8R 

S  BARBRRR  CO  F  STR  24 

LOS  ANGELES  WSO  fiP 

R 

5114 

06 

LOS  RNGELES 

13 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

LOS  RNGELES  CIVIC 

CTR  R 

5115 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LR  CO  RIR  POL  CON  DIST 

LOS  BANDS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8R 

8R 

CENTRRL  CRLIF    IRR  DIST 

LOS  BANDS  RRBURUn 

RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

RRBURUR  RRNCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9R 

9R 

9fl 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GRTOS 

5123 

04 

SRNTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

SHRNNON  FIRE  STATION 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

2415 

BR 

RLLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETDS  RANGER 

STR 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

4  1 

288 

c 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

c 

SRN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIfl  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STRTE   DIV   OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
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cr 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

20 

1  1  60 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  CREEK  RRNGER  STR 

52  1  8 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  1  7 

29 

2730 

8A 

; 

U  S  FOREST  SERVICE 

MROEL I NE 

5231 

02 

LASSEN 

I  8 

4  I 

0 1 

1  20 

30 

5320 

1  2M 

MRS  LUANNE  MONTGOMERY 

MRDERR 

5233 

05 

MRDERR 

27 

36 

57 

1  20 

02 

270 

8R 

8A 

MAOERR  COUNTY  FIRE  OEPT 

MRD  RIVER  RANGER  STR 

5244 

0  1 

TRINITY 

]  7 

40 

27 

1  23 

32 

2775 

8A 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MRHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

5 1 

1  22 

47 

2390 

; 

MRS  ELIZABETH  MAHNKE 

MAMMOTH  PRSS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MRMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO  .  CAL  IF.  EDI  SON  CO . 

MRNTECR 

5303 

05 

SAN  JORUUIN 

27 

37 

48 

1  2  1 

1  2 

40 

8R 

8R 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MRNZRNITR  LRKE 

5311 

02 

SHRSTA 

23 

40 

32 

1  2  1 

34 

5850 

8R 

8R 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MRRE  ISLRND 

5333 

01 

SOLANO 

1  7 

38 

06 

1  22 

1  6 

52 

9R 

MARE    IS  NAVAL  SHIPYARD 

MRR  I  COPR 

5338 

05 

KERN 

1 0 

35 

05 

1  1  9 

23 

675 

8R 

8R 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MRR  IPOSR 

5346 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

1  1  9 

58 

20  1  1 

9R 

MRRIPOSR  CO  COURT  HOUSE 

MRRKLEE  V  I  LLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

1  1  9 

47 

5560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

1  22 

07 

480 

9R 

9R 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLRMATION 

MRRTINEZ  3  S 

537  1 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

58 

1 22 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MRRTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

58 

122 

08 

255 

4P 

FRANC  ISC.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MRRYSV I LLE 

5385 

02 

YUBR 

3 

39 

09 

1  2  1 

36 

57 

9R 

9R 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  1  9 

5 1 

4513 

8R 

CITY  SRN  FRANCISCO 

MAT  I L IJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  1  9 

1  8 

1  060 

c 

VENTURA  C  .   FLOOD  CONT  . 

MC  CRRTHY  POINT 

54  4  4 

02 

TEHRMA 

23 

40 

1  1 

1  2 1 

4  1 

3800 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MC  CLOUO 

54  49 

02 

SISKIYOU 

2  1 

4  1 

1  5 

1  22 

08 

3280 

8R 

8A 

c 

H 

MCCLOUD  COMMUNITY  SERV 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  1 9 

26 

4480 

7R 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

R I  VERS  I  DE 

6 

33 

34 

1  1 6 

04 

1  80 

5P 

5P 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

0 1 

SISKIYOU 

1 2 

4  1 

35 

1  2  1 

37 

6726 

s 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTA  DRM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

1  4 

37 

1  9 

1  20 

29 

1  70 

c 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGRN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

1  20 

4  4 

3650 

c 

R  M  POWELL 

M I  DOLE  TOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

1  22 

37 

1  1  30 

8fl 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 
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t  1  R 

9  R 
i  0 

2  1 6 

7  fl 

SUPT  .   OF  STREETS  4  PKS. 

p  p  M  nr  H  F 
r  n  IN  u  L.  n  c 

6675 

05 

SRM  RFIMITO 
O  n  i"!    lj  [_  ii  1  '  u 

o  b 

Ob 

1  on 
1  <iU 

bU 

i  265 

S  F 

b  o 

MISS  1  1 1  Y  RFRG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT  . 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  1  4 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PPRKFIFl  n 
rnr\r\r  ILLU 

6703 

04 

MflMTFRFY 

24 

35 

53 

1  20 

26 

1  4  82 

7A 

ROBERT  H  .  DURHAM 

PPC^PRFMP 

6719 

06 

1  nS   ANGFI  FS 

1  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PP'^kFMTP    RPMriFR  9TQ 

6728 

02 

T  F  H AM A 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

6730 

04 

FN  1  1 1 T  s  nRPn 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY   OF   PASn   RHRI  FS 

L^l    1    '       "w't         1    11  sj  LJ  '\LJLJL_l_0 

rHoU    KUdLuO    d  InW 

6736 

04 

RN    1  II T  S  RRPn 

24 

35 

41 

120 

45 

1  040 

c 

C  J  WEYRICK 

PQC;n   Rnni  f  c,   fpp  PR 

6742 

04 

SN   III  T  S  DRPD 

24 

35 

40 

120 

38 

8  I  5 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

rHI  ItKoUIN  ntnUUW 

6751 

03 

MPinnr 

1  1  U  U  U  L. 

21 

41 

1  1 

120 

12 

7000 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PATT IWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  19 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7R 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE  STA  n  2 

PIEORA  BLANCR  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  1  9 

10 

3065 

BR 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  5 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USES.   DISTRICT  RANGER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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DIVISION 

r  ni  IN  T  Y 

DRfllNflGE  I 

XJ 
13 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
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nRSFRVFR 

TEHP. 

PRECIP. 

Q. 
d 
>■ 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES ( 

PINE  FLAT  DRM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

35 

49 

1  19 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTRIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  19 

21 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

BA 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST . 

PISMO  BEflCH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHRSTA 

2 1 

41 

00 

1  2  1 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

PIT  R I VER  P  H  5 

6946 

02 

SHRSTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

PG&E  COMPANY 

PLRCERV ILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8fl 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

PLRCERVILLE  IPC 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLRCERVILLE  DISP  PLRNT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY  OF  PLRCERVILLE 

PLflSKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

S 

U  S  F  S4  CAL  DEPT  WTR 

PLUMRS  EUREKR  STRTE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

C 

PLUMAS  EUREKA  ST .   PK . 

POINT  RRENR 

7009 

01 

MENDOC I  NO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

8A 

C 

JACK  W  ROOFENER 

PT  RRGUELLO  LIGHT  SIR 

7016 

06 

SNTR  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

IIP 

U  S  COAST  GURRO 

POINT  PIEORRS  BLRNCRS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CRL  POLY 

7030 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  1  7 

49 

740 

8A 

8A 

CRLIF  POLYTECHNIC  UN  I  V 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

NRVAL  WEAPONS  STATION 

PORTERV ILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DRYBELL 

PORTOLfl 

7085 

02 

PLUMRS 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

C 

MS  PRT  CHENEY 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VRLLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VRLLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

POWRY  VRLLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

04 

500 

4P 

POWRY  FIRE  DEPT 

PRROO  DRM 

7123 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

53 

1  17 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  ARMY 

PRIEST  VRLLEY 

7  150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

1  20 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RRMONR  FIRE  DEPT 

7228 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

03 

1  16 

52 

1450 

3P 

3P 

RRMONR  FIRE  DEPT 

RRNDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RRTTLESNRKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  RP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDOING 

REDDING  F IRE  STR  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REOLRNDS 

7306 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

03 

117 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REOLANOS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STR  2 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

0  1 

HUMBOLT 

1  7 

40 

54 

1  23 

49 

850 

c 

DRVID  MRRC  ROGERS 

REPRESfl 

7370 

02 

SRCRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

nR  I  CHMONO 

74  1  4 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTR 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  »3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

c 

U  OF  CALIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

1  18 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  IN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

1  2  1 

1  4 

24  2 

8A 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CRMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

1  IB 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

1  18 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  C  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

1  2 

1  17 

05 

5965 

c 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

7630 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

"SACRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STR 

7637 

02 

TEHRMfl 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

^RGFHFN  TRFFK 

7641 

03 

NEVRDR 

36 

39 

26 

120 

1  4 

6337 

SP 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

SRINT  HELENR 

7643 

01 

NflPH 

1  7 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SRINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NRPR 

1  7 

38 

30 

1  22 

32 

1  780 

c 

EDWIN  H  LERRNED 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRR  COSTR 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5K 

5P 

U.S. DEPT. OF  RG . 1  RRS 

SRLINRS  FAA  RP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MIO 

FED  RVIRTION  AGENCY 

SRLINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8R 

SRLINRS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STR 

7681 

05 

SNTR  BRRBARR 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CRBRAL  JR 

SRLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7589 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPANY 

SAN  RNDRERS  2  S 

7702 

05 

CALRVERRS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7fl 

CALAVERRS  CEMENT  CO 

SRN  RNTONIO  DRM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  17 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

38 

02 

120 

54 

450 

8R 

nKo    JtHN  DKllNHiN 

SRN  BENITO 

7719 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNRROINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
35 


SinilON  INDEX 


CPLIFORNIFl 
JUNE  1975 


STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 
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(= 
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- 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIfiL 
I  SEE  NOTES  1 

SON  CLEMENTE  DFIN 

773  1 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

1  2  1 

42 

600 

8  A 

COLIF  AMERICAN  WATER  CO 

SPNDEJERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

1  5 

3  4 

45 

1  1 8 

43 

4025 

8  A 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

SRNDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  1  8 

44 

4517 

M  I  0 

M  I  D 

Q 

H  J 

^!ATL  WEATHER  SERVICE 

«SRN  DIEGO  WSO  flP  R 

77  4  0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  4 

1  1  7 

1  0 

1  3 

M  I  D 

M  I  0 

Q 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SflN  DIMflS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8  A 

SAN  DIMflS  FIRE  STA 

SflN  DIMRS   TRNBRRK  FLRT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

SRN  FELIPE  HIGHWRY  STRR 

7755 

04 

SANTA  CLARO 

20 

37 

01 

1  2  1 

20 

365 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SRN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  9 

I  1  8 

30 

1  250 

Q 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

1  22 

30 

32 

5P 

M  I  D 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SflN  FRANCISCO  WSO  RP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

1  22 

23 

Q 

M  I  D 

M  I  0 

Q 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■■SflN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

4  7 

1  22 

25 

52 

M  1  0 

M  I  D 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

74  4 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SflN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1 2 

1  1  7 

52 

1481 

5P 

Q 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

06 

1  1  8 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SflN  MflTEO 

4 

37 

1  8 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RRNGER  STA 

7813 

06 

R I  VERS  I  DE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1560 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

78  1  7 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

1 050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2 1 

1  2  1 

54 

67 

4  p 

4  p 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTfl  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

1  2  1 

3  1 

550 

Q 

MRS  GAY  D  CARMAN 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

3  7 

03 

1  2  1 

04 

277 

8  A 

8  A 

8  A 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1 8 

1  20 

40 

3  1  5 

7  A 

7  A 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

3  1 

1  1  9 

49 

2300 

Q 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

"SAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

1  22 

1  8 

2 1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

Q 

MISS  JUDY  fl  WOLF 

SflN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

502 

MID 

MID 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■■SflN  RAFAEL 

7880 

01 

MAR  I  N 

17 

37 

58 

1  22 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

4  5 

1  1  7 

52 

1  1  5 

4  P 

4  p 

SRNTfl  pMfl  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1970 

Q 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3  4 

25 

1  1  9 

4  1 

5 

8  A 

8  A 

Q 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  flP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  I  9 

50 

g 

M  I  D 

M  I  0 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

I  2  1 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV   OF   SANTA  CLARA 

SflNTfl  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

0  1 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SflNTfl  FE  DflM 

7926 

08 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SflNTfl  MflRGflRITfl  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SflNTfl  MflRGflRITfl  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

I  100 

8A 

C 

THOMAS  M  BROWN 

SflNTfl  MflRIfl  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

1  20 

27 

254 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■■SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

1  I  8 

30 

1  5 

4P 

4  P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PflULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2  1 

1  1  9 

05 

260 

4  P 

8  A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

1  9 

1  20 

35 

4  300 

7  A 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSfl 

7965 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

2  7 

I  22 

42 

1  67 

4  P 

4  P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

1  20 

05 

600 

Q 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

4  7 

1  1  7 

43 

855 

Q 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

4  3 

1  1  7 

32 

5638 

Q 

OKANCE  CO  FL  CON  D I  ST . 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

I  18 

27 

2  1  05 

6  A 

L   A  WTR  S  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STfl 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8fl 

MID 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

■■SCOT  Ifl 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

1  24 

05 

1  39 

80 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBflSTOPOL 

8072 

0 1 

SONOMA 

I  7 

38 

2  4 

1  22 

49 

65 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VflLLEY 

8074 

03 

LflSSEN 

1  8 

40 

30 

1  20 

1  6 

4  4  4  0 

4  P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDfl  DflM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  0 

1  1  8 

28 

670 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

O  1  JO 

02 

SHflSTfl 

23 

40 

4  3 

1  22 

25 

1  076 

8fl 

8  A 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

fl  I  R 

n  1 

U  1 

HUMBOLDT 

]  7 

A  n 

n  9 

124 

04 

4  1  0 

4  P 

4  p 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

fl  t  7  c: 

u  ^ 

SHASTA 

C  J 

f  U 

J  u 

1  2  1 

51 

3555 

7  A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

fl  9nn 

I NYO  , 

c 

u 

3c; 

58 

1  1  6 

1  6 

1  m  n 
1  0  /  u 

7 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND  V  DARRflH 

SIERRflVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

S I ERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

c 

H 

U  5  FOREST  SERVICE 

S I GNflL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  1  8 

1  0 

1  00 

c 

MANUEL   V  I LLEGAS-L ACFCD 

SILVERflDO  RANGER  STfl 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKflGGS  SPGS  LAS  LOMflS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1930 

8fl 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLflCK  C^flNYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

1  20 

40 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW   CRFFK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  1  6 

4  1 

1940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW   Fl  AT 

8318 

05 

MAR  I  POSfl 

1  4 

37 

50 

1  I  9 

30 

8700 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SODfl  SPRINGS   1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

1  20 

22 

5885 

c 

ROBERT  MAUGHflN 

SOLEDflD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALOEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  fl.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

03 

500 

8A 

WflYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PflRKS  i  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8fi 

H 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORfl  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  1  9 

27 

6886 

c 

CTATE  DIV  OF  HW^S 
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COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
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OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIPL 
(SEE  NOTES 

so  ENTRRNCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MRR  I  POSR 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

8A 

8A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

118 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CALIF  EOISON  C 

SPRORR  PRC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

C 

J.   E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  B-  HENNES 

SPRINGVILLE  RRNCER  STR 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINCVILLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

g 

36 

1  2 

1  1  8 

39 

4070 

P  G  4  E  COMPANY 

SQUfiW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

8R 

H 

SQUAW  VALLEY  STRTE  PK 

STRNDISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8fl 

CR  DEPT-PRRKS  S  REC 

STRNISLflUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  4  E  COMPANY 

STRTE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

38 

56 

1  18 

35 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ST IRL INC  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  RP 

8558 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

c 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

8560 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

1  22 

33 

1  1  68 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8fl 

8R 

c 

ORLRND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS-   LILLIAN  MACRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MERDOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

1  19 

13 

6240 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

R  I  VERS  I DE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STRTE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

4  1 

120 

34 

1  10 

c 

U  S  RIR  FORCE 

SUSRNR  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8R 

SUSRNR  KN  FIRE  STR 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

23 

I  20 

34 

4  148 

M I  D 

M  I  0 

H 

DRVID  BARR 

SUSRNVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STR 

8713 

05 

RMRDOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8R 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SWRIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAF  T 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7fl 

7A 

7A 

H 

DOR  IS  L-  ACKERMAN 

TAHOE  VALLEY  FAA  RP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

884  4 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  1  7 

09 

1  020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

5P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

R  I  VERS  I DE 

6 

33 

38 

116 

10 

112 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STR  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

■     1  15 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSRND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

13 

118 

52 

810 

8R 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

51 

1900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  1  8 

36 

745 

8A 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRRNCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

ORRNGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JORQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

RAGE  R  TUGEL 

TRACY  CRRBONA 

8999 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7A 

7A 

BANTA  CARBONA   IRRI  DIST 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

05 

RLRMEDR 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  REEL AMAT I  ON 

TRINITY  RIVER  HRTCH 

9026 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8A 

8A 

8A 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONR 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

1  17 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCCEE  ChEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGR 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

TUJUNGR  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  1  8 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

TULELAKE   I RR I G  0  I  ST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

1  18 

17 

8950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STRNISLRUS 

14 

37 

29 

120 

51 

1  15 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSriN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORRNGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUR  tree  NAT.  MON . 

TWIN  LRKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTR  BARBRRR 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULRRE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

c 

USFS  C/O  DIST  RANGER 

"UK  I RH 

9122 

01 

MENuOL 1 NU 

22 

39 

09 

123 

12 

523 

6P 

6P 

UKIflH   4  WSW 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

15 

1900 

8R 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

«U   C   L  fl 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLRNO   3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1605 

5P 

5P 

'  I8ERTY  GROVES  OP.  CORP 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

UPPER  LfiKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MRTTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SHN  LEflNORO  FILTER 

9185 

04 

RLRMEOfl 

4 

37 

45 

122 

10 

394 

6A 

6R 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

C 

ELOON  FANCHER 

USONfl  2  N 

9193 

05 

MRR I POSR 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

vnCflV  ILLE 

Q  9  n  n 
D  ^  u  u 

SOLRNO 

23 

"5  P 

J  O 

9  9 

1  9  1 

Or 

or 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VflLLEr  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1  390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VflLrERMO  FIRE  STR  79 

9250 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STR 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  1 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT  .   WTR .   AND  POWER 

VENRDO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURR 

9285 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8R 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNT 

9325 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8R 

8fl 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDETTE  MEROOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

25 

9500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STR  FC120 

9345 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

31  35 

5P 

1    A  rn  F I RF  HFPT 

V  INTON 

Q  ^  ^  1 
a  J  O  1 

n  9 

PLUMRS 

8 

Q 

A  Q 

1  9  n 

1  ] 

4  y  ou 

4  P 

FRANK  DOTTR 

VISRLIfl 

9357 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8R 

8R 

VISRLIR  FIRE  DEPARTMENT 

VISTR  2  NNE 

9378 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

14 

510 

5P 

5P 

VISTR  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTfl  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

C 

P  G  4  E  COMPANY 

WRLLflCE   1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8R 

CALIF  DEPT  FISH  4  GAME 

WRLNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

C 

TOMRS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WRLNUT  PTL  GTR  FC102C 

9431 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

00 

1  1  7 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  CRM 

9440 

01 

50NOMR 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8R 

8A 

8A 

C 

U  5  ARMY  COE 

WRRNER  SPRINGS 

94  4  7 

U  D 

SRN  DIEGO 

33 

J  J 

1  1 
1  / 

J  0 

1  p  n 

J  1  Cj  u 

A  P 

A  P 

r 
L 

WRRNERS  RESORT  CO 

WRSCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

1  19 

20 

333 

8R 

8R 

KERN  CO  FSTRY  &  F  D 

WRTSONVILLE  WRTERWORKS 

9473 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8R 

8R 

CITY  OF  WRTSONVILLE 

WRWONfl  RRNGER  STRTION 

9482 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

C 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

WERVERVILLE  RRNGER  STR 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8R 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPRRTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

26 

122 

23 

3593 

8R 

8R 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELOON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

1  18 

18 

2580 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BRRBRRR 

32 

34 

42 

1  19 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BRRBRRR 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

35 

13 

1  19 

59 

285 

7R 

BOSTON  RRNCH  CO 

WEST  POINT 

Q    R  9 

U  o 

CRLRVERRS 

16 

JO 

9  A 

1  9n 

1  c.  u 

9 

9p  9  n 

<i  0  <i  u 

P  Q 

o  H 

STRTE   DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1 1 

120 

39 

5290 

5 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULRRE 

10 

36 

21 

1  18 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBR 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE    I  OKRNO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHRSTR 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

8A 

8fl 

8A 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

1  18 

10 

10150 

8A 

8R 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  18 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  RNGELES 

26 

33 

58 

1  18 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCD 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

B 

36 

15 

1  17 

1  4 

4  100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILL  lAMS 

do  /  / 

n  9 

COLUSA 

23 

0  b 

n  Q 
U  d 

1  9  9 

n  Q 

O  0 

/  H 

/  H 

r 

CITY   OF  WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

25 

123 

20 

I  348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WRDE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC  INO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8R 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

1  ?5 

8R 

8A 

HOWRRO  R  ALLARD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

1  35 

8R 

8A 

J  NEWTON  WRLLRCE 

WOFFOKD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

RLPINE 

3 

38 

47 

1  19 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMR  C  BARR 

WOODLRND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

4  1 

121 

48 

69 

9R 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

wnnnsinF  firf  str  i 

9792 

04 

SRN  MATED 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

wnnnsinF  firf  dfpt 

WRIGHTS 

9814 

04 

SRNTR  CLARR 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

14 

5950 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YORBA  LINDR 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

49 

350 

5P 

5P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKV ILLE 

9851 

01 

MENDOC I  NO 

17 

38 

54 

123 

14 

1  100 

c 

MRS.   V.   SYLVIfi  HULBERT 

YOSEMITE  PRRK  HEADQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

1  19 

35 

3970 

7R 

7A 

C  H 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

YREKfl 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

122 

38 

2525 

8R 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZEN  I  A-KETTENPOM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3500 

C 

RRCHIE  B  FUGATE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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STflTION  INDEX 


CRL  IFORNIR 
JUNE  1975 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVPT ION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


CLOSED  STATIONS 

HUNTERS  DRM 
MOUNT  OflNPHER 


4  170 
5909 


CRLRVERflS 
EL  OORfiDO 


38  12 
38  45 


120  22 
120  40 


3220 
3408 


CLOSED  5/1/75 
CLOSED  4/21/75 


>1 
<t 

:i 
it 

.1 

> 
•« 

3 

I'- 

'.HI 

C 
i 

■a 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature  |  Precipitation 


No.  ol  Day 

Snow.  Sleel 

N 

■s 

>. 
a 

Max. 

Min. 

Departure 
From  Normal 

>• 

4 

Q 

■S  -a 
a  c 

g 

ll 

<i 

Average 

Average 

Departu 
From  Ni 

Highest 

a 

i 

0 

o 

a 

a 

V 

g> 

a 

ii 

o  i 

— 

Creates 

o 
O 

t- 

0  1 
>iO 

1  0 

o 

o 

1 

1 

•       *  * 

JULY  1974 

SaN  NICOLAS  ISLAND 

72,0 

56,2 

64.1 

63 

24 

52 

24* 

55 

0 

0 

0 

0 

,01 

•  01 

10 

•0 

0 

0 

-0 

0 

*       *  t 

4UCUST  1974 

LAKE  ARROWHEAD 

80, 3M 

53  i  7M 

6  7  .  OM 

•  1.4 

85 

27* 

45 

15 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

0 

Q 

•       »  « 

OCiaRER  1974 

KETTLEMAN  STATION 
LAKE  ARROWHEAD 
TRONA 

63,3 
83,3 

41.7 
54.5 

52.5 
68.9 

-  2.4 
.6 

79 
94 

1 

16+ 

30 
42 

29 
29 

385 
38 

0 
9 

0 
0 
0 

0 
3 

0 

0 
0 
0 

.59 
3.13 
.68 

1.91 
.75 

•  54 
1.84 
.88 

7 
28 
8 

.  Q 
2.0 
•  0 

0 
0 

1 
} 

I 

1 

2 
1 

0 
I 

0 

*       *  * 

NOVEMBER  1974 

carmEl  valley 
claremont  pomona  col 

MADERA 

SAN  NICOLAS  ISLANtl 
TRONA 

68  .  0 
71,6 
65, 4M 
67,1 
70,3 

42.9 
45.8 
39  •  2M 
52.6 
39.3 

55.5 

58.7 

52.3m 

59.9 

54.8 

-  .1 

-  1.3 

.2 

69 
67 
77 
63 
79 

1 2 
13* 
20 
13  + 
15 

35 
40 
30 
46 
29 

26  + 
29 
29 
30  + 
30 

284 
191 
385 
167 
301 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.  60 

.00 

.52 
.15 

.00 

-  2,12 
•  ,63 

-  .52 

.48 
.00 
•  4  3 
.15 
.00 

21 

22 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
0 

1 
1 

0 

0^  0 

Oi  0 
0|  0 

0  0 

01  0 

! 

YORBA  LINDA 

76.3 

46.4 

61.4 

.7 

94 

12 

38 

29 

130 

2 

0 

0 

0 

.02 

-  1.78 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       *  » 

DECEMBER  1974 

COALINGA 

GRIZZLY   ISLAND  REPUGE 
NACIMIENTD  DAM 
SAN  NICOLAS  ISLANO 
SANTA  BARBARA 

55.1 
54 .  3H 
61.4 
62.6 
65,5 

36.5 
33. 5M 
35.7 
49.7 
43.2 

45.8 

43.9m 

48.6 

56.2 

54.4 

■  .8 
-  .1 

69 
64 
74 
77 
79 

3 
7 
13 
16 
17 

23 
24 
21 
40 
33 

24 
25 
24 
23 
24 

586 
646 
499 
268 
321 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 

Q 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 .58 
2. 12 
2.96 
2.20 
7.21 

•  36 

4.55 

1.26 
.81 

i  *  cc 

1.21 
4.75 

3 
3 
4 
4 
4 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
4 
4 

3 

1 

2 
3 
1 
3 

1 

0 

1 
1 

2 

WOOOSIDE   FiRE   STA  1 

58. 5 

36.2 

47.4 

67 

15 

24 

24 

54C 

0 

0 

9 

0 

3.01 

1.05 

27 

.0 

0 

j 

2 

1 

*       «  « 
JANUARY  1975 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
GRIZZLY   ISLAND  REPuGE 
MADERA 

MECCA  FIRE  STATION 
NEW  CUYAMA   FIRE  STA 

55.4 
54, 3M 
52.7 
70,1 
64,8 

38.8 
31.  IM 
32.9 
31.6 
28. 4M 

47.1 
42. 7M 
42.8 
50.9 
46. 6M 

-  2.5 

-  2.8 

70 
66 
69 
67 
62 

2  1 
6 
26 
19 
20 

24 
25 
20 
21 
12 

28 
30  + 
30 
11 
29 

547 
666 
676 
432 
556 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

13 
18 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
1.11 
.43 

.00 

T 

.  5.99 

-  1.41 

-  .45 

1.24 
.75 
.16 
.00 
T 

6 
6 
8 

7 

.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 

Q 

b 
2 
3 

0 
0 

2 
1 
0 
0 
0 

1 

u 

0 
0 
0 

TRONA 

62.7 

28.7 

45.7 

.5 

83 

26 

21 

30 

589 

0 

0 

26 

0 

.00 

-  .71 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*       *  * 
FEBRUARY  1975 

DEER   CREEK  POREBAV 
DUDLEYS 

MECCA   FIRE  STATION 
NEW  CUYAMA   FIRE  STA 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

44.7 

72.1 
58.2 
56.9 

29  •  0 

36. IM 

32*1 

39.2 

36.9 
54.  IM 

4e!i 

-  4.1 

-  2.6 

6  2 

62 
72 
76 

26  + 

28 
24 
24 

16 

25 
20 
31 

17 

2 
21 
21  + 

782 

300 
548 
470 

Q 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

Q 

19 

8 
13 
2 

Q 

0 
0 
0 
0 

22.55 

.00 
1.61 
12.24 

-  .21 
6.37 

3  •  90 
1.56 
.00 
1.21 
2.53 

2 
9 

3 
12 

57.0 

.0 
.0 

49 

0 
0 
0 
0 

5 

13 

0 
3 
15 

11 

0 

1 

10 

a 

0 

1 

4 

SAN  MATED 

SAN  NICOLAS  ISLANn 
SANTA  BARBARA 
TRONA 

WILLOW  CREEK   1  NW 

60.8m 
59.4 
63,0 
65.5 
52, 4M 

44. 7M 
48.7 
44.3 
32.6 
30. 8M 

52. 8M 
54.1 
53.7 
49.  1 
41  .6m 

.4 

.  .9 

-  1.9 

72 
67 
71 
64 
66 

27 
24 
25 
26 
25 

36 
44 
39 
26 
24 

23 
25  + 
23  + 
22  + 
22 

335 
296 
309 
439 

0 

Q 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
13 

0 

0 
0 
0 

4.25 
.87 
5.27 
.27 
15,85 

1,40 

1.66 
-  ,43 

.85 
.33 
2.50 
.27 

13 
9+ 
3 
3 

•  0 
.0 

Q 

0 
0 

Q 

2 

3 

8 
2 
6 
1 

5 
0 
2 
0 

0 
0 
2 
0 

*       4  • 

MARCH  1975 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA   MONICA  PIER 

58.7 
59,5 

49.2 
49.7 

54.0 
54.6 

-  2.1 

70 
70 

30 
30 

43 
44 

3 
14 

336 
315 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2,45 
2.91 

1,04 

.75 
1.35 

5 
8 

.0 
.0 

0 
0 

7 
6 

1 
1 

0 

1 

*       4  » 

APRIL  1975 

CHERRY   VALLEY  DAM 
DEER  CREEK  POREBAV 
POINT   PIEDRAS  BLANCAS 
TWIN  LAKES 

50.6 
47.1 
57,8 
36.7 

28.0 
26.3 
44.2 
12.4 

39.3 
37.7 
51.0 
24.6 

-  1.1 

-  9.2 

64 
63 
61 
49 

30 
30 
24+ 
29 

14 
IB 
39 
-10 

7 
15  + 

17 
7 

764 
813 
412 
1206 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
8 

23 
22 
0 
30 

0 
0 
0 
2 

5,79 
9.21 
.44 
6.15 

•  1,36 
1.51 

1.46 
2.26 
.23 
1.79 

25 
5 

16 
5 

46.0 
56.0 
.0 
68. 0 

23 
62 
0 

6 
9 

7 

u 

2 
14 

5 
6 
0 
4 

3 
3 

0 
1 

See  Reierence  Notes  Followi 


ing  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


22    23  24 


25     28     27    28     29  X 


SEPieMftEft  1974 


OCTOBER  1 

CUERNEVULE  2 
KETTLEM4N  STATION 
LAKf  AftR0MHE4t) 
OHO 
TOON* 


NOVEMBER 

ACEL4NT0 
CiKMEL  VALLEY 
CLAREHONT  POMONA  rOL 
MADERA 

StN  ClEmENTP  dan 

SAN  NICOLAS  ISLANn 
SECRET  VALLEY 
TRONA 

YORftA  LINOA 


r^ECEMBFR  1<JT<, 
CCAL INCA 

CH1!7LY   ISLAND  REFUCE 
HAftRV   ENClEBRICHT  OAM 
KEE   RANCH  / 
KCRBEL 

LEBEC 

MEADOW  LAKE 
NACIMIENTO  DAM 
PAR<FIELO 

SAL5IPUEDES  CaCINC  STA 

San  nichlaS  Islant 
santa  barbara 

SECRET  VALLEY 
SNOW  CREEK  UPPER 
SbEY  RANCH 


.76 

.09 

2.01 
2.39 
1.2? 
2.20 


1.90 
1.B4 


.02 
1.03 


.03  .02  .02 
.14  .24 


>< 

] 
•I 

J 

:> 
.J 


HOaOSIDE  FIRE   ST!  1 


JANUARY 


\t1i 


ANCMIN  PAC  UNION  COL 
OeEP  CANYON  LABORATORY 
CRUZLY   ISLAND  REFUGE 
HIOERA 

MECCA  FIRE  STATION 

NEM  CUYAHA  EIRE  STA 
DCOTILLO  HELLS 
TRONA 


PEBRJARY 


19TJ 


DEER  CREEK  EOREBAY 
OLO'.EYS 

FULLERTON  HILLCRE5T  RV 
MECCA  FIRE  STATION 
NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

OCOTILLO  HELLS 
REDDING  FIRE  STA  NO  7 
San  HATEO 

San  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  BARBARA 

SUEY  RANCH 
TRONA 

HILLOH  CREEK    1  NH 


2.10  3.90  2.07 
1.23 
T  1.21 


.7S 


.50 


2.  IS 
.27 
.U 


.22 


.52 
1.1?  .56 


3.42  .55 
.05 


.53 

2.<i2     .2«  1.53 


1 

t 


1.10  1.'7  .02 


LOS  ALAHOS 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  MONICA  PIER 


APRIL 


1975 


CHERRY  VALLEY  DAM 
OEER  CREEK  FGREBAY 
HARTINEt   3  SSE 
PT  ARCUELLO  LIGHT  STA 
PCINT  PIEDRaS  BlanCAS 

Thin  lakes 


»-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


C4I.IF0RNIA 


Station 

Day  ol  Month 

■ago 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16  1 

17 

18 

■•I 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

«          •  • 

MAX 
MIN 

JULY  1974 

MAX 
MIN 

S4N  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

62 
55 

66 
58 

68 
55 

69 
55 

66 
55 

63 
53 

65 
53 

67 
54 

71 
56 

66 
56 

70 
55 

69 
54 

67 

52 

73 
54 

75 
57 

74 
54 

79 
52 

73 
52 

76 
58 

82 
58 

75 
59 

74 
58 

82 
61 

83 
52 

82 
59 

74 
58 

70 
60 

68 
60 

72 
59 

74 
61 

76 
60 

72 
96 

fO 
■  2 

*           *  * 

MAX 
MIN 

AUGUST  197<1 

MAX 
MIN 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

85 
58 

82 
62 

81 
60 

60 
63 

85 
58 

64 
56 

82 
55 

76 
53 

74 
53 

75 

52 

74 
54 

74 
53 

78 
50 

75 
49 

78 
45 

80 
52 

84 

50 

79 
59 

77 
47 

80 
49 

62 
52 

63 
52 

62 
55 

64 
59 

62 
54 

85 
53 

SO 
50 

83 
50 

61 
54 

83 
57 

80 
93 

■  3 
,7 

•          •  • 

MAX 
MIN 

OCTOBER  197' 

MAX 
MIN 

KfTTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

79 
62 

72 
54 

70 
41 

63 
46 

66 
38 

67 
40 

63 
46 

57 
52 

63 
38 

63 
35 

62 
36 

70 
37 

67 
41 

73 
34 

74 
43 

76 
45 

78 
46 

75 
47 

72 
50 

68 
45 

67 
43 

62 
47 

57 
41 

59 
40 

61 
37 

95 

41 

51 
37 

45 
39 

41 
30 

45 
31 

42 
31 

63 
41 

,3 
,7 

TaONA 

MAX 
MIN 

94 
61 

92 
67 

87 
60 

87 
60 

84 
57 

87 
67 

71 
56 

79 
68 

81 
56 

84 

52 

83 
54 

S4 
55 

87 
56 

90 
53 

92 
54 

94 
54 

92 
53 

94 

53 

93 
54 

91 
53 

89 
52 

89 
55 

61 
59 

61 
52 

81 
92 

75 
55 

75 
91 

69 
91 

62 
42 

66 
44 

68 
46 

83 
94 

.3 

5 

»          •  t 

MAX 
MIN 

NOVEMBER  1974 

MAX 
MIN 

carhel  valley 

MAX 
MIN 

61 
48 

65 

38 

67 
38 

66 

41 

73 
40 

74 
42 

69 
43 

65 

47 

69 
38 

76 
44 

82 
46 

89 
50 

80 
53 

64 

50 

62 
46 

57 
48 

63 
50 

66 
45 

66 
39 

65 

47 

64 
49 

59 
38 

68 
35 

75 
39 

65 
44 

66 
36 

63 
36 

66 
35 

70 
39 

63 
38 

68.0 
42.9 

CLAREMONT    POMONA  COL 

MAX 
MIN 

63 
48 

64 
46 

61 
43 

64 

43 

70 
43 

70 
45 

75 
45 

78 
43 

71 
44 

76 
47 

BO 
48 

87 
51 

87 
52 

84 
51 

81 
46 

65 
46 

64 
50 

64 
46 

63 
48 

67 
48 

77 
47 

61 
50 

63 
41 

72 
43 

79 
48 

76 
42 

79 
44 

73 
43 

64 
-0 

71 
42 

71 
45 

•  6 

8 

MADERA 

MAX 
MIN 

59 
48 

60 
3' 

64 

40 

66 
41 

68 
36 

68 
43 

70 
47 

69 
44 

63 
36 

61 
41 

66 
41 

73 
41 

74 

44 

73 
42 

72 
40 

75 
40 

56 
44 

60 
38 

60 
41 

77 

51 

59 
41 

60 
32 

62 
32 

63 
34 

69 
J4 

64 
32 

58 
33 

59 
30 

66 
31 

65 
39 

4 

2 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

62 
55 

64 

52 

66 
51 

63 
52 

65 
54 

75 
55 

72 
53 

64 
54 

69 
53 

75 
55 

82 
59 

83 
62 

83 
56 

64 
54 

62 
54 

60 
56 

61 
54 

64 
54 

63 
51 

64 
52 

65 
56 

60 
51 

69 
48 

76 
95 

64 
47 

67 
46 

64 
46 

62 
47 

62 
49 

62 
46 

67 
52 

1 
6 

TR0N4 

MAX 
MIN 

68 
48 

68 
45 

68 
42 

70 
44 

70 
40 

68 
36 

70 
40 

72 
41 

74 
44 

73 
41 

71 
39 

73 
38 

70 
40 

74 
40 

79 
42 

71 
38 

74 
44 

74 
44 

75 
43 

74 
42 

68 
42 

68 
49 

68 
33 

67 
32 

67 
32 

71 
33 

64 

30 

67 
33 

67 
32 

66 
29 

70 
39 

3 
3 

YORBA  LINOA 

MAX 
MIN 

67 
48 

67 
47 

69 
42 

74 
43 

74 
42 

82 
43 

84 

50 

76 
42 

63 
45 

86 
45 

90 
50 

94 

58 

69 
55 

79 
49 

70 
49 

64 
47 

72 
55 

67 
44 

73 
46 

62 
45 

65 
50 

69 
51 

78 
50 

86 
45 

76 
46 

84 
42 

70 
41 

71 
45 

75 
38 

70 
40 

76 
46 

3 
4 

«            «  * 

MAX 
MIN 

DECEMBER  1974 

MAX 
MIN 

coalinca 

MAX 
MIN 

62 
31 

66 
39 

69 
49 

61 
47 

60 
42 

62 
35 

56 
39 

57 
36 

55 
35 

50 
37 

49 
39 

50 
41 

57 
45 

55 
33 

54 
47 

59 
48 

51 
36 

53 
36 

54 
38 

33 
34 

49 

40 

53 
36 

93 
34 

46 
23 

50 
26 

99 

24 

98 
35 

94 
44 

51 
28 

50 
26 

63 
24 

55 

36 

1 
5 

grizzlv  island  refuge 

MAX 
MIN 

61 
29 

58 
37 

58 
39 

61 
36 

57 
41 

64 
33 

55 
38 

56 
32 

53 
33 

53 
38 

50 
37 

52 
36 

54 
40 

52 
37 

48 
37 

63 
27 

47 
27 

44 

33 

56 

29 

52 
26 

53 

24 

50 
27 

92 
28 

53 

38 

54 

33 

3 
5 

nacimiento  dam 

MAX 
MIN 

62 
38 

62 
37 

58 
45 

56 
49 

61 
40 

62 
36 

65 
39 

65 
39 

66 
36 

65 
34 

55 
36 

64 
37 

74 
41 

60 
37 

62 
43 

61 

41 

63 

41 

55 
35 

56 
33 

62 
35 

61 
36 

65 
34 

56 

30 

62 
21 

57 
24 

55 
26 

98 
31 

65 
42 

52 
32 

62 
•  31 

63 
27 

61 
35 

4 
7 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

64 
49 

63 

50 

62 
58 

62 
55 

63 
51 

66 
49 

67 

52 

67 
55 

67 

50 

62 

50 

64 
47 

63 
52 

61 
54 

62 
52 

66 
54 

77 
55 

65 
53 

71 
53 

66 
48 

66 
49 

68 
47 

56 
50 

55 

40 

56 
48 

57 
49 

60 
49 

60 
46 

56 
45 

56 
47 

66 
44 

66 
44 

62 
49 

6 
7 

Santa  Barbara 

MAX 
I4IN 

MAX 
MIN 

67 
50 

68 
43 

60 
48 

56 
44 

56 
44 

66 
45 

70 
44 

69 
46 

71 
40 

67 
41 

64 
42 

64 
45 

65 
47 

72 
50 

75 
52 

73 
47 

79 
46 

70 
43 

75 
43 

74 
45 

65 
44 

64 
44 

63 
42 

59 
33 

59 
34 

63 
36 

63 
36 

61 
46 

52 
41 

60 
38 

60 
40 

65 
43 

5 

2 

woddside  fire  STA  1 

MAX 
MIN 

61 
33 

64 
46 

60 
51 

61 
45 

61 
37 

63 
40 

66 
38 

60 
35 

55 

33 

58 
30 

60 
37 

58 
37 

58 
35 

62 
39 

67 
51 

65 

38 

62 
36 

56 
30 

61 
30 

96 
34 

56 
36 

54 
29 

53 
29 

57 
24 

54 
26 

61 
26 

52 
45 

49 
40 

46 
26 

66 
39 

66 
43 

58 
36 

5 
2 

«        •  * 

MAX 
MIN 

JANUARY  197J 

MAX 
MIN 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

52 
36 

52 
35 

48 
33 

50 
35 

44 
34 

59 
42 

50 
40 

48 
36 

42 
30 

47 
35 

55 
36 

53 
34 

56 

40 

66 
46 

62 
48 

64 
44 

66 
51 

69 
49 

65 

48 

67 
50 

70 
51 

63 
48 

62 
43 

69 
46 

60 
39 

55 
36 

44 

32 

43 
24 

43 
27 

45 
28 

46 
26 

55 
38 

4 
8 

GRIZZLV   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

56 
26 

59 
25 

49 
25 

52 
27 

66 
38 

62 
34 

60 
45 

51 
34 

54 
36 

56 
30 

56 
31 

58 
30 

55 
31 

47 
33 

54 
33 

47 
35 

43 
35 

49 
34 

55 
33 

48 
28 

56 
29 

62 
32 

55 
35 

97 
28 

52 
25 

55 
27 

51 
25 

92 
27 

54 
31 

3 
1 

MADERA 

MAX 
MIN 

46 
23 

50 
22 

47 
25 

53 
29 

55 
38 

45 

40 

53 
43 

60 
47 

56 
37 

50 
37 

50 
40 

53 
30 

59 
29 

59 

30 

58 
33 

50 
36 

44 
39 

45 
38 

46 
37 

4* 

36 

46 
36 

45 

38 

58 
35 

59 
31 

62 
34 

69 
96 

99 

29 

51 
22 

53 
22 

50 
20 

94 
23 

52 
32 

7 
9 

MECCA  FIRE  station 

MAX 
MIN 

64 
42 

62 
25 

64 
26 

66 
24 

71 
26 

64 

31 

67 

33 

69 
37 

67 
39 

67 
30 

67 
21 

67 
33 

64 
26 

73 
25 

70 
29 

76 
33 

64 
3» 

80 
35 

87 
40 

78 
32 

81 
37 

73 
48 

72 
31 

75 
31 

75 
34 

75 
31 

67 
37 

67 
25 

61 
25 

61 
29 

60 
28 

70 
31. 

1 
6 

NEW  CUVAHA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

44 

21 

55 
22 

52 
21 

60 
25 

63 
31 

59 
29 

62 
35 

59 
34 

53 

44 
27 

55 
33 

52 

25 

66 
27 

73 
31 

78 
30 

76 
33 

78 
32 

78 
34 

60 
32 

82 
36 

77 
32 

74 
33 

72 
31 

73 
31 

71 
30 

75 
33 

75 
32 

62 
23 

52 
12 

58 
20 

48 

17 

64. 

28 

6 
4 

trona 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

62 
35 

53 
28 

54 
25 

54 

22 

52 
25 

62 
32 

58 
29 

63 
33 

65 
30 

58 
30 

60 
29 

59 
27 

56 
26 

60 
26 

63 
28 

67 
30 

70 
34 

68 

32 

66 
32 

70 
32 

72 
34 

70 
31 

65 
28 

73 
30 

80 
29 

83 
28 

68 
33 

56 
27 

53 
22 

55 
21 

63 

23 

62 
28. 

7 
7 

Silo." 

!b  


c 


S««  R«l*i*nc«  Notes  ToUowUig  Sl«lion  Indsi 
A-3 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 


10     11     12  '  13  I  14     15     16     17     18     19  ;  20  I  21     22  I  23  I  24    25    26    27    28    29    30  31 


FEBOUARY  1975 
DEER  CREEK  FCIREB4Y 
DUDLEYS 

MECC4  FIRE  STATION 
NEN  CUVAHA  FIRE  STA 
REOOINC  fire  STA  NO  2 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  BARBARA 
TRCNA 

WILLON  creek   1  NW 

•  •  • 

MARCH  197! 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  NONICA  PIER 

•  •  • 
APRIL  197! 

CHERRY  VALLEY  DAM 
DEER  CREEK  F0RE6AY 
FOINT  PieORAS  BLANCAS 
TWIN  LAKES 


33  3« 
29  2« 


6?  66 
26  29 


49  52 
32  42 


4B  «6 
3«  36 


57  58 
46  53 


60  5« 
50  52 


56  56 
♦  6  49 


58  58 

30  30 


32  34 
26  26 


66 

59 

76 

75 

33 

30 

36 

38 

52 

51 

52 

60 

38 

33 

37 

35 

48 

48 

43 

47 

37 

31 

38 

40 

57 

53 

59 

59 

41 

4A 

47 

47 

58 

59 

60 

61 

50 

52 

46 

44 

53 

63 

57 

62 

48 

46 

<.9 

45 

60 

61 

63 

65 

37 

36 

37 

37 

36 

49 

42 

43 

26 

26 

27 

32 

SB 

62 

64 

56 

58 

60 

48 

50 

43 

50 

52 

54 

54 

57 

58 

58 

61 

59 

48 

46 

48 

50 

54 

54 

53 

50 

54 

45 

43 

37 

24 

26 

29 

30 

27 

24 

51 

48 

49 

34 

31 

35 

21 

28 

30 

26 

29 

18 

98 

59 

60 

58 

53 

57 

44 

42 

41 

43 

49 

40 

37 

37 

33 

24 

19 

24 

8 

6 

19 

14 

12 

4 

73  72 
37  37 


63  61 
38  34 


49  50 
42  48 


57 
49 


67  65 
46  46 


60  67 
34  36 


40     40  46 


74  75 
41  36 


52  52 
38  46 


59  57 
42  48 


50  58 
49  45 


68  65 
51  45 


62  60 
35  36 


48  54 
34  36 


51  55 
28  34 


52  49 
26  29 


59  59 
42  43 


31     29  18 


56 

56 

57 

59 

47 

47 

49 

47 

58 

58 

60 

99 

49 

50 

47 

49 

60  57 
52  48 


70  70 
33  37 


51  48 
25  24 


60  62 
36  34 


56  57 
45  44 


57  57 
49  48 


65  65 
39  40 


69  69 
26  29 


48     49  48 


55  56  59 
50     39  42 


31     37  40 


75  68 
32  43 


60  54 
35  20 


55  56 
33  31 


56  59 
45  37 


57  59 
50  46 


64  61  64 
40      41  42 


50  52 
28  2! 


49  49 

59  57 

52  52 


53  54 
31  32 


51  50 
33  33 


59  57 
44  44 


60 

60 

25 

32 

37 

36 

35 

37 

37 

29!o 

67 

72 

77 

77 

79 

6 1 

82 

72  •  1 

35 

30 

29 

38 

39 

41 

36.1 

50 

63 

72 

68 

71 

68 

67 

58.2 

22 

28 

28 

33 

32 

33 

33 

32.1 

69 

68 

76 

72 

70 

64 

56.9 

35 

33 

40 

43 

46 

48 

49 

39,2 

67 

68 

70 

70 

70 

72 

60.8 

39 

36 

39 

40 

41 

49 

44,7 

61 

64 

67 

61 

59 

61 

59 

59.4 

47 

47 

47 

44 

50 

46 

48 

48,7 

6) 

66 

68 

71 

66 

66 

54 

63,0 

39 

39 

41 

42 

47 

46 

45 

44,3 

69 

74 

78 

80 

65 . 5 

26 

27 

27 

39 

36 

37 

37 

32,6 

66 

68 

67 

55 

94 

92.4 

24 

29 

29 

33 

40 

30.8 

57 

'0 

58.7 

50 

50 

52 

50 

49 

49 

44 

47 

48 

49 

49.2 

57 

63 

61 

61 

60 

99 

S9 

63 

70 

60 

59.5 

91 

53 

52 

53 

47 

49 

48 

45 

47 

48 

49,7 

61 

56 

56 

48 

38 

47 

59 

59 

64 

50,6 

33 

34 

37 

26 

23 

29 

31 

39 

38 

28,0 

57 

49 

44 

41 

37 

49 

56 

60 

63 

47,1 

35 

29 

31 

26 

20 

27 

39 

35 

41 

28,3 

58 

61 

61 

56 

57 

58 

59 

58 

56 

57,8 

50 

43 

4! 

43 

40 

42 

45 

45 

50 

44,2 

43 

38 

34 

30 

30 

46 

45 

49 

46 

36,7 

18 

23 

2' 

10 

5 

12 

13 

20 

25 

12,4 

S«*  R*I«(*DC«  Nol«>  FolJowlag  Slalion  Ind*K 
A-4 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


cslifornu 


Station 

Day 

Of  Month 

Total 
or 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      *  « 

MAY  197'* 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

85 

62 

82 

63 

85 

90 

92 

93 

93 

87 

64 

66 

61 

81 

64 

ei 

83 

78 

60 

85 

88 

85 

~ 

75 

93 

61 

87 

90 

85 

MIN 

52 

52 

55 

52 

57 

61 

61 

59 

55 

55 

56 

50 

49 

52 

45 

45 

; 

47 

50 

52 

53 

59 

57 

52 

53 

«       »  « 

JUNE  197A 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

90 

92 

92 

92 

64 

86 

66 

76 

87 

93 

97 

93 

91 

60 

66 

86 

81 

88 

83 

69 

68 

88 

88 

85 

68 

92 

- 

- 

65 

7 

MIN 

58 

59 

63 

64 

61 

65 

65 

53 

57 

64 

64 

60 

59 

59 

58 

57 

59 

59 

57 

56 

59 

56 

55 

5  6 

57 

59 

,»       »  » 

JULV  197A 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

93 

94 

91 

92 

95 

94 

66 

63 

64 

81 

80 

90 

92 

92 

95 

69 

86 

94 

95 

96 

97 

100 

97 

96 

97 

93 

92 

95 

95 

97 

91 

4 

MIN 

65 

59 

53 

67 

66 

63 

56 

55 

56 

54 

55 

58 

59 

60 

62 

58 

57 

63 

67 

66 

- 

65 

64 

66 

71 

70 

72 

66 

66 

67 

66 

62 

5 

•       *  * 

AUGUST  1974 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

93 

97 

98 

106 

96 

93 

95 

93 

95 

92 

92 

92 

88 

66 

92 

90 

_ 

90 

84 

92 

92 

94 

93 

90 

92 

91 

90 

86 

86 

92 

1 

MIN 

65 

68 

72 

59 

69 

67 

68 

65 

65 

63 

63 

59 

56 

57 

60 

61 

- 

61 

57 

58 

61 

- 

55 

56 

63 

62 

61 

60 

60 

61 

61 

9 

TRINITY  RIVER  HATCH 

VINO 

28 

29 

20 

24 

23 

19 

36 

28 

27 

27 

22 

34 

30 

34 

20 

25 

32 

34 

45 

32 

20 

26 

31 

21 

21 

26 

27 

26 

29 

21 

28 

845 

«       *  » 

SEPTEMBER  1974 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

90 

92 

92 

90 

91 

91 

90 

91 

86 

86 

90 

90 

93 

68 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

_ 

_ 

91 

89 

89 

89 

88 

82 

82 

82 

88 

9 

MIN 

64 

64 

61 

60 

61 

62 

62 

60 

61 

61 

58 

58 

51 

56 

57 

57 

55 

58 

60 

- 

- 

59 

61 

61 

63 

62 

53 

53 

53 

58 

8 

TRINITY    RIVER  HATCH 

WIND 

35 

27 

29 

23 

20 

22 

27 

28 

28 

37 

36 

45 

34 

37 

27 

23 

22 

22 

18 

21 

17 

19 

30 

24 

17 

18 

34 

25 

30 

30 

806 

■»       *  * 

OCTOBER  1974 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

85 

83 

78 

81 

76 

76 

75 

63 

79 

80 

79 

77 

79 

79 

79 

80 

80 

79 

80 

75 

71 

71 

73 

69 

63 

66 

70 

63 

64 

65 

63 

74 

9 

MIN 

53 

59 

55 

56 

36 

43 

43 

47 

57 

55 

50 

49 

51 

50 

50 

49 

44 

44 

44 

47 

45 

47 

54 

53 

44 

45 

48 

48 

9 

TRINITY    RIVER  HATCH 

WIND 

20 

18 

21 

28 

42 

39 

26 

22 

15 

25 

30 

36 

22 

19 

19 

21 

19 

17 

17 

17 

49 

26 

25 

24 

33 

28 

20 

25 

22 

21 

7 

753 

«       *  « 

NOVEMBER  1974 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

55 

62 

62 

65 

64 

65 

63 

53 

62 

61 

77 

62 

73 

66 

67 

55 

54 

56 

59 

57 

55 

56 

55 

55 

56 

59 

56 

56 

56 

55 

60 

0 

MIN 

47 

41 

42 

43 

45 

45 

46 

44 

40 

41 

44 

44 

45 

41 

50 

48 

49 

50 

41 

41 

43 

40 

38 

38 

40 

39 

39 

38 

37 

36 

42 

5 

TRINITY   RIVER  HATCH 

WIND 

12 

39 

38 

19 

16 

15 

35 

24 

20 

12 

16 

12 

14 

14 

16 

20 

19 

26 

37 

18 

37 

48 

20 

16 

32 

25 

17 

20 

17 

19 

673 

*       ♦  » 

L*  C    C  rn  D  C  "    1?  '  *t 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 

54 

53 

49 

53 

60 

49 

57 

57 

46 

52 

43 

45 

43 

51 

51 

58 

49 

55 

49 

41 

43 

44 

46 

45 

42 

47 

46 

43 

49 

44 

49 

48. 

6 

MIN 

38 

43 

46 

47 

42 

42 

41 

41 

38 

38 

38 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

37 

36 

37 

40 

35 

32 

32 

32 

35 

36 

37 

33 

34 

32 

36. 

4 

NACIMIENTO  D*M 

EVAP 

05 

07 

04 

04 

00 

03 

02 

06 

07 

.  10 

06 

06 

02 

.  04 

.  06 

.  07 

.  04 

.  04 

.  09 

* 

* 

* 

.26 

.02 

.  18 

.  06 

.  04 

1.  758 

TRINITY  RIVER  HATCH 

19 

33 

56 

32 

30 

15 

17 

21 

18 

19 

19 

9 

32 

29 

14 

27 

32 

20 

19 

18 

24 

63 

36 

25 

18 

22 

31 

38 

29 

21 

35 

823 

»       »  * 

JANUARY  1975 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

EVAP 

04 

ni 

04 

05 

•  ^1 

.07 

.03 

.01 

.03 

* 

>  06 

.02 

.  08 

.  00 

.  04 

.  03 

.02 

.  09 

.  15 

.  05 

.01 

.09 

1.17B 

WIND 

195 

• 

■  g  ^ 

'54 

40 

• 

• 

•  24 

29 

27 

8 

14 

23 

44 

18 

6 

13 

14 

6 

25 

27 

56 

21 

29 

36 

908 

MAX 

52 

54 

46 

55 

53 

53 

49 

56 

53 

60 

55 

57 

56 

48 

55 

47 

45 

50 

57 

49 

55 

56 

51 

61 

52 

52 

53 

53 

53. 

2 

MIN 

37 

35 

36 

42 

39 

40 

46 

39 

38 

36 

36 

38 

36 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

38 

36 

39 

39 

36 

34 

34 

35 

34 

38. 

3 

•       *  » 

FEBRUARY  1975 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.04 

.03 

« 

.  17 

.05 

.03 

.00 

.04 

♦ 

« 

« 

,  10 

.05 

.03 

.02 

* 

* 

.  15 

.  07 

.  00 

.  00 

.00 

.958 

WIND 

0 

0 

3 

3 

5 

17 

« 

14 

0 

22 

13 

7 

« 

44 

9 

6 

7 

* 

12 

3 

0 

0 

173B 

MAX 

45 

40 

40 

52 

52 

47 

50 

46 

54 

53 

46 

46 

49 

55 

57 

57 

52 

51 

MIN 

32 

32 

35 

39 

38 

39 

40 

43 

39 

35 

39 

38 

36 

32 

39 

40 

41 

45 

• 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  ol  montll 


21     22     23     24     2i     26  27 


28    29    30  31 


•      •  • 

iPRIL  l"! 


SNOWFtLL 
SN  ON  CD 


1.0  a.o  7.S 


i.o 

10» 


1 


Sm  Ral>ranc«  NolM  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


CALIFORNIA 


CORRECTION 


!5«  


JULY  1973 


DECEMBER  1973 
ANNUAL  1973 


NOVEMBER  1974 


NOVEMBER  1974 


NOVEMBER  1974 

NOVEMBER  1974 

NOVEMBER  1974 

DECEMBER  1974 


DECEMBER  1974 


DECEMBER  1974 
DECEMBER  1974 

DECEMBER  1974 

DECEMBER  1974 

ANNUAL  1974 

ANNUAL  1974 

JANUARY  1975 
JANUARY  1975 

JANUARY  1975 

FEBRUARY  1975 


TOTAL  SNOWFALL  &  NUMBER  OF 
DAYS  WITH  ONE  INCH  OR  MORE 
ON  GROUND 

DAILY  PRECIPITATION 

TOTAL  PRECIPITATION  & 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 

TOTAL  SNOWFALL  &  NUMBER  OF 
DAYS  WITH  ONE  INCH  OR  MORE 
ON  GROUND 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8i  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  AND  WIND 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND       SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
&  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
&  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 


DAILY  PRECIPITATION  SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND       SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


TOTAL  PRECIPITATION  &  DEPAR-  SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
TURE  FROM  NORM  NORMAL 


TOTAL  PRECIPITATION  &  DEPAR-  SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
TURE  FROM  NORMAL 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


DAILY  PRECIPITATION 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


HUNTERS  DAM 

HUNTERS  DAM 
HUNTERS  DAM 

TIGER  CREEK  P.  H. 

LAKE  SPAULDING 
ORANGE  COVE 


ORANGE  COVE 
DEATH  VALLEY 

LAKE  SPAULDING 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 


PALOMAR  MTN.  OBSERVATORY 


MARE  ISLAND 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 
PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 


BUCKS  CREEK  P.  H. 
BERKELEY 


TOTAL  PRECIPITATION  52.90 


TOTAL  9.79,   AMOUNT  ON  31st  .09. 


DECEMBER  PRECIPITATION  9.79, 
ANNUAL  60.28. 


TOTAL  PRECIPITATION  57.17. 


TOTAL  SNOWFALL  4.0. 


TOTAL  PRECIPITATION   .69;  DEPAR- 
TURE FROM  NORMAL  -1.01;  GREATEST 
DAY  OF  PRECIPITATION   .45;  DATE 
22;    NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPI- 
TATION  .  10  OR  MORE  2. 

TOTAL   .69;   AMOUNT  ON  22d  .45. 

EVAPORATION  ON  22d,    .31;  TOTAL 
5.49. 

SNOWFALL  ON  7th,  2.0. 

TOTAL  PRECIPITATION   .94;  DEPAR- 
TURE FROM  NORMAL  -1.63;  GREATEST 
DAY  OF  PRECIPITATION   .49,  3d; 
NUMBER  OF  DAYS  WITH   .10  OR  MORE, 
2,   50  OR  MORE,   0,    1   INCH  OR 
MORE  0. 

TOTAL  PRECIPITATION  4.60;  DEPAR- 
TURE FROM  NORMAL  . 04 ;  GREATEST 
DAY  1.70,  5th;  SNOWFALL  10.0; 
GREATEST  DEPTH  10,  31+;  NUMBER 
OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  ,10 
OR  MORE  4;  . 50  OR  MORE  4;  1.00 
OR  MORE  3. 

TOTAL  1.35;   28th  .00. 

TOTAL  .94;  AMOUNT  ON  28th  &  29th 
.  00. 

TOTAL  4.60;   AMOUNT  ON  28th  .50; 
29th  1.10;  30th  zero;  31st  zero. 

SNOWFALL  ON  28th  4.0;  29th  1.1  ; 
30th  zero:  31st  zero, 

TOTAL  ANNUAL  PRECIPITATION 
21.93;   DEPARTURE  FROM  NORMAL 
-4.88. 

TOTAL  DECEMBER  PRECIPITATION 
4.60;   DEPARTURE  FROM  NORMAL  .04. 

DIVISIONAL  AVERAGE  DECEMBER 
3.54;  DEPARTURE  1.00;  DIVI- 
SIONAL AVERAGE  ANNUAL  16.19; 
DEPARTURE  +.33. 

TOTAL  5.15;   AMOUNT  ON  29th  ,01. 

TOTAL  PRECIPITATION  2.16;  DEPAR- 
TURE FROM  NORMAL  -2.88. 

TOTAL  PRECIPITATION  2.16;  AMOUNT 
ON  4th   .01;   29th,  T. 


CAMP  HI  HILL  OPIDS  57  E         TOTAL  5.91;   AMOUNT  ON  1st,  .16. 
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REFERENCE  NOTES 

-TK.      Q   ,1  .  ^         ^  CALIFORNIA 

This  Bulletin  Is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  Caltlornia 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashoville,  N  C 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  Statu. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   diraenslonal  units  used  Id  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  la  Inches  and  wind 
•oveiBent   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°?.     In   'Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

ORSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service- 
Offices  and  FAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.a.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandber^ 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Uin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  deternilnod  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publicat'on,  became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Canip  Pardee  :     Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Fi'iant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers, 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth,     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Hii^est  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  w.iter  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is   nartially  estimated. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  .imounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recordl ng  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    S-COLORADO    6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-K\WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO    21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO    24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL    27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YXEZ    33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS    35-TRINITY    36-TRUCKEE    37-TUOLUWNE    38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  $1,25.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.'  These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  a^  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35^  single  copy;   30?  annual 
summary.      Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;      send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C,   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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0 

ORKLRND  MUSEUM 

71 

.5 

54 

.7 

63 

92 

25 

61 

1 

1 

0 

0 

0 

.21 

.21 

16 

.0 

^ 

0 

0 

PflLQ  BLTO 

79 

.3 

52 

.9 

66 

1 

.  1 

95 

26 

46 

2. 

30 

3 

0 

0 

0 

.16 

.14 

.15 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

PflSO  ROBLES 

70 

0 

1  .6 

26  * 

30 

13 

18 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.  00 

0 

0 

PBSO  ROBLES  FBB  BP 

91 

.1 

61 

.8 

71 

5 

109 

26 

43 

30 

8 

18 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNBCLES  NflT  MONUMENT 

PISMO  BEBCH 

70 

.4 

48 

.5 

69 

60 

2 

43 

6. 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

^ 

^ 

0 

0 

POINT  PIEDRflS  BLBNCBS 

PORT  CHICBGO  NBVBL  DEP 

71 

0 

107 

26* 

5 

3 

7 

0 

0 

0 

.24 

0 

1 

PRIEST  VBLLET 

92 

.3 

47 

.4 

69 

9 

-  1  .0 

109 

26 

33 

30 

21 

20 

0 

0 

0 

.05 

.00 

.06 

Is 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOO  CITY 

82 

.4 

51 

.9 

67 

2 

-  1  .0 

102 

25 

46 

3. 

24 

6 

0 

0 

0 

.13 

.1  1 

.13 

IS 

.0 

0 

1 

0 

0 

R I CHHOND 

69 

.5 

54 

.1 

61 

85 

25 

52 

13. 

0 

0 

0 

0 

.18 

.18 

IS 

.0 

0 

0 

SBINT  MARTS  COLLEGE 

79 

.3 

53 

.7 

66 

5 

103 

25 

45 

5 

's3 

7 

0 

0 

0 

.15 

.13 

.15 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SBLINBS  FBfl  BP 

70 

.7 

53 

.2 

62 

0 

■  1 

86 

25 

47 

1 

89 

0 

0 

0 

0 

.05 

.03 

.05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

62 

.3n 

52 

.6M 

57 

5M 

68 

31 

45 

1 

228 

0 

0 

0 

0 

.22 

.22 

IS 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBN  FRANCISCO  WSO  BP 

R 

70 

.4 

53 

.2 

61 

8 

-  .7 

88 

25 

50 

13 

109 

0 

0 

0 

0 

.13 

.12 

.13 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBN  FRANCISCO  WSO  CI 

R 

64 

.5 

S3 

.2 

58 

9 

.4 

81 

25 

so 

10 

185 

0 

0 

0 

0 

.20 

.19 

.20 

15 

1 

0 

0 

SBN  GREGORIO  2  SE 

58 

39 

3 1 

0 

0 

0 

0 

.  28 

Q 

SBN  JOSE 

80 

.9 

54 

.5 

67 

7 

-  .7 

99 

25 

48 

3. 

19 

7 

0 

0 

0 

.15 

.14 

.18 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBN  LUIS  OBISPO  POLY 

78 

•  1 

62 

9 

-  1-8 

82 

27  * 

42 

2 

71 

0 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.  00 

0 

0 

SBN  MBTEO 

77 

.6 

S5 

.3M 

66 

sn 

1  .5 

98 

25 

51 

31. 

41 

.15 

.1  1 

.15 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBNTR  CLARA  UNIVERSITY 

78 

.SM 

52 

.2M 

65 

4M 

-  2.7 

97 

25 

44 

2 

39 

4 

0 

0 

0 

.16 

.15 

.15 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRU2 

74 

.8 

48 

.8 

-  .9 

88 

25 

41 

3 

0 

0 

0 

0 

.14 

.12 

.12 

15 

.0 

Q 

0 

0 

UPR  SBN  LERNDRO  FILTER 

WBTSQNVILLE  HBTERWORKS 

69 

51 

•  5 

60 

4 

78 

26 

46 

^* 

140 

0 

0 

0 

0 

.09 

.07 

.05 

16 

.0 

0 

0 

° 

HOODSIDE  FIRE  STB  1 

86 

.0 

48 

.7 

55 

9 

108 

26 

42 

2 

36 

° 

° 

° 

.19 

-19 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

64 

-  .9 

.  1  3 

.10 

.0 

■      ■  ■ 

SnN  JOAQUIN 

□RRINflGE  05 

87 

.  IM 

S8 

.5M 

72 

-  .6 

102 

26 

51 

8 

7 

0 

0 

0 

.09 

.08 

.05 

15 

.0 

Q 

0 

0 

BNTIOCH  PUMPING  PL  3 

88 

•  1 

53 

.5 

70 

8 

108 

26 

47 

4 

8 

10 

0 

0 

0 

■  17 

.12 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

BSH  MOUNTAIN 

65 

80 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

flUBERRY   I  NH 

91 

.6 

66 

.0 

78 

8 

104 

26 

56 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELO  HSO  AP 

R 

97 

.5 

71 

.  1 

84 

3 

.4 

1  10 

26 

56 

2 

0 

28 

° 

° 

° 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DHLLn    rUHt"  nuUSC 

91 

.3 

66 

.2 

78 

103 

26 

57 

2 

^ 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

Q 

Q 

0 

0 

BLACKHELLS  CORNER  ZWNH 

HUTTONHILLOH 

95 

62 

79 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

.?4 

0 

0 

CBLflVERBS  BIO  TREES 

82 

.  1 

49 

.7 

65 

9 

-  1.6 

'96 

27 

39 

1 

57 

5 

0 

0 

0 

.08 

.1 1 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

CBMP  PBRDEE 

91 

.0 

59 

.7 

75 

4 

-  2.9 

108 

27. 

50 

2. 

0 

18 

° 

° 

° 

.09 

.08 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

CQTuCvC     \l  y     Dill)      Ollltl  Du 

LHlntia    VT    DULL    nUrJ  KM 

92 

.  1 

58 

.7 

106 

27 

47 

1 

^ 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

Q 

Q 

0 

0 

CHERRY  VBLLEY  DAM 

84 

.3M 

55 

.2M 

69 

8M 

99 

27 

45 

2. 

23 

6 

0 

0 

0 

.04 

.04 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

COBLINGB 

97 

6 1 

•  5 

79 

s 

-  1.9 

1  1  2 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

15 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  GIST 

97 

.9 

59 

.8 

78 

9 

1  10 

26 

50 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

89 

.8 

SS 

.7 

72 

8 

-  3.5 

103 

26 

48 

30. 

I 

18 

° 

° 

° 

T 

-  .01 

T 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

mini  F V 5 

86 

.6M 

46 

.3M 

66 

5M 

-  2.3 

102 

26 

34 

3. 

56 

14 

0 

0 

0 

.06 

.03 

.06 

15 

.0 

0 

D 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

94 

.4 

55 

.6 

75 

0 

-  2.4 

109 

26 

44 

1 

3 

24 

0 

0 

0 

.13 

.1  1 

.08 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  S5W 

94 

•  5 

60 

•  2 

77 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WSO  AP 

R 

94 

.4 

61 

.8 

78 

1 

-  2.5 

106 

26 

53 

3. 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

ID 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIBNT  GOVERNMENT  CBMP 

97 

.3 

57 

.5 

77 

4 

-  3.7 

1  1  1 

27 

47 

5. 

0 

27 

° 

° 

° 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

uLznny 1  LLC 

89 

.0 

49 

.6 

69 

^ 

100 

26 

40 

3. 

1 8 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

72 

.9 

52 

.6 

62 

8 

•  2 

85 

27 

39 

2 

1  !  3 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

15. 

.L 

0 

0 

0 

0 

HANFORO 

77 

4 

106 

27. 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

Q 

HETCH  HETCHY 

83 

.2M 

54 

.9M 

69 

IM 

-    1  .7 

45 

3. 

19 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

72 

.1 

47 

.5 

59 

8 

-  .8 

82 

26 

37 

31  . 

164 

° 

° 

° 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  OR  IB 

90 

.2M 

62 

.3M 

3M 

-  3.0 

106 

27 

52 

2. 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

Q 

^ 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

97 

.OM 

72 

.3M 

84 

7M 

-  2.3 

109 

27 

64 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

79 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

Q 

KETTLEMBN  STATION 

95 

.8 

65 

.7 

80 

8 

-  3.7 

108 

26 

55 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

92 

.4 

56 

.8 

74 

6 

106 

27 

44 

2 

1 

21 

° 

° 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92 

.0 

59 

.6 

7  i 

8 

-  2.7 

103 

27. 

51 

3. 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

95 

.4 

60 

.5 

78 

0 

-  3.6 

107 

27 

50 

2. 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L INDSBT 

98 

•  5 

60 

79 

.6 

1  1 0 

26 

50 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE  PBNOCHE  DET  DBM 

LOOOEPOLE 

72 

.8 

43 

.5 

58 

2 

84 

27 

31 

2 

214 

0 

0 

2 

0 

T 

T 

28. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOOI 

90 

.9 

57 

.  1 

74 

0 

.9 

106 

25 

49 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

.  1  1 

.09 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BBNOS 

90 

.4 

59 

•  3 

74 

9 

-  3.5 

104 

27. 

51 

4 

0 

17 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BBNOS  DET  RESV 

91 

.4 

62 

•  1 

76 

8 

109 

27 

S3 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

.06 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MBDERB 

94 

.8 

59 

.7 

77 

3 

-  2.9 

108 

27 

51 

31. 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MBNTECB 

90 

.2 

57 

.9 

74 

109 

27 

49 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MBRICOPR 

95 

•  0 

67 

.9 

81 

S 

-  3.9 

109 

27 

56 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HERCED  FIRE  STATION  2 

94 

.8 

58 

.6 

76 

7 

-   1  .6 

107 

26 

50 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

.10 

.09 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MODESTO 

91 

.  1 

59 

.  1 

75 

1 

-   1  .2 

108 

26 

52 

30. 

0 

20 

Q 

Q 

Q 

.01 

-  .01 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN 

95 

.5 

57 

.6 

76 

6 

-   1  .6 

109 

26 

48 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

c 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CflLirORNIB 
JULT  1976 


TEMPERATURE 


STflT ION 
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w  c 
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uj  X 

a  E 
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oc 
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IX 

a.  o 
a 

5 
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o 

NO 

OF 
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a 

w 

* 

o 

a 
c 

1 

o 
J 

<=> 

[2 

a 

s 

a 

SNOH 

SLEEI 

NO  . 

OF 

DAYS 

KRX  . 

rtiN. 

a 

s 

z 

a 

a 
c 

a 

i 

O  u 
o  c 

z 

o 

ik 
o 
■: 

o 
o 

''J 

1 

8 

g 
- 

,  t 
-  m 

"*  • 

8  1 

o  » 

NORTH  FORK  RRNO£R  STB 

69.8 

56.  1 

102 

27 

44 

2 

4 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

ORRNCE  COVE 

96.  IM 

60. 6M 

76 

4H 

-   1  .6 

108 

27 

SO 

2. 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

-00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERV I LLE 

96  .2 

63 .  B 

81 

0 

.  0 

1  1  2 

27 

53 

2 

Q 

30 

0 

0 

0 

.03 

.  0 1 

.03 

1 0 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

POSEr  3  E 

62.4 

61  .4 

66 

9 

93 

26 

44 

3 

20 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBLT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

6S.2 

56. 6 

70 

9 

97 

27. 

42 

31 

16 

0 

0 

0 

.09 

.00 

.07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  LUIS  DBM 

66.4 

61  .7 

75 

1 

104 

27- 

44 

5 

4 

13 

0 

0 

0 

.04 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORB  R3 

91  .7 

57.7 

74 

7 

-  2.3 

107 

27 

44 

1 

5 

20 

0 

0 

0 

.03 

.00 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRBNCE  TOSEfllTE 

60.3 

50  . 1 

65 

2 

-   J  ,  5 

94 

27 

39 

3 1 

66 

3 

0 

0 

0 

.00 

06 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

STOCKTON  WSO  BP 

91  .4 

60.1 

76 

6 

-  .9 

109 

26 

52 

3. 

0 

.02 

.01 

.02 

is 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STB  NO  4 

89.4 

57.5 

73 

5 

-  .6 

106 

25 

47 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

.10 

.09 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEHBCHflPI 

66.7 

56.6 

71 

7 

100 

26 

46 

5. 

6 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RBNCHO 

94 . 9 

62  . 6 

78 

6 

-  3-5 

1 09 

27 

50 

4  * 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

97  .7M 

64  .2M 

61 

OM 

109 

27 

53 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

89.5 

53.2 

71 

4 

-  2-9 

103 

27 

43 

1 

16 

.12 

.07 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRBCT  CBRBONB 

69.7 

55. OM 

72 

4M 

106 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

.04 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACT  PJMPINO  PLBNT 

89.0 

58.5 

73 

8 

107 

26 

52 

3. 

4 

14 

0 

0 

0 

.18 

.  16 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

V 1 SBL I B 

9S .  1 

63.4 

79 

3 

-  2.0 

107 

27 

53 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HBSCO 

97.7 

63.8 

80 

8 

-  I  .8 

108 

26 

56 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TOSEHIIE  PBRK  HEBOOTRS 

88.0 

SO  .  1 

69 

1 

-  2.8 

99 

27 

40 

3. 

16 

15 

° 

° 

" 

.00 

- 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

74 

Q 

-  2.0 

.03 

- 

.01 

.0 

SOUTH  COBST 

ORRINBGE  06 

BLPINE 

68  .7M 

56.  3M 

72 

SM 

97 

25 

47 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

28. 

.0 

Q 

0 

0 

0 

BVBLON  PLEASURE  PIER 

71  .6 

57. 1 

64 

4 

-  1  .2 

83 

27 

51 

1 

47 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DBM 

91.8 

57.0 

74 

4 

-   1  .2 

1 0  1 

1 2 

45 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEBunONT  PUMPING  PLANT 

92.1 

56.0 

75 

1 

102 

26 

SO 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

.29 

.03 

.24 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIO  BEAR  LAKE 

81  .DM 

48. 8M 

64 

9M 

88 

26- 

36 

1 

41 

° 

° 

° 

° 

T 

T 

9. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBSNK  VALLEY  PHP  PLI 

90.1 

57.9 

74 

0 

-  .2 

99 

11. 

S3 

5. 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

CACHUMB  LBKE 

66.3 

49.6 

66 

0 

98 

26 

43 

1 

15 

12 

0 

0 

0 

.00 

-00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBMPO 

92  .6 

52  . 1 

72 

5 

1  03 

25 

36 

1 

1 

25 

0 

0 

0 

.09 

.25 

■  09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOOfl  PBRK  PIERCE  COL 

94  .9 

56.7 

75 

8 

IDS 

1  1 

49 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CMULB  VISTB 

66.7 

61  .9 

65 

3 

-1.3 

74 

12 

54 

1 

14 

Q 

Q 

Q 

Q 

T 

- 

.02 

T 

28. 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CLBREHONT  POMONA  COL 

CORONA 

90.4 

57.6 

74 

0 

-  .6 

102 

1 1 

50 

3. 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

CUYAHACA 

82.9 

56.8 

69 

9 

.4 

94 

26 

46 

3 

9 

2 

0 

0 

0 

.09 

- 

.42 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

94.4 

52. 5 

73 

5 

104 

12 

41 

4 

0 

23 

° 

° 

° 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

El  capitan  dbh 

90.6 

S6.1 

-  2.1 

102 

12 

47 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

ELSINORE 

96. 7M 

n 

M 

106 

10 

51 

2 

27 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

65.3 

59  . 1 

72 

2 

.  4 

95 

I  1 

50 

2* 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

.03 

-00 

.0 

0 

0 

0 

0- 

FONTBNA  KAISER 

91  .5 

61  .2 

76 

4 

99 

9 

54 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

65.3 

60.7 

73 

0 

96 

11 

51 

1 

0 

^ 

° 

° 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

henshbh  dam 

IDYLLHILD  FIRE  OEPT 

85.5 

52.4 

69 

0 

95 

26. 

39 

1 

12 

7 

0 

0 

0 

.14 

-14 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

JULlON  WYNOufl 

89.7 

54  .2 

72 

0 

99 

25 

40 

1 

3 

15 

0 

0 

0 

.00 

-DO 

.0 

0 

0 

0 

0 

LACUNA  BEACH 

74  .  IM 

58. 3M 

66 

2M 

-  .9 

82 

12 

48 

1 

13 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

81  .3 

60.1 

70 

7 

-  .3 

92 

1  1 

55 

4 

0 

' 

° 

T 

- 

.03 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

69.5 

52.5 

79 

30 

48 

s 

121 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

Q 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WSO  AP 

81  .3 

64  .2 

72 

B 

.6 

94 

1  1 

58 

2- 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

-00 

T 

25. 

■  0 

0 

0 

0 

0 

62.9 

68 

9 

.  4 

8 1 

]  ] 

58 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

81  .7 

63.3 

72 

5 

.7 

90 

10 

60 

4. 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

-00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

nT  WILSON  2 

79. OM 

60. 9M 

70 

OM 

-  1.5 

51 

30. 

.00 

- 

-04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEW  CUYAHA  FIRE  STB 

93. 2M 

54  .3M 

73 

8M 

106 

26 

45 

3 

3 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

Q 

0 

0 

0 

NEHPORT  BEflCH  HARBOR 

69.8 

62  .  1 

66 

0 

-  .6 

76 

10 

56 

1 

10 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ULLHro  1 ut 

73.9 

54.4 

64 

2 

79 

1  1 

46 

20 

47 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJRI 

67  .  IM 

54  .9M 

71 

OM 

-  2.3 

99 

9 

49 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

75.7 

57.4 

66 

6 

1  .4 

80 

1  1 

50 

3 

9 

Q 

Q 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

85.6 

59.5 

.2 

93 

26 

52 

2 

1 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PBSRDENA 

86.7 

60.3 

73 

S 

-  .3 

94 

11. 

55 

3. 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.01 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DHMnuQ  fQi    oni  V 
' UnUnn    LML    r UL ' 

58  .5 

73 

2 

-   1  .2 

96 

12 

5  1 

3. 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

.02 

-DO 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  FIRE  DEPT 

90.3 

53.3 

71 

8 

99 

1 1 

45 

3. 

0 

15 

0 

0 

0 

.02 

■  02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

94  .7 

60.0 

77 

4 

.1 

toi 

1 1  . 

53 

2. 

0 

Q 

T 

.08 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  .3 

93.1 

60.1 

.6 

102 

9 

53 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.08 

■  00 

27. 

.0 

Q 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  ExP  STA  R 

93.3 

59.9 

76 

6 

101 

12. 

53 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

61.5 

78 

5 

.  3 

I  04 

g 

54 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNOBERG  WSO  //R 

63.4 

60.5 

72 

0 

-  2.0 

96 

26 

51 

2 

7 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

■  00 

26. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  DIEGO  HSO  BP  R 

74  .4 

64.3 

69 

4 

-  .2 

62 

1  1 

59 

1 

0 

Q 

Q 

T 

■ 

.01 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  GB9RIEL  FIRE  OEPT 

87.2 

60.6 

73 

9 

-  .2 

95 

11 

S3 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.0! 

■  00 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

96.3 

55.4 

76 

9 

-  .8 

107 

25 

46 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

.06 

■  06 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

T 

.02 

27 

SANTA  ANA  F 1  RE  STAT  ION 

80. 6M 

61  .9M 

71 

3M 

.4 

91 

1  1 

55 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

I 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

75.7 

57.2 

66 

5 

-  .1 

81 

11. 

51 

9. 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

-03 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAB  AP 

72.2 

56.1 

64 

2 

-  .9 

78 

I 

49 

5 

31 

0 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

30 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  HBRIB  HSO  BP  R 

70.9 

52  .  1 

61 

5 

-  .6 

75 

27. 

44 

5 

103 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

28. 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  MONICA  PIER 

66.0 

61  .5 

64 

8 

-   1  .5 

76 

57 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

79.  1 

52. 7n 

65 

9M 

87 

27 

47 

4. 

17 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

97.2 

56.6 

76 

9 

107 

26- 

46 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

■  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

77.4 

59.6 

6B 

5 

.  1 

94 

10 

54 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

PRECIPITPTION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOE< 
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MONTHLY  SUMMflRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  californir 

JULf  1975 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

OF 

OATS 

SNOH 

SLEET 

STHT ION 

in 

nnx . 

niN. 

_, 

a 
° 

r 

UJ 

uj  C 

a 

o 

o 

° 

B 

o 

3  O 

1  1 

,u 

S  . 

5  , 

°  1 

i  " 

2 

1 

a  z: 
a.  a 

r 

s 

id 

a 

si 

ii 

•  i 

1 

o 

= 

g 

o  J 

r 

o 

° 

o 

hi 

o  S 

o 

- 

TUJUNGfl 

69.1 

67 

.3 

73 

2 

98 

9 

SO 

15 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

ei  .4 

56 

.9 

69 

2 

-   1  .5 

89 

1 1 

48 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THITCHELL  DBM 

79. 2M 

48 

.8M 

64 

OM 

96 

27 

43 

1 

40 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  C  L  n 

73  .0 

59 

.  1 

66 

1 

-  2.5 

81 

1 1* 

54 

3 

1 1 

T 

.01 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLBNO  3  N 

88.7 

56 

.7 

72 

7 

96 

9 

50 

15. 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTS  2  NNE 

76.  3M 

57 

.7M 

68 

OM 

88 

1  1 

50 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MRRNER  SPRINGS 

93.7 

51 

.9 

72 

8 

-  .2 

108 

26 

40 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBR  LINOfl 

85. 7 

58 

2 

72 

0 

-  1.2 

97 

1  1 

49 

2. 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

■  32 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

70 

7 

.  7 

.01 

.07 

.0 

BASINS  07 

BPKER 

I  I  1  .3 

75 

■  4 

93 

4 

1  1  6 

26» 

66 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

■  04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARS  TOM 

101  .5 

64 

■  8 

83 

2 

-    1  .7 

1  1  0 

27* 

52 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.  32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RFQllMnKIT    1  F 

95. S 

58 

.2 

76 

9 

.5 

104 

25 

45 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.09 

■  1  1 

.09 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

D 1 3nur    nou   nr  n 

97.4 

57 

.9 

77 

7 

I  .  1 

108 

26 

46 

2. 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

-  .17 

T 

I  1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

blythe  fra  airport 

107.1 

82 

•  0 

94 

6 

•  1 

1  16 

1  1 

7  1 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

•  76 

■  48 

■  76 

26 

■  0 

0 

1 

I 

0 

BORREDO  DESERT  PARK 

106  .5 

75 

.  7 

9  1 

1 

1  1  5 

12 

68 

2. 

0 

31 

0 

0 

0 

.56 

■  56 

27 

■  0 

0 

1 

1 

0 

RRQUI  FY  7 

106.2 

74 

.0 

90 

1 

-  1.9 

116 

12 

65 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

-  ■oa 

■  03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

105.2 

74 

.2 

89 

7 

2.4 

115 

25 

64 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  ^27 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

1 1  4  .6 

87 

.5 

101 

1 

.6 

122 

27» 

67 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.  32 

•  18 

■  32 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

nFFP  ^PBTwn^  rni  i  FrtF 

91.6 

59 

.9 

75 

8 

101 

25 

49 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.30 

.20 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

FQni  F  MHIIMTQIN 
C  nuL  L  nuurtinir* 

105 . 4 

82 

.9 

94 

2 

•  5 

1  1  4 

1  2 

69 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.  35 

■  1  1 

.  35 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

107.4 

73 

.4 

90 

4 

-   1  .2 

117 

1  1 

63 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.07 

-  ■oa 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

F  1     HI  RflQF    F  r  Fl  n 

96.8 

56 

.8 

76 

8 

106 

27 

44 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

89  .0 

66 

.  1 

77 

6 

-  1  .3 

104 

26 

55 

2 

0 

IS 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

106  .2 

77 

.2 

91 

7 

I  1  4 

1 1 

69 

2. 

0 

31 

0 

0 

0 

.21 

.21 

27 

.0 

0 

I 

0 

0 

Hfl [MEE 

94  .5 

64 

.  7 

79 

6 

.8 

105 

27 

55 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

■  24 

T 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HOYPTFI  n    PriMPTMn   PI  QMT 

103.2 

75 

.7 

89 

5 

-  .2 

1  1  1 

25» 

64 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

-  .20 

.06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

T  MRFR  T  Ql 

106.1 

77 

.3 

91 

7 

•  1 

lis 

1  1 

71 

4. 

0 

31 

0 

0 

0 

.20 

.13 

■  20 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  RP 

106 . 1 

76 

.7 

9  1 

4 

1  17 

1  1 

69 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.22 

.  1  9 

26 

.  0 

0 

I 

0 

0 

IKjnFPFNnFKirF 

97 . 1 

62 

.6 

79 

9 

1  10 

27 

53 

2* 

0 

29 

0 

0 

0 

.08 

.07 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

TKinrn  ii  ^  hotf  r.oRnFM 

inuiU    U    0    UMIC.  unnUCN 

106  .0 

77 

.6 

91 

8 

.0 

1  18 

1  2 

69 

1  3 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.  1  4 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

t  hi  Y riKF Rhi 

102  .7 

64 

.7 

83 

7 

113 

25 

49 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

108.0 

82 

•  3 

95 

2 

.6 

115 

12 

75 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

-  .13 

■  1  1 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  RRROWHERD 

80 . 3 

55 

.9 

88 

1 

-  1  .0 

94 

24 

45 

1 

23 

2 

0 

0 

0 

T 

.  1  6 

T 

27* 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  QftjrQQTFP  F^^^/FQQ 
LnriLMSIC"  rOO'inn 

95.5 

64 

■  8 

80 

2 

1  1  0 

25 

50 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

■  01 

■  01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

MFrro  FiRF  ^TQTrnw 

106 . 1 

70 

.  7 

88 

4 

-  2.1 

1  1  0 

15* 

58 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

■  00 

■  1  4 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.0 

72 

.0 

82 

5 

101 

24 

56 

17 

0 

23 

0 

0 

0 

■  02 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MO JR  VE 

95.4 

68 

.5 

82 

0 

108 

27 

56 

4. 

0 

23 

0 

0 

0 

■  00 

-  ■OS 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MauNTBIN  PASS 

89. 3M 

63 

.5M 

76 

4M 

98 

28* 

56 

31  . 

0 

17 

0 

0 

0 

.05 

■  03 

27 

■  0 

0 

0 

0 

0 

MT    ^QM      lartMTH    U    ^  PK 

76  .OM 

47 

.6M 

61 

8M 

85 

1  3 

37 

2 

97 

0 

0 

0 

0 

.20 

.  20 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

iNC.t.ULtO    rHH  MlKrURI 

108  .4 

84 

•  5 

96 

5 

1  . 1 

1  1 6 

24 

75 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

■  01 

•  35 

■  0 1 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

PQl  Hnoi  F 

95.8 

62 

.2 

79 

0 

-  2.2 

109 

26* 

55 

30. 

0 

25 

0 

0 

0 

■  00 

-  ■OS 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

pQi  M  ^pp I fjrm 

PARKER  RESERVOIR 

106  .8 

63 

.8 

95 

3 

.  1 

1 1  5 

12 

77 

1 

0 

^ 

^ 

^ 

T 

■  30 

T 

7* 

.0 

0 

0 

0 

0 

97  . 4 

66 

.9 

82 

2 

-   I  .8 

106 

26* 

55 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

■  02 

■  07 

.  02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

Tt-IFRMQI      FQQ  QP 
intKnHL    rHH  Hr 

105.6 

75 

.  1 

90 

4 

118 

1 1 

61 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  ■U 

T 

26* 

.0 

0 

0 

0 

0 

105.3 

72 

.7 

89 

0 

.  1 

114 

26. 

61 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-      ■  19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTTNINE  PALMS 

105.5 

71 

.3 

88 

4 

-      .  1 

112 

24. 

64 

31. 

0 

31 

0 

0 

0 

■  25 

-  ^27 

■  IS 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

VBLTERnO  FIRE  STA  79 

93. 8M 

54 

.5M 

74 

2M 

104 

26 

44 

31. 

0 

23 

0 

0 

0 

■  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

95.7 

60 

.7 

78 

2 

-  .8 

109 

26 

51 

3. 

0 

24 

0 

0 

0 

.22 

.12 

.22 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

66.5 

39 

.4 

S3 

0 

75 

27 

25 

31 

365 

0 

0 

3 

0 

1  ■  12 

.80 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

0 

HHITE  MOUNTAIN  2 

55.6 

37 

.4 

46 

5 

63 

27 

29 

31 

565 

0 

0 

6 

0 

.05 

.05 

28 

.0 

T 

17. 

0 

0 

0 

MILOROSE  RBNGER  STB 

94  .6 

61 

.8 

78 

2 

102 

26. 

47 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

83 

3 

-   1  .2 

■  13 

-  .09 

SEE  REFERENCE 


NOTES  follohino  station  index 


STflT ION 


AMSwiN  P«c  union  COL 
610  6A()  RANQCD  STATION 
500NVKLC  mine  STfl 
eOANSCO'*  3  NNU 

fiRIOQEVILLE  4  NNU 
6URNT  RANCH    i  S 
6UTLC0  VALLtY  RANCH 
CACISTOOfl 
CALLAHAN 

CAZAOCAO  3  W 
CECILvlLLC  »  SE 
CLEAR  CHEOl 
CLON-tSOALC  3  55E 
COPCO  NO  I  DAfI 

COVtLO 

CRESCENT  CJTV  i  ri 
CRESCENT  CITY  T  EN£ 
CUI^tlNQS 
0UTT0N5  LANOINQ 

CLK  VALLCT 
EUREilA  M%0  CI 
'"OflCST  QLEN 
roRT  BRAGG 
»'ORT  OICK 

rOOT  JONES  BANGCa  STft 
rORT  ROSS 
QARBEBvlLLE 

GflSOuET  HANGER  STATION 
GHATOM 

QBCENVIEU 

QUERNEviLLE  2 

HAPOY  CAep  RANOER  5TA 

MAYfORn   RANGER  STATION 

HrALOSfiURO 

HEALDS6URQ  NO  3 

HILTS 

HOOPA 

IOLCuIlD  hwy  rnTMC  STa 
•tCNTTIELO 

KLAMATH  I 
vOR&El 

LAVA  BEOS  NAT  MONUfCNT 
mo  RIVER  PANDER  STA 
ITAHE  ISLAMO 

MOUNT  HEBRON  RS 
I^IR  XOOS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  a  S  3 
OAHVILLE  1  UhU 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREE*  PH 
ORLEANS 

PETALUHA  riBE  STA  3 
POINT  ABCNA 

POTTER  VALLEY  PM 
RICHARDSON  GROVE  ST  PR 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AviATIOti 
SKAOGS  SPGS  LAS  LOms 
SONOnA 

5TAMDI5H-MICHCY  ST  Pk 
■miHITY  QIVCB  HATCH 
TULCLAKE 
UKIAH 

UKIAH  4  MSW 

UPPER  mTTOLE 
UASn  SPRINGS  0AM 
KAVERVILLE  RANGER  STA 
kCEO  riRE  OEPARThCNT 
WILL  ITS  1  NE 


OHftlNAOC  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTuQAS  QANOee  STATION 
AUBURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 
BLUE  CANYON  WSO  AP 

SOUPWN  OAM 
BBANNAN  ISLAND 
BROOKS  PARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  as 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNET 

CAN6Y  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POi-CR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTtR 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

ClARks  valley  r%tOO  RCH 

CLCARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSCT  J  nrtE 
COLEMBN  nSHEHIES  STA 
COLFAX 

COLOATT  POkCa  HOUSE 

COLUSA  2  SSW 
COOL 

COBNJNC  MOUGHTON  RANCH 


DRILY  PRECIPTTRTrnM 


DRY  OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


01       .01  T 


13  14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27   28  29  30  31 


SEE  REFfRENCE  NOTES  FOLLOHINB  STBIION  INOi: 
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DniLY  PRECIPITnTION 


cai iroDNiA 


STflT ION 


DANA  a  SE 

DEER  CftECK  rOREeAV 
DE  SAftLR 
OObBINS  1  % 

DOUMieviLLE  RANGER  STA 
DUNN JQAM 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELO  riHE  STATION 

FOLSOM  DAM 

FORESTMILL  RAMGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  MWY  W1THCE  STA 

QOLO  RUN 

GRASS  VALLET  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENQLEBRIGMT  OAri 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 

KELSCY  1  N 

KILARC  POUER  MOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SPAULOINO 

LEESvILLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  MSU 
MADELINE 
MANZANITA  LAKE 
MAHKLET  COvE 

MARTSVILLE 
rc  CLQUO 
MIDDLETOl*i 
niNERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLANO 
OROVILLE 

OROVILLE  fiRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  PM  1 
PIT  RIVER  P  M  5 
PLACCRVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PQRTOLA 

OUIHCY 

RED  SLUFF  USO  AP 
REDDING  FIRE  STA  HO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  rtr  P  G  AND  t 
SACRArCNTO  WSO  AP 
SACRArCNTO  WSO  CI 
SHASTA  DAM 

SHINQLETOMN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA,'. 
STONYFORD  CDOLEY  RANCH 
STONYFORD  ranger  STA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAUBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  U 
VACAVILLE 

VINTON 
vOLLfCaS 

VOLTA  POUCH  HOUSE 
HHlSKEYTOWN  RES 
WILL lAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


eocA 

BQDie 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 
DQNNER  rCMORIAL 


PK 


DOYLE 

OOTLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  ^ 
FLEMING  FISH  AND  GArC 
FORT  BIDUELL 

OEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TCRffl 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
kCNOEL    10  5E 

WOODFORDS 


DRY   OF  MONTH 


123     456  789 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFESENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT I  ON 


BEN  L9r«nO  4 

BIG  Sua  STATC  OMK 

euQLIhQAPC 
CALAVCRA)  REUavOIR 
CABhCL  VALLCr 
CMITTEkOEN  pass 

DAVENPOQT 

QEBBEB  RAftCH 
QILBOY 

QlLROV   14  EHE 

MALF  MOON  BAY 

HEBNANOEZ  a  HU 

HOLLISTCR  3 
KINO  CIT> 

LAFSYtTTE  2  NNC 

LA  H8NDA 

LlVEBnORE  COUNTY  r  Q 

lOCKUOOO  a  N 

LOS  QATOS 

LOS  OATOS  4  SU 

mRTIHtl  3  SSE 
nARTIHEZ  uATta  PLANT 
MONTTBEY 
^NTEBEY  FAA  AP 
nOROAN  HILL  a  E 


IBE  DEP 


rQRRO  BA 
nORBO  BA' 
MOUNT  DIABLO  N  QATC 
^OUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 

NCUARH 

OAilLAND  kISO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRUALL  RANCH 
PALO  ALTO 

PALOMA 

PARKF lELO 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUf<NT 

PISr«  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

RICHMBNO 

SAINT  MARTS  COLLEOE 
SALINAS  3  E 
SAL INAS  rAA  AP 
SALINAS  OAn 

SAN  ARDO 

SAN  CLErCNTC  DAM 
5  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  uSO  AP 
SAN  FRANCISCO  USO  CI 

SAN  aREOoaiB  a  se 

SAtl  JOSC 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  HATCO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CBU2 

SANTA  rtAROARITA  BOOST 
SOLEDAO 

SPRECi^ELS  HWY  BRIDOE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTCD 

WALNUT  CREEK  4  E 
UAT^SNVlLLE  MATEBWORKS 
WOOOSIOE  FIRE  STA  1 

k«IGHTS 


ANOIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCH  Pur^lNQ  PL  3 
ASH  r«UNTAIN 
AUBEBBY  1  NU 

BAKEBSFIELO  WSO  AP 
6ALCH  PSbCB  HOUSE 
BLACXkCLLS  COBNER  akMW 
BUTTSNWlLLOW 
CALAVERAS  BIG  trcES 

CALAVERAS  BANOEfl  STA 

caw  pardee 
castle  rock  rao  l<*6 
Catheys  vy  Bull  run  rh 
cherry  valley  0am 

coal inoa 

corcoran  irric  oist 

DELANO 

OEL  PUERTO  BOAD  CA»« 
DENAIR  3  NNt 

OUOLETS 

ELECTRA  PQkCR  HOUSE 
ELL IBTT 

EXCHEQUER  RESEBVOIR 
FIOOLETOfc*  LYNCH  RAnCh 

FIVE  POINTS  5  S5W 

FRCSNS  WSO  AP 

FRIANT  GOvtRNftNT  CAf*» 

OlENNvIllE 

GRANT  OROVE 

OROVCLANO  RANGER  STA 
HAHFORD 
METCH  hETCMY 
MUNTtNGTON  LA«E 

loaiA 


DRY  OF  MONTH 

7    8    9     10  11  12    13  H  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29 130  31 


.04     .03  T 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STBTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STfiT ION 


DAY   OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


Si»,i.,.. 


s 


lONE 

JOKNSONDALE 

KCBL  INOtR 

KERN  RIVER  PH  HQ  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEmN  STATION 
KHIQMTS  FERRY  3  SE 
LEBEC 
LE  ORANO 
LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCME  OET  0AM 
LQDOEPDLE 


LOS  BANOS 

LOS  6AN0S  AOeuRUA  RCH 
LOS  CANOS  OET  RESV 
MADERA 
MAHTECA 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATMEB 
rCAOOM  LAKE 
PCNOOTA  DAM 

rcacEO  riHE  station  2 

MODESTO 
NEUMAN 

NORTH  FORK  RANQER  STA 
ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  0AM 
POQTERVILLE 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  0AM 
SANTA  RITA  PEAK 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  PQICR  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIOE  STA  NO  A 


RANQER  STA 


SUTTER  HIL 
TEHACHAPI 
TEjON  RANCHO 
THREE  RVRS  EDISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUfPlNG  PLANT 
TURLOCK 
VISAL lA 
WALLACE  1  NNC 

UASCO 

tCSTHAVEN 

fcCST  POINT 

WQFFORO  HEIGHTS 

YOSEMITE   PARK  HEAD0TR5 


DRAINAGE  Ofi 

ACTON-ESOff  CYN  FCZBir 

ALXSe  CN  OAT  ttT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUWIHO  PLANT 

BEL  AIR  FC-lOA 

BIQ  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNOA  DAM  FC4B0E 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 
CACHUMA  LAKE 

CAr«  HI  HILL  OPIOS  »7E 

CArvo 

CANOOA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  rc24F 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVlNA  TEMPLE  FC  103  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITr 
CUYAmCA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOk«EY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
ELSINOBE 
ESCONDIDO 
riLLWOE   1  WNW 
FONTANA  »  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  MILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  riCLD 
OLENOORA  kCST  FC  165 

HAINES  cm  UPPER  FC367 
HEWT 

HCN5HAU  OAM 
HOECEES  rc  60  A 
IDVLLMILD  FIRE  OEPT 

JUL  IAN  HYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  2»1  6 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STfiTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPIinTIO 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


2     3     4    5'    6     7    8    9     10  1112    13  14  15    16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


2B  29  30 


31 


LA  rcu 

LCCHUU  PT  STA  WQ  3SM 

L0NO  BCACM  USO  HP 
LOS  AlAMOS 

LOS  ArtOCLEt  WSO  AP 
LOS  ANOCLCS  CIVIC  CTR 
LOS  PRICTOS  BANOCR  STA 
Lme  CBCCK.  RANQER  STA 
nOORPAR^ 

m  6ALDr  rc  OSO 

nr  WILSON  3 

ntu  cuYAm  riRc  sta 

hcuhall  soleoao  rcsdce 

riC^QBT  6CACH  HARBOR 

nipow  3  f*u 

OCEANS  IOC 

OJAt 

OXnARO 

pAcoiNA  oAn  rc  33  A  e 

PALOmfi  KT  OBSCHVATORr 
PALOS  VEBOCS  EST  FC43D 
PASAOCNK 

PIEDRA  BLAHCA  ORO  STA 
PIRU  a  ESC 

PT  ARQUCLLO  L lOKT  STA 
POnONA  CAL  POLY 
POUAV  VALLEY 
RArOHA  riBC  OEPT 
REOLANDS 

RivcRSioe  riae  sta.  to 

RIVERSIDE  GIT  CXP  ST« 
SALSIPUEOES  GAOINQ  STA 
SAM  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAhOBCRQ  PTL  rci30B 

SAhDBCBQ  WSO 

SAM  OIEOO  USD  AP 

SAN  DinAS  FIRE  UO  rCOB 

SAN  GABRIEL  CANYQN  PH 

SAN  QABRiCL  On  rc4a9ec 

SAN  QABRICL  riRC  DCPT 
SAH  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  riRE  STATION 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  rWRIA  USD  AP 
SANTA  fONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUOUS  PkJl  PL  NO  1 

SOMIS    3  NW 

SUCY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANOA  PATROL  STA  FCO 
TORRANCE 

TUJUNQA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TUITCHClL  DAtl 


UPLAND  3  N 

VALLCY  CENTER  3  NNC 

VAN  NUYS  rc  1*A 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  3  NNC 
WALNUT  PTL  STA  FCIOSC 
MARNCR  SPRINGS 
kWlTTICR  CTY  H  FC  iOBC 


Y0R6A  LINDA 


ADCLANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
6ARST0H 
BEAUMONT  I  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIO  PINES  PARK  FC  036 
BISHOP  CREEK    INTAKE  3  X/fl 
BISHOP  MSO  AP  a 
BLTTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  3 
BRAt4.EY  3  SU 
CALEXICO  a  NE 

DAGGCTT  FAA  AIRPORT 
3EATH  VALLEY 
OCEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINOS  COLLEGE 
EAGLE  rflUNTAIN 

EL  CCNTRB  3  SSM 

EL  niRAQE  FIELD 

FAIRfCNT 

QOLO  BOCK  RANCH 

GOLDSTONC  ECHO  3 

HAItCC 

mayticlo  puiving  plant 
mesperia 

ir<>ceiAL 
DECRIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INTOkCRN  AflniTAOC 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  THEE  3  S 

KCE  RANCH  ^z- 

LAKE  ARR0M4CA0 


) 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMINO  SIBIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 

Itotrl 

DAY   OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  1112 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

LRHC  SABQINA 
LAMCftSTCB  fii/TM 
rCCCfl  riOE  STftTION 
MITCHELL  CRVEBH5 
MOJfiVt 

MOUHTftIM  PftSS 

MT  SAN  JACINTO  M  S  PK 

NCE0LE5  TAA  AIRPOQT 

NILAND 

OCOTILLO  UELLS 

OCOTILLQ  2 
PALMDALE 
PALM  SPQINQS 
PAQKCB  BESEfivOIR 
aANOSBURO 

SHOSHONE 

SNOU  CRCCK  UPPEB 
SOUTH  LAKE 
THEIinAL  TAA  AP 
TDONA 

M*""                     nCNTYNINC  PALMS 

VALrEBMS  riBE  STA  70 
W                              VICTOBVILLE  PUnP  PLANT 
^SlRtmri"" '                  UHITC  nOUNTAIN  1 
  k»<ITC  MOUNTAIN  3 

d,,             ,                MILDROSE  RANQEB  STA 

.I*"'"' 

f  / 

i  

C' 

■  Uil'l  1 

c: 

c 

.ao 

.Oi 
.00 
.02 
.00 

.09 
.20 
.01 
.  33 

.00 

.00 

T 

.02 
T 

.06 

.as 

T 

.00 

.29 
.00 

■  aa 

1 .12 
.09 

.00 

T 

.oa 

.01 
T 

.02 
T 

T 

.02 

T 

.22 

.02  .04 

.80  .27 
T         T  T 

.09 
T 

T  T 

.03 
.20 

.33 
.76 

.00 

T 

.06 
T 

.01 

T 

T 

T 

.09 
T 

■22  .06 

.19  .04 

T  T 
.09  T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INOEK 
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TOTRL   SNOWFRLL   RND   NUMBER   OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1974   -   1975  CRLIFORNIfl 


STHT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MPIR 

fiPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOIBl 
'"eClf ITOIIOH 

«       ■  • 

NORTH  COAST 

ORRINAGE  01 

ALDERPOINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

2  .0 

2.0 

- 

RNGWIN  PRC  UNION  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

1 

I  .0 
1 

4  1.74 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

2 

4 

- 

- 

41.19 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

- 

- 

41  .94 

BRANSCOMB  3  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

T 

4  .0 

1 

- 

1 

- 

94  .34 

BRIOGEVILLE  4  NNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.  1 

- 

- 

- 

- 

- 

E  77.23 

BURNT  RANCH   1  8 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

3.5 

1  1  .0 
8 

30.8 
1  1 

23.0 
9 

4.8 
4 

T 

72.5 
29 

51  .93 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

CALISTOGA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

36  .97 

CALLAHAN 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

7.0 

- 

- 

12.0 

- 

T 

- 

19.54 

CRZfiOERO  3  W 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

- 

- 

73.1  1 

CECILVILLE  5  SE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

14  .0 

6 

2.3 

T 

- 

E  35.49 

CLEAR  CREEK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

60.93 

CLOVERDRLE  3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

41  .83 

CGPCO  NO   1  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8.0 
5 

10.0 

le 

14.8 
6 

9-0 
2 

2.6 

T 

42.  1 

31 

19.19 

COVELO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

6.8 
1 

T 

6 

8.2 
8 

.5 

12.2 
12 

E  46.31 

CRESCENT  CITY   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

62.63 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

E  83.19 

CUMMINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.9 

1  .8 

T 

3.0 

8.4 

80.07 

DUTTONS  LANDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.65 

ELK  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

- 

- 

- 

- 

- 

83.88 

EUREKA  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

39  .87 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

8.0 

1 

14  .0 

28 

1 1  .0 
6 

5.5 

2 

T 

38.5 
34 

66.56 

FORT  BRAGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

41.01 

FORT  DICK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

72.28 

FORT   JONES  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3 

1 

22.90 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NIJH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -    1975  CflLIFORNIfl 


Q  T  Q  T  T  n  Kt 
O  1  H  1  1  U  N 

1  1  1  1  V 

JULY 

HUU 

C  C  D  T 

btr  1 

n  p  T 
UL  1 

NOV 

n  cr  r 
Ut  L 

1  n  M 
J  H  N 

C  C  Q 

r  t  D 

M  n  D 

nHK 

Hr  K 

M  n  V 
n  H  T 

II  IMC 

JUNt 

T  n  T  Q  1 

1  U  1  H  L 

TOIHL 
PRECflTRIION 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

37  .58 

CflRBERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

56  .36 

GRSOUET  RfiNGER  STRTION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

2 

4  .0 

2 

92  .04 

GRHTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

38.81 

GREENVIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

5.0 

9.0 

26  .0 

14.0 

T 

54  .0 

21.11 

GUERNEVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

49  .40 

HflPPY  CRflP  RANGER  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3 

- 

9  .0 

- 

- 

- 

55-19 

HAYFORK  RANGER  STRTION 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  DD 

3.1 
1 

29  .7 

22  .0 

3.5 

- 

E  35.78 

HERLOSBURG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

42  .59 

HEALOSBURG  NO  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

4  1  .87 

HILTS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 

15.0 
14 

23.3 
9 

.3 

- 

E  20.06 

HOOPfl 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

62-98 

IDLEWILO  HWr  MNTNC  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

- 

1 

- 

- 

73-78 

KENTFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

47.45 

KLRHRTH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .8 

1  .8 

80-42 

KORBEL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

LAVfl  BEDS  NAT  MONUMENT 

SNOWFHLL 
1    IN  ON  GD 

.2 

T 

9.2 

9.8 

25 

56  .5 
28 

6  .8 

7 

6.8 

6 

1  .3 

2 

2-0 

92  .6 

E  13-84 

HRO  RIVER  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

10.0 
3 

43.8 

44  .3 

13.0 

112.1 

E  65-19 

MARE  ISLRND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  18-17 

MOUNT  HEBRON  RS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

7.6 

- 

10 

- 

9.5 

- 

12-46 

MUIR  WOODS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

40-44 

NflPR  STRTE  HOSPITRL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

23-68 

ORK  KNOLL  R  S  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

26-47 

ORKVILLE    1  WNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

32-58 

OCCIDENTAL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

53-42 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

.5 

.5 

70  -95 

ORLEANS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

3.0 
1 

- 

- 

1 

60  .00 

PETRLUMR  FIRE  STA  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22  .94 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTni   SNOWFRLL   AND  NUMBER   OF  OnYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1974   -    1975  CALIFORNIR 


Q  T  Q  T  TOM 
D  1  H  1  1  UIN 

JULY 

HUD 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JFIN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

TOTRL 
P«ECIf ITHT10H 

POINT  HRENR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

44  .42 

POTTER  VflLLET  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

46.07 

RICHHROSON  GROVE  ST  PK 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

68.00 

SflINT  HELENA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

35.16 

SAN  RAFAEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

37.56 

SANTA  ROSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

29.4  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

3 

7.5 

13 

16.6 

7 

1 

- 

E  46.46 

SCOTIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 
1 

1  .0 

1 

52.92 

SHELTER  COVE  AVIATION 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  59.02 

SONOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

30.26 

STANOISH-HICKEr  ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

80.55 

TRINITY  RIVER  MATCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

5  .0 
1 

15.0 
4 

- 

35.26 

rULELAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.8 
3 

8.0 

25 

12.5 

- 

- 

- 

8.85 

UK  I  AH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

39  .34 

UKIAH  4  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .5 

1 

12.0 
2 

.5 

2.5 

16.5 
3 

50.90 

UPPER  MATTOLE 

SNOWFRLL 
1   IN  ON  GD 

77.72 

WARM  SPRINGS  DAM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

E  41  .63 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

36.5 

- 

2.5 

1 

- 

41  .75 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4 

10 

~ 

- 

4.0 

T 

T 

30.26 

WILLITS   1  NE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

6.3 

1 

T 

T 

T 

6.3 

1 

57.68 

WILLOW  CREEK    1  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 
2 

2 

4 

63.23 

YREKA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

3.1 

3 

8.0 

17 

13.4 

e 

17.1 
4 

4  . 1 
2 

45.7 
34 

17.58 

mum 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

RDIN  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

6 

16 

21 

8.0 
1 

3 

T 

47 

14  .87 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

3.5 

18.0 

3.0 

10.0 

T 

E  10.26 

AUBURN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.3 

2.5 
1 

1  .5 
1 

4.3 
2 

33.71 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNONFRLL   AND   NUMBER   OF  DRYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -    1975  CRLIFORNIH 


STATION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JPN 

FEB 

MRR 

RPR 

MflY 

JUNE 

TOTRL 

TOTAL 
PRECEPITflTlON 

RUBURN  DRM  PROJECT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

1 

4.0 

1 

33.01 

BLUE  CANYON  WSO  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .  1 

4  .8 

3 

17.4 

6 

23.3 
27 

96. S 

28 

93.0 
31 

48  .5 

30 

4.5 

16 

.4 

292.6 
141 

68.92 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1 

5.0 

3 

23.0 
6 

32.0 
28 

108.0 
28 

88.0 

3; 

56.0 
30 

8.0 

20 

2.0 

323  .0 
147 

67.68 

BRRNNRN  ISLAND 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

16.08 

BROOKS  FRRNHRM  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.78 

BRUSH  CREEK  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.1 
5 

8.8 

13 

20  .5 
9 

12.0 

- 

61  .01 

BUCKHORN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

17.0 
6 

30.0 
25 

41  .0 

28 

64.0 
24 

38  .0 
24 

T 

1  .0 

191.0 
107 

E  62.15 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

3.0 

2.0 

1 

T 

- 

63.25 

BURNEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

2 

7 

- 

- 

E  21.41 

CANBY  RRNGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.59 

CANYON  DAM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

1  .0 

1 

15.0 
5 

17.0 

31 

88.0 
28 

53.0 
31 

18.0 

30 

3.0 
9 

193  .0 
135 

42.03 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .4 

10 

12.0 

17 

12.0 

3 

7.0 
2 

32 

40  .58 

CHRLLENGE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

65  .07 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

13.0 
5 

22.0 
31 

79  .0 
28 

44.0 
31 

24  .0 

29 

T 

1  .0 

184  .0 
124 

31.11 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24  .38 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

22.47 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18-44 

CLERRLRKE  HIGHLRNDS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

- 

- 

26  .28 

COHRSSET   1  NNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

9.5 
4 

1  .0 
1 

20.0 
8 

24  .5 

1  1  .5 

7 

66.5 

56  .21 

COLEMAN  FISHERIES  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  DO 

2.0 
1 

2.0 

1 

28  .50 

COLFflX 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

2.0 

7.0 

1 

5.0 
1 

10.0 
2 

24  .0 
4 

50  .04 

COLGRTE  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  40.94 

COLUSR  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.40 

COOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.10 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  "N  GD 

E  22.48 

DRNA  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.7 
5 

6.8 

18.5 

14.3 

15.8 

63.1 

E  29.20 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16  .88 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFRLL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF   1974   -    1975  CRLIFORNIfl 


STATION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FFR 

MflR 

PPR 

n  r  r\ 

M  Q  Y 

1 1  1 M  P 
J  U  IN  L 

T  n  T  Ql 
1  U  1  HL 

lOIOL 
'KECI'ITBI ION 

□EER  CREEK  FOREBRr 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

13.0 

5 

4  .5 
16 

57.0 
28 

46.0 
31 

56.0 
30 

1  .0 

7 

177.5 

1  17 

69  .74 

DE  SRBLR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.3 

15.5 

23.0 

- 

1  3.5 

- 

65  .97 

DOBBINS  1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  -0 
1 

2.4 

2.2 

1 

2.3 

7.9 

2 

52  . 42 

DOWNIEVILLE  RANGER  STH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

3.6 
4 

5.0 
4 

19.0 

4  .5 

15.0 
6 

T 

47.1 

58  . 26 

DUNNIORN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

E 

23  .26 

OUNSMUIR  RANGER  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

5 

12 

25 

10 

1 

53 

55  .56 

ERST  PARK  RESERVOIR 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

5.0 

1 

5.0 

1 

1 9  .22 

FfllRFIELO  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21-63 

FOLSOn  ORM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24  .02 

FORESTMILL  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 
1 

8.0 

5 

9.0 
3 

7 

16 

50  .89 

FRENCH  GULCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3 

4 

2 

1 

10 

4  5.04 

GEORGETOWN  RANGER  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

1  .0 

1 

5.0 

- 

9 

- 

54.48 

GIBSON  HWT  HNTNCE  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

24  .0 
3 

- 

- 

- 

78  . 50 

GOLD  RUN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

o  / .  O  J 

GRASS  VRLLEY  NO.  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .4 

I 

5.B 

2 

3.0 

1 

13.3 
6 

23.5 
10 

D  t  *  '  0 

GREENVILLE  RRNGER  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38  . 29 

GRIZZLY   ISLHNO  REFUGE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

16.14 

HARRISON  GULCH  RS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  DO 

10.0 
4 

3.0 

20  .0 

47.0 

2-0 
2 

82  .0 

35.41 

HRRRr  ENGLEBRICMT  DAM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

.  1 

.  1 

31.41 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

4.0 
4 

5.2 

12 

17.0 
9 

4.0 

1 

13.0 
4 

43.2 
30 

18.55 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.5 

1 

2.5 

1 

.5 

1 

3.5 
3 

36.36 

lOWR  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1  .2 

1 

14.2 

5 

12.9 
4 

25.9 
6 

.2 

54  .9 

15 

51.36 

JESS  VRLLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

T 

24  .5 

IB 

17.0 
31 

34  .5 
28 

10.5 
26 

17.5 
4 

4  .5 

1  10.5 
107 

21.45 

KELSEY   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

4.0 

1 

8  .0 
2 

- 

34  ■  86 

KELSEYVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

KILRRC  POWER  HOUSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 
4 

1  .0 
4 

19.0 
9 

5.0 
3 

26.0 
9 

52.0 
29 

39.82 

LRKEPORT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

1 

1 

31  .62 

LRKE  SPAULOING 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

1  .0 

1 

4  .0 

2 

20.1 
5 

14  .0 
31 

127.0 
28 

99.0 
31 

61  .0 
30 

6.0 
18 

1  .0 

333.1 
146 

74  .65 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNONFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1974   -  1975 


CHLIFORNiq 


STRT I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTRL 
PRECIPCTOTION 

LEESVILLE  KEEDRN  RfiNCH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.5 

I 

.5 

I 

24.24 

LOOKOUT  3  WSM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

7.3 

4  .6 

25.3 

17.8 

8.8 

1  .0 

T 

64  .8 

19.33 

MROELINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

.5 

1  .0 

11.1 

5 

7.7 
28 

32.5 
28 

- 

- 

- 

- 

MRNZRNlTfi  LRKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

3 

10.5 
13 

22  .0 

30 

15.5 
31 

58  .0 
28 

51  .5 
31 

57  .5 
30 

9.0 

22 

6.0 

2 

244  .5 

190 

31.58 

MRRKLET  COVE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

30  . 7 1 

MRRYSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23  .84 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5 

25 

62  .5 
28 

42.5 
24 

15.0 
5 

.8 

T 

88 

c 

5  1  .52 

niDDLETQWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

M  INERRL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

r 

2.0 

2 

19.8 
5 

1  1  .0 

31 

78  .5 
28 

40.5 
31 

48.5 
30 

3  .0 
9 

2.0 
1 

205  .3 
137 

52.54 

MOUNT  SHRSTfl  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.5 

6 

33.4 
18 

45  .4 

24 

39-9 
14 

4  .8 

2 

.  1 

T 

138.1 
64 

34  .55 

NEVflOfl  cirr 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

2 

2 

3 

- 

55  .42 

NICOLHUS  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.14 

ONO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

6.9 

1 

- 

3.0 
1 

- 

39  .52 

ORLRND 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

20  -87 

OROVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

27  .43 

OROVILLE  BRIDGE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

27  . 70 

PACIFIC  HOUSE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

17.0 
12 

24  .0 

1  1 

37  .0 

T 

79  .0 

55  .57 

PRRRDISE 

SNOWFRLu 
1    IN  ON  GD 

T 

17.5 
3 

T 

T 

1  .0 

18.5 

3 

53  .03 

PASKENTR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

27  .56 

PAYNES  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

7.0 
4 

1  .4 

- 

E 

31.40 

PIT  RIVER  PH  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

5 

6.0 

7 

14  .0 
8 

4  .0 

12.0 
3 

38  .0 

23 

18  .27 

PIT  RIVER  P  H  5 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.2 

5 

13.5 

15 

1  4  .0 

12 

9.2 
4 

5.0 

1 

50  .9 
37 

69.41 

PLflCERV  ILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

1 

- 

- 

35  .  1  8 

PLRCERVILLE  IFG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

- 

1 

5 

- 

40  .57 

PORTOLA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

5.0 

T 

E 

22  .59 

QUINCY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

2 

- 

- 

36  .  12 

RED  BLUFF  WSO  AP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.4 

T 

3.4 

22  .49 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
1 

3.5 

1 

E 

46  .82 

c 

ft: 


StE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTni   SNOWFRLL  AND  NUMBER  OF  OnYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1974   -    197S  CALIFORNIA 


T  P  T  I  HM 
O  1  n  1  1  u  IN 

1  1  1  i  Y 

J  U  L  T 

□  IIP 

Q  C  D  T 

Ul,  i 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MHR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

TOIOl. 

REPRESA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

20.27 

RIO  VISTA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

16.06 

ROCKLIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

T 

23.87 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

6.1 

5 

20  .0 
8 

12.0 
6 

3.0 

3 

5.4 

3 

47.5 
25 

60.52 

SACRAMENTO  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15  .88 

SACRAMENTO  WSO  CI 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18.55 

SHASTA  OAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

66  .88 

SHINGLETOWN  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.0 
4 

3.0 

32.0 
15 

15.0 
8 

21  .0 

T 

T 

80.0 

42.73 

SIERRA  CITY 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

.5 

1 

4.8 

5 

5.5 
9 

55.4 
28 

64  .0 
17 

32.0 
1  1 

T 

162.2 
71 

64  .05 

SIERRflVILLE  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

- 

5.0 
4 

5.0 

43.0 
28 

43.0 

7  .0 

2.5 
3 

- 

27  .25 

STONrFORO  COOLEY  RANCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

3  .0 
1 

2.0 
1 

37  .0 

17.0 

8.8 

67  .8 

49.57 

STONYFORO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

~ 

~ 

22-1  1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

5.0 
2 

6.0 
2 

22.29 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

14.0 
5 

1  1  .6 
16 

65.0 
28 

54  .0 

20 

45.0 

1  1 

1  .0 

T 

190.6 
80 

83.26 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

15.0 
4 

20.0 

46  .0 

31 

43.5 
31 

101.0 
28 

120.7 
31 

68  .0 
30 

15.0 

31 

3.0 
9 

432.2 

50  . 1  3 

UPPER  LAKE  7  W 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

1 

" 

- 

48  .03 

VACAVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

21  .94 

VINTON 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

2.0 

3  .0 

3.0 

2 

26  .0 

21  .0 

8  .0 

3.0 

T 

■ 

1  1  .08 

VOLLMERS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

8.0 

24  .5 

1  1 

15.0 

2.S 

2 

50.0 

74  .58 

VQLTA  POWER  HOUSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

8.0 

1 

7.0 
4 

5.0 
1 

1  1  .0 

31  .0 
E 

31  .63 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 

1 

12.0 

1  .5 

15.5 

68  .78 

WILL lAMS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

WILLOWS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

16.03 

WINTERS 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CO 

T 

T 

22.38 

WOODLAND   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

21  .80 

■         ■  ■ 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

Bocn 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.5 

1 

7.5 

5 

3.5 

28 

59.0 
28 

52.0 
31 

9  .0 
26 

T 

1  .0 
1 

132.5 
122 

23.46 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFALL   RND   NUMBER   OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974   -   1975  CfiLIFORNIP 


STRT 1  ON 

Willi      1    la^  1  1 

II  II  Y 

U  U  l_  1 

n  u  w 

o  L  r  f 

nr  T 

U  L  1 

Kin  V 

riF  r 

U  L  L 

IPM 
\j  n  IN 

C  F  R 

MflR 

RPR 

MAY 

II  IMF 

U  U  IN  L. 

T  n  T  PI 

1  U  1  M  L 

TOIOL 
PRECIPITATION 

BODIE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 
4 

7.0 
18 

18.8 

29 

3.0 

31 

31  .0 
28 

38.8 
31 

6.5 

30 

13.0 
17 

T 

123.1 
188 

15.65 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

4  .0 

1 

7.0 

2 

3.0 
5 

38.0 
28 

30  .2 

10 

12.0 
3 

2.0 

T 

99.2 
49 

CEDflRVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.8 

1  1 

8.0 

16 

13.0 
1  3 

1  1  .6 
6 

12.3 
6 

3.0 

1 

54  .7 
53 

11-87 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.0 

12 

18.8 
9 

16.0 
31 

103.0 
28 

82.3 
31 

51  .5 

30 

7.0 
21 

1  .0 

1 

288  .6 
163 

45.45 

DOYLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.0 
4 

4.0 
4 

14  .0 

10 

8.6 
4 

2.0 
2 

1  .0 
1 

38  .6 

25 

9.44 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.7 
4 

5.2 

10 

29.6 
14 

17.1 
3 

3.6 

5.4 

T 

69  .6 

31 

18.45 

ELLERY  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25.24 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

4 

4 

10 

2 

- 

- 

8.43 

FORT  810WELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.5 
8 

10.0 
1  3 

21  .0 

12 

3.0 

14.5 
4 

3.0 

60  .0 
37 

14.88 

GEM  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.24 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

4  .5 
4 

3.0 

1 

39.0 
24 

34  .0 

6 

5-0 
3 

87  .5 
38 

10-60 

SAGEHEN  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

7.9 

10 

23.4 

31 

15.6 
31 

91  .0 
28 

63  .6 

31 

28  .3 

30 

5.2 

21 

2.5 

238  .2 
182 

34.63 

SECRET  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

9 

- 

- 

- 

5-20 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

14.0 

10 

21  .0 
12 

17.0 
31 

106  .0 
28 

81  .0 
31 

52  .4 

30 

1  1  .0 
20 

4.0 

1 

306  .4 

153 

62-87 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

6.0 
4 

6 

27 

7.5 
4 

4 

T 

- 

12-85 

TAHQE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

7  .5 

7 

20  .5 

1  1 

11.5 
31 

76.0 
28 

60.0 
31 

44.0 

30 

4.0 

15 

T 

223  .5 

153 

27-33 

TERMO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

7.6 

5 

4.6 

28 

9.7 

8.0 

4.5 

1 

T 

- 

E 

10-90 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

8.5 

10 

16.2 
16 

1  3.0 
31 

91  .5 
28 

78.8 

31 

20  .2 

30 

E 

31  -65 

WENDEL   10  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

E 

8  -08 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

2.5 

1 

9.0 

5 

1  1  .0 
6 

47.5 
24 

38.5 

7 

29  .0 

10 

7.0 

T 

145  .5 

53 

E 

23-05 

M          m  m 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

ALAMO   I  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

21-83 

ARROYO  GRANDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.63 

BEN  LOMOND  4 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

42  .66 

BERKELEY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

23.18 

BIG  SUR  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

42.38 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

34  .70 

SLE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEfiSON  OF   1974   -   1975  CflLIFORNIR 


STflT I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

II  INF 

TOTRI 

lOIOL 
'SECI'ltSIIOK 

BURLINGRME 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

19.61 

BURTON  RRNCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.17 

CRRMEL  VRLLEr 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

19.13 

CHITTENDEN  PRSS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

18.94 

CONCORD  3  E 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CROCKETT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

17.86 

DAVENPORT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

24  .32 

FORT  ORD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

12.61 

CERBER  RRNCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

E  20.71 

GILROY 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

19-13 

GILROY   14  ENE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

E  23.93 

HALF   MOON  BAY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

24.24 

HERNRNDEZ  2  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

19.36 

HOLLISTER   1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOLLISTER  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KING  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

14  .24 

LRFRYETTE  2  NNE 

SNOWFAL- 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

25.62 

Lfl  HONOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

T 

29.66 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

E  14.35 

LOCKWOOO  Z  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14  .60 

LOS  GRTOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21  .52 

LOS  GRTOS  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

- 

- 

51  .34 

MARTINEZ   3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  19.51 

MRRTINEZ  WRTER  PlRNT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17  .79 

MONTEREY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.82 

MONTEREY  FRA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  14.61 

MORGAN  MILL  2  E 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

20.41 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
21 


TOrni   SNOWFRLL  nND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1974   -   1975  CRLIFORNIfl 


STRTION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FES 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOTRL 
PREC  IP  1 TRT  1  ON 

MORRQ  BRY  ^  IRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 

14  .37 

flORRO  BRY   3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.90 

MOUNT  OIRBLO  N  CRTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.0 

17.0 

25  .0 

21  .98 

MOUNT  HRMILTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2 

2 

1  1  .5 

10.0 
7 

1  1 

25  .48 

NRCIMIENTO  DRM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

13.06 

NEWARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  1  .05 

ORKLRND  WSO  HP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16  .25 

ORKLRND  MUSEUM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

19  .84 

PfllCINES  OHRWRLL  RRNCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18.11 

PRLO  HLTO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12-39 

PRLOMfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.5 

26  .38 

PRRKF lELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

PRSO  ROBLES 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1 1  .23 

PflSO  ROBLES  FRR  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

9  .30 

PINNRCLES  NRT  MONUMENT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

22  .99 

PISMO  BERCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  13.00 

POINT  PIEDRRS  BLRNCRS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

15  .88 

PORT  CHICRCO  NRVRL  DEP 

SNOWFRLI. 
1    IN  ON  GO 

16-21 

PRIEST  VALLEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1 

1 

19  .79 

REDWOOD  CITY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

17.93 

RICHMOND 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

20.74 

SflINT  MRRYS  COLLEGE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

T 

28  .42 

SALINAS  3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  4  .07 

SALINAS  FAA  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12  .55 

SRLINRS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

22  .84 

SAN  ARDO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

12-64 

SRN  CLEMENTE  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

23-69 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

17.57 

SE^  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFRLL   RND   NUMBER   OF  DRY5 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

5EHS0N  OF    1974   -    1975  CflLlFORNIH 


STRT I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

HFC 

U  L.  U 

JflN 

FFR 

RPR 

MR  Y 

II  INF 

ij  U  IN  U 

Tnifli 

1  u  1  n  i_ 

lOIOL 

pnECIi-irniiOH 

SON  FRRNCISCO  WSO  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

IB. 19 

SflN  FRANCISCO  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18.15 

SAN  GREGORIO  Z  SE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

23.96 

SAN  JOSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

13.50 

SRN  LUIS  OBISPO  POLT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

24.17 

SAN  MATEO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

15.78 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1 1  .78 

SANTA  CRUZ 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

26.19 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

30.55 

SOLEDAD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

12.36 

SPRECKELS  HWr  BRIOCE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

12.78 

UPR  SRN  LERNDRO  FILTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  22.92 

WRLNUT  CREEK  4  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

16.83 

WRTSONVILLE  WRTERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

19  .75 

WOODSIDE  FIRE  STR  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

24  .20 

WRIGHTS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

42.72 

m           m  m 

SRN  JORQUIN 

ORRINRGE  05 

ANGIOLA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

5.83 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  I  .76 

RNTIOCH  PUMPING  PL  3 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  1  .75 

RSH  MOUNTRIN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

24  .40 

RUBERRY   1  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

25  .23 

8AKERSFIELD  WSO  AP 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

6.71 

BRLCH  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

30.20 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

E  3.30 

BUTTONWILLOW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

4  .42 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTAL   SNONFRLL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1974   -   1975  CALIFORNIA 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MfiR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIPITATION 

i,ni_nvt.r\n»j    ulL7  inLtJ 

p  kinup  Qi  1 

OnUnr  MLL 

1    IN  ON  GO 

I  •  0 

I 

1  ■  0 

1 

9  •  0 
4 

- 

4  9  •  0 
28 

56  •  0 
31 

58.2 

30 

T 

- 

52-19 

rOI  QWFPQ^    PQMnPR  C.TO 

c  M  nu  P  Q 1  1 
oNUHr  HLL 

1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Lnnr    i  nnucc 

C  M  n  U  P  Q 1  1 

1    IN  ON  GO 

T 

T 

20-51 

rOSTI  F    RflfK    ROn    1  OR 

w  n  U  F  Ql  1 

1    IN  ON  GO 

I  1  •  60 

pqthfy^   \jy   Rim  i    piiki  pm 

LrlinLIO    VI     DULL    iMJIN  nfl 

w  nuF  Ql  1 
DiHUWr  HLL 

1    IN  ON  GO 

T 

T 

25  •  06 

PHFRRY    UQI  1  FY  noM 

(^KirtLJ  P  Ql  1 
□  nUMr  HLL 

1   IN  ON  GO 

1  •  0 

1 

11-0 
4 

5  •  5 
10 

70  ■  0 
28 

4  8  •  0 
20 

4  6  •  0 
14 

1  •  0 

1 

182*5 
78 

4  7*89 

rnoi  rMr.o 

If  U  n  L  L  1^  Ort 

0 l\Unr  HLL 

1    IN  ON  GO 

6*04 

LUr\LUr\riri    initio  UlOi 

jlNUnr  HLL 

1    IN  ON  GO 

4*11 

HFI  pwn 

U  t  L  n  IN  u 

^wnuF  Ql  1 

OlNUWr  HLL 

1    IN  ON  GO 

E  5*43 

npi    PiiFRTn  pnon  pqmp 

Q  w  nu  P  Ql  1 

OMUWr  HLL 

1    IN  ON  GO 

•  5 

C 
•  3 

16*12 

nFNP  TP  NNF 

^MPUPQI  1 
□  INUrir  MLL 

1    IN  ON  GO 

12*93 

ni  mi  F Y ^ 

on*uwr  HLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

13*5 

- 

Fl  FPTRO    PnuFR  HnU^F 

0  FMUWr  HLL 

1  IN  ON  GO 

C  ■  0 

1 

2  •  5 

1 

32*02 

ELLIOTT 

^  KinUF  Ql  1 
OMUWr  HLL 

1    IN  ON  GO 

18*97 

FyrMPniirp  PF^FPunrp 

^  KinUF  Ql  1 
OINUMr  HLL 

1    IN  ON  GO 

t  1  •  U  I 

C^  MnUP  Ql  1 

OMUWr  HLL 

1    IN  ON  GO 

1  •  0 

1 

J 

5  •  0 

1 

2  •  5 
1 

8*5 
3 

42  *  1  I 

live    rUllNID    D  03n 

QMHUP  Ql  1 
OMUWr  HLL 

1    IN  ON  GO 

FPPQWn    uc:n  DP 
rntolNU    WOU  Mr 

Q  unup  Ql  1 

OiNUWr  HLL 

1    IN  ON  CO 

I" 

■[■ 

7*59 

FPTQUT    nnwFPWMPWT  PQMP 
rnlHlMI     OU  V  C  r\  (N  nClN  1  LMnr 

Q  MHUP  Ql  1 
OnlUWr  HLL 

1    IN  ON  CO 

12*48 

Pi  P  M hi  U  T  1  1  P 

Q  KinUP  Ql  1 
OiNUHr  HLL 

1    IN  ON  GD 

4*3 

6  •  5 

18*90 

PPQuT  PPnuF 

QMnUPQI  1 
OMUnr  HLL 

1    IN  ON  CD 

1  1  n 

I  I  *  u 
3 

4  •  D 

19 

1  6  •  0 
26 

11.0 
31 

49-0 
28 

59.0 

31 

50  •  0 
30 

3  •  0 
25 

213*1 
194 

E  40  * 86 

r'pn\/Fi  Qkin  pdmppp  qtq 

UnUVtLHlNU    KHiNutn  jIn 

QMHUP  Ql  1 
DnlUWr  HLL 

1    IN  ON  GD 

1  •  6 
1 

1  •  5 
2 

14.0 

- 

1 6  •  0 
8 

- 

E  42  •  60 

Lj  n  M  c  np  n 

C  M  n  U  P  Q 1  1 
OnJUWr  HLL 

1    IN  ON  CD 

E  6-37 

uPTru  uPTruv 
ntlLrl  ntlLni 

Q  Ki  n  uJ  P  Q 1  1 
ONUWr  HLL 

1    IN  ON  CO 

- 

1  •  3 

1  •  7 

1 

27.0 
17 

5 

37-0 
12 

- 

E  39-23 

HIIWTPPQ  noM 

nurtiLiTo  UMn 

^  MnUP  Ql  1 
DlNUMr  HLL 

1    IN  ON  CO 

J 

•  6 

.  5 

5  . 7 
5 

19.0 
5 

24.7 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

- 

4 

- 

39.0 
31 

31 

28 

84  .0 
31 

39  .0 

30 

5.0 

- 

IDRIfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

.5 

1 

1  .0 

1  .5 
1 

E  18*27 

lONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

28-24 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFRLL   AND   NUMBER   OF  DRYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1974  -   197S  CfiLlFORNIR 


STRT  I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

OF  r 

U  L 

JRN 

F  F  R 

'CD 

MRR 

RPR 

MAY 

II  IMF 
U  U  IN  C 

T  n  T  PI 

lOIOL 
""•ECI'IIBIIOH 

JOHNSONOflLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

22.87 

t<ERL  INOER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

7. 95 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

12.09 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

10.72 

KETTLEMfiN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .84 

KETTLEMflN  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.00 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.48 

UEBEC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

7.0 

16.72 

LE  GRAND 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

1  1  .32 

LEHMAN  RANCH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

3.5 
1 

3.5 

1 

26.48 

LEMON  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  1  .75 

LINDSAY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

10.05 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

6.91 

LOOGEPOLE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

8.0 
4 

12.0 
3D 

32  .0 
31 

17.5 
31 

78  .0 
28 

87  .6 
31 

64  .3 

30 

4  .0 
24 

T 

303  .4 

209 

E  41.81 

LODI 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

17.23 

LOS  BANDS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

9.57 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

9.36 

LOS  BANDS  DET  RESV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.11 

MADERA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.13 

MANTECA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.14 

MARICOPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.04 

MHRIPOSfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

3.5 

36.49 

MATHER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.5 

- 

- 

28 

- 

16 

- 

E  31  .46 

herdoh  lake 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

3 

8 

5 

8 

- 

29.26 

MENOOTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6  .32 

MERCED  FIRE  STATION  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.83 

MODESTO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1  1  .48 

NEHMAN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

10.54 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT  ION  INDEX 
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TOTnL   SNONFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1914   -   1975  CflLlFORNIfl 


STflT I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FFR 

MflR 

APR 

MR  Y 

IIINF 

O  U  IN  l_ 

TOTAL 

TOTOl. 

precipiihtion 

NORTH  FORK  RANGER  STR 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32.47 

ORANGE  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.15 

PRCHECO  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.10 

PANOCHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

13.01 

PRTTIWAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

1  .0 

I 

T 

3.0 
2 

2.5 

1 

6.5 
4 

8.57 

PINE  FLAT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17  .90 

PORTERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.93 

POSEr  3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2.0 

2 

5.0 

12.0 
7 

10.0 
3 

- 

- 

25  .99 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 

27  .0 
9 

30  .0 
8 

42.0 
9 

103  .0 
26 

51  .79 

SAN  ANDREAS  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3-0 

T 

3-0 

29.10 

SAN  LUIS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.62 

SANTA  RITA  PEAK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 
1 

- 

4  .5 

3 

- 

E  16.98 

SONORA  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

35.04 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 
2 

- 

21  .0 
4 

18 

28 

32.5 

31 

35.5 
21 

.8 

1 

- 

E  43.03 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

1  .0 

1  .0 

36.98 

STOCKTON  WSO  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

11.41 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.99 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

I  .0 

.3 

3.3 

2.0 

6.6 

8.68 

TEJON  RRNCHO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.73 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.21 

TIGER  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
1 

1  .0 

1 

31  .0 
4 

37.0 
6 

50  .35 

TRACY  CRRBONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9  .42 

TRACY  PUMPING  PLRNT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10  .69 

TURLOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

12.18 

V  ISRL  IR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.12 

WRLLRCE   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17  .54 

SE:  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOrni  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  OnvS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974  -   1975  CRLIFORNIFI 


STATION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

»«EC|P|t«IIOK 

WASCO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.13 

WESTHRVEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .69 

WEST  POINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1 

~ 

7.0 
3 

8.0 

5 

38.20 

WOFFORO  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

- 

T 

- 

9.34 

YOSEMITE  PARK  HEAOQTRS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2 

4  .5 

5 

20 

22.8 

1  1 

31  .0 
10 

48 

E  39.52 

■         ■  ■ 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CYN  FC261F 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8  .98 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.69 

ALPINE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

16.91 

ALTADENR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.94 

RNZA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4.5 
4 

T 

1  .0 
1 

4  .5 

10.0 
5 

9.43 

RVALON  PLEASURE  PIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.30 

BARRETT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.33 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

20-09 

BEL  AIR  FC-lOA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.40 

BIG  BEAR  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

- 

15 

- 

10 

- 

16.85 

BIG  OALTON  DAM  FC223CE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.16 

BIG  TUJUNGR  DRM  FC45DE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

20.01 

BOUQUET  CRNYON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

14  .94 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  3.93 

CflCHUMR  LRKE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

24  .49 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

1  I  .6 

- 

31  .00 

CAMPO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

.3 

12.30 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

15.21 

CHRTSWORTH  FC24F 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

15.07 

CHULR  VISTA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

7.80 

CLRREMONT  POMONR  COL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

14  .76 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTni  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1974   -  1975 


CALIFORNIA 


STHT ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

flPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

lOIHL 
PREC IP  I TBT I  ON 

COLBYS  FC  53  0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

20.37 

CORONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9  .62 

COVINA  TEMPLE  FC    193  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14  .70 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

SNOWFfiLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E  26.81 

CULVER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.48 

CUYAMACA 

SNOWFfiLL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

5.9 

3 

5.3 

7 

.2 

1  1  .5 

7 

18.0 
8 

43.4 

25 

35.48 

OESCANSO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

3.0 

.2 

3.5 

1 

2-3 

1 

3 

23.51 

OQWNEY  FD  FC107C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.01 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12  .57 

EL  CAPITAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17  .20 

ELSINORE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  1  .23 

ESCONOIOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14  .53 

FILLMORE   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19  .03 

FONTANA  5  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

22.36 

FONTANA  KAISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.98 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

12  .90 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

1  .0 

27  .62 

GILLESPIE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12  .57 

GLENDORA  WEST  FC  185 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.91 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

25  .24 

HEMET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10  .65 

HENSHAW  DAM 

SNOWFfiLL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

T 

.  1 

23.27 

HOEGEES  FC  60  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

27  .84 

IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

SNOWFfiLL 
1    IN  ON  GD 

2  .5 

6  .0 
4 

.5 

3 

6.5 
4 

- 

21  .0 

6 

T 

- 

20.81 

JULIAN  WYNOLA 

SNOWFfiLL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
2 

3  .0 

4  .0 

1  0  .0 
2 

25  .21 

JUNCAL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

31  .33 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

SNOWFfiLL 
1    IN  ON  GD 

20  .08 

LAGUNA  BEACH 

SNOWFfiLL 
I    IN  ON  GO 

14  .92 




lhaiiiiH  I 
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TOTflL   SNONFRLL   AND   NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1974  -   1975  CflLIFORNIfi 


STHT 1  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JfiN 

FEB 

MHR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PKECIPlIBtlOM 

LAKESIDE  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16.50 

LA  MESA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

14  .56 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

20.66 

LOMPOC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

16.68 

LONG  BEACH  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.45 

LOS  ALAMOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16.98 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  1  .28 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

14.35 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

22.63 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3 

3 

29  .89 

MOORPRRK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.05 

MT  BRLOT  FC  85G 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27.14 

Ml  WIlSON  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

23.0 
4 

T 

7 

8 

8 

12 

T 

39 

34  . 1  3 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

NEHHALL  SOLEDAD  FC32CE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

15.77 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

12.58 

NIPOMO  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

15  .84 

OCEANSIOE 

SNOWFPLL 
1    IN  ON  CD 

13.25 

OJRI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

22.33 

OXNRRO 

SNOWFALL 
i    IN  ON  CD 

10-46 

PRCOIMR  DRM  FC  33  R  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.62 

PALOMAR  MT  DBSERVflTORr 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4.0 

2 

10.0 
4 

4.0 

1 

5.0 
1 

14.5 
5 

24  .3 

12 

61  .8 
25 

E  23.67 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.14 

PASROENR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 

15.49 

PIEDRR  BLANCA  GRO  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21  .90 

PIRU  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.54 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

POMONA  CAL  POLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

14.52 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFRLL   RND   NUMBER   OF  DRYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1974   -  1975 


CHLIFORNIR 


STATION 

JULY 

HUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

TOTflL 
PRECIPITATION 

POWHY  VHLLEr 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

15  .09 

RHMONfi  FIRE  OEPT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15  .04 

REDLflNOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.10 

RIVERSIDE  FIRE  STfl .  .3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

6  .98 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.07 

SRLSIPUEDES  GHGING  STR 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

E  21 .68 

SRN  8ERNRRDIN0  CO  HOSP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

13.38 

SflNDBERG  PTL  FC13QB 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

15.94 

SRNDBERG  WSO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.1 

14.8 
4 

T 

4 

7.8 

2 

7.5 

2 

15.6 
5 

.3 

46  .  1 

17 

17.00 

SRN  DIECO  WSO  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.55 

SRN  DIMRS  FIRE  WD  FC95 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

IS  .95 

SRN  GABRIEL  CRNYON  PH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

18  .28 

SRN  GABRIEL  DM  FC425BE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

21  .90 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

15.20 

SAN  JACINTO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

10.61 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.83 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

-  - 

1  1  .80 

SANTA  BARBARA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  18.24 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18-05 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

12.89 

SANTA  MONICA  PIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.57 

SANTA  PAULA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

18-12 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14-30 

SOMIS  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

16-13 

SUEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  14.61 

SUN  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

10.61 

SUSANA  KNOLLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16  .65 

THOUSAND  OAKS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

13.49 

c  , 

^tl,^,..r.ili|l 
...-.If'lllljl 
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TOTflL   SNONFniL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -    1975  CfiLIFORNIfi 


STRT I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

liRY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 

mecif  iTotioM 

TOPRNGfl  PRTROL  STR  FC6 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

22.81 

TORRHNCE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

12.83 

TUJUNCfl 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

16  .69 

ruSriN   IRVINE  RRNCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

12.36 

TWirCHELL  DRM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

18-09 

U  C  L  R 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.44 

UPLRND  3  N 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

16  .85 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

14  .85 

VRN  NUrS  FC  15R 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15  .02 

VENTURA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.40 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

8.17 

VISTR  2  NNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

13.48 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

14  .72 

WARNER  SPRINGS 

SNOWFRLL 
I    in  uiN  uu 

£  17.22 

WHITTIER  CTT  H  FC   I 06C 

SNOWFALL 

I      I  Hi    U in  \jU 

12  .26 

T0R8R  LINDfl 

SNOWFALL 
1    T  M  nw  nn 

T 

T 

13.75 

M               M  ■ 

SOUTHERST  DESERT 
BRSINS  07 

flOELRNTO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.3 

.3 

3.63 

APPLE  VRLLEY 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

T 

- 

T 

- 

3  .63 

BRKER 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4  .34 

BRRSTOW 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CO 

1  .58 

BERUMONT   1  E 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

16  .54 

BENTON   INSPECTION  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

2.7 

2 

T 

4.8 

2 

7  .  1 

1 

T 

2.0 

IS  .6 
5 

4  .70 

BIG  PINES  PARK  FC  B3B 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

20.69 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  1  .83 

BISHOP  WSO  RP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

2.76 

BLTTHE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

E  2.44 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STRTION  INDEX 
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TOTni   SNONFflLL   RND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974   -    1975  CRLIFORNIH 


C  T  Q  T  T  n  M 
0  1  H  1  1  UN 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

n  c  p 

Oh  L 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

T  n  T  n  1 
1  U  1  HL 

lOIOL 
PRECIPITATION 

BLYTHE  FRR  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.37 

BORREGO  DESERT  PARK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

5.39 

BOULEVRRO  NO.  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .9 

.5 

1  .0 

.5 

4.0 

14  .81 

BRRWLEr  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.28 

CHLEXICO  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

1  .26 

CRNTIL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DRCGETT  FRR  RIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

2.18 

PERTH  VRLLEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

2.61 

DEEP  CRNYON  LRBORRTORY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

3.34 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.18 

EAGLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .09 

EL  CENTRO  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  1.13 

EL  niRAGE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .3 

.5 

I 

1  .8 
1 

4  .62 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2 

T 

.3 

2 

1  3  .45 

GOLD  ROCK  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .48 

GOLDSTONE  ECHO  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

T 

4  .42 

HAIWEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.3 

3.3 

5.95 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  00 

2-17 

HESPERIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2 

1 

2.0 

3 

5.03 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  OD 

1  .39 

IMPERIAL  FRR  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .60 

INDEPENDENCE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.8 

1 

- 

- 

- 

T 

- 

3  .03 

INDIO  U  S  DRTE  GRRDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  OD 

1  .77 

INYOKERN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

E  3.31 

tNYOKERN  HRMITAGE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

3.99 

IRON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.34 

JOSHUA  TREE  3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

3  .38 

KEE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.63 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1974   -   1975  CfiLIFORNlR 


c  T  n  T  I  n  M 

O  1  n  1  1  U  IN 

JUL  Y 

n  M  o 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

MEClf  lt«TION 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  SABRINA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

15.0 
4 

- 

12.0 
13 

- 

14  .0 

IS 

- 

18.0 
12 

- 

17.8 
10 

- 

- 

- 

78.5 
54 

- 

30.35 
- 

LANCASTER  FSS/FAA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

1  .0 

T 

T 

1  .0 

5.42 

MECCA  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

E     1  .64 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1 

1  .0 

.5 

1 

- 

3.0 

2 

6  .34 

MOJAVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

4.71 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

4.5 
4 

7 

5.5 
3 

26.0 
28 

2.5 
2 

2.0 
31 

4.0 
1 

10.5 
28 

6.5 

5 

29.0 
24 

7.0 
4 

38.5 
15 

1  .0 

28.5 
15 

111.5 
137 

11.44 
12.34 
4  .30 

NILAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

1  .31 

OCOTILLO  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

- 

- 

- 

- 

- 

OCOTILLO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

1  .04 

PALMOALE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

- 

- 

5.80 

PALM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

2.35 

PARKER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.57 

RANDSBURG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4  .52 

SHOSHONE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

2-99 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

8  .42 

SOUTH  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

THERMAL  FAA  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .57 

TRONR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

E  3.43 

TWENTYNINE  PALMS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .98 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

2 

.5 

1 

3 

6.54 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4  .50 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.0 
4 

6.0 

30 

9.5 

31 

2.6 

26 

14.3 
28 

31  .0 
31 

18.3 
30 

5.5 
21 

4.0 

101.3 
201 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

2.0 

25.5 
10 

5.9 
30 

19.0 
31 

15.5 
31 

14  .9 
28 

19.6 
31 

23.0 
30 

2.1 

31 

3.0 
9 

130.5 
231 

13.37 

WILDROSE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

2.2 

T 

1  .0 

3.2 

7.66 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

CI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

■        ■  ■ 

NORTH  COfiST 

DRRINnOE  01 

fILDERPOINT 

MAX 
MIN 

74 
47 

75 
52 

75 
52 

64 

46 

64 
45 

89 

SI 

92 
SO 

90 
50 

90 
53 

89 
52 

90 
S3 

82 
54 

80 
49 

65 
51 

84 

61 

74 

59 

62 

57 

67 
55 

89 
53 

90 
60 

88 
59 

89 
49 

97 
53 

101 
52 

103 
48 

108 
52 

92 
56 

90 
55 

74 

51 

80 
43 

86.9 
52-3 

BNtlWIN  PflC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

74 

39 

75 
42 

73 
35 

69 
32 

az 

47 

66 
53 

BS 
52 

89 

50 

86 
55 

87 
58 

90 
55 

88 
56 

67 
50 

61 
49 

76 
55 

77 
51 

79 
51 

71 
51 

84 

50 

82 

51 

82 
54 

89 
60 

93 
65 

100 
69 

106 
73 

104 

72 

91 
65 

ai 

51 

81 
53 

61 
49 

89 
57 

84.4 

53.2 

BID  BAR  RflNOER  STHTION 

MAX 
HIN 

75 
43 

76 
43 

SO 
44 

ea 

52 

87 
51 

91 

51 

96 
54 

97 
53 

100 
52 

101 
54 

101 
58 

96 
56 

92 
54 

95 
57 

86 
61 

74 

62 

89 
SO 

92 
54 

94 

56 

96 
57 

96 
56 

96 
53 

100 
55 

103 
55 

103 
53 

106 
57 

110 
56 

107 
61 

9S 
61 

74 
45 

83 
47 

93.0 
53.6 

BUTLER  VflLLET  RRNCH 

MAX 
MIN 

CPLLRHnN 

MAX 
MIN 

75 
43 

72 
39 

78 
42 

SI 
52 

80 
48 

83 
46 

64 

50 

86 
46 

92 
52 

91 
54 

90 
59 

87 
S9 

63 
55 

63 
53 

77 
58 

80 
56 

83 
50 

83 
52 

85 
53 

86 
56 

86 
56 

89 
54 

91 
55 

92 
55 

92 
54 

97 
54 

96 
56 

92 
57 

84 

57 

68 
44 

76 
40 

84.6 

51  .8 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

78 
36 

72 
36 

71 
36 

77 
40 

80 
50 

84 

46 

86 
46 

65 
49 

69 
49 

91 
51 

91 
S3 

90 
55 

84 

52 

85 
52 

81 

52 

78 
54 

79 
47 

87 
46 

89 
49 

90 
51 

90 
53 

69 
52 

92 
SO 

94 
54 

95 
52 

97 
51 

101 
55 

97 
56 

88 
53 

73 
41 

75 
39 

85.7 
48.6 

CLOVEROBLE  3  SSE 

MAX 
MIN 

77 
49 

77 
46 

82 

50 

79 
54 

69 
47 

66 
SO 

92 
52 

68 
52 

94 
49 

90 
49 

94 
49 

95 
52 

97 
54 

90 
50 

87 
54 

68 
57 

87 
53 

87 
55 

63 
54 

90 
52 

84 
54 

93 
55 

99 
51 

102 
51 

105 
54 

1  12 
56 

109 
55 

92 
S3 

89 
53 

81 
SS 

89 
57 

89.3 
52.3 

COVEUO 

MAX 
MIN 

80 
41 

79 
41 

80 
44 

60 
41 

83 
42 

66 
46 

86 
46 

96 
46 

95 
46 

90 

50 

77 
49 

86 
50 

67 
52 

93 
S3 

97 
51 

99 
52 

102 
53 

103 
51 

102 
49 

100 
51 

91 
54 

74 
54 

83 
43 

90 
43 

89.1 
47.9 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

62 
52 

62 
49 

63 
52 

62 
S3 

70 
48 

66 
50 

63 
52 

64 

52 

63 
52 

63 
S3 

62 
S3 

66 
54 

66 
53 

63 
52 

68 
55 

66 
54 

67 
49 

70 
49 

70 
59 

70 
48 

70 
48 

67 
50 

72 
51 

69 
54 

66 
54 

66 
51 

66 
55 

65 
55 

66 
55 

65 
52 

70 
44 

66.2 
51  .9 

DUTTONS  LBNDINC 

MAX 
MIN 

70 
47 

73 
46 

67 
48 

71 
52 

60 
49 

80 
53 

81 
52 

77 
49 

73 
50 

73 
51 

71 
53 

70 
53 

73 
53 

70 
53 

71 
54 

55 
55 

78 
55 

72 
55 

70 
55 

80 
54 

75 
55 

85 
55 

81 
55 

86 
56 

95 
58 

64 

55 

69 
56 

67 
56 

74 

53 

75 
SS 

74.6 
53.0 

ELK  VflLLET 

MAX 
MIN 

61 
44 

70 
42 

BO 
39 

84 
46 

84 

46 

87 
39 

82 
41 

89 
41 

88 
43 

94 
41 

90 
47 

85 
44 

86 
40 

80 
42 

70 
43 

79 
50 

81 
39 

62 
42 

80 
45 

85 
43 

84 

43 

92 
39 

95 
40 

94 
43 

96 
43 

102 
45 

98 
39 

86 
47 

72 
47 

71 
33 

82 
33 

84  .2 
42.2 

EUREKA  HSO  CI 

MAX 
MIN 

59 
46 

59 
51 

56 
52 

56 
52 

64 

49 

62 
52 

62 
51 

56 
52 

59 
52 

S8 
52 

SB 
51 

59 
51 

60 
51 

65 
S3 

63 
54 

61 
54 

63 
S3 

65 
56 

64 

56 

66 
57 

65 
57 

62 
55 

65 
54 

59 
S3 

60 
54 

61 
53 

59 
54 

63 
53 

60 
53 

59 
50 

63 
49 

61  .1 
52.6 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

70 
34 

70 
3B 

75 
39 

79 
40 

83 
42 

66 
45 

90 
46 

90 
47 

93 
47 

95 
46 

96 
50 

92 
46 

67 
48 

90 
47 

64 
44 

83 

50 

85 
45 

67 
46 

69 
46 

86 
44 

88 

52 

90 
SO 

93 
47 

99 

50 

95 
47 

97 
46 

104 
43 

102 
45 

102 
51 

86 
54 

71 
38 

86.4 
45.7 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

66 
45 

66 
44 

66 
50 

61 
52 

66 
48 

68 

50 

65 
51 

69 
50 

60 
50 

62 
50 

65 
49 

64 

SO 

65 
47 

65 
46 

66 
46 

62 
51 

65 
48 

62 
52 

63 
53 

72 
54 

63 
53 

67 
49 

64 

49 

66 
46 

66 
46 

64 
49 

64 
49 

62 
51 

64 

50 

65 
47 

68 
45 

64.9 
49.0 

FORT  JONES  RANGER  STB 

MAX 
MIN 

75 
46 

74 

41 

71 
40 

83 
48 

88 
48 

86 
40 

90 
46 

90 
47 

93 

SO 

96 
52 

97 
55 

87 
54 

89 
S3 

60 
58 

70 
57 

83 
46 

85 
48 

66 
52 

90 
55 

91 
55 

90 
51 

93 
51 

96 
52 

97 
51 

97 
50 

102 
53 

100 
56 

90 
58 

72 
37 

78 
38 

87.4 
49.7 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

59 
46 

61 
43 

61 
46 

60 
47 

63 
50 

62 
49 

63 
49 

64 
42 

51 
46 

62 
46 

63 
46 

62 
50 

59 
47 

62 
47 

63 
50 

64 

50 

62 
48 

63 
51 

70 
51 

69 
SO 

68 
49 

67 
49 

65 
46 

62 
48 

69 
48 

69 
SO 

65 
49 

64 
49 

64 

50 

66 
48 

71 
49 

64.0 
48. 1 

GRBTON 

MAX 
MIN 

76 
40 

79 
39 

80 
40 

73 
43 

71 
43 

85 
46 

88 
49 

83 
43 

82 
47 

78 
45 

81 
45 

84 
44 

90 
44 

76 
44 

82 
49 

70 
55 

83 
49 

78 

51 

76 
50 

69 
49 

81 
S3 

79 
46 

92 
45 

67 
48 

86 
48 

100 
47 

96 
50 

78 
53 

76 
49 

87 
45 

80 
45 

82.2 
46.6 

hflPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

77 
50 

75 
41 

78 
52 

90 
51 

94 

55 

96 
52 

94 

52 

96 
52 

99 
55 

99 
55 

102 
61 

101 
56 

92 
53 

95 
54 

66 
tl 

77 
55 

90 
48 

92 
49 

91 
50 

94 

55 

97 
54 

96 
52 

101 
54 

103 
55 

102 
S4 

106 
57 

1  1  1 
59 

104 
60 

96 
57 

95 
41 

80 
43 

93.8 
53.1 

HERLOSaURG 

MAX 
MIN 

61 
48 

81 
47 

78 
47 

71 
55 

85 
46 

90 
52 

84 

53 

66 
51 

85 

51 

90 
SO 

90 
51 

94 

52 

84 

53 

60 

51 

74 

56 

86 

57 

83 
54 

80 

55 

92 
55 

89 
54 

88 
56 

99 
54 

97 
51 

98 

51 

108 
57 

106 
56 

85 
52 

83 

55 

86 
54 

87 
54 

96 
55 

87.7 
52.7 

HILTS 

MAX 
MIN 

62 
45 

74 
41 

62 
46 

86 

50 

87 
46 

69 
45 

89 
48 

93 
50 

96 
S3 

92 
58 

90 
61 

84 

SB 

83 
52 

60 
51 

78 
56 

61 
49 

83 

SO 

87 
51 

87 
53 

91 

55 

87 
71 

91 
53 

94 

53 

95 
56 

98 
51 

101 
56 

100 
58 

94 

77 

62 

50 

67 
38 

62 
39 

88.6 
52.3 

HOOPA 

MAX 
MIN 

66 
46 

71 
50 

72 
49 

74 
49 

78 
50 

87 
52 

90 
56 

87 
53 

91 
52 

92 
54 

91 
55 

87 
53 

64 

50 

67 
51 

64 

55 

77 
62 

85 
SO 

85 
52 

88 
SB 

88 

S6 

88 
56 

89 
52 

97 
54 

100 
54 

97 
53 

102 
58 

lOS 
60 

95 
S7 

88 
59 

74 
46 

80 
47 

86.4 

53.1 

KENTF lELD 

MAX 
MIN 

76 
49 

76 
47 

76 
47 

69 
55 

85 
48 

69 
53 

87 
46 

62 

50 

81 
48 

80 
49 

78 
50 

60 
48 

79 
49 

77 
50 

75 
55 

81 
52 

80 
52 

77 
55 

82 
53 

81 
S3 

79 
55 

92 
53 

91 
49 

89 
49 

103 
55 

101 
52 

90 
52 

82 
52 

85 
54 

81 
47 

91 
50 

83.2 
SO.  9 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

61 
50 

62 
4B 

65 
52 

56 
53 

70 
45 

66 
48 

63 

52 

62 
52 

62 
53 

64 

54 

66 
53 

65 
49 

65 
50 

67 
57 

67 
55 

66 

50 

70 
58 

66 
59 

68 
59 

67 
56 

66 
52 

69 
51 

67 
56 

67 
51 

69 
S2 

67 
54 

66 
55 

69 
53 

71 
45 

76 
46 

66.2 
52.4 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

70 
37 

68 
36 

73 
43 

79 
41 

81 
52 

85 
50 

87 
46 

86 

91 

93 
60 

92 
63 

69 
61 

85 
52 

81 
53 

81 
53 

65 
52 

74 

51 

79 
51 

62 

51 

83 

52 

87 
55 

85 
53 

88 

55 

69 

57 

91 

91 
59 

97 
63 

95 
57 

89 
51 

65 
33 

68 
38 

82.9 
51  .0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

69 
35 

69 
33 

70 
31 

78 
44 

82 
41 

84 

39 

85 
39 

84 

39 

86 
4S 

89 
52 

68 

SO 

86 

51 

80 
44 

81 
45 

74 

54 

61 
49 

73 
46 

76 
47 

80 
49 

82 
49 

83 
49 

83 
47 

85 
49 

89 
46 

89 
44 

69 
47 

95 
51 

91 
50 

63 
46 

59 
30 

64 

32 

80.2 
44  .4 

NflPfl  STATE  HOSPITAL 

MBX 
MIN 

81 
43 

77 
45 

72 
47 

68 

53 

90 
51 

88 

50 

86 
49 

83 
50 

78 
51 

77 
55 

78 
53 

79 
52 

77 
54 

72 
54 

72 
55 

81 
56 

79 
54 

80 
54 

81 
52 

81 

55 

79 
56 

91 
53 

88 
53 

95 
55 

101 
58 

97 
55 

92 
56 

71 
56 

77 
55 

80 
52 

92 
52 

82.0 
S2.7 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MBX 
MIN 

62 
49 

64 
45 

64 
48 

66 
45 

70 
41 

72 
43 

64 

50 

64 
52 

61 
52 

61 
52 

65 
52 

67 
45 

69 
48 

70 
55 

69 
52 

71 
48 

72 
47 

69 
53 

70 
57 

69 
57 

70 
46 

75 
44 

71 
48 

74 
49 

68 

55 

69 
54 

69 
52 

68 
39 

79 
39 

6B.4 
48.9 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

72 
45 

75 
46 

47 

88 

91 
50 

88 
54 

93 
52 

95 
53 

96 
53 

95 
52 

92 
54 

88 
52 

81 
52 

78 
64 

85 
59 

85 
51 

68 
52 

87 
52 

90 
57 

90 
56 

97 
53 

99 
54 

97 
55 

102 
54 

96 
62 

68 

60 

78 
60 

61 
45 

93 
48 

BB.9 
53.3 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

69 
45 

76 
45 

70 
47 

69 
55 

83 
47 

79 
52 

80 
53 

81 
49 

73 
50 

84 
48 

64 

51 

81 
50 

80 
50 

75 
51 

67 
56 

82 
55 

79 
52 

68 
54 

82 
55 

79 
56 

82 
55 

91 
51 

89 
51 

92 
53 

102 
54 

39 
S3 

BB 
52 

80 
56 

77 
53 

83 
50 

92 
56 

81  .2 
51  .6 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

63 
4B 

63 
46 

66 
47 

64 
44 

67 
42 

69 
SO 

67 
50 

61 
45 

60 
50 

62 
50 

61 
49 

62 
48 

66 
49 

59 
53 

67 
53 

68 
49 

66 

50 

68 

50 

69 
51 

62 
52 

67 
SO 

66 
47 

65 
SO 

62 
49 

65 

51 

62 

SO 

64 
49 

65 
52 

65 
46 

64.5 
49.1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

74 
42 

80 
44 

80 
46 

80 
48 

85 
45 

90 
52 

90 
50 

9S 
51 

98 
55 

97 
55 

97 
55 

95 
54 

95 
55 

86 

57 

66 

80 

86 
60 

87 
56 

88 
55 

68 
54 

93 
54 

94 
56 

99 
57 

102 
57 

107 
57 

107 
56 

106 
56 

99 
57 

93 
SB 

30 
58 

as 

50 

93 
52 

90. B 
53-6 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

73 
45 

75 
45 

83 
47 

81 
47 

87 
47 

88 
47 

83 
46 

83 
46 

76 
46 

80 
46 

64 

46 

71 
59 

82 
54 

65 
54 

90 
53 

85 
52 

90 
57 

88 
52 

96 
55 

103 
55 

99 
54 

100 
54 

103 
54 

91 
54 

88 
54 

70 
51 

78 
48 

as. 7 

50.7 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

76 
44 

78 
42 

74 
44 

68 
49 

87 
45 

88 
49 

89 
48 

87 
48 

85 
48 

66 
54 

63 
52 

84 

51 

83 

S3 

79 
55 

74 

57 

81 
57 

79 
56 

79 
55 

85 
56 

85 
51 

69 
55 

99 
52 

99 
53 

104 
54 

110 
57 

106 
54 

96 

56 

79 
56 

64 

52 

84 
48 

95 
50 

as. 5 

51  .6 

SAN  RAFAEL 

MBX 
MIN 

69 
41 

75 
34 

72 
46 

63 
59 

82 
50 

62 

82 
54 

81 
53 

80 
52 

76 
51 

75 
52 

81 
65 

76 
51 

76 
52 

74 

57 

62 
55 

81 
S3 

74 

63 

78 
56 

77 
52 

77 
55 

90 
54 

89 
52 

86 
72 

96 
58 

98 
57 

69 
54 

82 
56 

74 
54 

82 

51 

92 
54 

80.4 
53.6 

SANTA  ROSA 

MBX 
HIN 

78 
43 

77 
43 

75 
45 

72 
53 

84 
47 

85 
50 

80 
50 

64 
48 

79 
47 

66 
49 

85 
49 

89 
49 

82 

50 

77 
49 

70 
55 

84 
54 

60 

51 

74 

53 

BB 

55 

87 
53 

84 

SS 

93 
50 

92 
51 

94 

51 

lOS 
55 

100 
53 

93 
52 

BO 
51 

87 
54 

85 
50 

92 
SO 

84.5 

so.s 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

MBX 
MIN 

73 
40 

71 
40 

77 
49 

88 

55 

91 
49 

92 
48 

92 
52 

92 
50 

95 
52 

97 
54 

97 
58 

95 
57 

90 
55 

92 
55 

82 
56 

72 
57 

87 
46 

87 
49 

90 
53 

89 
56 

92 
54 

92 

51 

94 

55 

97 
54 

99 
53 

101 
SS 

107 
59 

101 
S7 

92 
61 

75 
41 

79 
44 

89.6 
52.2 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

63 
48 

63 
52 

60 
53 

67 
51 

53 
50 

70 
55 

75 
53 

67 
52 

64 

52 

61 
53 

60 
52 

57 
51 

60 
50 

65 
51 

73 
58 

69 
56 

62 
55 

69 
56 

72 
55 

65 
55 

70 
58 

74 
54 

74 

51 

75 
55 

73 
53 

75 
53 

75 
55 

63 
S3 

74 

S3 

65 
51 

65 
46 

67.4 

53.0 

SEE  hEFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


cnLlFORNin 

JULY  I97S 


ORY  OF  MONTH 


STfiT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  s 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

J  1 

SHELTER  COVE  BVIflTION 

I1BX 

61 

66 

66 

58 

68 

es 

64 

69 

59 

62 

65 

69 

73 

72 

66 

66 

65 

66 

SS 

63 

67 

71 

70 

74 

92 

74 

eg 

68 

70 

71 

64 

68 

.D 

niN 

46 

51 

49 

49 

50 

53 

50 

SO 

S3 

54 

55 

55 

S3 

50 

51 

51 

53 

64 

SO 

60 

42 

49 

64 

SD 

5 1 

52 

54 

56 

56 

51 

.9 

SONOnR 

MRX 

75 

80 

75 

70 

87 

88 

86 

90 

90 

87 

88 

90 

87 

68 

77 

85 

82 

76 

87 

85 

91 

99 

99 

103 

109 

106 

103 

87 

85 

87 

95 

88 

.4 

MIN 

43 

41 

43 

49 

45 

42 

60 

48 

49 

5  J 

52 

57 

55 

54 

56 

SS 

54 

55 

5 1 

50 

49 

66 

64 

S2 

52 

54 

47 

SD 

SD 

.3 

TRINITT  RIVER  HBTCM 

MAX 

75 

74 

80 

83 

82 

84 

89 

90 

97 

96 

99 

99 

95 

96 

86 

70 

87 

84 

86 

89 

91 

95 

98 

101 

102 

I  OS 

104 

101 

93 

80 

83 

90 

,  1 

niN 

40 

42 

42 

51 

48 

51 

54 

57 

56 

55 

57 

60 

57 

32 

54 

55 

56 

SS 

54 

55 

55 

5 1 

54 

56 

58 

61 

44 

45 

52 

.2 

TULEUflKE 

nnx 

72 

73 

81 

86 

87 

90 

90 

89 

90 

91 

90 

86 

82 

63 

76 

74 

78 

80 

82 

BS 

85 

87 

89 

90 

90 

95 

95 

92 

83 

67 

74 

84 

.3 

niN 

32 

34 

40 

44 

47 

59 

50 

46 

SS 

52 

52 

48 

50 

48 

SD 

49 

48 

49 

48 

49 

52 

52 

SO 

33 

36 

47 

.3 

UKIRH 

HAX 

73 

80 

79 

77 

86 

91 

66 

94 

95 

96 

100 

85 

95 

68 

75 

87 

88 

88 

82 

92 

9. 

101 

103 

104 

109 

107 

100 

94 

82 

85 

95 

90 

.6 

MIN 

45 

43 

50 

51 

48 

45 

52 

SS 

55 

54 

55 

55 

60 

59 

56 

55 

55 

54 

56 

58 

56 

57 

S9 

59 

59 

66 

59 

49 

52 

54 

■  0 

HRRn  SPRINGS  DRn 

MAX 

79 

78 

80 

83 

80 

99 

94 

90 

85 

92 

92 

87 

72 

87 

83 

91 

MIN 

40 

46 

46 

56 

57 

57 

50 

HERVERVILLE  RRNOER  STR 

MAX 

76 

76 

79 

84 

84 

87 

92 

92 

97 

92 

99 

96 

93 

96 

88 

71 

86 

87 

BB 

92 

94 

95 

98 

101 

101 

104 

106 

104 

94 

76 

83 

90 

.7 

MIN 

36 

38 

39 

46 

45 

50 

53 

53 

51 

53 

SB 

55 

46 

5 1 

5 1 

53 

52 

50 

5 1 

S I 

SO 

S2 

SS 

59 

39 

4  I 

48 

.5 

HEED  FIRE  DEPRRTMENT 

MAI 

70 

66 

73 

78 

80 

77 

84 

63 

89 

90 

91 

90 

83 

81 

82 

65 

76 

78 

82 

84 

88 

87 

88 

91 

93 

90 

98 

96 

81 

66 

68 

82 

.2 

MIN 

42 

36 

40 

46 

S6 

53 

46 

48 

52 

55 

55 

56 

48 

52 

52 

56 

SI 

55 

SB 

55 

SB 

50 

52 

S3 

51 

52 

56 

54 

52 

37 

36 

50 

.  4 

HILLITS  1  NE 

MAX 

67 

73 

76 

77 

81 

BS 

80 

86 

86 

91 

89 

79 

85 

85 

76 

81 

82 

61 

77 

64 

86 

94 

96 

98 

103 

too 

98 

89 

83 

79 

90 

85 

.  1 

MIN 

36 

41 

45 

43 

40 

4S 

45 

45 

47 

48 

49 

47 

46 

49 

57 

55 

53 

51 

50 

SI 

51 

49 

48 

48 

49 

48 

SO 

SI 

51 

42 

43 

47 

•  5 

HILLOM  CREEK  1  NH 

MAX 

73 

75 

78 

83 

94 

92 

93 

94 

98 

99 

98 

93 

89 

94 

84 

72 

89 

92 

94 

93 

96 

95 

102 

104 

102 

107 

110 

102 

95 

74 

85 

91 

.9 

MIN 

39 

48 

52 

51 

47 

56 

SO 

51 

54 

52 

49 

48 

54 

60 

49 

S3 

55 

52 

48 

50 

SO 

50 

55 

S7 

56 

56 

4  1 

4  3 

50 

.8 

TREKB 

MAX 

78 

72 

77 

79 

88 

90 

92 

92 

96 

97 

97 

96 

88 

87 

82 

67 

82 

86 

88 

90 

91 

91 

94 

97 

98 

99 

103 

101 

92 

69 

74 

68 

.2 

■           a  • 

MIN 

47 

43 

44 

48 

50 

4  7 

59 

62 

60 

51 

SO 

58 

56 

52 

54 

57 

57 

57 

56 

58 

59 

57 

59 

59 

58 

SB 

4  1 

4  3 

S3 

.  4 

SHCRRNENTO 

QRHINRGE  02 

BGIN  RBNGER  STBTION 

MBX 

71 

74 

92 

84 

86 

88 

89 

9D 

90 

89 

89 

87 

86 

87 

79 

76 

76 

80 

84 

BS 

86 

BB 

91 

93 

95 

98 

96 

96 

73 

79 

85 

.6 

MIN 

36 

38 

39 

43 

48 

49 

49 

58 

53 

53 

52 

55 

54 

53 

52 

50 

51 

50 

52 

48 

54 

S3 

49 

S3 

52 

5 1 

38 

37 

48 

.7 

BLTURBS  RBNGER  STATION 

MBX 

71 

75 

77 

81 

93 

91 

91 

90 

94 

93 

95 

95 

92 

90 

65 

66 

77 

78 

82 

87 

89 

89 

91 

93 

9S 

94 

101 

96 

90 

70 

70 

86 

•  5 

MIN 

3D 

3D 

37 

40 

39 

52 

SS 

45 

48 

55 

54 

46 

45 

46 

45 

" 

45 

48 

SB 

38 

3 1 

44 

.4 

BUBURN 

MBX 

78 

78 

81 

78 

80 

87 

93 

93 

95 

96 

97 

95 

96 

97 

87 

71 

86 

86 

84 

87 

91 

94 

99 

102 

104 

106 

107 

97 

BB 

82 

86 

90 

.4 

MIN 

48 

49 

50 

50 

S4 

S9 

61 

61 

67 

68 

64 

59 

61 

60 

60 

61 

55 

55 

S3 

57 

62 

66 

70 

7  1 

73 

70 

61 

59 

S3 

54 

59 

.8 

BUBURN  DRM  PROJECT 

MBX 

76 

76 

78 

75 

77 

85 

91 

92 

93 

92 

94 

95 

90 

91 

85 

79 

83 

84 

61 

87 

67 

91 

97 

98 

100 

103 

105 

94 

85 

80 

83 

88 

.0 

MIN 

46 

45 

45 

47 

51 

61 

55 

57 

56 

57 

56 

53 

52 

57 

56 

63 

65 

67 

69 

70 

64 

57 

56 

48 

54 

56 

•  S 

BLUE  CBNTON  MSO  BP 

MAX 

64 

66 

68 

72 

7S 

77 

80 

82 

82 

82 

82 

80 

81 

75 

58 

71 

71 

73 

76 

76 

78 

82 

84 

88 

90 

91 

86 

80 

67 

67 

75 

76 

.7 

MIN 

45 

47 

46 

49 

S3 

SB 

SB 

61 

64 

64 

61 

58 

57 

SI 

50 

S3 

55 

56 

SB 

SB 

62 

63 

67 

70 

69 

67 

61 

49 

49 

51 

57 

•  2 

BOunflN  OBn 

MAX 

64 

65 

69 

74 

80 

76 

67 

68 

69 

68 

74 

76 

88 

85 

84 

88 

91 

91 

87 

82 

73 

66 

77 

76 

.7 

MIN 

40 

42 

45 

45 

50 

52 

49 

51 

49 

SO 

52 

50 

52 

53 

57 

60 

61 

58 

60 

52 

50 

.7 

BRBNNBN  ISLBND 

MAX 

73 

76 

77 

74 

73 

87 

88 

90 

89 

84 

88 

86 

85 

87 

79 

68 

84 

80 

75 

86 

83 

91 

99 

100 

102 

106 

105 

87 

81 

81 

87 

85 

.5 

MIN 

52 

52 

47 

52 

54 

58 

55 

57 

S3 

56 

55 

59 

53 

53 

57 

56 

56 

54 

56 

57 

56 

58 

SB 

SB 

60 

65 

61 

56 

59 

^' 

52 

55 

.7 

BROOKS  FBRNHfln  RBNCH 

MAX 

BO 

B4 

81 

80 

90 

98 

96 

97 

95 

90 

76 

86 

89 

69 

93 

93 

97 

99 

102 

107 

104 

99 

93 

66 

69 

91 

.7 

MIN 

46 

SO 

49 

47 

53 

54 

58 

56 

SB 

62 

63 

63 

SS 

55 

55 

SB 

59 

60 

66 

61 

59 

60 

67 

55 

65 

S7 

.3 

BURNET 

MAX 

74 

69 

73 

77 

79 

8D 

84 

88 

88 

87 

89 

89 

86 

86 

82 

65 

77 

77 

80 

80 

84 

86 

89 

90 

94 

97 

94 

93 

86 

76 

75 

83 

.1 

MIN 

33 

31 

32 

39 

41 

39 

52 

50 

SO 

SO 

57 

54 

56 

48 

49 

45 

49 

49 

46 

46 

*^ 

45 

46 

56 

44 

.7 

CRNTON  ORH 

MAX 

72 

72 

74 

78 

83 

86 

87 

86 

89 

88 

88 

88 

85 

87 

82 

74 

78 

81 

82 

84 

67 

88 

90 

92 

95 

97 

95 

94 

86 

74 

79 

84 

.5 

MIN 

36 

35 

38 

43 

43 

48 

51 

52 

49 

49 

46 

53 

49 

49 

48 

49 

49 

51 

50 

SI 

51 

51 

SO 

51 

40 

38 

46 

.6 

CHESTER 

MAX 

69 

71 

78 

85 

88 

89 

85 

39 

88 

65 

81 

78 

76 

78 

80 

83 

86 

86 

89 

91 

94 

94 

95 

93 

87 

84 

73 

78 

64 

•  0 

MIN 

32 

31 

33 

39 

39 

51 

49 

46 

46 

43 

48 

51 

49 

48 

45 

45 

46 

45 

** 

45 

46 

52 

*  ' 

36 

43 

.9 

CHICO  UNIVERSITY  FRRd 

MAX 

81 

78 

82 

80 

81 

87 

93 

92 

95 

9? 

94 

95 

92 

91 

87 

71 

80 

87 

85 

89 

90 

91 

96 

98 

105 

108 

103 

95 

87 

84 

85 

89 

.5 

MIN 

49 

51 

52 

S3 

53 

5S 

59 

57 

60 

64 

62 

62 

62 

59 

61 

62 

65 

58 

58 

59 

61 

63 

66 

67 

63 

65 

66 

62 

60 

56 

56 

59 

.5 

CLEBRLBKE  HIGHLBNDS 

MAX 

76 

71 

7B 

81 

75 

85 

90 

91 

98 

97 

98 

IDO 

95 

96 

89 

67 

85 

86 

89 

90 

93 

95 

99 

103 

IDS 

108 

107 

103 

94 

82 

85 

90 

.7 

MIN 

47 

40 

44 

42 

40 

48 

48 

SO 

52 

51 

64 

54 

56 

58 

SB 

55 

54 

55 

52 

51 

54 

S3 

55 

57 

56 

54 

56 

61 

48 

46 

51 

.6 

COLFRX 

MAX 

77 

78 

79 

79 

84 

88 

91 

93 

95 

95 

94 

95 

93 

92 

89 

83 

65 

85 

87 

BB 

91 

95 

98 

101 

103 

105 

104 

100 

92 

81 

88 

90 

.6 

MIN 

48 

50 

50 

51 

54 

59 

60 

62 

65 

68 

66 

64 

63 

63 

57 

57 

57 

54 

57 

SB 

63 

63 

67 

68 

69 

69 

'" 

66 

SB 

54 

54 

60 

.  1 

COLUSB  2  SSU 

MAX 

86 

83 

B3 

82 

89 

94 

94 

98 

IDl 

97 

98 

97 

96 

96 

90 

89 

S9 

89 

91 

91 

94 

98 

101 

106 

1  10 

110 

106 

94 

90 

87 

92 

94 

.2 

MIN 

47 

46 

49 

48 

49 

57 

53 

56 

SS 

58 

55 

58 

57 

53 

59 

61 

60 

55 

54 

57 

55 

62 

61 

65 

66 

66 

62 

58 

57 

51 

58 

56 

.5 

DBVIS  2  WSH  EXP  FBRH 

MAX 

80 

80 

80 

77 

74 

88 

93 

93 

95 

92 

94 

92 

91 

91 

85 

72 

86 

85 

79 

87 

88 

93 

97 

100 

102 

107 

106 

94 

85 

85 

67 

89 

.0 

MIN 

46 

47 

51 

SO 

47 

52 

^* 

52 

54 

56 

52 

55 

52 

55 

60 

56 

57 

S3 

52 

S3 

56 

56 

61 

59 

58 

57 

58 

52 

56 

54 

.  1 

OEER  CREEK  FOREBRY 

MAX 

70 

69 

69 

77 

72 

79 

81 

83 

85 

84 

84 

85 

84 

62 

79 

65 

72 

74 

77 

79 

80 

81 

84 

87 

90 

92 

95 

89 

B4 

73 

73 

79 

.9 

MIN 

47 

47 

4B 

55 

54 

55 

54 

58 

o  1 

62 

65 

S9 

56 

58 

53 

51 

S3 

56 

S3 

56 

S7 

56 

61 

62 

63 

64 

64 

65 

57 

48 

56 

.3 

OE  SBBLB 

MAX 

71 

74 

76 

80 

86 

87 

90 

92 

90 

91 

92 

89 

89 

84 

77 

80 

81 

84 

85 

87 

92 

93 

99 

104 

-.03 

101 

96 

85 

78 

87 

87 

.4 

MIN 

41 

42 

45 

47 

SD 

54 

52 

54 

58 

57 

57 

57 

54 

.  1 

DOBBINS   1  S 

MAX 

77 

80 

80 

63 

86 

91 

92 

94 

94 

96 

94 

93 

90 

82 

83 

86 

85 

87 

89 

90 

95 

100 

103 

1D6 

92 

85 

82 

B9 

89 

.4 

MIN 

43 

45 

4S 

47 

49 

52 

S3 

53 

SS 

S8 

54 

55 

54 

59 

60 

58 

57 

55 

56 

57 

57 

60 

60 

59 

57 

58 

49 

50 

54 

1 

OOHNIEVILLE  RBNGER  STB 

MAX 

77 

74 

76 

76 

80 

83 

85 

87 

90 

89 

88 

89 

89 

88 

85 

SB 

79 

80 

84 

85 

86 

91 

94 

97 

104 

101 

97 

90 

90 

78 

85 

7 

MIN 

40 

39 

41 

42 

45 

48 

5 1 

52 

52 

52 

49 

48 

50 

52 

49 

5 

EBST  PRRK  RESERVOIR 

MAX 

BO 

77 

79 

79 

78 

85 

92 

91 

96 

95 

96 

96 

96 

95 

89 

67 

BB 

86 

87 

89 

90 

91 

95 

98 

lOS 

1  10 

lOB 

100 

92 

82 

83 

90 

2 

MIN 

44 

47 

SD 

49 

47 

SI 

53 

56 

59 

6 1 

6 1 

62 

62 

63 

62 

61 

61 

63 

60 

60 

60 

61 

63 

63 

61 

63 

62 

64 

58 

55 

52 

57 

9 

FBIRFIELD  FIRE  STATION 

MBX 

72 

75 

75 

72 

71 

88 

88 

84 

81 

82 

87 

83 

81 

82 

76 

68 

83 

77 

73 

83 

77 

87 

96 

95 

99 

too 

103 

81 

77 

73 

84 

82 

6 

MIN 

46 

51 

52 

53 

SI 

52 

5  3 

54 

55 

57 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

60 

57 

62 

62 

60 

55 

56 

54 

SS 

54 

9 

FOLSOn  DBH 

MAX 

79 

80 

82 

8D 

80 

89 

94 

95 

97 

95 

98 

97 

94 

94 

87 

72 

88 

87 

82 

90 

91 

94 

101 

104 

107 

109 

109 

95 

88 

84 

91 

4 

MIN 

SO 

S3 

54 

54 

S3 

57 

SB 

56 

57 

58 

56 

SB 

S7 

54 

58 

60 

62 

54 

55 

SS 

54 

57 

63 

66 

66 

72 

68 

SB 

57 

52 

56 

57 

7 

GEORGETOHN  RBNGER  SIB 

MAX 

75 

72 

75 

75 

77 

83 

87 

88 

91 

92 

89 

92 

91 

69 

84 

67 

79 

83 

81 

BS 

65 

95 

93 

97 

98 

101 

103 

96 

69 

78 

78 

86 

1 

MIN 

46 

49 

49 

49 

55 

58 

57 

S9 

S9 

66 

65 

63 

63 

59 

54 

51 

56 

57 

59 

60 

60 

61 

64 

66 

70 

71 

69 

64 

SS 

SO 

51 

56 

s 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

MAX 

75 

71 

74 

75 

77 

62 

87 

89 

91 

91 

89 

92 

90 

BB 

84 

66 

79 

81 

62 

84 

BS 

87 

92 

97 

98 

102 

102 

95 

87 

75 

78 

65 

3 

MIN 

45 

45 

47 

49 

49 

50 

S4 

55 

57 

60 

59 

SS 

55 

55 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

56 

58 

60 

61 

62 

61 

62 

59 

60 

49 

SO 

55 

4 

DRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOlLOHINC  STATION  INDEX 

35 


DRILY  TEMPERATURES 


CBLIFORNin 

JULY  197B 


-I— 

■  »-  


( 

tail- 

c 

c 


STOTION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ir 
a 

HBRRISON  OULCH  RS 

MAX 
PlIN 

77 
42 

71 
39 

74 
40 

76 
46 

81 
41 

86 
44 

66 
46 

94 
46 

95 
51 

94 
48 

90 
53 

83 
56 

63 
47 

80 
49 

80 
48 

82 
43 

65 
51 

66 
SO 

90 
51 

94 

51 

91 
51 

101 

102 
52 

101 
53 

96 
53 

91 
60 

77 
46 

82 
43 

86.1 

HfIT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
HIN 

7S 
36 

75 
35 

77 
36 

B4 

43 

85 
43 

66 
43 

89 
41 

66 
45 

93 
44 

93 
50 

94 

52 

95 
52 

92 
51 

92 
51 

68 
56 

67 
S3 

82 
56 

83 
49 

65 
SO 

87 
47 

89 
49 

91 
SO 

95 
SO 

100 
48 

100 
49 

102 
46 

102 
47 

99 
49 

91 
SS 

60 
37 

78 
36 

88 .4 

JESS  VflLLEr 

MAX 
niN 

70 
37 

71 
31 

76 
38 

65 
40 

65 
42 

88 
51 

67 
49 

69 
45 

89 
52 

66 
54 

66 
53 

88 
53 

87 
51 

83 

50 

76 
52 

72 
51 

73 
SO 

79 
45 

68 
45 

86 
46 

84 
49 

67 
47 

88 
49 

90 
49 

89 
49 

95 
48 

89 
49 

87 
38 

73 
36 

73 
39 

72 
33 

83-1 

LHKEPORT 

nRX 
rilN 

76 
42 

63 
44 

60 
46 

79 
45 

85 
45 

89 
51 

92 
50 

97 
50 

98 
54 

95 
54 

99 
56 

96 
56 

96 
57 

92 

57 

83 
58 

83 
56 

90 
56 

89 

56 

90 
54 

93 
54 

95 
54 

100 
56 

103 
55 

107 
SB 

109 
57 

109 
57 

105 
58 

97 
58 

68 
58 

87 
48 

83 

50 

92.7 

LBKE  SPBULDING 

MBX 
MIN 

6B 
39 

69 
38 

71 
39 

83 
41 

85 
44 

85 
51 

63 
52 

85 
53 

83 
48 

80 
49 

83 
43 

77 
49 

69 
52 

73 
50 

76 
51 

79 
48 

80 
49 

8i 
43 

85 
46 

86 
45 

90 
50 

94 

53 

95 
54 

93 
S3 

39 
51 

82 

51 

71 
41 

79 
42 

61  .3 

HBNZBNIIB  LBKE 

MAX 
MIN 

65 
32 

65 
32 

67 
36 

70 
42 

75 
47 

76 
43 

78 
42 

81 
43 

84 

47 

84 

51 

64 

52 

as 

49 

82 
48 

80 
44 

78 
48 

57 
47 

67 
47 

66 
45 

74 

45 

75 
44 

78 
45 

80 
49 

82 
51 

85 
51 

88 

51 

91 
53 

93 
53 

69 

50 

83 
51 

68 
39 

67 
38 

77.3 

tlBRKLEY  COVE 

MAX 
MIN 

74 

45 

77 
47 

76 
46 

75 
46 

73 
49 

87 
53 

91 
55 

91 
55 

95 
54 

94 

57 

96 
56 

97 
58 

94 
54 

93 
S3 

83 
60 

66 
61 

64 

57 

83 
53 

81 
55 

89 

57 

89 
55 

94 

57 

99 
SB 

101 
S9 

104 
64 

109 
61 

106 
61 

93 
57 

87 
61 

82 
53 

86 
54 

88.8 

MBRTSVILLE 

MAX 
MIN 

66 
51 

82 
SI 

66 
53 

64 

53 

85 
54 

90 
58 

96 
60 

95 
59 

98 
59 

96 
52 

99 
58 

99 
60 

99 
61 

96 
59 

90 
60 

77 
62 

89 
63 

92 
56 

87 
56 

91 
59 

93 
57 

95 
62 

99 
67 

102 
67 

104 

69 

107 
69 

103 
66 

98 
58 

39 

59 

89 

55 

64 

59 

93.1 

HC  CLOUD 

MAX 
MIN 

MINERBL 

MAX 
MIN 

68 

29 

66 

27 

68 

30 

72 
36 

76 
39 

79 
36 

76 
36 

80 
38 

85 
40 

85 
46 

83 
44 

62 
43 

81 
43 

82 
39 

76 
44 

59 
47 

68 
47 

72 
42 

76 
39 

76 
40 

77 
41 

79 
42 

82 
43 

64 
41 

90 
42 

93 
42 

94 
44 

90 
42 

85 
50 

67 
36 

69 
30 

78.2 

nOUNT  SHBSTB  WSO  CI 

MAX 
MIN 

66 
40 

73 
37 

60 
46 

60 
44 

80 
50 

85 
45 

82 
50 

90 
46 

69 
51 

93 
56 

67 
57 

84 

60 

84 
54 

79 
65 

63 

55 

79 
52 

80 
54 

80 
S3 

82 
54 

85 
51 

66 
52 

89 
54 

92 
54 

95 
55 

92 
59 

98 

55 

93 
55 

35 
55 

67 
43 

69 
43 

76 
43 

82.7 

NEVBOB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
40 

75 
40 

77 
45 

79 
43 

80 
44 

83 
47 

87 
47 

89 
48 

90 
49 

92 
52 

68 

52 

92 
48 

90 
49 

90 
50 

87 
56 

69 
56 

60 
53 

63 
53 

8S 
51 

86 
52 

66 
51 

87 
51 

92 
51 

94 
54 

97 
54 

100 
52 

101 
54 

97 
S3 

91 
56 

78 
44 

80 
42 

86.5 

ORLBND 

MAX 
MIN 

84 
49 

80 
49 

63 
S3 

63 
53 

80 
51 

89 
56 

94 

57 

95 
59 

99 
60 

95 
65 

99 
63 

98 
64 

97 
62 

95 
61 

91 
59 

69 
61 

88 
63 

90 
59 

88 

57 

91 
62 

93 
61 

94 

63 

59 
67 

102 
70 

109 
69 

112 
66 

106 
66 

99 
62 

90 
58 

37 
61 

87 
62 

92-6 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

85 
52 

81 

53 

84 

55 

82 
56 

84 

56 

89 
63 

95 
63 

95 
62 

100 
55 

98 
69 

99 
65 

99 
64 

97 
64 

97 
64 

90 
63 

77 
65 

87 
67 

91 
60 

87 
59 

92 
63 

93 
63 

96 
66 

99 
71 

103 
72 

106 
7S 

112 
70 

109 
70 

101 
65 

93 
64 

87 
59 

88 

62 

93.4 

PflRBDlSE 

MAX 
MIN 

77 
47 

75 
50 

76 
52 

79 
54 

79 
55 

85 
59 

88 
64 

89 
62 

93 
64 

90 
67 

91 
65 

93 
65 

68 
66 

91 
63 

64 

58 

68 
57 

81 
61 

64 

61 

84 

59 

86 
62 

87 
63 

67 
65 

93 
72 

96 
69 

96 
72 

105 
70 

102 
75 

95 
64 

88 

SO 

79 
55 

81 
59 

86.9 

PLBCERVILLE 

MAX 

MIN 

76 
44 

76 
45 

76 
42 

77 
45 

77 
47 

84 

54 

89 
54 

90 
55 

92 
61 

94 

65 

93 
60 

94 

S3 

92 

56 

93 
56 

91 

57 

72 
S3 

83 
53 

85 
56 

83 
56 

87 
58 

87 
57 

90 
56 

95 
53 

97 
62 

96 
64 

103 
53 

105 
62 

98 

59 

91 
59 

33 

50 

83 
47 

88.3 
5S  .  1 

PLflCERVILLE  IPG 

MAX 
MIN 

78 
49 

75 
52 

75 
50 

77 
51 

63 
55 

86 
61 

90 
61 

92 
64 

94 
68 

91 
70 

94 

70 

92 
70 

90 
65 

65 
62 

65 
56 

62 
57 

84 

60 

63 
60 

86 
60 

86 
62 

89 
65 

95 
68 

97 
66 

98 
72 

i02 
73 

104 

76 

93 

71 

89 
67 

85 
56 

79 
54 

86 
57 

88.1 

PQRTOLS 

MAX 
MIN 

71 
31 

72 
29 

60 
30 

35 

80 
40 

69 
41 

67 
44 

91 
36 

90 
44 

87 
44 

92 
45 

89 
37 

68 
39 

82 

39 

71 
52 

77 
51 

77 
42 

81 
40 

85 
40 

86 
39 

88 
40 

90 
41 

92 
40 

97 
42 

98 
43 

94 

42 

88 
41 

81 
41 

74 

31 

79 
30 

84.7 

39 . 6 

QLINCT 

MAX 
MIN 

REO  BLUFF  HSO  BP 

MAX 
MIN 

60 
55 

65 
53 

66 
55 

66 
58 

90 
56 

97 
60 

97 
64 

104 

60 

101 
65 

103 
69 

101 
69 

99 
67 

99 
70 

92 
65 

72 
61 

90 
62 

91 
67 

91 
62 

93 
62 

96 
66 

100 
68 

103 
66 

106 
71 

112 
72 

I  14 
72 

110 
70 

103 
69 

93 
67 

88 
64 

89 
63 

95 

61 

95.7 

REDOING  FIRE  STB  NO  2 

MBX 
MIN 

69 
55 

86 
57 

67 
56 

87 
59 

91 
58 

96 
62 

97 
65 

103 
67 

101 
69 

102 
70 

102 
72 

101 
72 

102 
72 

99 
70 

98 
62 

91 
61 

90 
71 

92 
65 

94 
63 

96 
67 

97 
68 

103 
72 

105 
74 

1  10 
76 

1  13 
78 

113 
76 

107 
76 

102 
66 

92 
67 

90 
62 

95 
63 

97.8 
66.9 

ROCKL [N 

MBX 
MIN 

63 
52 

83 
51 

85 
53 

83 

53 

84 

50 

90 
55 

97 
60 

97 
56 

99 
60 

99 
62 

102 
58 

lOI 
59 

98 
59 

98 

56 

90 
61 

74 

61 

90 
64 

90 
56 

87 
56 

94 

59 

95 
57 

98 
SB 

102 
62 

103 
62 

107 
56 

1  10 
64 

1  12 

71 

96 
59 

90 
50 

86 
51 

90 
54 

94  .0 

SRCRBMENTO  WSO  BP 

MBX 
MIN 

85 
54 

86 
54 

63 
56 

79 
56 

91 
55 

99 
59 

94 

60 

99 
60 

97 
59 

99 
62 

97 
58 

98 

61 

98 
59 

89 
59 

76 
62 

91 
64 

90 
52 

84 

59 

92 

60 

92 

61 

97 
59 

101 
62 

105 
64 

106 
65 

112 
70 

112 
70 

95 
65 

91 
60 

39 
52 

90 
56 

97 
60 

94  .0 

SBCRBMENTO  HSO  CI 

MBX 
MIN 

80 
53 

83 
54 

79 
56 

77 
56 

91 
57 

95 
60 

92 
60 

99 
60 

93 
56 

96 
61 

96 
58 

93 
60 

96 
57 

83 
59 

74 
61 

86 

62 

86 
60 

82 
58 

90 
59 

90 
59 

94 

58 

99 
63 

103 
65 

105 
66 

109 
70 

108 

70 

93 
64 

66 

60 

84 

61 

33 

57 

91 
61 

91.1 

SHBSTB  DBM 

MAX 

MIN 

79 
58 

78 
56 

83 
59 

87 
59 

67 
64 

66 

62 

93 

65 

95 
65 

100 
67 

99 
70 

100 
71 

100 
72 

99 
72 

100 
70 

89 
59 

67 
SB 

88 
67 

87 
64 

89 
64 

92 
68 

94 

69 

95 

71 

102 
72 

102 
74 

109 
77 

103 
79 

106 
74 

95 
71 

92 
66 

B2 

61 

84 

63 

92.5 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

74 
47 

73 
49 

76 
42 

82 
44 

64 
45 

88 
48 

66 
49 

91 
52 

69 
54 

90 
52 

91 
54 

88 
54 

68 
S3 

85 
51 

76 
46 

74 
54 

78 
52 

64 

53 

88 
54 

88 
54 

67 
S3 

91 
54 

94 

56 

96 
56 

99 
58 

99 
59 

;5 

56 

90 
56 

66 
49 

76 
46 

82 
48 

86.1 

SIERRBVILLE  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

66 
37 

71 
33 

73 
34 

78 
42 

65 
47 

90 
46 

100 
50 

90 
45 

83 
49 

90 
45 

88 
42 

88 
45 

61 
52 

76 
42 

81 
44 

88 
46 

86 
47 

88 
47 

90 
44 

89 
47 

96 
47 

97 
48 

100 
49 

91 
46 

35 
50 

73 
37 

72 
35 

85.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

84 

49 

78 
50 

82 
54 

82 
52 

61 
51 

87 
55 

92 
56 

93 
59 

98 
61 

96 
64 

97 
64 

98 
64 

97 
65 

96 
64 

69 
63 

69 
62 

87 
64 

69 
65 

38 
62 

89 
63 

92 
63 

94 

63 

98 
64 

103 
67 

108 
64 

110 
65 

106 
64 

102 
66 

91 
64 

86 

57 

66 
54 

91  .9 
60 . 6 

STRBWBERRY  VBLLEY 

MAX 
MIN 

69 
40 

71 
39 

73 
41 

76 
48 

79 
43 

82 
47 

64 
47 

66 
47 

66 
49 

87 
51 

86 
54 

66 
49 

65 
50 

79 
49 

75 
54 

75 
53 

76 
52 

78 
52 

30 
50 

82 
50 

83 

50 

86 
49 

90 
51 

93 
53 

97 
55 

96 
57 

91 
56 

65 
53 

74 

57 

73 
48 

81 
45 

82.1 

THIN  LAKES 

MAX 
MIN 

56 
43 

SB 
36 

62 
35 

68 
50 

70 
43 

72 
44 

V2 
48 

75 
41 

72 
47 

74 
48 

75 
47 

74 
47 

74 

39 

67 
47 

63 
50 

60 
47 

64 
42 

66 
37 

68 
39 

66 
42 

SB 
36 

72 
43 

74 

42 

79 
48 

31 
48 

81 
52 

78 
50 

72 
SO 

69 
53 

S7 
45 

68 
30 

69  .6 
4  4.2 

VBCRVILLE 

MAX 
MIN 

HHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

81 

50 

77 
52 

82 
54 

34 

61 

81 
54 

89 

57 

93 
59 

94 

62 

99 
62 

98 
67 

99 

67 

100 
71 

99 
74 

9B 
66 

89 
59 

69 
58 

67 
56 

88 
62 

69 
62 

91 
70 

94 

63 

95 
66 

99 
68 

102 
72 

104 

71 

109 
72 

106 
70 

103 
68 

100 
65 

85 
58 

85 
SB 

92.6 

HILLIAHS 

MAX 
MIN 

HILLOHS 

MAX 
MIN 

84 

49 

79 
52 

82 
53 

80 
54 

78 
51 

87 
60 

9 1 

55 

92 
60 

95 
62 

93 
65 

95 
63 

95 
64 

93 
62 

63 
60 

88 
60 

61 

63 

79 
58 

56 

62 

60 

64 

68 

'eg 

'sB 

'eg 

'es 

6? 

58 

59 

62 

89.8 
60.6 

WINTERS 

MAX 
MIN 

65 
50 

84 

SO 

83 
52 

83 
53 

78 
52 

91 
57 

96 
58 

96 
55 

96 
56 

98 
59 

98 

56 

99 
59 

97 
58 

95 
59 

91 
62 

72 
59 

89 
60 

91 
56 

87 
SB 

92 
59 

93 
56 

95 
59 

100 
60 

103 
61 

108 
71 

110 
68 

110 
62 

99 
62 

93 
65 

88 

56 

83 

61 

93.2 
58.4 

HOOOLANO  I  HNH 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

87 
47 

65 
47 

86 
49 

85 
48 

82 
49 

92 
53 

96 
55 

97 
S3 

100 
54 

99 
57 

99 
52 

99 
53 

100 
53 

98 
56 

91 
59 

74 

56 

89 

57 

90 
54 

38 

52 

93 
57 

96 
51 

97 
57 

102 
58 

105 
59 

106 
64 

1  1  1 
62 

103 
S9 

101 
57 

92 
SB 

90 
53 

90 
S8 

94.5 
54  .7 

NORTHERST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

69 
27 

59 
28 

71 
29 

78 
36 

85 
41 

65 
38 

66 
41 

64 

37 

90 
42 

86 
42 

80 
44 

67 
41 

86 
33 

84 

37 

80 
45 

65 
51 

74 
43 

77 
43 

81 
42 

83 
4  1 

85 
43 

86 

39 

87 
37 

33 
40 

92 
43 

93 
43 

94 
42 

89 

39 

34 
41 

72 
34 

70 
30 

31  .9 

39.  1 

SEE  REFiRENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CDLIFORNin 

JULr  191S 


o  1  n  1  1  uix 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ai 

CE 

eoaiE 

MBX 
HIN 

69 
19 

70 
17 

70 
22 

73 
28 

7S 
41 

76 
36 

78 
31 

81 
34 

82 
34 

77 
51 

79 
39 

78 
39 

80 
36 

75 
34 

67 
30 

71 
30 

72 
32 

78 
34 

80 
38 

80 
38 

80 
38 

80 
45 

82 
39 

85 
40 

95 
64 

86 
56 

85 
49 

77 
49 

68 
37 

63 
25 

67 
32 

76.6 
36.4 

BRIOOEPORT 

MBX 
MIN 

73 
28 

76 
26 

76 
27 

80 
32 

82 
41 

83 
37 

85 
37 

89 
37 

8S 
42 

84 

58 

87 
42 

86 
44 

85 
38 

82 
39 

78 
36 

76 
42 

80 
39 

83 
38 

83 
40 

83 
43 

83 
39 

85 
42 

88 
40 

90 
40 

91 
41 

90 
41 

88 
41 

82 
48 

73 
4  1 

70 
36 

74 

26 

82.3 
38.7 

CEOflRVILLE 

MAX 
MIN 

74 
41 

74 

38 

75 
47 

81 

52 

88 

53 

86 

57 

89 
60 

88 

51 

91 
61 

93 
61 

91 
60 

92 
62 

69 
56 

84 

62 

85 

57 

65 
52 

75 
56 

76 
55 

82 

57 

68 

59 

89 

61 

87 

57 

88 
58 

90 
57 

93 
SB 

96 
61 

99 
62 

95 
59 

90 
61 

69 
4  1 

67 
42 

84.8 

55.3 

BONNER  HEnORIflL  SI  PK 

MAX 
HIN 

67 
33 

67 
31 

69 
32 

74 

35 

80 
41 

82 
42 

83 
45 

81 
38 

88 
48 

83 
45 

81 
47 

85 
44 

64 

36 

83 
42 

79 
50 

61 
50 

72 
43 

74 
44 

78 
39 

80 
41 

87 
43 

84 
43 

85 
39 

87 
43 

91 
45 

93 
46 

93 
46 

89 
44 

88 
46 

69 
34 

68 

31 

80.2 
41  .5 

OOTLE  S  SSE 

MBX 
MIN 

7S 
37 

78 
47 

84 

39 

90 
36 

92 
51 

93 
54 

90 
51 

94 
48 

97 
57 

93 
54 

95 
56 

95 
S3 

91 
SO 

87 
53 

80 
59 

77 
S3 

82 
49 

67 
46 

90 
47 

91 
48 

91 
49 

95 
50 

96 
54 

98 
54 

98 
56 

102 
54 

100 
57 

93 
58 

83 

77 
40 

79 
39 

89. S 
50.1 

FLEniNO  FISH  BND  OfltlE 

MAX 
MIN 

76 
37 

77 
37 

82 
38 

89 
44 

90 
48 

92 
51 

90 
S3 

93 
45 

93 
53 

91 
52 

92 
55 

90 
52 

89 
54 

87 
47 

64 

55 

79 
54 

80 
49 

83 
49 

87 
SO 

89 
49 

90 
52 

91 
SO 

93 
54 

96 
52 

97 
S3 

98 
54 

97 
S3 

92 
49 

88 
47 

76 
4  1 

79 
41 

88. 1 
49.0 

FORT  BIDHELL 

MAX 
MIN 

74 

39 

80 
37 

85 
46 

90 
48 

88 

51 

91 
52 

88 
54 

93 
49 

92 
53 

89 
58 

91 
60 

87 
58 

84 
54 

85 
52 

74 

55 

75 
52 

78 
52 

83 

52 

85 
52 

85 
50 

87 
52 

87 
53 

89 
51 

90 
51 

92 
52 

97 
S6 

92 
65 

87 

SS 

75 
54 

72 
38 

75 
37 

85.2 
50.9 

nONO  LRKE 

MBX 
MIN 

78 
40 

75 
36 

79 
39 

62 
45 

84 

SO 

86 
47 

86 
47 

90 
48 

86 
52 

82 
64 

90 
51 

88 

52 

88 

50 

86 
49 

82 
47 

75 
50 

85 
49 

86 
50 

86 
51 

88 

53 

85 
49 

90 
52 

89 
SI 

92 
51 

92 
53 

93 
52 

68 

51 

84 

57 

81 
51 

74 
42 

77 
40 

84.7 
49.  1 

SQUBH  VBLLET 

MBX 
MIN 

68 
38 

67 
32 

68 
35 

74 

35 

79 
39 

80 
42 

84 
45 

82 
38 

85 
43 

84 
47 

78 
47 

85 
44 

82 
34 

83 
38 

77 
49 

61 
49 

75 
41 

77 
40 

78 
42 

80 
42 

82 
40 

83 
42 

85 
40 

86 
43 

91 
45 

92 
47 

92 
47 

88 
46 

81 
45 

68 
35 

67 
31 

79.4 
41  .3 

SUSfiNvlLLE  filRPORT 

MBX 
MIN 

77 
38 

77 
34 

79 
39 

87 
48 

90 
SI 

92 
50 

93 
44 

93 
44 

95 
55 

94 

56 

96 
56 

95 
54 

91 
S3 

92 
48 

70 
60 

70 
54 

83 
S3 

86 
49 

90 
49 

93 
51 

93 
52 

93 
S3 

96 
53 

99 
54 

98 

S3 

99 
54 

99 
61 

93 
63 

80 

67 

68 

55 

88.7 

51  .7 

mwOE  CITY 

MBX 
HIN 

TflHOE  VBLLET  FRB  BP 

MAX 
MIN 

66 
3S 

67 
29 

70 
31 

77 
35 

79 
40 

81 
41 

80 
40 

81 
39 

79 
48 

75 
SO 

83 
46 

81 
44 

79 
36 

77 
40 

64 

51 

69 
49 

73 
42 

77 
40 

74 
41 

76 
43 

79 
42 

81 
4  1 

82 
40 

85 
42 

86 
45 

87 
45 

86 
44 

82 
43 

68 
SO 

66 
42 

70 
31 

76.8 
41  .5 

TERHO 

MAX 
MIN 

73 
3S 

74 

28 

80 
38 

88 

37 

88 

42 

90 
45 

89 

41 

92 
38 

94 

55 

94 

52 

92 
53 

91 
61 

87 
45 

84 
47 

68 
54 

75 
48 

76 
48 

84 
45 

85 
45 

89 
46 

88 
48 

90 
46 

54 

51 

95 
48 

94 
49 

98 
47 

96 
46 

90 
54 

77 
52 

69 
37 

77 
31 

85  .8 
45.5 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

72 
22 

74 
24 

78 
28 

85 
38 

86 
41 

89 
43 

87 
36 

85 
39 

90 
39 

89 
46 

91 
43 

91 
34 

90 
42 

82 
46 

73 
49 

70 
42 

75 
4  1 

81 
39 

80 
41 

85 
41 

85 
40 

85 
48 

87 
42 

95 
45 

95 
46 

99 
44 

94 
42 

94 
48 

75 
32 

66 
29 

84.3 

39.7 

HOODFOROS 
■ 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
47 

85 
43 

89 
48 

89 

52 

90 
56 

89 

55 

93 
S3 

94 

S8 

93 
58 

92 
57 

92 

55 

91 
49 

87 
54 

79 
59 

75 
48 

62 
52 

85 

50 

87 
52 

87 
55 

89 
49 

91 
53 

90 
53 

95 
55 

92 
57 

97 
S9 

95 
61 

90 
60 

84 

57 

72 
51 

87.5 
S3. 2 

CENTRAL  COAST 
□RRINACE  04 

BEN  LOnONO  4 

MAX 
MIN 

80 
43 

79 
46 

78 
49 

73 
48 

90 
44 

90 
48 

88 
47 

92 
47 

89 
46 

90 
47 

84 
45 

80 
49 

75 
51 

73 
50 

70 
51 

84 

53 

80 
53 

80 
55 

87 
53 

65 
52 

86 
56 

93 
47 

94 
48 

93 
46 

105 
50 

98 
50 

83 
50 

79 
54 

81 
55 

78 
44 

94 
42 

84.9 
49.0 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

65 
48 

62 
52 

62 
SI 

63 
54 

73 
S3 

67 
54 

68 
53 

67 
55 

66 
52 

66 
52 

66 
52 

69 
53 

66 
54 

53 
54 

69 
56 

71 
55 

65 
55 

61 
54 

69 

56 

66 
56 

68 
55 

74 
54 

79 
54 

75 
52 

88 

56 

79 
56 

64 

56 

64 

56 

67 
55 

69 
54 

79 
56 

68.7 
54  .0 

BURL INEflME 

HAX 
MIN 

65 
52 

74 

53 

67 
52 

66 
S3 

69 
SO 

79 
55 

76 
54 

66 

53 

68 
52 

76 
53 

76 
52 

67 
49 

66 
52 

68 
54 

72 
52 

76 
53 

75 
53 

75 
53 

67 
57 

71 
S2 

78 
63 

78 

74 

53 

71 
60 

69 
59 

73 
67 

74 

62 

69 
57 

66 
53 

77 
50 

84 

72.0 
54  .8 

CARNEL  VALLEY 

HAX 
HIN 

87 
40 

66 
41 

68 
47 

72 
49 

80 
47 

62 
50 

76 
45 

75 
46 

72 
47 

72 
46 

70 
48 

66 
47 

72 
50 

72 
50 

70 
48 

76 
54 

70 
52 

70 
52 

75 
47 

72 
50 

77 
54 

81 
48 

80 
45 

82 
45 

87 
53 

81 
49 

79 
51 

72 
54 

71 
50 

70 
41 

88 

51 

74.5 
48.3 

CROCKETT 

HAX 
HIN 

69 
51 

70 
47 

73 
52 

70 
SI 

65 
SO 

87 

57 

83 
53 

74 

55 

83 
52 

77 
53 

83 
52 

80 

57 

82 
54 

80 
S3 

75 
55 

66 
56 

80 
55 

76 
57 

69 
56 

81 
56 

85 
55 

90 
55 

91 
56 

91 
54 

104 
54 

99 
53 

75 
S3 

72 
56 

78 
54 

80 

S3 

79.6 
53.8 

GILROY 

HAX 
HIN 

80 
47 

80 
47 

79 
50 

79 
54 

77 
49 

92 
55 

92 
54 

87 
52 

91 
55 

89 

55 

92 
54 

88 

52 

81 
52 

78 
52 

77 
54 

74 

55 

88 
54 

80 
58 

82 

56 

66 

55 

87 
60 

89 
54 

99 
S3 

97 
S3 

100 
SS 

109 
57 

103 
56 

85 
54 

85 

57 

80 
52 

81 

SO 

86.7 
53.6 

MBLF  MOON  BAY 

HAX 
MIN 

60 
51 

57 
S2 

60 
52 

58 
54 

63 
46 

61 
48 

63 
52 

59 
53 

60 
51 

58 
51 

54 

SO 

57 
48 

59 
44 

57 
51 

68 
54 

63 
53 

58 
53 

62 
54 

62 
50 

61 
54 

62 
55 

63 
53 

68 

53 

68 
53 

66 
48 

66 
48 

62 
46 

62 
54 

62 

55 

64 

53 

67 
45 

61  .6 
51  .1 

MOLLISTER  Z 

HAX 
HIN 

KING  CITY 

HAX 
MIN 

76 
40 

73 
39 

75 
39 

78 
42 

89 
42 

90 
45 

86 
45 

86 
45 

85 
47 

84 
47 

82 
46 

77 
46 

81 
47 

79 
47 

74 
49 

85 
52 

78 
48 

80 

51 

83 

SI 

82 
48 

86 
47 

92 
43 

92 
44 

97 
45 

103 
47 

101 
45 

90 
46 

82 
52 

80 
51 

83 
38 

94 
42 

84.6 
45. 7 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 

HAX 
MIN 

73 
48 

72 
47 

72 
47 

74 

50 

87 
47 

88 
47 

87 
52 

86 

50 

87 
49 

89 

51 

89 

SO 

85 
SO 

85 
48 

85 
48 

77 
58 

83 
54 

83 
53 

76 
54 

84 

55 

83 
53 

91 
55 

100 
51 

100 
54 

105 
52 

110 
57 

107 
58 

106 
57 

90 
S3 

83 

57 

85 
46 

96 
48 

87.7 
51  .6 

LOS  OflTOS 

HBX 
HIN 

75 
44 

74 
43 

75 
45 

76 
54 

84 
48 

85 
52 

77 
56 

83 
51 

77 
S3 

84 

54 

84 

54 

82 
48 

81 
48 

82 
48 

71 
56 

82 

55 

61 
56 

76 
56 

82 
56 

80 
55 

89 
57 

95 
52 

94 

53 

97 
55 

104 
54 

102 
55 

94 

56 

85 
53 

82 
54 

82 
44 

93 
45 

64.1 

51  .9 

HARTINE2  HATER  PLANT 

HBX 
HIN 

79 
46 

76 
46 

76 
46 

71 
51 

88 
48 

91 
54 

89 
53 

91 
51 

90 
49 

89 

51 

90 
48 

90 
51 

88 
49 

87 
51 

79 
56 

84 
54 

85 
53 

80 
53 

88 
52 

85 
50 

89 
49 

97 
54 

97 
53 

99 
52 

106 
57 

1  10 
S6 

104 
54 

88 

52 

85 
54 

86 
48 

96 
49 

88.9 
51  .4 

MONTEREY 

HAX 
HIN 

64 
46 

64 
48 

66 

50 

68 
49 

77 
50 

76 
50 

66 
SO 

66 
51 

65 
50 

58 
49 

56 
50 

59 
50 

65 
51 

64 

50 

65 
51 

67 
52 

S3 
52 

65 
53 

64 

54 

67 
53 

67 
54 

74 

50 

72 
50 

75 
50 

83 
48 

79 
49 

66 
54 

65 
53 

66 
55 

65 
49 

80 
49 

67.6 
50.6 

MONTEREY  FAA  BP 

HBX 
HIN 

62 
52 

65 
54 

70 
53 

70 
52 

68 
52 

64 
54 

64 
54 

64 

52 

61 
52 

62 
54 

66 
56 

66 
56 

64 

55 

70 
55 

65 

55 

66 
56 

68 

57 

68 
56 

66 
58 

70 
54 

68 

51 

70 
52 

77 
52 

76 
52 

74 

58 

68 
54 

66 
SS 

66 
55 

78 

52 

67.7 
54.1 

nORRO  BAY  FIRE  QEPT 

HBX 
HIN 

64 
45 

63 
44 

62 
47 

63 
SO 

61 
50 

61 
SO 

61 
52 

62 
50 

65 
50 

61 
48 

62 
49 

61 
49 

62 
SO 

64 

50 

69 
51 

63 
51 

60 
51 

62 
53 

65 
54 

63 

51 

64 

50 

63 
51 

60 
SO 

60 
49 

62 
50 

62 

50 

64 
54 

63 

53 

67 
53 

65 
52 

66 
49 

62.9 
50.2 

MOUNT  DIABLO  N  OATE 

HBX 
HIN 

69 

4? 

72 
43 

72 
45 

72 
43 

71 
44 

85 
56 

86 
58 

83 
55 

94 

62 

93 

es 

92 
68 

89 
57 

83 
54 

86 
58 

78 
56 

82 
48 

81 
47 

82 
49 

75 
SO 

85 
47 

83 
58 

91 
66 

97 
84 

100 
74 

104 

72 

105 
79 

105 
72 

90 
64 

81 
52 

76 
50 

82 

S3 

85.3 
56.5 

MOUNT  HAMILTON 

HAX 
HIN 

62 

40 

62 
47 

60 
46 

61 
45 

72 
S3 

74 

58 

75 
61 

83 
62 

83 
67 

83 

67 

84 

67 

82 
65 

80 
64 

72 
60 

67 

50 

69 
52 

70 
55 

71 
56 

74 

57 

74 

55 

79 
63 

84 

67 

88 

70 

95 
76 

95 
78 

90 
76 

70 

79 

73 
52 

70 
50 

78 

57 

76.3 
59.  S 

NACIMIENTO  OBM 

HAX 
HIN 

87 
43 

85 
44 

84 
43 

82 
46 

83 
47 

92 
54 

95 
SI 

97 
52 

100 
SO 

100 
50 

103 
49 

99 
51 

94 
49 

83 
49 

83 
51 

84 
54 

88 
54 

86 
55 

89 
51 

91 
54 

95 
54 

99 
54 

99 
53 

105 
51 

107 
56 

110 
59 

1  12 
58 

95 
52 

87 
S3 

87 
49 

86 
47 

93.1 
51  .  1 

NEHARK 

MAX 
HIN 

75 
54 

67 
52 

67 
S3 

67 
55 

70 
55 

75 
58 

78 
56 

69 
56 

70 
55 

68 
55 

73 
55 

68 
53 

69 
55 

76 
SS 

72 

59 

66 
54 

77 
56 

70 
55 

68 
61 

73 
58 

73 
59 

77 
58 

78 
56 

85 
56 

87 
SB 

97 
59 

96 
58 

96 
58 

72 
60 

71 
56 

77 
57 

75.1 
56.3 

OAKLAND  HSO  BP 

MAX 
MIN 

64 
54 

62 
54 

63 
53 

67 
57 

73 
52 

71 
57 

S6 
56 

63 
SS 

61 
54 

62 
54 

61 
53 

65 
54 

70 
55 

65 
57 

63 
SB 

73 
56 

65 
57 

63 
57 

67 
58 

66 
58 

69 
57 

79 
56 

73 
56 

74 

57 

88 
SB 

76 
58 

68 

57 

66 
58 

68 
56 

72 
55 

80 
55 

68.5 
55.9 

OBKlANO  MUSEUM 

MAX 
MIN 

67 
51 

65 
52 

69 
52 

67 
55 

78 
54 

76 
56 

69 
53 

68 

53 

65 
52 

67 
52 

65 
52 

68 

S3 

69 
54 

66 
55 

63 
57 

76 
55 

66 
55 

63 
55 

73 
56 

67 
57 

74 

57 

79 
56 

77 
56 

79 
56 

92 
60 

85 
59 

68 
54 

67 
56 

69 
55 

74 
54 

86 

55 

71  .5 
54.7 

PALO  BlTO 

MAX 
HIN 

70 
46 

79 
46 

75 
47 

73 
S2 

75 
49 

81 

53 

82 
54 

77 
50 

75 
51 

72 
53 

74 

52 

76 
54 

79 
50 

80 
52 

80 

57 

66 
55 

80 

57 

80 
53 

75 
SB 

80 
54 

78 

57 

90 
S3 

88 
54 

87 

56 

90 
55 

95 
55 

91 
56 

78 

55 

81 

57 

79 
49 

81 

50 

79.3 
52.9 
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DRILY  TEMPERRTURES 


CBLIFORNIB 

JULY  197S 


J 


C  ' 

t" 

c 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1 

IS 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

PflSO  ROBLES 

MAX 

6S 

65 

63 

82 

93 

97 

95 

99 

100 

102 

98 

98 

86 

64 

82 

66 

85 

83 

92 

93 

98 

98 

104 

1  06 

i  09 

1  09 

94 

85 

80 

79 

94 

92 

.6 

M  I  N 

40 

45 

45 

44 

42 

46 

43 

54 

S3 

S3 

44 

51 

45 

47 

45 

53 

51 

49 

47 

53 

SO 

47 

50 

48 

SO 

49 

56 

47 

48 

36 

41 

47 

5 

PBSQ  ROBLES  FRH  BP 

MAX 

BS 

81 

82 

63 

92 

95 

96 

97 

98 

1 0 1 

97 

9 1 

75 

78 

82 

67 

82 

63 

92 

94 

96 

1  00 

104 

1  06 

1 09 

1  07 

9 1 

82 

6 1 

60 

94 

91 

.1 

M I N 

44 

48 

49 

49 

44 

49 

53 

55 

54 

64 

SO 

51 

51 

46 

52 

58 

S3 

55 

S3 

57 

54 

54 

52 

52 

67 

SB 

58 

54 

66 

43 

44 

51 

■  8 

P1NNBCLE5  NBT  (10NUMENT 

MAX 
MIN 

PISnO  8EBCH 

nBX 

73 

80 

72 

70 

69 

72 

73 

74 

73 

68 

63 

67 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

67 

70 

72 

68 

72 

74 

66 

67 

70 

7  1 

7  I 

7  1 

70 

70 

.4 

MIN 

43 

43 

44 

44 

44 

43 

51 

52 

45 

45 

46 

46 

45 

47 

49 

52 

SO 

S3 

53 

48 

52 

50 

51 

49 

51 

50 

50 

51 

54 

53 

49 

48 

.5 

POINT  PIEORRS  BLRNCflS 

MBX 

MIN 

PORT  CmCBGQ  NP/BL  OEP 

MBX 

83 

76 

76 

73 

86 

87 

84 

88 

87 

68 

89 

88 

86 

85 

76 

64 

64 

80 

85 

84 

87 

97 

96 

100 

107 

107 

102 

85 

61 

65 

95 

87 

.5 

M  I  N 

48 

51 

54 

54 

47 

55 

S3 

55 

52 

54 

52 

55 

52 

54 

51 

56 

58 

57 

59 

56 

55 

54 

56 

54 

57 

57 

56 

SB 

61 

53 

SI 

54 

.  4 

PRIEST  VBLLEY 

MBX 

83 

61 

80 

84 

91 

95 

94 

96 

96 

99 

96 

92 

9 1 

89 

82 

82 

87 

87 

90 

92 

94 

99 

1  0 1 

1 06 

1  07 

1 09 

99 

93 

86 

86 

92 

92 

.3 

MIN 

39 

40 

40 

42 

42 

46 

49 

51 

52 

52 

46 

46 

43 

45 

45 

58 

52 

48 

49 

SO 

SO 

51 

SO 

47 

52 

55 

53 

SO 

50 

33 

41 

47 

.4 

REDWOOD  ClTr 

MBX 

73 

73 

70 

73 

83 

85 

80 

63 

78 

78 

78 

60 

78 

6 1 

70 

82 

60 

77 

80 

76 

84 

92 

93 

69 

1 02 

99 

97 

65 

78 

62 

94 

82 

.4 

M I N 

47 

46 

46 

51 

48 

56 

51 

48 

52 

53 

50 

50 

49 

51 

57 

S3 

56 

51 

56 

55 

55 

52 

56 

53 

54 

54 

55 

54 

55 

47 

49 

51 

.9 

RICHMOND 

MAX 

72 

66 

67 

65 

76 

70 

73 

68 

66 

65 

65 

68 

67 

65 

64 

67 

66 

67 

69 

69 

68 

75 

70 

73 

65 

73 

65 

66 

68 

72 

82 

69 

.6 

M I N 

S2 

52 

53 

55 

S3 

55 

54 

55 

52 

52 

52 

53 

52 

S3 

56 

55 

54 

56 

56 

56 

56 

55 

54 

54 

57 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

■  1 

SBINT  MBRYS  COLLEGE 

MAX 

70 

67 

65 

65 

61 

61 

82 

79 

73 

82 

71 

75 

76 

76 

61 

79 

72 

75 

76 

70 

86 

95 

96 

101 

103 

100 

91 

71 

70 

78 

90 

79 

.3 

M I N 

46 

48 

SO 

54 

45 

46 

SO 

53 

51 

51 

51 

52 

51 

51 

55 

54 

53 

S3 

S3 

54 

54 

56 

56 

70 

76 

56 

55 

55 

55 

56 

47 

S3 

.  7 

SBLINBS  3  E 

MAX 

MIN 

SBLINBS  FBB  BP 

MBX 

67 

65 

67 

70 

78 

74 

72 

72 

69 

68 

63 

64 

67 

66 

70 

70 

67 

68 

71 

71 

73 

75 

72 

76 

86 

75 

71 

70 

67 

69 

80 

70 

.7 

M  I N 

47 

50 

54 

53 

48 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

53 

55 

55 

56 

55 

56 

57 

52 

54 

53 

51 

53 

56 

57 

55 

52 

50 

S3 

•  2 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MBX 

62 

61 

60 

63 

64 

63 

64 

61 

60 

60 

63 

61 

58 

60 

61 

62 

61 

63 

63 

61 

63 

66 

60 

67 

66 

62 

60 

63 

64 

66 

62 

.3 

MIN 

4S 

51 

50 

54 

SI 

S3 

52 

51 

50 

50 

49 

51 

52 

52 

51 

52 

S3 

54 

55 

S3 

54 

57 

56 

58 

60 

57 

55 

51 

50 

49 

52 

.6 

SBN  FRANCISCO  WSO  BP 

MBX 

64 

63 

64 

66 

74 

72 

66 

65 

63 

63 

62 

64 

73 

70 

66 

75 

66 

66 

69 

66 

72 

78 

74 

75 

66 

60 

73 

73 

66 

75 

66 

70 

.4 

M  IN 

SI 

52 

52 

55 

52 

54 

52 

53 

52 

51 

52 

52 

50 

52 

S3 

53 

54 

55 

56 

55 

56 

54 

54 

52 

56 

55 

54 

55 

54 

51 

52 

53 

.2 

SBN  FRANCISCO  WSO  CI 

MBX 

60 

60 

60 

66 

66 

67 

64 

59 

60 

57 

56 

63 

64 

59 

62 

66 

62 

61 

65 

62 

64 

72 

69 

69 

81 

70 

61 

61 

64 

67 

77 

64 

.5 

M I N 

SI 

52 

51 

55 

S3 

53 

53 

52 

51 

50 

51 

52 

51 

52 

54 

53 

S3 

54 

54 

56 

54 

55 

54 

53 

54 

56 

54 

55 

54 

53 

55 

53 

-2 

SHN  GREGORIO  2  SE 

MBX 

64 

61 

65 

68 

73 

72 

64 

63 

63 

64 

58 

61 

70 

69 

66 

69 

70 

68 

67 

65 

69 

72 

69 

72 

77 

74 

67 

69 

67 

70 

77 

67 

.8 

MIN 

51 

S2 

51 

51 

44 

47 

48 

48 

51 

50 

50 

SO 

50 

50 

55 

52 

S3 

53 

56 

52 

55 

50 

46 

49 

43 

42 

48 

54 

54 

48 

39 

49 

.6 

SBN  JOSE 

MBX 

69 

72 

70 

76 

81 

62 

80 

76 

74 

78 

78 

76 

83 

80 

74 

79 

79 

73 

76 

74 

83 

91 

90 

92 

99 

96 

93 

80 

79 

82 

90 

80 

.9 

MIN 

48 

48 

48 

54 

51 

57 

56 

54 

54 

54 

54 

52 

52 

52 

57 

55 

55 

57 

59 

57 

56 

56 

56 

57 

57 

55 

59 

55 

55 

53 

53 

54 

.5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MBX 

72 

72 

67 

70 

72 

77 

77 

71 

73 

77 

80 

75 

74 

71 

71 

75 

71 

72 

75 

77 

75 

79 

78 

78 

79 

82 

82 

80 

80 

73 

73 

75 

■  1 

MIN 

48 

42 

47 

47 

47 

50 

51 

51 

50 

49 

50 

49 

49 

53 

49 

50 

53 

S3 

54 

S3 

53 

52 

S3 

52 

51 

52 

52 

55 

54 

53 

49 

50 

.7 

SBN  MBTEO 

MBX 

68 

62 

65 

76 

80 

80 

62 

82 

73 

76 

72 

65 

70 

70 

66 

79 

72 

69 

77 

75 

81 

66 

67 

89 

96 

93 

87 

82 

70 

79 

93 

77 

.6 

MIN 

51 

51 

55 

60 

52 

51 

55 

53 

52 

53 

56 

60 

52 

60 

54 

53 

55 

57 

56 

57 

54 

53 

58 

69 

55 

54 

62 

54 

51 

55 

.  3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MBX 

71 

70 

69 

73 

80 

81 

77 

75 

74 

77 

77 

76 

81 

78 

67 

79 

77 

72 

77 

74 

81 

91 

88 

91 

97 

82 

71 

79 

79 

90 

78 

.5 

MIN 

4S 

44 

46 

57 

49 

53 

54 

50 

52 

52 

52 

49 

50 

49 

55 

53 

54 

54 

57 

55 

57 

51 

55 

55 

55 

55 

53 

54 

50 

50 

52 

■  2 

SANTA  CRUZ 

MAX 

75 

74 

74 

69 

86 

79 

76 

80 

76 

73 

75 

72 

66 

65 

69 

79 

69 

72 

74 

79 

75 

79 

76 

75 

88 

78 

74 

69 

74 

69 

79 

74 

.8 

MIN 

43 

42 

41 

47 

44 

48 

46 

46 

51 

50 

49 

46 

46 

52 

50 

S3 

53 

53 

51 

48 

50 

47 

51 

51 

46 

51 

51 

55 

57 

48 

44 

48 

■  8 

UPR  SBN  LEANORO  FILTER 

MAX 
MIN 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MBX 

73 

71 

67 

68 

68 

75 

72 

73 

76 

71 

71 

68 

67 

62 

62 

69 

71 

65 

66 

68 

73 

69 

71 

67 

68 

78 

73 

66 

65 

68 

65 

69 

.2 

MIN 

46 

46 

51 

53 

48 

51 

54 

50 

SO 

51 

51 

51 

SI 

52 

52 

55 

53 

53 

54 

50 

S3 

51 

51 

53 

50 

51 

54 

54 

55 

53 

48 

51 

.5 

HOOQSIQE  FIRE  SIB  1 

MBX 

71 

73 

68 

73 

78 

85 

84 

87 

83 

84 

83 

81 

83 

60 

75 

79 

81 

62 

86 

85 

90 

95 

95 

96 

108 

104 

101 

87 

81 

63 

94 

85 

.0 

MIN 

44 

42 

43 

46 

45 

49 

49 

51 

SO 

51 

48 

47 

45 

45 

54 

52 

S3 

46 

50 

52 

46 

46 

49 

53 

SO 

51 

54 

52 

54 

44 

44 

46 

.  7 

SBN  JOBQUIN 

DRBINBGE  05 

BNTIOCH  FIBREBOBRO  ML 

MBX 

86 

84 

83 

86 

91 

90 

62 

83 

82 

62 

63 

87 

63 

65 

84 

95 

93 

95 

102 

96 

63 

64 

85 

63 

87 

. ; 

MIN 

51 

57 

58 

55 

58 

57 

56 

60 

60 

59 

56 

55 

57 

55 

61 

61 

59 

66 

65 

61 

59 

61 

56 

61 

58 

•  5 

BNT lOCH  PUMPING  PL  3 

MBX 

60 

79 

60 

78 

74 

67 

89 

65 

89 

89 

93 

93 

92 

69 

86 

70 

63 

86 

79 

68 

86 

89 

96 

98 

103 

108 

105 

90 

91 

85 

86 

88 

.1 

MIN 

48 

49 

SO 

47 

49 

59 

55 

50 

58 

57 

59 

54 

51 

50 

54 

57 

55 

53 

52 

53 

52 

52 

54 

53 

59 

57 

59 

54 

54 

49 

55 

S3 

■  5 

flSH  MOUNTBIN 

MBX 

69 

65 

87 

88 

91 

92 

96 

96 

95 

92 

100 

1  00 

98 

97 

97 

88 

88 

91 

92 

92 

95 

96 

99 

102 

1  03 

1  OS 

108 

104 

100 

92 

89 

95 

.  1 

MIN 

5S 

57 

55 

59 

61 

63 

65 

53 

58 

72 

72 

70 

69 

62 

62 

62 

65 

67 

65 

66 

67 

69 

74 

74 

67 

75 

80 

70 

65 

62 

61 

65 

.2 

flUBERRY   !  NW 

MBX 

82 

82 

62 

65 

69 

93 

9« 

92 

95 

96 

96 

96 

92 

92 

88 

86 

69 

88 

69 

90 

92 

95 

97 

100 

101 

104 

101 

96 

66 

63 

87 

91 

.6 

MIN 

57 

66 

56 

56 

60 

63 

67 

67 

70 

71 

70 

66 

68 

66 

65 

60 

65 

64 

65 

65 

66 

67 

72 

72 

75 

76 

78 

71 

63 

62 

60 

66 

-0 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

MAX 

90 

89 

69 

90 

69 

96 

95 

95 

99 

103 

106 

104 

101 

99 

90 

91 

94 

94 

95 

97 

98 

101 

104 

106 

108 

1  ID 

109 

1  03 

94 

93 

91 

97 

-5 

MIN 

60 

56 

59 

61 

64 

68 

70 

71 

77 

76 

76 

76 

74 

72 

66 

69 

71 

73 

69 

72 

71 

75 

76 

76 

78 

81 

83 

78 

72 

66 

66 

7  I 

I 

BBLCH  POWER  HOUSE 

MAX 

64 

62 

82 

86 

87 

92 

93 

92 

92 

94 

94 

95 

93 

92 

92 

88 

85 

86 

87 

90 

90 

93 

95 

97 

100 

103 

102 

98 

94 

66 

66 

91 

3 

MIN 

58 

57 

59 

59 

62 

63 

64 

61 

70 

72 

71 

69 

68 

68 

65 

65 

67 

67 

65 

66 

66 

66 

69 

70 

72 

75 

76 

71 

67 

63 

59 

66 

2 

BLBCKWELLS  CORNER  2WNW 

MBX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MBX 

92 

66 

68 

68 

90 

91 

94 

96 

97 

96 

96 

99 

99 

96 

96 

69 

89 

95 

93 

94 

96 

97 

100 

104 

104 

106 

107 

104 

98 

92 

90 

95 

6 

MIN 

55 

53 

57 

56 

59 

64 

65 

62 

70 

67 

67 

64 

60 

59 

61 

62 

64 

62 

63 

65 

63 

64 

65 

67 

70 

68 

66 

66 

62 

58 

56 

62 

8 

CBLAVERBS  BIG  TREES 

MBX 

74 

76 

72 

72 

76 

82 

84 

85 

86 

84 

88 

87 

67 

65 

61 

64 

73 

77 

77 

80 

82 

B2 

88 

90 

92 

94 

96 

93 

86 

77 

75 

82 

1 

MIN 

39 

40 

42 

42 

45 

48 

49 

49 

52 

57 

50 

S3 

SO 

52 

47 

53 

52 

52 

51 

52 

48 

50 

52 

53 

55 

57 

59 

56 

52 

43 

40 

49 

7 

CBMP  PARDEE 

MBX 

64 

60 

63 

80 

8 1 

9 1 

94 

93 

95 

92 

94 

96 

92 

92 

89 

72 

65 

86 

66 

66 

9  1 

93 

99 

103 

103 

1  08 

108 

99 

90 

65 

86 

91 

0 

MIN 

SO 

50 

51 

52 

S3 

58 

56 

58 

62 

63 

61 

60 

57 

60 

SB 

60 

60 

55 

55 

56 

60 

62 

66 

70 

72 

75 

73 

60 

60 

55 

60 

59 

7 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MBX 

as 

B2 

62 

81 

87 

90 

93 

94 

95 

95 

99 

98 

95 

93 

92 

79 

85 

89 

86 

90 

91 

93 

97 

100 

102 

104 

106 

104 

95 

BB 

84 

92 

1 

MIN 

47 

48 

48 

50 

53 

57 

58 

56 

65 

71 

62 

60 

57 

60 

56 

60 

61 

59 

57 

58 

60 

61 

62 

64 

67 

67 

67 

64 

60 

S3 

49 

58 

7 

CHERRY  VBLLEY  DAM 

MBX 

76 

73 

75 

75 

80 

83 

86 

69 

86 

85 

68 

69 

88 

84 

72 

77 

80 

80 

82 

83 

87 

90 

92 

95 

97 

99 

9S 

BB 

77 

75 

84 

3 

MIN 

45 

45 

46 

48 

SI 

54 

54 

55 

58 

64 

60 

58 

56 

53 

55 

55 

57 

S3 

55 

55 

55 

56 

60 

61 

63 

S4 

61 

57 

S3 

46 

55 

2 

COBLINGA 

MAX 

91 

86 

86 

91 

94 

95 

94 

97 

96 

101 

100 

100 

98 

97 

94 

96 

95 

91 

92 

94 

98 

101 

101 

106 

107 

110 

112 

109 

100 

92 

95 

97 

4 

MIN 

50 

54 

55 

55 

57 

60 

62 

64 

66 

64 

63 

64 

62 

64 

54 

60 

64 

63 

61 

63 

62 

63 

64 

63 

66 

69 

69 

71 

62 

54 

58 

61 

5 

SEE  REFE..ENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

38 


DniLY   TEMPERniURES  "ii--'" 


STfiT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 

(X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a: 
a 

CORCORAN  IRRIC  OlST 

nax 

M  1  N 

90 
54 

66 

50 

90 
5 1 

91 
52 

93 
54 

96 
59 

96 
60 

96 

57 

96 
64 

102 
64 

103 
62 

102 
61 

99 
59 

98 
62 

95 
60 

90 
63 

96 
62 

93 
62 

95 
59 

97 
S9 

97 
61 

102 
59 

105 
61 

105 
62 

i07 
66 

1 10 
69 

107 
67 

106 
62 

101 
63 

92 
57 

92 
53 

97.9 
59  'B 

DCNRIR  3  NNE 

MAX 

niN 

eo 

49 

62 
46 

80 
48 

62 
52 

83 
54 

92 
59 

90 
66 

92 
65 

90 
59 

93 
66 

93 
54 

92 
66 

92 
SS 

89 
56 

73 
56 

84 

61 

91 
59 

64 

66 

88 

55 

90 
57 

92 
57 

97 
53 

96 
54 

101 
53 

100 
59 

103 
60 

97 
60 

90 
68 

88 

57 

68 
48 

69 
53 

69.6 
55.7 

OUOLETS 

MAX 
MIN 

•76 
34 

77 

7S 
34 

79 
37 

63 
40 

69 

91 
4S 

90 
45 

91 

93 

57 

94 

57 

93 

90 
45 

88 

81 
43 

81 

SS 

64 

51 

62 
49 

63 

50 

BS 
52 

67 
46 

93 
48 

102 

98 
52 

92 
SO 

64 
48 

60 
43 

64 

36 

66.6 
46.3 

ELECTRB  POHER  MOUSE 

MAX 
M  I  N 

62 
44 

82 
45 

82 
46 

63 
46 

90 
46 

95 
S2 

95 
53 

97 
53 

96 

59 

100 
63 

99 
57 

98 

56 

9S 
55 

95 
56 

91 
56 

87 
61 

69 
59 

90 
SS 

90 
54 

91 
S8 

94 
54 

100 
SS 

103 
SB 

105 
67 

107 
6S 

109 
71 

108 
62 

101 
SB 

93 
SB 

66 
49 

92 
SO 

94.4 

SS  .6 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 
M  I  N 

66 

52 

86 

52 

as 

51 

87 
S3 

89 
54 

94 

SS 

9S 
SS 

94 

59 

95 
62 

99 
63 

99 
6S 

95 
S3 

94 

63 

9B 
61 

91 
62 

86 
63 

92 
63 

93 
61 

90 
61 

92 
64 

94 

57 

98 
62 

101 
63 

102 
63 

102 
64 

108 
69 

106 
69 

99 
65 

96 
62 

90 
54 

89 
SS 

94.6 

'  60  •  2 

FRESNO  HSO  nP 

MAX 
M  1 N 

BS 
S3 

86 
53 

BS 
53 

90 
54 

92 
56 

9S 
60 

96 
64 

96 
62 

93 
67 

102 
71 

100 
64 

98 
61 

96 
60 

96 
64 

83 
60 

68 
64 

93 
65 

90 
62 

92 
61 

95 
63 

95 
61 

99 
64 

102 
64 

102 
65 

103 
68 

106 
71 

104 
68 

97 
65 

91 
63 

87 
57 

91 
54 

94.4 

FRIBNT  OOVERNnENT  CflnP 

MAX 

MIN 

92 
SO 

88 
47 

89 
47 

66 
49 

92 
47 

9S 
51 

99 
S9 

99 
58 

99 
57 

96 
65 

104 

61 

103 
59 

100 
56 

98 
56 

99 
56 

BS 
48 

91 
62 

95 
61 

93 
57 

95 
SB 

97 

se 

98 
56 

102 
62 

105 
63 

106 
66 

107 
70 

111 
66 

lOB 
65 

99 
60 

94 

58 

90 
52 

97.3 

GLENNVILLE 

MAX 
M  1 N 

78 
40 

61 
40 

81 
40 

83 
43 

86 
45 

91 
50 

69 
49 

88 
52 

67 
51 

94 

53 

93 
53 

92 
52 

90 
50 

89 
51 

88 

51 

94 

48 

64 

46 

84 

SS 

86 
51 

87 
SO 

B9 

SO 

92 
50 

94 

51 

94 

52 

98 
S3 

100 
57 

98 
59 

92 
54 

90 
51 

62 
47 

84 
4  1 

69.0 

CRRNT  GROVE 

MAX 

MIN 

64 

47 

63 
39 

66 
40 

66 
44 

71 
SB 

76 
S9 

79 
SB 

78 
60 

76 
55 

76 
66 

79 
60 

78 
58 

77 
51 

74 

54 

74 

52 

66 
45 

S3 
50 

65 
54 

66 
51 

70 
SO 

70 

4a 

72 
50 

75 
53 

78 
56 

81 
58 

82 
62 

85 
62 

80 
55 

75 
SO 

66 
46 

65 
45 

72.9 

HBNFORO 

MAX 
M  I N 

es 

47 

65 

5 1 

89 
53 

94 

55 

94 
54 

95 
59 

94 

60 

9S 
59 

96 
63 

100 
64 

100 
62 

99 
61 

95 
59 

96 
57 

95 
60 

87 
62 

94 

62 

93 
56 

96 
58 

95 
60 

95 
60 

99 
61 

96 
62 

103 
56 

103 
66 

106 
68 

106 
65 

103 
60 

98 

60 

90 
55 

90 
SS 

95.7 

HETCH  HEICMr 

MAX 
M 1  N 

65 
45 

73 
45 

74 
45 

74 
47 

80 
49 

82 
52 

65 
51 

67 
55 

86 
56 

SB 
63 

88 
58 

87 
57 

87 
56 

86 
55 

62 
53 

87 
58 

74 

58 

78 
59 

79 
54 

81 
S6 

82 

55 

63 
57 

87 
57 

69 
59 

95 
59 

61 

62 

61 

56 

47 

63.2 

HUNTINGTON  LBKE 

MAX 

63 
38 

64 

37 

66 

37 

69 
43 

74 
46 

7S 
SO 

76 
48 

76 
47 

75 
54 

77 
55 

75 
53 

75 
51 

74 
46 

72 
48 

71 
45 

64 

47 

65 
49 

66 

SO 

69 
45 

69 
45 

69 
44 

74 
48 

76 
49 

79 
51 

81 
S3 

82 
54 

60 

5S 

75 
52 

73 
46 

64 
45 

67 
37 

72.1 

lORIfl 

MAX 
H I N 

64 

S2 

79 
52 

79 
54 

76 
53 

63 
54 

36 
59 

69 
62 

92 
64 

93 
67 

96 
67 

96 
68 

96 
66 

96 
65 

91 
56 

78 
58 

86 

59 

85 
61 

88 

61 

91 
63 

91 
66 

96 
68 

100 
70 

102 
76 

106 
78 

102 
69 

95 
53 

86 
56 

84 

56 

90.2 

KERN  RtVER  PH  NO  1 

MAX 

93 

68 

68 

89 

90 

94 

70 

95 
71 

92 

93 
77 

97 
72 

100 
72 

104 

75 

102 
74 

99 

73 

99 
70 

91 
67 

94 

70 

93 
70 

95 
71 

97 
72 

97 
72 

101 
76 

103 
72 

lOS 
79 

107 
64 

109 
84 

107 
78 

103 
74 

94 

70 

90 
70 

97.0 

KERN  RIVER  PM  NO  3 

MAX 

88 
4  2 

90 

92 
56 

96 

96 
55 

98 
56 

100 
60 

97 
64 

90 
65 

100 
65 

99 
66 

99 
62 

97 
69 

97 
63 

96 
58 

87 
59 

90 
65 

90 
60 

94 
64 

95 
64 

94 

63 

99 
6S 

100 
70 

103 
70 

104 
68 

106 
74 

104 
74 

98 
69 

94 

62 

92 
65 

90 
60 

96.0 

KETTLENBN  STBTION 

MAX 

64 

66 

66 

68 

100 

99 
6S 

96 
64 

96 
65 

97 
71 

101 
71 

100 
73 

100 
71 

97 
67 

97 
67 

92 
64 

87 
64 

93 
64 

90 
64 

92 
62 

94 

67 

95 
66 

100 
71 

103 
69 

104 

70 

105 
61 

108 
62 

105 
77 

101 
73 

95 
66 

B8 

61 

91 
56 

95.8 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

65 

65 

63 

65 

64 

91 
55 

95 
59 

94 

57 

96 
61 

92 
68 

96 
52 

97 
55 

95 
51 

95 
SS 

91 
57 

76 
61 

68 
62 

91 
56 

87 
S3 

91 
57 

94 
54 

94 

62 

99 
65 

100 
64 

102 
71 

104 

72 

106 
67 

100 
56 

93 

56 

88 
46 

88 

S3 

92.4 

LE  ORBNO 

MAX 

62 
52 

63 

5 1 

61 

5 1 

63 

53 

86 

55 

91 
60 

92 
64 

92 
59 

92 
60 

96 
69 

96 
60 

95 
59 

95 
58 

91 
62 

90 
6 1 

90 
63 

91 
64 

90 
59 

88 
58 

91 
58 

92 
6 1 

93 
60 

96 

60 

98 

61 

101 
63 

103 
67 

103 
65 

99 
62 

91 
60 

88 
53 

69 
60 

92.0 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

91 
50 

67 
50 

86 
52 

89 
52 

90 
54 

92 
54 

97 
59 

96 
60 

94 

65 

91 
62 

101 
61 

102 
60 

99 
59 

97 
62 

96 
58 

87 
62 

90 
64 

93 
63 

92 
62 

93 
60 

96 
60 

96 
63 

99 
66 

102 
67 

102 
69 

105 
73 

107 
71 

102 
66 

99 
62 

92 
56 

89 
52 

95. 4 
60. S 

LINDSnr 

MAX 

91 

89 

91 

92 

93 

99 
SB 

99 
SB 

97 
60 

96 
65 

103 
68 

103 
62 

101 
82 

101 
61 

100 
64 

96 
59 

92 
63 

96 
63 

94 

63 

95 
61 

98 
60 

99 
61 

102 
60 

104 
63 

105 
62 

107 
64 

1  10 
68 

108 
68 

101 
65 

100 
63 

94 

57 

94 

52 

98.5 

LITTLE  PBNOCHE  DET  DBM 

MAX 

LODGEPOLE 

MAX 

64 

64 

65 

65 

70 

75 
45 

77 
43 

76 
46 

60 
54 

77 
54 

79 
51 

77 
47 

76 
45 

74 

45 

73 
39 

68 
43 

62 
42 

64 

SO 

69 
43 

70 
38 

71 
41 

71 
40 

76 
46 

78 
46 

80 
46 

83 
49 

84 

51 

79 
48 

74 
43 

SB 
38 

65 
32 

72.8 

LODI 

MAX 

60 

61 

82 

79 

90 

93 
57 

92 
SB 

94 
56 

92 
57 

94 

62 

93 
55 

92 
57 

92 
57 

63 
54 

76 
59 

86 
59 

65 
60 

61 
55 

89 
55 

88 
SB 

93 
55 

100 
60 

101 
61 

103 
60 

106 
65 

105 
68 

105 
64 

95 
57 

84 

59 

85 
S3 

95 
55 

90.9 

LOS  BBNOS 

MAX 

63 

61 

79 

79 

82 

88 
SB 

90 
57 

93 
56 

94 

61 

96 
65 

96 
56 

97 
60 

90 
58 

89 

57 

82 
59 

70 
60 

86 
64 

87 
SB 

87 
53 

92 
S9 

93 
58 

93 
63 

100 
65 

100 
63 

103 
69 

104 

70 

104 

69 

99 
61 

90 
61 

87 
53 

66 

57 

90.4 

LOS  BBNOS  GET  RESV 

MAX 

82 

60 

81 

76 

78 

89 
62 

94 

61 

94 

60 

96 
64 

94 

68 

96 
64 

98 
63 

91 
59 

91 
59 

90 
62 

74 

60 

67 
65 

90 
61 

88 

56 

90 
62 

91 
59 

96 

67 

100 
69 

101 
70 

104 
74 

105 
75 

109 
76 

100 
61 

95 
61 

63 
S3 

65 
62 

91  .4 

KBOERB 

MAX 

89 

65 

66 

66 

90 

92 
61 

93 
64 

97 
60 

97 
65 

98 
64 

101 
61 

100 
60 

96 
58 

96 
62 

92 
59 

80 
62 

86 
64 

94 

60 

90 
59 

93 

61 

95 
60 

96 
60 

101 
63 

103 
61 

104 

67 

105 
67 

108 
64 

106 
62 

97 
60 

93 
54 

67 

51 

94.8 

"BNTECfl 

MAX 

78 

80 

80 

78 

81 

89 

57 

93 
60 

90 
57 

95 
58 

93 
65 

95 
57 

94 

SB 

91 
57 

93 
57 

86 
59 

73 
60 

86 
62 

86 
57 

83 
57 

89 
56 

89 
58 

94 

61 

100 
61 

101 
60 

104 

62 

106 
64 

109 
66 

97 
56 

90 
59 

8S 
53 

86 
S6 

90.2 
57.9 

BBRICOPB 

MAX 

90 
56 

84 

66 

67 

86 

88 

60 

93 
66 

94 

67 

95 
77 

97 
74 

100 
73 

101 
72 

100 
70 

97 
68 

97 
65 

69 
63 

88 
69 

92 
66 

91 
63 

92 
68 

94 

68 

95 
71 

99 
73 

101 
75 

104 

79 

106 
81 

109 
62 

107 
73 

98 

67 

93 
63 

90 
63 

95.0 
67.9 

MERCED  FIRE  STBTION  2 

MAX 
MIN 

87 

S I 

85 
50 

BS 
5 1 

87 
52 

91 
53 

95 
60 

96 
60 

96 
56 

96 
63 

100 
68 

96 
59 

97 
SB 

95 
58 

95 
60 

93 
59 

87 
60 

93 
62 

91 
56 

91 
57 

93 
SB 

95 
58 

100 
60 

101 
62 

103 
61 

103 
66 

107 
67 

103 
65 

99 
62 

97 
58 

88 

51 

92 
55 

94.8 

nOOESTO 

MAX 
MIN 

81 
52 

61 
52 

79 
56 

81 
54 

90 
54 

93 
60 

91 
59 

95 
59 

93 
61 

95 
67 

95 
59 

92 
60 

93 
57 

89 
58 

74 

61 

67 
62 

90 
63 

64 

57 

89 

S7 

90 
59 

93 
SB 

99 
60 

101 
61 

103 
61 

lOS 
65 

106 
65 

98 
64 

91 
60 

86 
60 

85 
52 

91 
SB 

91  .1 

NEMMRN 

MAX 
M  I  N 

85 
48 

87 
50 

64 
49 

65 
53 

92 
53 

98 
56 

95 
58 

96 
56 

95 
60 

99 
61 

99 
56 

99 
59 

99 
57 

98 

56 

92 
55 

94 

60 

93 
62 

BB 

57 

92 
55 

93 
SB 

95 
56 

101 
57 

103 
63 

105 
60 

104 

65 

109 
66 

106 
66 

98 

60 

92 
61 

88 

53 

93 
55 

9S.S 
57.6 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MAX 
M  I  N 

82 
46 

82 

81 

63 

84 

5 1 

69 
53 

91 
47 

92 
54 

92 
59 

94 

63 

96 
60 

95 
SB 

93 
54 

91 
57 

91 
S3 

79 
52 

85 
56 

66 
54 

65 
54 

89 
S3 

B9 

54 

90 
60 

94 
64 

96 

64 

98 
67 

100 
67 

102 
67 

100 
60 

92 
62 

82 
61 

82 
SO 

89. B 

56.1 

ORBNGE  COVE 

MAX 
M  I  N 

35 
50 

86 
SO 

87 
52 

68 
52 

55 

96 

96 
58 

97 
59 

98 
S3 

101 
62 

101 
62 

98 
60 

97 
64 

97 
58 

84 

83 

94 

68 

93 
62 

91 
59 

93 
61 

95 
60 

96 
63 

101 
84 

102 
66 

102 
68 

104 

73 

106 
71 

105 
65 

99 
62 

92 

57 

91 
59 

96.1 
60 .6 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

93 
54 

86 

53 

90 
56 

91 
55 

92 
56 

93 
63 

100 
62 

98 
63 

96 
64 

91 
69 

104 
66 

104 

65 

102 
64 

100 
63 

100 
62 

91 
63 

93 
65 

97 
65 

95 
62 

95 
64 

99 
64 

99 
66 

103 
67 

105 
70 

106 
70 

108 
75 

112 
75 

106 
70 

102 
65 

98 
61 

93 
59 

98.2 
63-8 

POSET  3  E 

MAX 
MIN 

76 
45 

77 
46 

79 
44 

81 
46 

60 
48 

82 
47 

85 

50 

84 

51 

85 
53 

66 

55 

85 
S3 

BS 

SS 

64 

52 

81 
53 

80 

SI 

78 

50 

71 
51 

76 
54 

79 

S3 

60 
54 

Bl 

SS 

83 
54 

85 
55 

89 

57 

91 
57 

93 
57 

91 

51 

65 
49 

79 
47 

78 
49 

B5 
51 

62.4 

51.4 

SBLT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 
MIN 

74 
4  7 

74 
45 

75 
49 

81 
49 

61 
50 

64 

57 

86 
56 

86 

61 

88 

61 

95 
64 

66 
61 

87 
SO 

86 
60 

65 

57 

62 
52 

73 
SS 

78 
56 

80 
58 

62 
56 

62 
56 

84 

SB 

66 
56 

91 
64 

93 
58 

95 
62 

97 
64 

97 
70 

94 

63 

85 
56 

86 

SO 

81 
42 

85.2 
56  .6 

SBN  LUIS  OBn 

MAX 
MIN 

78 
55 

79 
55 

76 
54 

76 
56 

77 
44 

87 
59 

94 

63 

92 
64 

94 

66 

94 

68 

96 
66 

92 
64 

88 
54 

89 
56 

85 
59 

74 

62 

as 

64 

82 
60 

83 
59 

68 
61 

B9 
61 

94 
64 

99 
73 

99 
72 

102 
74 

104 

77 

104 

70 

93 
60 

66 
59 

78 
SS 

83 
56 

88.4 

61  .7 

SONORA  RS 

MAX 

niN 

83 
44 

61 
45 

61 
46 

80 
46 

85 

50 

90 
60 

95 
55 

96 
55 

97 
62 

93 
66 

99 
59 

98 
64 

94 

63 

92 
63 

91 
54 

72 
61 

B5 
SB 

88 

63 

87 
6S 

90 
57 

91 
66 

94 

58 

100 
59 

101 
66 

103 
69 

105 
68 

107 
68 

103 
56 

93 
56 

65 
48 

84 
47 

91  .7 
S7.7 

SO  ENTRANCE  rOSEMITE 

MBX 
MIN 

73 
41 

71 
4! 

71 
42 

72 
43 

75 
4R 

79 
49 

83 
46 

86 

SO 

64 

51 

63 
S6 

87 
56 

85 
53 

84 

51 

83 
51 

81 
49 

68 
49 

6B 

51 

75 
S3 

75 
49 

79 
49 

81 
48 

81 
SO 

86 

S3 

87 
54 

90 
56 

92 
57 

94 

59 

88 

57 

83 

52 

73 
49 

72 
39 

80.3 
50.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INOEX 
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DniLY  TEMPERATURES  "-[r" 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

STOCKTON  HSO  BP 

MAX 
MIN 

81 
S3 

83 
52 

79 
52 

81 

55 

90 
56 

94 

61 

90 
60 

96 
58 

93 
59 

96 
67 

95 
59 

93 
61 

93 
58 

87 
60 

72 
62 

85 
62 

88 
61 

84 

59 

91 
58 

90 
60 

94 
59 

101 
63 

102 
65 

IDS 
65 

108 
69 

109 
70 

97 
67 

91 
60 

85 
59 

87 
55 

93 
56 

91  .4 

60.1 

STOCKTON  FIRE  STfl  NO  4 

MAX 
MIN 

Bl 
49 

83 
47 

81 
49 

79 
53 

78 
S3 

89 
59 

90 
63 

87 
55 

93 
62 

90 
61 

93 
56 

92 
67 

90 
55 

92 
54 

37 
55 

71 
59 

85 
59 

87 
55 

81 
SS 

88 
SB 

89 
SS 

92 
59 

99 
61 

100 
61 

108 
67 

105 
69 

106 
65 

94 
56 

87 
60 

87 
52 

87 
57 

69.4 

57. 6 

TEHflCHBPI 

MAX 
MIN 

77 
49 

77 
46 

86 
47 

90 
45 

90 
45 

86 
54 

87 
58 

84 

60 

93 
61 

90 
SO 

91 
64 

89 

85 

88 

57 

89 
SI 

89 
53 

78 
53 

81 
53 

80 
53 

82 

57 

85 
58 

SS 
59 

88 

58 

89 
63 

92 
63 

95 
65 

100 
62 

93 
70 

90 
63 

87 
59 

79 
55 

79 
50 

86.7 
56.6 

TEJON  RBNCHO 

MAX 
MIN 

89 
50 

85 
50 

86 
50 

86 
50 

87 
S3 

90 
58 

92 
59 

93 
62 

97 
67 

97 
68 

102 
59 

100 
68 

97 
60 

93 
57 

90 
57 

91 
61 

91 
61 

92 
80 

92 
61 

94 

62 

94 

51 

98 
67 

100 
72 

101 
72 

105 
73 

105 
75 

109 
76 

107 
72 

99 
63 

91 
57 

90 
59 

94  .9 

62.6 

THREE  RVRS  EQISQN  PH  1 

MAX 
MIN 

92 
S3 

88 
54 

90 
56 

91 
57 

91 

57 

98 
61 

99 
61 

99 
65 

98 

70 

101 
69 

103 
73 

103 
69 

100 
65 

100 
66 

97 
63 

92 
51 

91 
69 

93 
58 

94 
64 

98 
63 

97 
64 

100 
65 

103 
67 

104 
88 

106 
68 

107 
72 

109 
74 

102 
67 

93 
51 

93 
56 

97.7 
64.2 

riOER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

7S 
43 

76 
45 

77 
44 

81 
46 

86 
49 

90 
52 

90 
S3 

92 
53 

92 
58 

93 
61 

94 

52 

93 
56 

94 

53 

90 
SS 

87 
S2 

78 
SO 

84 

5S 

84 

56 

86 
54 

86 

56 

89 
55 

93 
54 

96 
56 

99 
57 

99 
59 

102 
60 

103 
50 

100 
58 

97 
53 

81 
49 

86 
45 

89.5 
53.2 

TRflCr  CBRBONfl 

MAX 
MIN 

83 

78 

78 

76 

78 

68 

92 

89 

94 

93 
55 

95 
53 

93 
55 

91 
53 

91 
54 

91 
51 

70 
59 

35 
59 

88 
54 

84 

S3 

88 
54 

89 
S3 

92 
S3 

99 
58 

100 
58 

103 
58 

105 
58 

106 
S3 

97 
57 

92 
56 

69 
52 

65 
43 

69.7 
55.0 

TRBCr  PUMPING  PLBNT 

MAX 
M  I  N 

7S 
53 

75 
52 

73 
52 

76 
55 

38 
54 

92 
52 

87 
58 

93 
59 

89 

55 

94 

60 

90 
57 

86 
S7 

90 
56 

86 
57 

73 
57 

85 
59 

34 

80 

79 
57 

38 

59 

84 

58 

92 
58 

93 
51 

102 
62 

106 
59 

106 
67 

107 
67 

100 
70 

98 
60 

82 
58 

88 
56 

93 
58 

89.0 
58.5 

VISBLIH 

MAX 
MIN 

91 
53 

85 
54 

87 
56 

87 
SS 

90 
56 

91 
62 

96 
69 

96 
63 

96 
67 

92 
67 

100 
66 

101 
64 

99 
63 

93 
63 

96 
62 

84 

65 

B9 
66 

93 
64 

92 
62 

93 
SS 

95 
64 

96 
64 

100 
67 

101 
66 

101 
65 

104 
74 

107 
69 

106 
70 

99 
67 

93 
61 

89 
55 

96.1 
63.4 

URSCO 

MAX 
MIN 

94 

S6 

92 
57 

90 
57 

91 
57 

92 
60 

93 
58 

97 
63 

96 
64 

97 
63 

97 
65 

103 
67 

103 
67 

101 
64 

100 
62 

98 
53 

92 
65 

92 

67 

95 
64 

94 

63 

95 
61 

98 
66 

98 
56 

101 
66 

105 
66 

105 
70 

103 
74 

107 
72 

107 
70 

102 
66 

95 
60 

92 
58 

97  .7 
63.6 

TOSEHITE  PRRK  HEBQOTRS 

MBX 
MIN 

63 
42 

79 
40 

80 
40 

80 
41 

85 
46 

87 
48 

91 
48 

91 
49 

92 
S4 

90 
55 

91 
55 

91 
52 

90 
SO 

90 
SO 

89 
48 

79 
48 

81 
56 

84 

59 

84 

50 

86 
51 

87 
50 

87 
SO 

90 
52 

92 
52 

94 

53 

97 
S3 

99 
SB 

97 
59 

92 
53 

BS 
49 

84 
43 

88.0 
SO.  1 

SOUTH  COAST 

ORfllNBOE  06 

BLPINE 

MAX 
MIN 

92 
55 

89 
54 

85 
47 

87 
52 

92 
48 

91 
63 

8S 

60 

90 
65 

96 
68 

95 
60 

93 
55 

82 
SS 

86 
S3 

84 

53 

86 
S3 

88 
49 

85 
54 

64 
54 

85 
52 

91 
S3 

87 
58 

88 

61 

89 

62 

97 
60 

95 
60 

92 
58 

88 

56 

86 

60 

87 

56 

87 

55 

88.7 
56.3 

BVBLON  PLEASURE  PIER 

MBX 
MIN 

71 
51 

67 
53 

70 
52 

69 
54 

70 
55 

70 
54 

74 
52 

72 
54 

73 
53 

76 
53 

76 
62 

71 
52 

63 
52 

73 
52 

72 
60 

68 
54 

71 
56 

71 
56 

68 
61 

69 
59 

73 
S3 

69 
58 

67 
54 

73 
60 

70 
61 

72 
61 

83 
62 

73 
64 

70 
63 

70 
62 

70 
61 

71  .6 

57.1 

BARRETT  DAM 

MBX 
MIN 

89 
45 

91 
47 

89 
SO 

84 

S3 

89 
56 

94 

59 

98 
56 

98 
62 

87 
65 

99 
65 

100 
64 

101 
60 

94 

51 

87 
52 

89 
54 

90 
53 

39 
53 

86 
54 

86 
54 

90 
55 

92 
55 

97 
59 

92 
60 

94 

59 

94 

50 

95 
64 

93 
64 

92 
63 

91 
61 

89 
58 

BB 

56 

91  .8 
57.0 

BEBUHONT  PUMPING  PLANT 

MBX 
MIN 

85 

50 

87 
51 

89 
52 

89 
54 

91 

57 

94 

59 

97 
60 

96 
58 

98 
67 

96 
64 

98 
63 

99 
63 

97 
SB 

90 
54 

92 
SS 

91 
54 

88 
S3 

85 
53 

93 
52 

80 
52 

93 
56 

93 
55 

95 
61 

96 
62 

98 
60 

102 
71 

95 
65 

93 
61 

83 
SB 

86 
60 

87 
61 

92.1 
58  .0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

78 
38 

77 
39 

79 
43 

79 
46 

82 
48 

83 
49 

85 
44 

84 

57 

78 
54 

83 
50 

85 
52 

85 
52 

30 
43 

31 
47 

80 
54 

76 
51 

76 
47 

73 
50 

73 
49 

78 
46 

30 
45 

81 
45 

35 

50 

87 
50 

68 
54 

38 

53 

84 

53 

77 
56 

76 
54 

78 
41 

61  .0 
48  .6 

BLRBANK  VBLLET  PMP  PLT 

MBX 
MIN 

90 
53 

87 
53 

84 
54 

87 
55 

93 
53 

96 
56 

95 
58 

90 
60 

99 
65 

97 
65 

99 
65 

93 
62 

33 
59 

34 

61 

86 
56 

86 
55 

84 

60 

33 
59 

86 
60 

89 
SB 

91 
59 

94 

57 

92 
54 

96 
55 

92 
58 

92 
56 

91 
63 

91 
56 

89 
58 

85 
56 

83 

57 

90.  1 
57.9 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

83 
43 

80 
45 

75 
47 

76 
45 

83 
45 

90 
46 

92 
51 

88 
SO 

91 
51 

94 
49 

93 
49 

91 

50 

31 

50 

79 
48 

33 
47 

85 

51 

82 
52 

31 
51 

81 
49 

84 

52 

82 
51 

86 
49 

92 

50 

92 
49 

93 
SO 

98 

53 

97 
55 

93 
56 

85 
54 

83 

53 

82 
46 

86.3 
49.6 

CAMPO 

MAX 
MIN 

91 
35 

91 
40 

87 
44 

92 
46 

94 

52 

97 
53 

98 
50 

92 
60 

98 
63 

97 
59 

100 
58 

95 
54 

90 
45 

93 
46 

93 
49 

90 
47 

86 
46 

87 
47 

92 
49 

93 
50 

94 

49 

97 
55 

92 
56 

94 

53 

103 
55 

99 
64 

92 
63 

69 
63 

86 

59 

63 

53 

91 
50 

92.8 
52.1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

94 

52 

92 

51 

89 

5C 

91 
49 

98 

50 

103 
52 

102 
53 

100 
58 

104 
66 

103 
6S 

105 
62 

100 
57 

85 
SB 

87 
59 

91 
55 

91 
55 

BS 
61 

86 
SB 

89 
SB 

98 
57 

96 
56 

98 
55 

97 
SB 

103 
56 

99 
56 

98 
SB 

96 
62 

93 

60 

87 
59 

88 
58 

94 
54 

94.9 

56.7 

CHULB  VISTfl 

MAX 
MIN 

70 
54 

70 
59 

67 
60 

65 
58 

66 
58 

67 
63 

69 
61 

67 
61 

66 
61 

71 
64 

70 
64 

74 

61 

69 
61 

63 
61 

63 
62 

69 
63 

68 
63 

68 
62 

66 
62 

69 
61 

68 
62 

68 

63 

67 
63 

68 
60 

68 
61 

69 
62 

70 
64 

71 
66 

72 
66 

71 
66 

71 
66 

66.7 
61  .9 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

CORONB 

MAX 
MIN 

92 

50 

89 

51 

84 

50 

87 

52 

93 
54 

95 
56 

94 

55 

90 
59 

98 
60 

96 
62 

102 
63 

97 
63 

86 

55 

37 
57 

89 
55 

87 
54 

84 

59 

84 

57 

86 
61 

88 
59 

91 
58 

95 
59 

90 
SB 

95 
58 

91 
53 

69 

60 

90 
64 

90 
62 

87 
61 

86 
60 

90 
56 

90.4 

57. 6 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

CUTRMACA 

MAX 
MIN 

74 
48 

78 
51 

78 
46 

84 

SO 

84 

52 

84 

58 

84 

64 

81 
62 

86 
58 

88 

57 

88 

60 

37 
65 

85 
52 

84 

59 

84 

58 

83 
59 

78 
59 

73 
S3 

82 
SB 

82 

53 

83 

55 

84 

58 

86 
58 

85 

56 

88 
63 

94 

61 

92 
62 

83 
60 

78 
80 

74 

55 

75 
54 

82.9 
58  .8 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

89 
49 

91 
47 

89 
47 

91 
41 

92 
48 

97 
51 

99 
53 

99 
59 

94 
62 

103 
63 

102 
61 

104 
55 

100 
SI 

86 
48 

91 
46 

92 
49 

89 
53 

85 
51 

36 
51 

91 
51 

94 

52 

95 
52 

98 
51 

99 
53 

100 
54 

103 
55 

101 
56 

96 
60 

96 
56 

89 
52 

35 
49 

94  .4 

52.5 

EL   CAPITBN  QAM 

MAX 
MIN 

94 

53 

95 
47 

88 

51 

83 
49 

90 
52 

93 
55 

96 
54 

95 
58 

87 
59 

96 
60 

98 
S3 

102 
59 

85 
58 

84 

57 

88 

52 

89 

52 

36 
57 

84 

59 

35 
53 

83 
58 

90 
58 

94 

58 

91 
51 

90 
54 

91 
54 

95 
56 

94 

60 

93 
63 

91 
61 

66 

59 

67 

55 

90.6 
56.  1 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

93 

93 
51 

91 
60 

101 
56 

100 
61 

ICS 

101 

105 

106 

103 
66 

105 
64 

95 
63 

94 

60 

94 
61 

87 

87 
62 

94 

95 

98 
64 

101 

99 

102 
65 

100 

104 

83 

92 

91 

88 

96.7 

ESCONDIOO 

MAX 
MIN 

83 

50 

86 

50 

79 
56 

82 
53 

86 
S3 

88 

S7 

87 
58 

86 

59 

90 
59 

94 

59 

95 
64 

84 

63 

81 
61 

83 
60 

83 
59 

83 
58 

81 
60 

82 
52 

33 
61 

83 
60 

35 
59 

86 
59 

85 
59 

86 
SB 

89 

57 

89 
61 

67 
65 

37 
64 

84 
64 

62 
62 

85 
61 

85. 3 
59-1 

FONTANB  KAISER 

MAX 
MIN 

91 
55 

91 
54 

86 
55 

90 
58 

94 

61 

95 
62 

95 
61 

90 
65 

99 

67 

97 
62 

98 
69 

96 
68 

89 
66 

90 
61 

89 
58 

89 
59 

84 

61 

84 

59 

89 
62 

91 
60 

93 
60 

95 
60 

94 

SB 

97 
63 

96 
62 

94 
64 

92 
64 

84 

60 

87 
60 

87 
61 

90 
61 

91  .5 
61  .2 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

SO 
51 

82 
54 

76 
58 

82 
55 

88 

57 

91 
59 

89 

60 

86 

61 

90 
61 

91 
65 

98 
65 

92 
63 

77 
62 

83 

61 

83 

57 

79 
59 

80 
62 

73 
63 

84 

63 

84 

61 

87 

81 

81 
62 

82 

60 

84 

60 

90 
60 

87 
63 

66 
65 

90 
66 

35 
85 

62 
63 

87 

61 

65.3 
60.7 

HENSHAM  DAM 

MAX 
MIN 

IDTLLWILD  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

78 
39 

80 
41 

82 
47 

83 
52 

85 
51 

85 
53 

89 
52 

90 
58 

86 

57 

90 
55 

39 
55 

90 
55 

89 
49 

86 
51 

86 
54 

8S 
50 

80 
49 

32 
47 

83 
51 

34 

50 

86 
SO 

86 
51 

89 
55 

92 
55 

95 
60 

95 
60 

93 
60 

63 
59 

75 
55 

76 
50 

80 
54 

85.5 
52. 4 

JULIAN  WTNOLA 

MIN 

87 
40 

86 
42 

85 
46 

87 

SO 

89 
54 

93 
54 

94 

56 

93 
61 

93 
64 

95 
61 

97 
60 

91 
55 

86 
50 

88 

SO 

89 

53 

85 
49 

81 
47 

84 

49 

88 
47 

90 
52 

92 
SO 

93 
57 

91 
59 

93 
55 

99 
61 

93 
75 

97 
64 

84 

60 

83 
59 

82 

52 

88 
43 

89.7 
54  .2 

LBGUNB  BEBCH 

MAX 
MIN 

74 
48 

76 
50 

78 
54 

70 
52 

75 
53 

75 
60 

74 

61 

77 
60 

77 
62 

80 
60 

82 
64 

71 
60 

73 
61 

72 
58 

70 
62 

71 
61 

74 

59 

72 
61 

72 
57 

70 
60 

72 
58 

74 

62 

71 
60 

75 
59 

77 
S6 

75 
60 

75 
57 

74.1 
58. 3 

LA  MESA 

MBX 
MIN 

87 
56 

80 

57 

74 

58 

78 
55 

82 

56 

86 
59 

83 
59 

81 
61 

86 
59 

87 
64 

92 
64 

82 
61 

74 

59 

79 
59 

80 
59 

77 
58 

78 
61 

76 
60 

30 
60 

80 
60 

31 
60 

78 
61 

78 
SO 

80 
59 

84 

60 

82 
62 

83 
62 

67 
65 

80 
63 

80 
64 

64 

51 

81  .3 
60.1 

LOMPOC 

MBX 
MIN 

70 
49 

67 
51 

67 
51 

69 
52 

70 
48 

71 
51 

67 
51 

68 
52 

67 
52 

68 
52 

66 
52 

65 
SO 

69 
S3 

70 
54 

70 
50 

68 
54 

69 
53 

69 
55 

69 
54 

71 
S3 

66 
S3 

71 
52 

69 
51 

70 
52 

74 

52 

72 
54 

70 
56 

69 
59 

74 

57 

79 
50 

71 
51 

69.5 
52.5 

SEE  REFFRENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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DniLY   TEMPERniURES  "^.i--'" 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

RVERRGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LONG  BERCH  HSO  nP 

tIRX 

B5 

82 

73 

79 

87 

90 

78 

66 

87 

94 

73 

75 

79 

82 

79 

76 

76 

80 

80 

82 

76 

79 

82 

83 

76 

80 

66 

60 

61 

84 

81 

.3 

niN 

SB 

58 

60 

62 

60 

62 

64 

66 

68 

66 

68 

66 

66 

63 

62 

62 

66 

66 

64 

64 

65 

64 

64 

66 

65 

66 

66 

68 

67 

65 

63 

64 

.2 

LOS  WNCCLES  HSQ  OP 

MRX 

74 

72 

73 

72 

76 

73 

78 

79 

8 1 

75 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

75 

75 

74 

78 

75 

74 

77 

77 

74 

76 

74 

74 

.8 

niN 

SO 

59 

SB 

S9 

60 

62 

62 

63 

66 

66 

65 

64 

64 

63 

62 

62 

63 

64 

63 

63 

64 

62 

62 

64 

54 

64 

66 

65 

64 

64 

62 

62 

■  9 

LOS  flNOELES  CIVIC  CTR 

nRx 

B  I 

80 

79 

78 

84 

64 

79 

86 

90 

89 

82 

80 

78 

77 

79 

77 

76 

78 

60 

83 

85 

82 

88 

62 

84 

85 

86 

79 

80 

79 

81 

.7 

rtiN 

SI 

60 

60 

60 

62 

63 

62 

84 

67 

70 

69 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

64 

63 

63 

67 

65 

64 

64 

64 

63 

.3 

MT  hIlSON  2 

HRX 

75 

75 

76 

77 

81 

85 

66 

66 

83 

86 

84 

77 

78 

78 

75 

71 

73 

64 

80 

76 

69 

74 

79 

.0 

MIN 

S3 

SS 

S7 

59 

60 

64 

69 

71 

71 

69 

68 

68 

60 

63 

61 

58 

SI 

52 

73 

62 

54 

51 

52 

60 

.9 

NEW  CUTflrlfl  FIRE  STH 

tlHX 

84 

64 

66 

90 

76 

95 

95 

98 

1 03 

96 

9 1 

92 

86 

9S 

89 

92 

91 

94 

93 

95 

99 

100 

106 

102 

too 

96 

69 

86 

93 

.2 

niN 

S4 

45 

46 

47 

47 

SS 

59 

84 

63 

60 

56 

SO 

49 

50 

55 

54 

52 

55 

52 

SB 

SS 

52 

SS 

60 

59 

65 

60 

54 

46 

51 

54 

.3 

NEWPORT  BEflCH  HfiRBOR 

MRX 

69 

66 

68 

67 

70 

68 

68 

69 

73 

76 

74 

72 

71 

69 

68 

69 

69 

67 

69 

68 

69 

66 

67 

71 

70 

69 

73 

72 

72 

72 

71 

69 

■  8 

MIN 

56 

57 

SB 

59 

61 

60 

62 

63 

63 

66 

66 

64 

62 

62 

63 

61 

62 

62 

64 

62 

62 

62 

62 

61 

63 

62 

65 

6S 

63 

64 

64 

62 

.  1 

OCERNSIOE 

MRX 

74 

73 

72 

70 

70 

72 

76 

76 

79 

78 

73 

73 

76 

73 

74 

72 

73 

70 

72 

72 

72 

71 

76 

75 

76 

78 

76 

76 

77 

73 

.9 

MIN 

50 

52 

53 

SB 

60 

59 

54 

54 

S7 

SB 

60 

64 

61 

SI 

55 

53 

53 

SO 

48 

46 

49 

51 

54 

SI 

56 

54 

SO 

59 

54 

57 

56 

54 

.4 

OJRI 

MRX 

B7 

83 

82 

85 

93 

94 

92 

99 

98 

97 

89 

79 

82 

65 

83 

80 

75 

79 

86 

85 

92 

91 

95 

92 

90 

64 

61 

81 

87 

87 

■  1 

MIN 

SI 

51 

49 

SO 

SI 

S2 

62 

61 

62 

57 

52 

53 

51 

S3 

56 

64 

56 

53 

S3 

52 

56 

52 

54 

55 

57 

57 

66 

SI 

54 

.9 

OXNflRO 

MRX 

75 

76 

74 

74 

74 

78 

si 

78 

78 

60 

7S 

76 

73 

76 

75 

73 

73 

72 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

78 

75 

76 

78 

76 

.7 

MIN 

53 

52 

50 

52 

53 

54 

56 

60 

60 

59 

57 

56 

SB 

54 

57 

56 

61 

58 

59 

55 

59 

60 

59 

61 

60 

61 

62 

61 

62 

56 

S7 

.4 

PflLOMflR  riT  OBSERVATORr 

MRX 

7B 

80 

82 

83 

84 

85 

65 

66 

89 

87 

90 

90 

90 

90 

66 

88 

75 

80 

63 

85 

64 

BS 

66 

88 

91 

93 

92 

92 

90 

78 

80 

86 

■  8 

MIN 

53 

52 

54 

54 

SS 

62 

65 

68 

63 

67 

65 

64 

56 

60 

60 

59 

53 

S3 

53 

59 

63 

63 

67 

67 

62 

67 

58 

56 

SB 

53 

55 

59 

.6 

PfiSnOENfl 

MAX 

87 

84 

82 

84 

69 

91 

94 

92 

94 

93 

8 1 

83 

64 

83 

62 

61 

63 

86 

67 

90 

87 

91 

69 

68 

89 

88 

84 

83 

84 

86 

.7 

MIN 

56 

SS 

SS 

59 

66 

SB 

58 

60 

64 

66 

67 

64 

62 

61 

57 

67 

61 

59 

60 

62 

59 

S9 

59 

60 

60 

60 

63 

62 

61 

60 

58 

60 

.3 

P010NR  CflL  POLY 

MRX 

93 

88 

87 

82 

86 

94 

95 

9 1 

68 

96 

93 

98 

85 

84 

84 

85 

83 

81 

02 

85 

87 

68 

90 

85 

89 

90 

90 

88 

89 

83 

84 

87 

.8 

M  I  N 

55 

SI 

51 

SS 

57 

55 

56 

61 

62 

64 

63 

60 

SB 

60 

59 

54 

57 

61 

59 

SB 

59 

60 

60 

57 

59 

60 

64 

63 

60 

59 

SS 

58 

.5 

RSMONS  FIRE  DEPT 

MRX 

91 

89 

87 

67 

92 

94 

95 

93 

94 

96 

99 

98 

B5 

67 

88 

87 

83 

82 

67 

88 

93 

92 

69 

91 

95 

96 

93 

89 

88 

84 

89 

90 

.3 

M  I  N 

45 

45 

45 

46 

54 

54 

52 

56 

SB 

57 

64 

60 

53 

51 

49 

St 

S3 

S7 

53 

50 

49 

54 

55 

S3 

S3 

S3 

61 

59 

59 

54 

48 

53 

.3 

REOLRNQS 

MRX 

92 

93 

90 

91 

98 

100 

100 

96 

101 

100 

101 

98 

92 

92 

93 

91 

67 

68 

92 

95 

97 

99 

98 

99 

99 

97 

95 

88 

90 

90 

93 

94 

.7 

MIN 

53 

S3 

54 

56 

59 

62 

58 

65 

65 

66 

69 

64 

59 

59 

56 

S5 

59 

58 

59 

60 

59 

57 

59 

61 

63 

65 

67 

65 

62 

SB 

55 

60 

.0 

RIVERSIDE  FIRE  STB.  "I 

MRX 

93 

92 

88 

90 

95 

97 

97 

92 

1 02 

99 

1 00 

95 

89 

90 

92 

90 

87 

87 

90 

92 

95 

97 

94 

98 

96 

94 

93 

90 

89 

90 

93 

93 

.  1 

MIN 

S3 

54 

54 

57 

56 

60 

59 

64 

65 

66 

86 

62 

59 

59 

59 

56 

61 

60 

63 

59 

57 

59 

58 

61 

60 

64 

66 

65 

64 

60 

S7 

60 

.1 

RIVERSIDE  Cir  EXP  STP 

HRX 

91 

93 

93 

68 

91 

97 

99 

97 

93 

101 

99 

101 

95 

69 

9 1 

92 

90 

87 

67 

90 

93 

95 

98 

95 

98 

97 

94 

92 

90 

89 

88 

93 

.3 

MIN 

SS 

54 

S3 

56 

59 

59 

S7 

66 

64 

67 

66 

61 

59 

59 

59 

5S 

61 

61 

62 

SB 

57 

58 

59 

60 

60 

64 

65 

65 

64 

S9 

56 

59 

.9 

SBN  BERNRRDINO  CO  HOSP 

MRX 

93 

93 

91 

94 

98 

99 

99 

94 

1  04 

101 

102 

1 00 

9 1 

94 

93 

92 

89 

89 

93 

95 

97 

99 

96 

99 

101 

99 

96 

89 

91 

90 

94 

95 

.4 

MIN 

SS 

54 

SS 

58 

6 1 

62 

61 

67 

67 

69 

66 

66 

59 

59 

58 

57 

61 

59 

62 

60 

60 

60 

60 

63 

63 

67 

68 

64 

65 

61 

58 

61 

.5 

SHNOBERG  HSO 

MRX 

74 

75 

78 

61 

85 

89 

89 

8 1 

9 1 

90 

89 

66 

60 

61 

82 

78 

73 

76 

87 

85 

84 

87 

87 

90 

93 

96 

66 

8 1 

76 

76 

79 

83 

.4 

MIN 

52 

51 

54 

55 

59 

52 

66 

62 

66 

67 

68 

66 

60 

56 

57 

53 

53 

SS 

58 

60 

62 

64 

67 

68 

71 

74 

65 

60 

56 

52 

SS 

60 

.5 

SHN  OIECO  HSO  RP 

MRX 

7S 

73 

70 

72 

75 

77 

74 

72 

61 

79 

82 

70 

71 

74 

75 

72 

72 

70 

75 

74 

74 

70 

71 

73 

75 

76 

78 

81 

75 

75 

76 

74 

.4 

M  I N 

59 

63 

61 

60 

63 

64 

64 

64 

65 

66 

68 

63 

63 

62 

65 

64 

65 

64 

65 

65 

63 

65 

63 

62 

64 

65 

67 

68 

68 

68 

65 

64 

.3 

SBN  GHBRIEL  FIRE  DEPT 

MRX 

B6 

84 

83 

85 

89 

90 

89 

87 

93 

93 

95 

93 

62 

64 

83 

63 

63 

82 

63 

88 

87 

90 

87 

9 1 

66 

89 

69 

88 

91 

84 

85 

87 

.2 

MIN 

54 

S3 

5S 

59 

56 

S7 

S9 

61 

70 

66 

6S 

63 

81 

64 

58 

56 

63 

62 

63 

60 

60 

SB 

61 

61 

63 

64 

64 

64 

60 

52 

57 

60 

.6 

SHN  JRCINTO 

MRX 

96 

96 

93 

95 

101 

102 

103 

1  04 

1 03 

103 

IDS 

95 

91 

97 

96 

95 

90 

90 

97 

1 00 

1 02 

103 

1 0 1 

1  04 

107 

1 06 

1 00 

91 

92 

92 

97 

98 

.3 

MIN 

46 

49 

47 

52 

55 

S8 

56 

61 

64 

64 

63 

60 

52 

SO 

SO 

50 

54 

S3 

52 

S3 

52 

S3 

56 

56 

57 

62 

64 

64 

61 

S3 

SI 

55 

.4 

SHN  NICOLRS  ISLRNO 

MRX 
MIN 

SRNTR  RNR  FIRE  STRTION 

MRX 

82 

82 

77 

76 

81 

8S 

85 

6 1 

87 

91 

68 

75 

77 

77 

78 

77 

77 

78 

79 

79 

79 

76 

82 

82 

83 

B2 

79 

80 

80 

.6 

MIN 

56 

55 

SB 

57 

59 

60 

62 

62 

63 

66 

64 

62 

63 

63 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

64 

64 

66 

62 

61 

.9 

SRNTR  BRRBRRR 

MAX 

Bl 

76 

79 

75 

79 

80 

80 

76 

76 

80 

81 

79 

75 

72 

75 

70 

73 

73 

72 

7  1 

75 

7S 

72 

74 

76 

75 

72 

79 

78 

75 

74 

75 

.7 

M I N 

52 

53 

51 

55 

55 

57 

57 

52 

51 

59 

69 

58 

57 

59 

57 

57 

60 

60 

59 

59 

56 

58 

SB 

60 

56 

58 

59 

60 

60 

61 

57 

57 

.2 

SRNTR  BRRBRRR  FRR  RP 

MRX 

78 

77 

73 

72 

74 

73 

73 

73 

75 

77 

75 

72 

69 

72 

67 

70 

70 

70 

69 

70 

73 

72 

70 

69 

70 

70 

73 

7 1 

73 

76 

73 

72 

.2 

52 

52 

54 

55 

49 

S I 

S3 

SS 

58 

S6 

56 

55 

SS 

S3 

55 

56 

57 

56 

58 

61 

54 

SB 

57 

59 

SB 

60 

62 

60 

58 

60 

55 

56 

•  1 

SRNTR  nRRIR  HSO  RP 

MRX 

68 

66 

67 

71 

73 

73 

68 

70 

7 1 

70 

68 

66 

70 

7 1 

7 1 

69 

72 

7  1 

7  1 

66 

74 

72 

72 

73 

75 

75 

75 

70 

72 

74 

72 

70 

.9 

45 

47 

49 

50 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

S2 

52 

S2 

51 

S3 

54 

55 

S4 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

57 

58 

52 

51 

49 

52 

.  1 

SRNTR  MONICR  PIER 

MRX 

66 

68 

67 

65 

65 

67 

66 

66 

76 

71 

74 

73 

66 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

67 

57 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

68 

68 

67 

68 

.0 

60 

58 

56 

57 

S9 

58 

60 

63 

62 

65 

64 

65 

63 

64 

61 

62 

61 

61 

64 

60 

62 

61 

61 

62 

61 

62 

63 

63 

64 

63 

60 

61 

.5 

SRNTR  PHULH 

MRX 

79 

77 

75 

80 

83 

85 

80 

61 

83 

86 

65 

80 

75 

72 

75 

76 

75 

75 

72 

78 

80 

78 

84 

64 

78 

87 

79 

76 

78 

78 

79 

.  1 

47 

47 

49 

49 

50 

52 

59 

S7 

57 

52 

50 

55 

52 

51 

46 

58 

56 

55 

51 

51 

52 

SI 

54 

54 

55 

58 

57 

56 

51 

52 

.7 

SUN  CUT 

MRX 

94 

94 

93 

95 

100 

99 

lot 

101 

105 

1  04 

1 03 

103 

91 

95 

95 

94 

90 

89 

94 

96 

96 

99 

99 

1 00 

107 

1  07 

99 

95 

90 

89 

93 

97 

.2 

MIN 

46 

SS 

63 

63 

63 

65 

65 

SS 

53 

SO 

SI 

52 

S2 

S3 

54 

54 

56 

57 

SB 

55 

60 

65 

63 

61 

61 

62 

56 

.6 

TOSRRNCE 

MAX 

77 

76 

75 

75 

77 

77 

76 

75 

80 

94 

82 

77 

75 

76 

75 

75 

74 

73 

73 

74 

7B 

78 

79 

78 

78 

82 

63 

78 

76 

75 

77 

4 

MIN 

55 

55 

54 

57 

56 

58 

S9 

60 

63 

63 

64 

62 

61 

61 

60 

57 

61 

61 

61 

60 

59 

SB 

58 

SB 

60 

60 

62 

62 

62 

63 

SB 

S9 

6 

TUJUNCR 

MRX 

89 

86 

84 

66 

92 

95 

96 

90 

96 

95 

97 

87 

82 

65 

86 

64 

82 

62 

66 

90 

92 

93 

90 

95 

96 

94 

9 1 

88 

62 

82 

86 

89 

1 

MIN 

54 

68 

61 

65 

68 

6S 

80 

55 

5S 

50 

54 

SB 

55 

54 

52 

55 

57 

57 

59 

SB 

62 

66 

62 

59 

58 

S3 

57 

3 

TUSTIN  IRVINE  RRNCH 

MRX 

84 

85 

80 

77 

70 

63 

88 

83 

60 

86 

69 

74 

80 

78 

80 

80 

80 

79 

63 

B 1 

62 

83 

82 

85 

83 

6 1 

83 

84 

B 1 

8 1 

81 

4 

MIN 

50 

SO 

48 

52 

56 

62 

60 

59 

61 

81 

62 

61 

61 

51 

54 

50 

55 

52 

55 

62 

56 

59 

57 

60 

61 

63 

62 

59 

67 

56 

9 

TNITCHELL  OHM 

MRX 

03 

72 

75 

76 

79 

80 

85 

85 

84 

60 

8 1 

77 

78 

76 

74 

76 

76 

80 

79 

8 1 

63 

85 

84 

B6 

75 

BO 

79 

2 

MIN 

46 

50 

51 

47 

47 

47 

49 

SO 

47 

48 

48 

45 

52 

52 

46 

47 

47 

50 

47 

49 

4B 

50 

51 

57 

53 

52 

SO 

48 

8 

U  C  L  R 

MRX 

73 

72 

72 

69 

75 

75 

74 

72 

76 

81 

81 

78 

70 

70 

68 

70 

69 

66 

70 

70 

73 

75 

73 

78 

72 

75 

7 1 

7 1 

70 

73 

0 

MIN 

56 

55 

54 

SS 

57 

59 

63 

65 

65 

60 

60 

61 

SB 

57 

60 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

58 

57 

59 

63 

60 

61 

60 

57 

59 

1 

UPLRNO  a  N 

MAX 

88 

88 

84 

67 

92 

94 

91 

92 

9fl 

93 

95 

9 1 

6S 

87 

88 

65 

83 

82 

86 

88 

90 

92 

90 

93 

92 

9 1 

86 

65 

84 

85 

86 

88 

7 

MIN 

52 

SI 

50 

51 

55 

57 

64 

65 

63 

63 

64 

63 

53 

51 

50 

51 

59 

52 

56 

51 

S3 

54 

55 

58 

63 

64 

62 

59 

60 

56 

52 

56 

7 

VISTH  2  NNE 

MHX 

BO 

76 

73 

75 

76 

80 

80 

85 

85 

66 

81 

74 

76 

76 

75 

7S 

74 

76 

75 

78 

79 

76 

79 

81 

80 

80 

83 

77 

75 

79 

78 

3 

MIN 

50 

s: 

SS 

53 

53 

55 

S6 

57 

64 

60 

61 

59 

59 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

SB 

57 

57 

SB 

60 

61 

61 

61 

55 

60 

57 

7 

HRRNER  SPRINGS 

MHX 

89 

88 

92 

93 

93 

95 

98 

98 

98 

98 

9B 

96 

94 

92 

92 

89 

85 

67 

92 

93 

95 

96 

96 

98 

104 

108 

99 

90 

85 

84 

90 

93 

7 

MIN 

40 

41 

44 

49 

SI 

54 

SO 

59 

61 

61 

56 

54 

41 

44 

48 

45 

48 

46 

48 

49 

48 

53 

56 

54 

55 

63 

69 

60 

60 

SS 

46 

51 

9 

TORBR  L INOR 

MRX 

87 

84 

80 

83 

88 

93 

88 

83 

92 

91 

97 

87 

61 

B2 

83 

83 

83 

79 

83 

84 

87 

87 

85 

89 

88 

87 

84 

67 

82 

82 

88 

85 

7 

MIN 

49 

49 

51 

52 

53 

54 

59 

61 

60 

62 

61 

59 

60 

SB 

60 

SB 

56 

61 

62 

60 

60 

59 

61 

58 

62 

59 

62 

60 

60 

61 

56 

SB 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLONING  STRTION  INDEX 
4  1 


DniLY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

JULr  1975 


STRTION 

Dflr   OF  MONTH 

u 

CI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

a 

■        ■  ■ 

SOUTHEAST  DESERT 
BRSINS  07 

BBKER 

MAX 
MIN 

104 

66 

105 
72 

107 
67 

109 
74 

1  10 
75 

114 

76 

lis 

77 

1  14 

85 

109 
85 

lis 

78 

116 
80 

115 
78 

113 
75 

1  1  1 
70 

1 1 1 
72 

1  10 
73 

115 
74 

113 
73 

109 
73 

1  12 
72 

1  1  1 
66 

110 
71 

113 
73 

117 
76 

lie 

78 

1  18 
92 

1  ID 
78 

109 
80 

107 
82 

106 
76 

105 
68 

111.3 

BBRSTOM 

MAX 

MIN 

94 

82 

96 
S7 

96 
57 

99 
60 

102 
67 

IDS 
67 

IDS 
68 

IDS 
62 

102 
76 

105 
59 

105 
72 

105 
70 

102 
66 

101 
60 

103 
61 

99 
67 

95 
66 

96 
64 

IDO 
63 

101 
64 

100 
62 

102 
65 

105 
65 

107 
67 

110 
69 

110 
70 

110 
73 

103 
75 

94 

52 

92 
63 

94 

60 

101  -S 
64 

BEBUnONT   I  E 

MAX 
MIN 

91 
45 

94 
48 

92 
52 

94 

S6 

98 
SB 

9S 
60 

99 
58 

99 
67 

98 
66 

103 
66 

100 
67 

97 
65 

91 
S6 

95 
57 

97 
55 

92 
54 

90 
57 

90 
54 

93 
SB 

96 
54 

96 
55 

97 
58 

98 

57 

100 
56 

104 
62 

100 
68 

97 
66 

92 
61 

89 

59 

89 
54 

93 

50 

9S.S 
58 .2 

BISHOP  HSQ  BP 

MAX 
MIN 

92 
45 

92 
45 

91 
48 

93 
66 

98 
65 

100 
56 

102 
55 

103 
59 

97 
72 

100 
69 

102 
62 

101 
63 

98 
57 

97 
54 

93 
51 

92 
59 

92 
56 

95 
58 

97 
SB 

98 
55 

97 
52 

101 
57 

103 
SB 

106 
59 

107 
62 

108 
65 

98 
66 

92 
69 

94 

56 

89 
47 

90 
52 

97.4 

BLTTHE 

MAX 
MIN 

BLTTHE  Fflfl  AIRPORT 

MAX 
MIN 

103 
71 

104 

75 

105 
79 

104 
60 

108 
64 

112 
84 

107 
83 

107 
67 

109 
66 

1  13 
86 

1  16 
66 

106 
86 

105 
83 

108 
80 

110 
80 

1  1  1 
82 

104 

82 

105 
80 

108 
82 

109 
85 

loe 

60 

109 
83 

105 
83 

1  12 
63 

1  1  1 
88 

110 
81 

96 
76 

102 
81 

104 

62 

103 
80 

IDS 
61 

107.1 
82  .0 

BORREOO  DESERT  PBRK 

MAX 
MIN 

101 
68 

106 
68 

104 

70 

101 
72 

107 
78 

108 
78 

112 
73 

109 
61 

104 
61 

108 
84 

1  1  1 
61 

115 
81 

110 
71 

105 
73 

106 
75 

109 
74 

103 
73 

102 
69 

106 
74 

109 
75 

109 
74 

108 
76 

lOS 
76 

106 
76 

1  12 
83 

110 
BS 

110 
70 

107 
81 

98 
80 

99 
76 

100 
71 

106.6 

BRBHLET  2  SW 

MAX 
MIN 

106 
65 

IDS 
66 

102 
72 

103 
68 

103 
73 

107 
73 

110 
74 

104 

77 

101 
78 

108 

77 

1  10 
77 

I  16 
80 

109 
74 

105 
70 

106 
70 

110 
70 

109 
72 

104 

70 

106 
76 

108 
72 

106 
75 

106 
79 

106 
78 

104 

76 

109 
78 

I  1  1 
80 

107 
73 

97 
77 

103 
73 

105 
78 

104 
74 

106.2 

DAGGETT  FBB  BIRPORT 

MAX 
MIN 

101 
71 

lOD 
66 

104 
64 

104 

66 

106 
72 

107 
74 

110 
76 

104 

79 

104 

63 

1  10 
80 

111 
80 

1  10 
78 

106 
75 

106 
69 

106 
71 

101 
73 

100 
74 

103 
71 

104 

71 

IDS 
72 

105 
7S 

109 
73 

110 
76 

1  12 
77 

lis 

78 

113 
78 

108 
61 

92 
61 

100 
79 

98 

70 

98 

66 

105.2 

!         DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

107 
76 

108 
67 

110 
63 

109 
91 

114 

89 

lie 

91 

119 
91 

120 
92 

116 
99 

119 
90 

120 
95 

118 
93 

lie 

93 

113 
86 

114 

75 

1  13 
89 

110 
66 

109 
86 

1  1  1 
86 

114 

91 

114 

69 

113 
66 

1  16 
90 

120 
66 

122 
85 

122 

101 

122 
98 

117 
76 

1  1  1 
85 

1  1  1 
85 

106 
77 

1  14.6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

86 
52 

65 
49 

85 
53 

67 
61 

90 
65 

93 
58 

96 
62 

97 
60 

94 

60 

96 
62 

90 
60 

92 

61 

95 
60 

90 
55 

89 
56 

88 
52 

91 
56 

89 
65 

91 
59 

91 
57 

94 

59 

95 
61 

94 
64 

98 
65 

101 
70 

98 
67 

96 
63 

90 
65 

86 
62 

84 

SB 

90 
61 

91  .6 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

103 
79 

104 

78 

101 
78 

101 
81 

102 
82 

106 
86 

109 
91 

106 

es 

105 
86 

106 
64 

110 
92 

114 
90 

107 
84 

103 
82 

IDS 
85 

107 
80 

106 
60 

101 
81 

103 
81 

107 
83 

lOB 
85 

106 
64 

107 
83 

IDS 
83 

113 
86 

HO 
88 

109 
69 

97 
80 

100 
84 

100 
61 

100 
76 

IDS. 4 

EL  CENTRO  2  SSH 

MAX 
MIN 

107 
73 

106 
63 

102 
69 

100 
7D 

106 
70 

1  10 
72 

106 
74 

100 
75 

109 
76 

111 
76 

117 
72 

1  15 
79 

106 
76 

106 
70 

110 
69 

1  10 
73 

106 
70 

106 
70 

106 
73 

108 
74 

108 
74 

110 
69 

104 

77 

lOi 
75 

1  10 
76 

110 
81 

106 
73 

103 
77 

IDS 
75 

104 
74 

106 
75 

107.4 

EL  tllRRGE  FIELD 

MAX 
MIN 

90 
45 

90 
46 

92 
44 

94 

53 

96 
56 

98 

56 

102 
60 

97 
66 

98 
66 

98 
64 

100 
64 

102 
65 

99 

55 

96 
52 

97 
SO 

97 
53 

91 
60 

69 
53 

90 

51 

96 
54 

97 
52 

97 
54 

100 
59 

101 
62 

104 

59 

IDS 
63 

106 
64 

99 
68 

94 
64 

94 
54 

91 
46 

96.8 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

81 
80 

85 
55 

60 
56 

83 
56 

87 
61 

90 
67 

94 

69 

97 
74 

97 
70 

92 
71 

96 
73 

9S 
71 

90 
6S 

85 
61 

86 
62 

85 
65 

62 
60 

78 
61 

81 
61 

66 
64 

89 
65 

91 
70 

92 
69 

96 
77 

100 
79 

104 

80 

102 

77 

90 
66 

87 
64 

80 

60 

79 
59 

89.0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

101 
69 

101 
69 

104 

71 

105 
71 

107 
72 

104 
74 

106 
74 

lOB 
BI 

110 
80 

1  1  1 
80 

114 

85 

109 
62 

105 
BO 

106 
75 

110 
78 

109 
81 

107 
76 

106 
81 

108 
83 

105 
80 

107 
82 

107 
84 

102 
80 

106 
60 

109 
80 

106 
75 

104 

75 

102 
74 

103 
73 

103 
74 

104 

72 

106.2 

HBIHEE 

MAX 
MIN 

90 
57 

90 
58 

88 
57 

87 
58 

90 
65 

93 
67 

97 
73 

100 
66 

101 
67 

91 
67 

98 
68 

100 
69 

100 
SB 

92 
66 

93 
66 

95 
66 

90 
62 

88 
62 

89 
64 

92 
65 

94 

60 

94 

62 

96 
64 

96 
66 

103 
68 

103 
67 

105 
75 

100 
72 

91 
69 

94 

55 

88 
58 

94. S 

HBTFIELD  PUnPING  PLANT 

MAX 
MIN 

100 
65 

102 
64 

99 
71 

99 
72 

99 
76 

104 

75 

106 
76 

103 
81 

102 
82 

IDS 
78 

108 
82 

1  1  1 
60 

105 
74 

101 
75 

105 
76 

105 
70 

104 

70 

99 
72 

102 
74 

105 
76 

106 
75 

106 
79 

105 
78 

103 
78 

1  1  1 
89 

109 
62 

106 
72 

95 
79 

97 
79 

97 
76 

98 
69 

103.2 

IMPERIBL 

MAX 
MIN 

105 
73 

103 
71 

102 
75 

103 
71 

107 
76 

109 
77 

109 
78 

103 
60 

107 
79 

111 
79 

115 
84 

I  10 
81 

104 

75 

106 
74 

110 
75 

109 
78 

104 

75 

104 
74 

107 
74 

107 
76 

106 
77 

104 

80 

103 
79 

109 
78 

108 
81 

107 
64 

100 
75 

102 
80 

105 
79 

104 

80 

IDS 
77 

106.1 

IMPERIBL  FBB  BP 

MAX 
MIN 

105 
74 

104 
69 

104 

75 

105 
70 

108 
74 

1  1  1 
77 

105 
78 

96 
78 

108 
80 

I  1  I 
79 

117 
82 

108 
81 

104 

77 

106 
7S 

1  1  1 
75 

108 
77 

103 
76 

106 
74 

109 
73 

108 
77 

106 
76 

106 
80 

104 
79 

110 
78 

109 
80 

108 
74 

97 
74 

100 
80 

104 

79 

102 
80 

104 

76 

106.1 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

91 
53 

93 
53 

91 
56 

86 
59 

86 
65 

95 
65 

100 
65 

102 
65 

103 
67 

96 

72 

102 
68 

102 
71 

100 
65 

95 
BO 

96 
60 

96 
61 

91 
60 

91 
61 

93 
60 

97 
60 

97 
58 

98 

59 

100 
63 

102 
65 

IDS 
66 

104 
66 

1  10 
71 

99 
67 

96 

67 

99 

SS 

92 
56 

97.1 

INDIO  U  S  DATE  GBRDEN 

MAX 
MIN 

105 
72 

106 
73 

102 
74 

101 
71 

101 
78 

107 
85 

112 
63 

109 
80 

102 
74 

109 
83 

110 
89 

118 
69 

107 
69 

105 
76 

105 
76 

106 
79 

109 
75 

103 
74 

104 
76 

107 
80 

108 
71 

107 
71 

105 
76 

104 

73 

110 
BO 

107 
82 

107 
79 

97 

ei 

102 
B3 

104 

78 

104 

77 

106.0 

INTOKERN 

MAX 

MIN 

96 
55 

95 
49 

96 
56 

99 
60 

101 
84 

106 
66 

108 
66 

107 
78 

107 
68 

108 
68 

108 
74 

106 
68 

104 
64 

101 
60 

100 
60 

96 
69 

95 
61 

96 
62 

101 
59 

102 
61 

102 
62 

103 
63 

106 
82 

112 
66 

113 
70 

1  1  1 
89 

I  I  1 
7S 

104 
74 

98 
74 

93 
68 

97 
S4 

102.7 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

106 
78 

104 
75 

105 
80 

104 
82 

105 
83 

109 
87 

111 
90 

112 
86 

108 
84 

108 
87 

113 
87 

1  15 
68 

1  10 
83 

106 
BI 

109 
82 

1  1  1 
82 

109 
79 

104 
BI 

107 
80 

109 
83 

110 
83 

106 
83 

109 
61 

109 
62 

114 
84 

112 
86 

1  ■  1 
76 

101 
79 

103 
60 

102 
79 

103 
79 

108.0 

LAKE  ARROWHEBO 

MAX 
MIN 

75 
45 

75 
50 

77 
48 

77 
49 

81 

59 

82 

60 

87 
S3 

84 

61 

85 
60 

85 
60 

65 

57 

82 
SB 

76 
SB 

78 
SB 

76 
59 

76 
54 

73 
SI 

73 
53 

79 
S5 

82 

56 

61 
53 

84 
54 

86 
60 

94 

56 

93 
59 

86 
65 

63 
62 

77 
60 

72 
59 

72 
54 

72 
47 

80.3 

LBNCASTER  FSS/FAB 

MAX 
MIN 

SB 
61 

87 
57 

90 
50 

93 
54 

97 
59 

100 
7  1 

103 
65 

98 
69 

102 
73 

104 
69 

104 
71 

97 
68 

93 
69 

94 

63 

92 
60 

88 
65 

63 
63 

86 
64 

93 
63 

96 
64 

96 
69 

98 
62 

102 
70 

106 
65 

110 
67 

109 
66 

97 
75 

92 

71 

84 

66 

84 

62 

94 

57 

95.5 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

107 
58 

104 

61 

102 
67 

102 
65 

107 
69 

1  10 
71 

107 
74 

IDS 
78 

110 
73 

109 
79 

107 
77 

103 
73 

106 
69 

106 
67 

106 
67 

110 
66 

105 
63 

106 
63 

107 
67 

106 
70 

105 
70 

IDS 
73 

104 

76 

109 
72 

108 
76 

107 
60 

102 
76 

106 
77 

105 
77 

104 

71 

106 
68 

106.1 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

89 
68 

88 
66 

86 
66 

87 
64 

93 
72 

97 
76 

98 

72 

96 
76 

93 
75 

97 
79 

100 
79 

98 
76 

93 

71 

92 
71 

92 
74 

92 
67 

90 
56 

90 
74 

93 
69 

94 

72 

95 
76 

96 
72 

97 
74 

101 
81 

100 
78 

100 
77 

90 
72 

86 

70 

BS 

75 

B7 
67 

Be 

64 

93.0 

MOJAVE 

MBX 

niN 

8S 
64 

85 
61 

88 

56 

92 
56 

95 
S8 

97 
68 

101 
75 

100 
7S 

100 
71 

96 

76 

103 
79 

99 
79 

100 
69 

97 
65 

9S 
67 

69 
64 

86 
62 

87 
66 

90 
69 

90 
71 

98 
72 

95 
72 

100 
74 

100 
74 

103 
74 

107 
73 

108 
76 

101 
70 

95 
66 

89 
62 

83 
60 

95.4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

80 
56 

83 
56 

86 
65 

89 
80 

90 
60 

92 
60 

94 

70 

93 
70 

93 
65 

67 
64 

94 
64 

96 
64 

94 

68 

93 
67 

92 
64 

90 
62 

83 
61 

81 
60 

86 
62 

88 
63 

69 
64 

88 
65 

90 
68 

95 
70 

96 
66 

98 
66 

62 
65 

84 

60 

S3 
56 

B9.3 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MAX 
MIN 

73 
37 

70 
47 

71 
52 

72 
47 

76 
48 

78 
48 

78 
52 

74 

5 1 

76 
46 

81 
50 

78 
48 

65 
46 

78 
48 

78 
47 

73 
47 

75 

76 
43 

77 
43 

79 

83 
46 

60 
53 

79 
51 

70 
52 

70 
SO 

72 
49 

75 
45 

76.0 

NEEDLES  FBB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

IDS 
75 

105 
79 

104 

82 

104 

78 

110 
83 

114 

66 

1  14 

67 

lOB 
90 

107 
87 

113 
87 

1  14 
93 

110 
92 

106 
66 

107 
65 

109 
86 

108 
84 

104 
84 

107 
84 

1  1  1 
82 

1 1 1 

82 

1  10 
83 

110 
87 

112 
65 

1  16 
86 

113 
89 

112 
88 

104 
82 

102 
82 

101 
B6 

103 
63 

105 
78 

108.4 
84.5 

PALMDRLE 

MAX 
MIN 

64 

55 

85 
57 

90 
55 

95 
58 

98 
59 

99 
65 

100 
67 

102 
65 

102 
69 

103 
67 

101 
67 

100 
60 

94 
64 

95 
55 

92 
55 

92 
59 

85 
58 

89 
63 

94 

SB 

96 
57 

96 
60 

98 

65 

103 
65 

107 
65 

109 
66 

109 
66 

101 
71 

92 

73 

90 
69 

85 
55 

84 

57 

96. 8 

PALM  SPRINGS 

MBX 
MIN 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

105 
77 

104 

78 

IDS 
81 

105 
82 

106 
63 

108 
65 

1  12 
67 

108 
89 

108 
87 

110 
88 

112 
90 

1  15 
92 

107 
87 

107 
65 

107 
85 

106 
65 

107 
85 

103 
80 

105 
83 

108 
82 

109 
63 

107 
84 

107 
63 

106 
83 

110 
67 

112 
87 

110 
82 

100 
78 

102 
60 

95 
81 

102 
SO 

106.8 
83. B 

RANDSBURG 

MBX 
MIN 

89 
63 

90 
55 

94 

57 

9S 
65 

98 

67 

101 
66 

101 
74 

104 

75 

100 
73 

102 
72 

103 
72 

101 
73 

98 
66 

97 
62 

95 
67 

90 
66 

90 
64 

93 
62 

97 
63 

97 
68 

94 

66 

100 
56 

102 
66 

105 
70 

108 
71 

108 
75 

102 
74 

93 
69 

9D 
67 

89 
64 

93 
60 

97.4 
66.9 

THERMAL  FAB  BP 

MAX 
MIN 

106 
73 

101 
77 

102 
61 

102 
65 

107 
70 

1  13 
83 

106 
84 

102 
77 

IDS 
70 

110 
78 

118 
85 

107 
80 

103 
72 

105 
72 

107 
69 

105 
72 

105 
77 

104 

70 

106 
71 

107 
72 

107 
76 

104 

71 

103 
76 

108 
74 

107 
78 

IDS 
B4 

97 
79 

101 
80 

104 

81 

104 

78 

106 
73 

105.6 
75. 1 

J<»"'""""lllli 


t  
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DniLY  TEMPERATURES 


CALIFORNin 
JULr 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


10 


tl  12 


13  14 


15  16 


17  18 


19   20  21 


22  23 


25  27  28 


1  14 

114 

108 

73 

76 

80 

1  1  1 

1  1  1 

no 

80 

60 

73 

103 

104 

98 

SB 

67 

63 

107 

109 

108 

62 

63 

73 

H 

73 

75 

42 

46 

47 

61 

61 

63 

44 

46 

45 

29    30  31 


TRONB 

THENTTNINE  PHLMS 
VBLTERMO  FIRE  SIB  19 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
HHIIE  nOUNTBIN  1 
MMITE  nOUNiaiN  2 
waOROSE  RANGER  STB 


101  103 
61  62 


102  101 
64  68 


89  89 
44  4S 


92  86 

SS  St 


107  109 
69  71 


110  no 

75  76 


112  108 
78  73 


106  105 
77  74 


49  SI 
32  38 


93  92 
72  71 


lOS  108 
60  77 


93  95 
52  55 


93  96 
59  62 


63  67 
45  37 


52  SS 
34  37 


93  9S 
72  62 


108  108 
76  80 


112  111 
79  77 


106  107 
68  69 


97  95 
55  63 


101  104 
62  70 


100 
61 


65 

67 

64 

62 

67 

70 

46 

42 

42 

SB 

58 

80 

41 

38 

41 

100  100 
67  59 


97  9S 
S3  SO 


96  91 
59  59 


62  67 
41  42 


58  SB 
40  40 


96  92 
59  60 


98  100 
7S  72 


103  103 
66  66 


86  89 

55  51 


89  84 

62  61 


62  6S 
3S  38 


49  S3 
34  36 


89  89 

55  SS 


104  106  105 
73     74  76 


104   106  lOS 
69  68 


91  93 
51  SI 


S6     56  SB 


65  66 
39  36 


92  94  93 
54    59  56 


107  109 
74  76 


106  108 
68  73 


97  98 
50  60 


99  100 
S7  61 


67  71 
35  42 


56  59 
36  38 


93  97 
57  S9 


102  101 
65  66 


101 

102 

97 

98 

1 06  •  3 

81 

74 

71 

62 

72.7 

99 

99 

1 00 

99 

105  'S 

72 

70 

68 

64 

71  .3 

9 1 

69 

65 

S9 

53 

44 

54  •& 

101 

94 

86 

86 

96. 7 

68 

67 

61 

S2 

80.7 

68 

66 

64 

56 

66.6 

4S 

43 

31 

2S 

39.4 

61 

54 

52 

4S 

5S.6 

41 

36 

30 

29 

37.4 

97 

92 

86 

95 

94.6 

64 

50 

47 

54 

61  .6 
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MONTHLY   RND   SEfiSONRL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEfiSON  OF  1974 


1975 


CRL  IFORNIR 


C?  T  O  T   T  M 

5TRT  I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

"       "  " 

DRHlNflGE  01 

Qi  nPRPniuT 

HLULnrUilil 

2 1 

0 

2 

207 

422 

5  33 

6  I  3 

55  1 

457 

1  75 

5 1 

3290 

QKIPUIKI    POr     IIMTl^Kl  mi 
MfNUn  llN    rrlL    UfNlUM  LUL 

37 

7 

1  7 

I  43 

439 

6 1  8 

54  7 

595 

589 

509 

1  76 

64 

374 1 

RTfl    QQP    POMTPP  QTQTTnKi 

1 9 

2 

0 

207 

763 

645 

467 

1  72 

52 

RlITt  FP     UDl  1  FY  POMTU 
□  UlLCi^     VnLLLi  rvHlNLn 

6  1 

84 

313 

467 

5  1  3 

663 

545 

572 

552 

CflLLRHFIN 

60 

31 

63 

413 

718 

933 

953 

758 

751 

730 

333 

183 

5936 

rFFTIUTIIF    C  CF 

68 

64  7 

636 

934 

855 

709 

34  1 

1  28 

ri  nuFPHQi  F  ^  <;qf 

LLUVtrvUnLC    J  03t 

1  3 

0 

7 

1  00 

370 

558 

558 

4  73 

4  4  6 

4  04 

109 

1  9 

3057 

2666 

r  n  u  F 1  n 

3 1 

267 

586 

733 

787 

6  1 0 

578 

507 

205 

50 

rPF^rFWT   riTv    i  w 
LnLoLt.Nl     LilT     i  IN 

1 1 3 

-1 
I  '  1 

574 

469 

545 

282 

4445 

OUTTONS  LRNOING 

33 

36 

75 

131 

358 

555 

613 

433 

422 

412 

174 

92 

3335 

F  1  K     U  QI  1  F  V 
t Lf\    VHLL t  T 

88 

4  6 

6  1 

4  07 

64  3 

788 

835 

736 

755 

7  1  5 

36 1 

5404 

FIIPFkQ    UQn  PT 

222 

220 

274 

360 

407 

50 1 

587 

469 

532 

547 

4  1  7 

347 

4  883 

4  679 

FnPFQT    n  FU 

68 

25 

1  6 

32  1 

64  4 

8  1  2 

889 

790 

730 

64  4 

293 

1  32 

5364 

FnPT  OPQPP 

r  ur\  1    DR HL/u 

1  87 

223 

2  1  3 

323 

4  26 

527 

6  1  5 

505 

500 

5  1  7 

38 1 

262 

4  699 

4  4  24 

FORT  JONES  RRNGER  STR 

52 

38 

62 

422 

1036 

790 

700 

298 

132 

5614 

1 9 1 

222 

1  97 

237 

359 

493 

566 

472 

4  62 

5 1  3 

3  70 

3  1  4 

4  396 

p.PQ  T  nw 

Ijn  M  1  U  IN 

■3  1 

C  b 

5  2 

1  57 

4  25 

597 

630 

475 

457 

4  58 

1  86 

1  1  7 
1  1  / 

"SC  1  9 

JD  1  c 

"kA  1  '3 

WQPPY     PQMP    PQMPFP  <;TQ 

^b 

6 

9 

288 

4  92 

727 

796 

679 

627 

6  1  4 

1  50 

66 

4  4  81 

4  219 

t-IFQI  riQPlIPP 

1  0 

0 

3 

8  4 

3 1  4 

50  1 

547 

369 

36  1 

324 

8  3 

1 5 

2631 

2700 

HILTS 

16 

31 

682 

898 

1061 

837 

792 

703 

302 

153 

nuur  H 

1 9 

8 

1 

20  1 

4  34 

629 

68  1 

575 

550 

4  56 

1  72 

62 

3790 

kFWTFTFI  n 

I  1 

1  3 

55 

107 

347 

52  1 

550 

4  03 

375 

359 

1  3  3 

6 1 

2935 

3077 

u  [   Q  M  Q  T  W 
rVLrinH  1  n 

1 8 1 

175 

242 

34  5 

428 

587 

598 

528 

565 

569 

375 

24  4 

4  837 

LnVn    OLUO    INHI  nUiNUntiNI 

9 1 

49 

7  1 

4  32 

783 

1030 

1073 

970 

979 

90  1 

398 

225 

7  nn  "3 

/  UU  J 

MOUNT  HEBRON  RS 

160 

178 

244 

640 

834 

1  100 

1243 

939 

932 

908 

499 

300 

7977 

MQPQ    CTQTF  unQPITQI 
INHrn    oiHIt  nUOrllHL 

2  3 

3 

1  6 

96 

324 

526 

563 

393 

36  1 

373 

1  1  1 

C  F 

bb 

9  R  F 

t  0  *♦  0 

97CQ 

c.  'oy 

nPTPK     PPDTPIF     ""PFFl^  P 

1  78 

1  59 

1  92 

341 

4  80 

592 

522 

525 

56 1 

574 

358 

266 

4  850 

4  614 

n  Pi  F  OKI  c 
UKL t  HNo 

9 

1 

3 

164 

4  30 

630 

663 

555 

517 

4  23 

1  2  2 

60 

3577 

3728 

rt  1  HLUPIH    rlKt    bin  c 

1 9 

3 

I  1 

97 

337 

527 

585 

4  1  1 

380 

4  03 

1  60 

75 

3008 

2966 

POINT  RRENfl 

219 

234 

201 

339 

451 

553 

606 

507 

484 

514 

362 

297 

4787 

rU 1 ItK    VHLLtT  rn 

1 6 

2 

0 

126 

4  1  8 

562 

559 

5  1 6 

507 

4  60 

1  34 

4  2 

3  34  2 

3276 

KlLnHKUaUN    LrKUVt    Ol  rn 

45 

3 

1 8  4 

53  1 

525 

703 

598 

54  2 

5  1  4 

225 

66 

CQTMT     UFl  FMQ 
oH 1 N 1  MtLtNH 

1  3 

0 

1 1 

1  1  1 

374 

565 

60  1 

4  29 

4  22 

4  06 

1  05 

■5  nc  7 

jUD  / 

90  1  R 

^  y  1  0 

COM  DDCQCI 

oHN  KHrHtL 

7 

9 

36 

1  08 

302 

4  7  1 

4  90 

38 1 

355 

329 

1  25 

7  3 

9  F  Q  c 
oHb 

SflNTR  ROSR 

19 

5 

10 

99 

352 

535 

569 

403 

380 

397 

136 

54 

2959 

3055 

bHHTtKo    DHK    KHNLjCK  olH 

24 

4 

0 

1  95 

562 

797 

852 

699 

1  i  b 

580 

2  1  4 

Q  G 

AT^O 
H  1  JC 

SCOT  I fl 

1  I  6 

102 

1  26 

24  8 

40  1 

527 

598 

504 

5  1  4 

522 

325 

2  4  7 

i4  9  "3  n 

J  y  b  *i 

ontLTER  Cuvt  HVIHIlCjN 

222 

1  4  5 

34  I 

415 

4  66 

4  68 

4  69 

260 

202 

c    M  n  M  n 

1  9 

G 

0 

76 

Jb*l 

549 

560 

A  1  0 

■3  C  "3 

Jb  J 

■5  Q  T 
jO  / 

QC 
3D 

J  u 

9  R  J  C 
£  0  •*  0 

TRINITY  RIVER  HATCH 

33 

9 

19 

270 

563 

751 

851 

706 

692 

615 

21 1 

64 

4784 

Till   C"  1    OU  CT 

79 

7  3 

1  20 

765 

1016 

124  4 

p  a 

C3  0  J 

fl  F  "3 
0  0  J 

"7  0  7 

/  3  / 

"50  1 

jy  1 

9  1  C 

0  y 

UK  I  flH 

1  6 

0 

1 

97 

4  08 

552 

543 

4  65 

1  1  n 
i  1  u 

9  7 

J  U  0  J 

9Q77 

^y  '  ' 

WARM  SPRINGS  OnM 

3 

152 

383 

28 

WEflVERVILLE  RANGER  STR 

41 

13 

25 

316 

626 

840 

887 

735 

730 

655 

278 

91 

5237 

4935 

WEED  F IRE  DEPARTMENT 

79 

54 

77 

463 

745 

957 

1071 

840 

858 

772 

380 

177 

6473 

U I  1  1    T  T  Q     1  WF 

9  A 

C  O 

220 

506 

522 

64  8 

544 

54  1 

533 

2 1  5 

1  08 

404  6 

WILLOW  CREEK   1  NW 

17 

5 

2 

253 

670 

531 

198 

56 

YREKfi 

30 

15 

23 

349 

683 

903 

1043 

780 

768 

677 

253 

103 

5637 

5393 

m            m  m 

OnLKHPlt  N  1  U 

DRRINRGE  02 

ROIN  RRNGER  STRTION 

74 

49 

69 

414 

702 

1  009 

104  5 

623 

^  7  C 
J  /D 

1  66 

HLlUnHb   KHNtitK   blHl  lUN 

1 20 

85 

1 80 

77  1 

1  I  TF 
1  1  'b 

QQ  F 
sO  D 

Q  ^  n 
3  **  u 

Q  1  n 
3  I  u 

F  n  c 

0  U  0 

9  ^  n 
t  u 

6785 

AUBURN 

1  6 

0 

0 

75 

380 

612 

60  1 

c  n  n 
0  u  u 

F  1  n 
D  1  u 

>1  CF 
^  DO 

1  1  R 
1  1  0 

9  9 

n  ^  7 

RUB URN  CRM  PROJECT 

27 

0 

0 

1  1  0 

4  67 

676 

64  8 

537 

564 

52 1 

1  55 

39 

3744 

BLUE  CRNYON  WSO  RP 

85 

24 

4 

296 

572 

821 

731 

816 

952 

870 

359 

157 

5687 

5704 

BOWMAN  DAM 

82 

29 

1 9 

24  7 

636 

864 

823 

839 

933 

908 

4  38 

20 1 

cn  '  Q 

DU  1  3 

F  G  RO 

0  y  0£ 

BRANNAN  ISLAND 

6 

0 

3 

F  Q 

bo 

KF  1 

D  y  D 

4  60 

4  1  3 

352 

1  09 

26 

3176 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

4 

0 

0 

b  / 

k  I  F 

*l  1  b 

DUO 

F9  ^ 
D  t  •* 

443 

4  10 

346 

9  1 

g 

3009 

2986 

BURNEY 

94 

94 

1  74 

484 

7  35 

975 

979 

6  1 5 

T  T  Q 

"7  Q  7 

/  3  ' 

4  07 

1  7 

c  Fn  F 

0  DUO 

CANYON  DRM 

64 

35 

61 

438 

783 

1017 

1075 

929 

922 

878 

383 

153 

6738 

6901 

CHESTER 

87 

45 

1  24 

4  4  7 

750 

985 

107  3 

03  I 

Q  \ 
3  J  1 

RC  F 
00  0 

s  i  u 

9  t 

F  R  9  1 
DO^  1 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

6 

0 

0 

64 

405 

543 

680 

487 

448 

404 

86 

12 

3235 

2865 

CLARKSBURG 

0 

1 

69 

422 

2971 

PI  FQPl  QkF    M  T  PMI  QUnc^ 

1  4 

g 

5 

1  72 

542 

705 

738 

599 

56  1 

527 

1  66 

30 

4059 

COLFAX 

17 

0 

0 

102 

413 

650 

569 

573 

601 

543 

142 

25 

3635 

344  1 

COLUSA  2  SSW 

0 

0 

0 

56 

402 

588 

615 

439 

403 

334 

53 

2 

2892 

2788 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

9 

0 

0 

57 

403 

599 

545 

449 

418 

354 

82 

12 

3026 

2819 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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MONTHLY   RND   SEfiSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEPSON  OF   1974   -   1975  CfiLIFORNlfi 


STHT I  ON 

* 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MR  Y 

*J  U  M  l_ 

TflTRI 

NORMRLS 
JULY-JUNE 

DEER  CREEK  FOREBRT 

56 

4 

2 

240 

801 

692 

782 

874 

813 

294 

OE  SflBLfi 

35 

2 

0 

145 

523 

739 

682 

556 

683 

603 

186 

50 

4304 

4  1  85 

DOBBINS   1  S 

15 

0 

0 

123 

463 

685 

643 

561 

559 

542 

181 

44 

3816 

DOWNIEVILLE  RRNOER  STR 

53 

32 

52 

291 

900 

716 

721 

284 

99 

CHol    rHnn  KtatKvUlK 

1  0 

0 

0 

1  1  9 

487 

692 

666 

878 

5  1  7 

495 

1  33 

20 

3714 

3378 

FAIRFIELD  FIRE  STRTION 

12 

1 

7 

72 

362 

601 

664 

438 

398 

364 

1  1  1 

32 

3059 

FOLSOM  ORM 

9 

0 

0 

49 

343 

592 

671 

436 

439 

376 

95 

13 

3023 

GEORGETOWN  RANGER  STR 

30 

0 

0 

142 

488 

633 

634 

661 

181 

56 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

38 

3 

2 

141 

488 

717 

645 

625 

663 

626 

206 

60 

4214 

PI9T33I   V     I  CI  Qkin  QfCllPC 

UnlfZLT    ioLHISu  r<trUut 

1 0 

0 

7 

70 

546 

686 

497 

467 

390 

1  35 

4  7 

HARRISON  GULCM  RS 

e 

51 

347 

258 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

53 

30 

67 

396 

597 

957 

940 

787 

754 

707 

282 

122 

5792 

5581 

JESS  VALLEY 

82 

57 

108 

453 

717 

1024 

1  106 

972 

983 

915 

483 

236 

71  33 

LAKEPORT 

17 

2 

2 

224 

559 

712 

753 

618 

523 

497 

137 

26 

4070 

3716 

1  Qkp    QPQIM  n  t  UP 
LHI\t  arHULUllNL/ 

125 

37 

5 1 

348 

729 

937 

890 

820 

884 

891 

446 

1  56 

6314 

6452 

MANZRNITfi  LRKE 

153 

102 

121 

490 

827 

1060 

1050 

996 

1  100 

1046 

601 

268 

7814 

HRRKLEY  COVE 

12 

0 

0 

70 

405 

615 

638 

474 

476 

434 

113 

17 

3254 

MRRYSVILLE 

3 

0 

0 

35 

345 

574 

629 

416 

359 

278 

35 

7 

2681 

2588 

MC  CLOUD 

38 

47 

376 

700 

922 

952 

864 

884 

808 

330 

149 

6007 

M  r  ki  c  D  □  1 
n  I  NtnHL 

1 69 

1  5 1 

1 82 

489 

8 1  9 

1019 

1 082 

955 

1014 

967 

557 

3 1  0 

771  4 

7192 

MOUNT  SHRSTR  WSO  CI 

79 

38 

50 

400 

694 

927 

947 

883 

862 

753 

324 

182 

6079 

5890 

NEVRDR  CITY 

16 

36 

308 

610 

834 

801 

708 

717 

685 

262 

87 

4900 

ORLRND 

5 

0 

0 

62 

403 

651 

649 

498 

4  36 

347 

62 

7 

3120 

2830 

OROVILLE 

1 

0 

0 

36 

356 

588 

532 

432 

383 

323 

48 

8 

2804 

r  H  K  H  U  I  0 1 

2 1 

0 

0 

86 

4  1 2 

633 

564 

559 

888 

4  70 

I  1  5 

25 

3443 

PLRCERVILLE 

28 

0 

1 

130 

498 

711 

676 

573 

585 

533 

175 

45 

3949 

4  161 

PLACERVILLE  IFG 

38 

0 

0 

113 

391 

624 

540 

580 

606 

551 

151 

39 

3633 

PORTOLA 

149 

138 

192 

1  106 

924 

889 

899 

478 

246 

7111 

QUINCY 

47 

41 

90 

408 

714 

311 

182 

5852 

KtU   oLUrr    WoU  Hr 

6 

0 

0 

69 

404 

645 

530 

482 

484 

378 

65 

4 

3  1  34 

2688 

REDDING  FIRE  SIR  NO  2 

0 

0 

0 

61 

333 

574 

818 

470 

41  1 

304 

42 

4 

2717 

2610 

ROCKL  IN 

9 

0 

D 

81 

437 

S82 

746 

465 

451 

397 

85 

1  1 

3364 

3143 

SACRAMENTO  WSO  AP 

7 

0 

0 

44 

347 

569 

661 

435 

449 

389 

69 

1 

2971 

2843 

SflCRAnENTO  WSO  CI 

3 

0 

0 

37 

288 

508 

560 

328 

315 

247 

38 

2 

2325 

onHo  1  H  UHfl 

1 0 

0 

0 

68 

36 1 

507 

536 

539 

428 

69 

1 2 

SIERRA  CITY 

53 

IS 

7 

263 

602 

804 

742 

747 

810 

730 

271 

107 

5151 

SIERRAVILLE  RANGER  STR 

1  17 

1 1 1 

177 

536 

833 

1068 

1  140 

958 

913 

863 

440 

230 

7386 

6953 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

1  1 

0 

0 

100 

454 

692 

643 

555 

498 

457 

105 

12 

3527 

3124 

STRRWBERRY  VRLLEY 

76 

26 

15 

255 

590 

806 

765 

762 

819 

754 

297 

134 

5299 

IWIN  LHKtb 

288 

256 

64  1 

860 

1  1 56 

1 085 

1  058 

1173 

1 206 

724 

802 

94  11 

VRCAVILLE 

1 

0 

3 

52 

384 

588 

648 

432 

379 

359 

82 

6 

2934 

2812 

WHISKEYTOWN  RES 

1  7 

0 

0 

96 

4  1  3 

640 

568 

58  1 

555 

472 

79 

1  1 

3429 

WILLIAMS 

2 

0 

0 

65 

4  1  1 

655 

WILLOWS 

5 

0 

0 

59 

375 

525 

646 

472 

419 

354 

63 

9 

3027 

2807 

WINTERS 

2 

0 

0 

33 

350 

591 

610 

422 

368 

298 

48 

8 

2730 

WOODLAND   I  WNW 

4 

0 

0 

53 

417 

537 

577 

461 

405 

320 

55 

5 

3035 

2626 

■           ■  a 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

155 

160 

271 

576 

812 

1096 

1  185 

1081 

1068 

1036 

565 

332 

8337 

8438 

BOD  IE 

264 

313 

417 

803 

975 

1321 

1212 

I  146 

1243 

1  192 

781 

471 

10138 

BRIDGEPORT 

129 

218 

340 

661 

859 

1  158 

1117 

1064 

997 

959 

631 

385 

8488 

CEDARVILLE 

49 

23 

74 

453 

761 

1041 

1062 

922 

918 

843 

4  36 

187 

6766 

6258 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

252 

290 

385 

734 

9 1 6 

1123 

1  1  87 

104  3 

1 08 1 

1041 

6 1  4 

33  1 

8967 

DOYLE  5  SSE 

35 

12 

48 

424 

719 

1001 

991 

839 

793 

779 

298 

1  1  1 

6050 

FLEMING  FISH  AND  GRME 

40 

33 

109 

493 

817 

1073 

1084 

889 

807 

739 

304 

1  13 

6501 

FORT  BIOWELL 

50 

49 

87 

461 

725 

1035 

1013 

893 

838 

778 

367 

140 

6433 

6365 

MONO  LAKE 

28 

26 

92 

459 

749 

1008 

1024 

890 

899 

868 

438 

191 

6672 

SQUAW  VALLEY 

163 

1 66 

262 

6 1  3 

869 

1149 

1  1  92 

1  070 

1 078 

1118 

623 

350 

8650 

SUSANVILLE  AIRPORT 

48 

29 

96 

506 

777 

1065 

1049 

936 

823 

761 

345 

114 

6549 

6248 

TAHOE  CITY 

1  7  1 

1 66 

245 

560 

846 

1  077 

1  1  36 

1038 

1050 

982 

662 

Jo  J 

6296 

a  1  o 

D  1 

TRHOE  VALLEY  FAA  RP 

195 

215 

313 

637 

872 

1086 

1205 

1053 

1  105 

1  130 

629 

375 

8815 

TERMO 

96 

65 

175 

581 

852 

1110 

1  186 

1064 

951 

908 

461 

270 

7719 

TRUCKEE  RANGER  STRTION 

145 

170 

252 

565 

889 

1  179 

1228 

1  105 

1090 

1056 

8208 

MOODFORDS 

33 

103 

464 

806 

1064 

902 

883 

868 

859 

383 

153 

6024 

■         ■  ■ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

22 

2 

1  1 

1  19 

338 

505 

458 

387 

428 

395 

132 

61 

2858 

BERKELEY 

83 

106 

103 

122 

277 

448 

449 

363 

401 

410 

243 

1  84 

3186 

2973 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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MONTHLY   nND   SEflSONflL   HERTING  DEGREE  DPYS 


SEASON  OF  1974 


CRLIFORNin 


STflT I  ON 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

NUKnHLb 
JULY-JUNE 

BURLINGRME 

63 

35 

93 

1  10 

313 

467 

510 

360 

398 

186 

1  15 

CflRMEL  VALLEY 

81 

67 

74 

135 

284 

466 

372 

367 

414 

426 

226 

163 

3075 

CROCKETT 

17 

1 

6 

84 

337 

543 

598 

427 

392 

382 

135 

50 

2972 

GILROY 

8 

0 

4 

78 

322 

549 

536 

385 

382 

344 

93 

18 

2719 

nHLr    nUUN  tJHT 

1  85 

1  59 

1 65 

200 

3  1  8 

4  56 

459 

398 

449 

471 

350 

304 

391  4 

3859 

HOLLISTER   1  SW 

42 

16 

39 

94 

2725 

HOLLISTER  2 

KINC  CITY 

17 

3 

1  1 

90 

602 

39'^ 

407 

155 

62 

2655 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

20 

1 

2 

82 

363 

571 

404 

391 

4  1  4 

I  19 

48 

3035 

LUO   uH 1  Do 

1 5 

0 

3 

98 

36  1 

54  4 

547 

406 

4  1  6 

374 

1  23 

37 

2924 

2794 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

3 

0 

2 

66 

350 

521 

586 

373 

332 

336 

89 

21 

2579 

MONTEREY 

142 

117 

1  17 

144 

287 

463 

406 

357 

402 

425 

270 

231 

3361 

MONTEREY  FAA  AP 

99 

73 

92 

1  15 

262 

412 

393 

336 

338 

373 

211 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

173 

152 

185 

198 

269 

412 

393 

393 

435 

440 

346 

239 

3635 

nUUN  1    UIHdLU   N   liH  I  t 

4  4 

1 

1 

1  2  4 

36  1 

588 

5 1  4 

499 

584 

5 1  8 

1  80 

82 

3496 

MOUNT  HAMILTON 

89 

252 

503 

725 

588 

673 

809 

754 

267 

103 

4868 

NRCIMIENTO  DAM 

4 

0 

3 

68 

31  1 

499 

484 

419 

429 

415 

1  13 

25 

2770 

NEWARK 

22 

16 

29 

94 

306 

504 

509 

396 

370 

355 

137 

54 

2792 

OAKLAND  WSO  AP 

91 

69 

49 

4  1 

232 

393 

464 

349 

347 

362 

159 

I  17 

2673 

2909 

UHnLHNU  nUbtUn 

33 

40 

45 

57 

266 

469 

497 

347 

367 

375 

1  68 

1  39 

28 1 3 

PALO  ALTO 

I  1 

9 

57 

1  18 

376 

523 

561 

396 

353 

352 

1  38 

60 

2954 

2969 

PASO  ROBLES 

7 

4 

12 

108 

391 

568 

556 

399 

422 

391 

126 

38 

3022 

2890 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6 

2 

13 

1  10 

391 

612 

585 

444 

466 

439 

1  30 

32 

3250 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

16 

1 

8 

124 

364 

592 

521 

466 

513 

488 

158 

36 

3267 

2920 

r  1  onU  OtHLH 

9 1 

7  1 

98 

1  4  1 

207 

322 

352 

363 

393 

375 

289 

1  35 

2837 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

213 

198 

213 

175 

263 

392 

416 

376 

412 

412 

382 

262 

3714 

384  1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

0 

2 

3 

69 

343 

556 

634 

424 

382 

350 

103 

15 

2882 

PRIEST  VALLEY 

7 

3 

4 

193 

532 

708 

684 

552 

582 

564 

209 

48 

4086 

4368 

REDWOOD  CITY 

17 

4 

23 

90 

326 

496 

514 

372 

359 

345 

128 

53 

2727 

2596 

K I LHnUNU 

59 

52 

7  I 

9 1 

286 

4  76 

495 

345 

35  1 

359 

1  55 

1  30 

2880 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

29 

10 

15 

135 

398 

664 

624 

472 

485 

447 

156 

95 

3530 

SALINAS  3  E 

108 

86 

100 

1  14 

283 

460 

41  1 

332 

337 

358 

203 

SALINAS  FAR  AP 

38 

18 

37 

87 

240 

488 

448 

363 

384 

404 

206 

143 

2856 

2959 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

173 

169 

181 

147 

299 

454 

483 

383 

385 

422 

303 

273 

3672 

oHN  rKHNLioLU  WoU  Hr 

83 

54 

1  0  1 

1  1  7 

329 

499 

540 

387 

4  1  5 

4  24 

220 

1  5 1 

3320 

3042 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

167 

153 

153 

1  19 

243 

422 

428 

320 

360 

386 

257 

238 

3246 

3080 

SAN  GREGORIO  2  SE 

161 

120 

147 

228 

392 

536 

501 

424 

459 

471 

308 

245 

3992 

SAN  JOSE 

12 

2 

2 

76 

345 

520 

529 

371 

358 

338 

110 

37 

2700 

2416 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

49 

22 

61 

132 

248 

411 

379 

374 

404 

44  1 

239 

122 

2882 

2472 

SAN  MATEO 

13 

26 

77 

256 

441 

462 

335 

352 

358 

143 

94 

2655 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

26 

7 

25 

130 

392 

575 

592 

409 

414 

401 

147 

67 

3185 

2566 

SANTA  CRUZ 

89 

88 

81 

171 

328 

504 

462 

392 

398 

436 

228 

161 

3338 

3139 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

79 

66 

68 

129 

538 

516 

423 

440 

467 

228 

179 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

98 

97 

1  1  4 

1  6 1 

333 

5  1 6 

473 

398 

4  26 

425 

255 

1  88 

3484 

34  18 

WOODSIDE  FIRE  STA  1 

20 

5 

13 

1  18 

362 

540 

545 

392 

419 

423 

1  35 

67 

3039 

■        ■  ■ 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

RNTIOCH  FI8REB0ARD  ML 

2 

0 

10 

52 

353 

420 

395 

31  1 

79 

2627 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

5 

0 

0 

53 

376 

631 

680 

430 

428 

371 

121 

24 

3119 

ASH  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

67 

325 

523 

561 

485 

483 

432 

1  10 

5 

3091 

2673 

AUBERRY   1  NW 

0 

0 

0 

104 

380 

573 

582 

524 

554 

479 

102 

20 

3418 

3405 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

0 

0 

0 

26 

24  4 

558 

559 

294 

24  4 

1  92 

30 

0 

214  7 

2  I  85 

BALCH  POWER  HOUSE 

0 

0 

u 

82 

396 

674 

607 

491 

460 

417 

82 

5 

3214 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0 

0 

0 

66 

381 

554 

688 

4!  1 

307 

78 

8UTT0NWILL0W 

0 

0 

0 

52 

381 

659 

689 

421 

359 

266 

47 

3 

2877 

2578 

CALAVERAS  BIG  TREES 

70 

30 

33 

355 

717 

897 

856 

821 

888 

864 

395 

139 

6066 

5736 

CAMP  PARDEE 

6 

0 

0 

57 

361 

6 1  9 

69  1 

4  67 

4  72 

4  1  0 

99 

1  3 

3 1  95 

2793 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

6 

0 

0 

82 

422 

690 

682 

539 

540 

51  1 

151 

30 

3653 

CHERRY   VALLEY  DAM 

38 

1 

3 

276 

564 

774 

737 

767 

827 

764 

283 

86 

5120 

COAL INGA 

0 

0 

0 

44 

372 

586 

661 

383 

334 

312 

37 

0 

2729 

2592 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

0 

0 

0 

62 

421 

652 

666 

390 

346 

277 

42 

1 

2867 

DENAIR  3  NNE 

2 

0 

0 

85 

4  38 

636 

699 

4  37 

4  35 

376 

84 

1  3 

3205 

2816 

DUDLEYS 

680 

261 

134 

4959 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

4 

0 

0 

76 

362 

608 

630 

455 

464 

425 

1  10 

9 

3143 

2796 

FIVE  POINTS  5  SSW 

2 

0 

0 

7 

626 

657 

403 

373 

290 

38 

4 

FRESNO  WSO  AP 

0 

0 

0 

59 

350 

528 

661 

419 

409 

325 

53 

3 

2907 

2650 

FRIRNT  GOVERNMENT  CAMP 

1 

0 

0 

44 

358 

586 

558 

439 

445 

398 

91 

1  1 

3031 

2683 

GLENNV ILLE 

14 

3 

8 

249 

509 

790 

709 

621 

642 

625 

237 

72 

4479 

GRANT  GROVE 

99 

86 

72 

505 

716 

961 

862 

922 

1034 

1043 

590 

252 

7142 

7163 

HANFORD 

0 

0 

0 

65 

407 

679 

693 

444 

400 

303 

37 

3 

3031 

2695 

HETCH  HETCHY 

26 

2 

3 

244 

593 

785 

749 

732 

730 

71  1 

258 

4797 

HUNTINGTON  LAKE 

147 

153 

157 

545 

649 

868 

787 

838 

935 

949 

562 

331 

6921 

7830 

UIMIII'l' 


c:: 
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MONTHLY   AND   SEflSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF   1974   -   1975  CRLIFORNIfi 


STRT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

NORMRLS 
JULY-JUNE 

IDRlfl 

7 

0 

0 

121 

383 

525 

503 

533 

572 

512 

122 

24 

3402 

3128 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

0 

0 

0 

22 

176 

543 

487 

309 

277 

226 

28 

0 

2068 

1891 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

0 

D 

0 

105 

376 

570 

585 

512 

477 

448 

87 

6 

3266 

KETTLEMRN  CITY 

0 

369 

705 

421 

385 

298 

42 

9 

KFTTI  FMQN  STRTIflN 

g 

u 

u 

27 1 

595 

64  4 

347 

348 

248 

36 

0 

22 1 5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

2 

0 

0 

53 

405 

648 

717 

451 

457 

440 

120 

14 

3307 

LE  GRAND 

0 

0 

0 

60 

389 

628 

673 

414 

397 

342 

60 

8 

2971 

2680 

LEMON  COVE 

0 

0 

0 

68 

345 

61  1 

690 

410 

402 

321 

54 

5 

2906 

2446 

L INDSRY 

0 

0 

0 

120 

598 

638 

380 

342 

270 

42 

3 

26 19 

LITTLE  PRNOCHE  DET  DRM 

Q 

Q 

OU 

'^R  1 
Ju  1 

4  4  1 

403 

35  1 

76 

LODGEPOLE 

161 

200 

231 

650 

915 

1218 

1181 

1070 

1  134 

1  127 

698 

359 

8944 

LODI 

3 

0 

0 

48 

351 

578 

662 

388 

371 

31  I 

56 

1 

2769 

2956 

LOS  BRNOS 

0 

0 

0 

50 

372 

621 

685 

407 

397 

310 

64 

1  1 

2917 

2584 

LOS  BRNOS  DET  RESV 

2 

0 

0 

42 

326 

603 

675 

401 

383 

303 

93 

14 

2842 

MQnF  RR 

1 1  n u  1 1>  n 

Q 

n 
U 

n 
u 

46 

365 

632 

678 

4  40 

4  04 

336 

58 

6 

2985 

2604 

MRNTECR 

D 

0 

0 

43 

365 

606 

673 

421 

394 

326 

62 

12 

2902 

MRRICOPfl 

D 

0 

0 

42 

318 

621 

657 

398 

350 

271 

39 

I 

2697 

2162 

MERCED  FIRE  STATION  2 

0 

0 

0 

64 

372 

631 

692 

437 

410 

290 

40 

0 

2936 

2697 

MODESTO 

0 

0 

0 

47 

368 

585 

657 

381 

383 

301 

58 

5 

2785 

2767 

NF  UlMPN 

11 1.  rt  1  1  n  11 

Q 

Q 

n 
u 

J  J 

JO  / 

588 

659 

372 

357 

3  1  7 

4  4 

0 

2727 

2590 

NORTH  FORK  RANGER  STR 

7 

1 

0 

158 

440 

575 

584 

172 

44 

ORRNGE  COVE 

0 

0 

0 

79 

382 

620 

700 

44  1 

421 

341 

56 

8 

3048 

2652 

PORTERVILLE 

D 

0 

0 

51 

327 

609 

640 

372 

324 

259 

42 

I 

2625 

2463 

POSEY  3  E 

80 

19 

5 

377 

834 

742 

784 

802 

779 

376 

109 

SRI  T    SPRINfiS   PUR  Hnil<^F 

32 

J 

u 

ID/ 

I  Jo 

D  /D 

604 

647 

673 

660 

1  86 

62 

4  14  4 

SRN  LUIS  DRM 

0 

0 

0 

40 

325 

621 

670 

409 

392 

320 

74 

24 

2875 

SONORA  RS 

13 

0 

0 

143 

480 

728 

680 

585 

599 

570 

163 

30 

3991 

3380 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

62 

30 

36 

395 

682 

885 

841 

865 

918 

902 

432 

179 

6227 

5775 

STOCKTON  WSO  AP 

D 

0 

0 

60 

400 

639 

716 

434 

419 

335 

56 

6 

3065 

2806 

^TnrKTnw  fipf  <^tq  wn  ^ 

JIUUniU'i    r  I  T\z.    JIM    niU  *» 

Q 

n 
U 

■^c 

jO 

jOc 

c  n  c 

675 

4  37 

4  22 

34  3 

80 

1  5 

2965 

2887 

TEHflCHRPl 

14 

0 

5 

250 

519 

795 

712 

670 

689 

663 

219 

52 

4588 

TEJON  RRNCHO 

0 

0 

0 

103 

342 

647 

561 

398 

346 

334 

42 

4 

2777 

2526 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

0 

0 

0 

72 

318 

606 

576 

434 

404 

345 

51 

3 

2809 

TIGER  CREEK  PH 

21 

0 

0 

138 

510 

737 

686 

604 

628 

585 

175 

40 

4  126 

3757 

J 

n 
u 

n 
U 

A  n 

4  U 

582 

64  9 

4  20 

397 

36 1 

92 

TRACY  PUMPING  PLANT 

4 

0 

0 

49 

347 

583 

630 

381 

355 

309 

69 

16 

2743 

VISRLIA 

0 

0 

0 

40 

340 

641 

678 

386 

360 

288 

40 

2 

2775 

2386 

u  □  Q  rn 
W  n  o  i_  u 

n 
u 

u 

U 

J  /o 

COT 

'3  Q  '3 

J  1  U 

240 

3b 

n 
U 

280 1 

2475 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 

25 

0 

0 

237 

604 

860 

774 

733 

715 

648 

215 

62 

4873 

4800 

■         ■  ■ 

SOUTH  COAST 

U  r\  H  1  IN  Hut  Uo 

ALPINE 

0 

0 

6 

106 

195 

433 

261 

256 

338 

336 

92 

23 

2046 

AVALON  PLEASURE  PIER 

22 

20 

12 

89 

182 

341 

373 

341 

197 

1  19 

2192 

BARRETT  DAM 

0 

0 

2 

127 

306 

569 

491 

497 

483 

433 

147 

36 

3091 

2616 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

3 

0 

3 

173 

273 

549 

457 

505 

536 

604 

207 

55 

3365 

d  1  \j    DtHK  LHr\t 

75 

I  I  7 

I  co 

A  1  1 

Hit 

784 

104  4 

1  u  ^  u 

Q  1  K 
3  1  0 

QQ  3 

Q  1  R 
3  1  D 

^  R  □ 
*t  0  3 

cc  1 

/  1  £U 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

0 

0 

0 

66 

200 

395 

318 

281 

266 

271 

76 

14 

1887 

1701 

CPCHUMA  LAKE 

3 

0 

z 

85 

222 

419 

369 

378 

395 

384 

143 

37 

2437 

CRMPO 

12 

5 

5 

183 

380 

626 

523 

523 

543 

499 

215 

77 

3591 

CRNOGR  PARK  PIERCE  COL 

0 

0 

0 

55 

175 

330 

296 

309 

273 

284 

59 

7 

1788 

LHULH    V  I  3 1 H 

I  2 

0 

6 

Q  0 

1  Q  7 

"inc. 

JOO 

J  0  J 

'^C,  1 
J  3  1 

J  U  1 

1  QQ 

1  U  J 

t  3  34 

O  1  K  9 
£.  1  D£ 

CLRREMONT  POMONR  COL 

0 

0 

3 

99 

191 

425 

346 

389 

381 

404 

124 

46 

2408 

2071 

CORONR 

0 

0 

0 

74 

179 

397 

332 

351 

329 

314 

73 

8 

2057 

1875 

CULVER  CITY 

1 

0 

0 

24 

102 

245 

244 

232 

249 

195 

93 

26 

1411 

1711 

CUYRMRCR 

13 

26 

22 

316 

540 

785 

715 

697 

755 

763 

349 

112 

5093 

4877 

□RY   LHNYON  RtbtRVUIR 

1 

0 

5 

1  4  8 

296 

4  92 

4D0 

R 

^  3  30 

EL  CRPITRN  DRM 

0 

0 

0 

68 

151 

331 

290 

343 

344 

327 

104 

27 

1985 

1569 

ELSINORE 

0 

0 

0 

92 

243 

525 

443 

4  10 

364 

359 

124 

2101 

ESCONDIDO 

0 

0 

0 

67 

182 

387 

341 

349 

345 

285 

93 

20 

2069 

2077 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

0 

40 

113 

318 

200 

281 

276 

275 

63 

17 

1583 

GI LLESP  IE  F I  ELD 

0 

0 

0 

4  3 

1 80 

4  06 

377 

■3  "3  Q 

305 

7  7 

1  J 

1  OR  1 
1  30  1 

HENSHflW  DRM 

13 

1 

7 

213 

419 

679 

615 

573 

563 

544 

218 

56 

3901 

IDYLLHILD  FIRE  DEPT 

25 

1 1 

18 

291 

513 

773 

672 

708 

774 

762 

336 

125 

5008 

JULIRN  WYNOLR 

15 

6 

8 

239 

398 

651 

549 

586 

634 

626 

298 

97 

4107 

LRGUNR  BEACH 

10 

17 

7 

83 

210 

362 

391 

356 

355 

300 

195 

94 

2380 

2262 

LA  MESA 

0 

0 

0 

35 

127 

297 

254 

268 

270 

242 

94 

24 

1611 

1835 

LOMPOC 

84 

81 

112 

166 

270 

421 

387 

373 

364 

349 

204 

129 

2940 

LONG  BEACH  WSO  AP 

0 

0 

0 

27 

87 

331 

254 

180 

246 

227 

63 

2 

1417 

1606 

LOS  ANGELES  WSO  RP 

0 

0 

0 

26 

100 

279 

258 

258 

278 

243 

1  17 

23 

1582 

1819 

LOS  RNGELES  CIVIC  CTR 

0 

0 

0 

25 

73 

268 

243 

254 

283 

262 

75 

21 

1504 

1245 

MT   WILSON  2 

39 

0 

0 

266 

396 

668 

522 

631 

751 

112 

258 

74 

4377 

4394 
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MONTHLY   AND   SEflSONflL  HERTING 

SERSON  OF   1974  -  1975 


DEGREE  DAYS 


CRLIFORNin 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

IN  Un  n  HL  0 

JUL  Y -  JUNE 

NEW  CUYflMR  FIRE  STR 

434 

665 

556 

548 

542 

537 

158 

16 

NEWPORT  BEHCH  HRRBOR 

3 

1 

1 

53 

175 

303 

326 

308 

294 

289 

184 

93 

2030 

1948 

OCERNSIDE 

0 

0 

4 

68 

163 

308 

305 

373 

370 

312 

239 

180 

2322 

OJfll 

0 

0 

6 

117 

248 

448 

385 

391 

399 

386 

1  46 

58 

2584 

2142 

U  APinr\U 

7 

0 

2  4 

53 

1 54 

285 

278 

305 

304 

287 

1  54 

57 

1 908 

2286 

PRLOMRR  MT  OBSERVRTORY 

9 

0 

0 

245 

482 

763 

586 

708 

730 

749 

248 

72 

4592 

4039 

PflSRDENfl 

0 

D 

0 

47 

120 

317 

261 

289 

268 

260 

81 

32 

1675 

1694 

POMONR  CRL  POLY 

0 

0 

1 

69 

154 

365 

318 

361 

360 

371 

122 

45 

2166 

2166 

RflHONfl  FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

136 

193 

447 

333 

392 

419 

405 

142 

43 

2510 

u 

Q 

0 

79 

1  82 

409 

353 

34  4 

36 1 

325 

9  4 

1  9 

2166 

2052 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  .3 

0 

0 

0 

57 

178 

374 

336 

310 

285 

253 

48 

6 

1847 

1919 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR 

0 

0 

0 

57 

160 

282 

298 

273 

249 

49 

1  1 

SRN  BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

55 

154 

340 

304 

288 

297 

279 

56 

15 

1788 

1891 

SRNDBERG  WSO 

23 

1 

0 

269 

473 

789 

689 

672 

791 

733 

266 

4427 

QQM  nTcrn  ucn  qp 

OnIN    UILIjU    nOU  Hr 

0 

0 

0 

1  4 

97 

265 

273 

237 

225 

1  82 

8  3 

1  0 

I  386 

1  507 

SRN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

0 

0 

G 

41 

127 

342 

297 

286 

263 

258 

68 

14 

1696 

1618 

SRN  JHCINTO 

0 

0 

0 

76 

247 

494 

422 

400 

378 

356 

77 

13 

2463 

2376 

SRN  NICOLRS  ISLRND 

55 

49 

57 

95 

167 

268 

278 

298 

336 

312 

253 

189 

2357 

SRNTR  RNA  FIRE  STATION 

0 

0 

0 

27 

95 

303 

249 

244 

262 

241 

81 

19 

1521 

1675 

OnIN  1  rf  □MiAonnn 

1  D 

u 

1  Q 

5  3 

1  D  J 

1 

289 

•a  no 

32  1 

260 

DO 

9  1  t  n 

SRNTR  BRRBRRR  FRA  AP 

1 1 

1 

23 

91 

239 

383 

389 

364 

355 

348 

257 

129 

2590 

2470 

SRNTR  MHRIR  WSO  RP 

60 

41 

78 

164 

287 

462 

450 

402 

446 

451 

276 

136 

3253 

3053 

SRNTR  nONICR  PIER 

28 

2 

107 

195 

263 

290 

315 

312 

244 

138 

1901 

SRNTR  PRULR 

0 

7 

92 

197 

329 

346 

353 

329 

171 

77 

C  1  1  M    r  T  T  ¥ 

0 

0 

0 

7  3 

265 

508 

4  60 

392 

397 

368 

85 

1  5 

2563 

TORRRNCE 

0 

0 

1 

39 

117 

301 

279 

298 

298 

285 

137 

48 

1803 

1859 

TUJUNGA 

0 

0 

1 

140 

242 

401 

322 

358 

383 

394 

107 

34 

2382 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

0 

0 

1 

46 

171 

350 

358 

345 

336 

325 

207 

59 

2198 

1867 

TWITCHELL  DAM 

1 1 

43 

134 

249 

312 

407 

345 

348 

339 

69 

UCLA 

5 

5 

9 

76 

1  08 

266 

24  3 

3  I  0 

3  1  9 

322 

207 

1  22 

1  992 

1  0  J  D 

UPLAND  3  N 

0 

0 

2 

132 

239 

437 

361 

394 

394 

398 

125 

41 

2523 

VISTA  2  NNE 

1 

0 

1 

67 

159 

356 

312 

373 

36^ 

333 

173 

79 

2221 

WHKPitn  OrnllNLrO 

1 

5 

206 

382 

523 

569 

56  1 

579 

54  5 

224 

53 

T  C  Q  1 

joy  1 

YORBA  LINDA 

0 

0 

0 

53 

130 

338 

303 

319 

340 

322 

104 

19 

1928 

1671 

■         ■  ■ 

SOUTHERST  DESERT 

□  Ho  1  No                             U  / 

SRKER 

0 

0 

0 

16 

162 

407 

290 

192 

115 

5 

0 

BRRSTOW 

0 

0 

0 

66 

382 

652 

598 

454 

354 

320 

43 

1 

2870 

2547 

BERUMONT   1  E 

D 

D 

0 

109 

243 

521 

422 

418 

427 

394 

29 

2801 

BISHOP  WSO  HP 

0 

0 

6 

277 

568 

864 

787 

654 

639 

552 

147 

22 

4516 

4313 

BL  Y  T  HE 

0 

U 

0 

1  4 

1  A  Q 

*1  Q  C 
^  3  D 

9  Q  9 

1 

1  00 

1  9Q 

n 
u 

1  9"7n 
1  t  /  u 

BLYTHE  FRA  AIRPORT 

0 

0 

0 

12 

79 

409 

362 

253 

157 

1  10 

3 

0 

1385 

1  1  84 

BORREGO  DESERT  PARK 

0 

0 

0 

16 

57 

321 

254 

217 

151 

130 

13 

0 

1  159 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

12 

100 

415 

381 

273 

170 

1  17 

13 

0 

1  481 

1161 

CANTIL 

0 

UHljUt  1  1    rHH  HlKrUKI 

0 

D 

0 

1  9 

1  80 

4  60 

408 

325 

287 

1  7  3 

25 

0 

10// 

9  9m 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

10 

89 

391 

403 

141 

48 

18 

0 

0 

1  100 

1205 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

0 

0 

341 

704 

1014 

980 

841 

751 

667 

233 

EAGLE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

8 

50 

323 

294 

246 

150 

100 

2 

0 

1  173 

1  192 

EL  CENTRO  2  SSW 

0 

0 

0 

103 

440 

382 

244 

177 

136 

1  1 

0 

1215 

tL    n  1  KHljt    r  1  tLU 

0 

0 

0 

1  76 

502 

T  c:  n 

T  1  n 
/  I  u 

Q  Q9 
3  a  £ 

^  /I  Q 

Q  1  1 
O  1  1 

1  O  I 

I  Q 

1  y 

J  y  DU 

FAIRMONT 

3 

0 

0 

123 

363 

542 

575 

553 

571 

561 

1  46 

50 

3587 

3327 

COLD  ROCK  RRNCH 

0 

D 

0 

13 

25 

325 

284 

221 

156 

91 

0 

0 

1115 

HRIWEE 

0 

0 

0 

166 

479 

790 

755 

624 

605 

514 

133 

5 

4071 

3590 

HRYFIELD  PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

21 

146 

436 

421 

381 

295 

179 

22 

0 

1901 

1568 

I MPlR I RL 

0 

0 

0 

8 

50 

34  2 

300 

200 

1  24 

1 

0 

1  noQ 
1  uyy 

1  U  DU 

IMPERIAL  FAR  AP 

0 

0 

0 

12 

100 

426 

383 

269 

181 

117 

10 

0 

1498 

INDEPENDENCE 

0 

0 

0 

181 

507 

783 

740 

619 

587 

469 

124 

7 

4017 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

8 

59 

350 

322 

228 

1  14 

75 

4 

0 

1  160 

1119 

INYOKERN 

0 

0 

0 

62 

385 

571 

652 

476 

414 

347 

58 

0 

3065 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

1  5 

72 

4  06 

34  9 

274 

1  58 

on 

2 

0 

1  job 

1  9T9 

LAKE  ARROWHEAD 

18 

14 

10 

385 

644 

880 

825 

765 

786 

787 

357 

122 

5593 

5200 

LRNCRSTER  FSS/FAfl 

0 

0 

0 

1  1  3 

453 

718 

671 

513 

486 

44  1 

86 

15 

3496 

MECCA  FIRE  STATION 

0 

0 

0 

9 

1  10 

432 

300 

164 

98 

4 

0 

1  165 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

0 

87 

293 

642 

531 

518 

498 

412 

75 

2 

3058 

MOJflVE 

0 

0 

0 

88 

357 

561 

537 

445 

427 

64 

4 

MOUNTAIN  PRSS 

4 

0 

0 

214 

609 

94  1 

907 

791 

779 

735 

31  1 

40 

5331 

MT  SAN  JflCINTO  W  S  PK 

177 

200 

263 

648 

800 

1110 

913 

937 

997 

994 

657 

315 

801  1 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

0 

0 

0 

18 

103 

459 

412 

282 

185 

94 

7 

0 

1560 

1428 

PALMDALE 

0 

0 

0 

105 

389 

648 

626 

462 

458 

410 

59 

12 

3169 

2929 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

12 

4  1 

288 

261 

165 

132 

91 

4 

0 

994 

1240 

^«..JIl 


-i — Ji ' 

/  J*'""'"  ! 

\J  .,,1 1 


i.,.'' 
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MONTHLY  nND  SEnSONflL  HEATING  DEGREE  DRYS 


SEASON  OF   1974  -   1975  CRLIFORNIR 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JFIN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

rOTRL 

kin D M m  c 
NUKMHL  0 

JULY- JUNE 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

13 

59 

385 

378 

253 

166 

94 

4 

0 

1352 

1250 

RANDSBURG 

0 

0 

0 

1  16 

364 

658 

569 

51  1 

468 

423 

71 

0 

3180 

2946 

THERMAL  FAR  fiP 

0 

0 

0 

1 1 

98 

398 

389 

272 

176 

109 

3 

0 

1456 

TRONR 

0 

0 

0 

38 

301 

589 

439 

369 

253 

32 

0 

2370 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

33 

242 

507 

466 

336 

290 

204 

26 

0 

2154 

2006 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

0 

0 

0 

172 

483 

738 

663 

568 

559 

536 

147 

21 

3887 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

0 

Q 

0 

1  1  1 

419 

695 

634 

539 

500 

463 

107 

18 

3486 

3295 

WHITE  MOUNTAIN  1 

413 

463 

521 

924 

1  105 

1345 

1281 

1256 

1391 

1406 

974 

589 

1  1668 

WHITE  MOUNTAIN  2 

617 

639 

672 

1  102 

1286 

1528 

1456 

1457 

1642 

1625 

1219 

849 

14092 

WILOROSE  RANGER  STA 

0 

0 

0 

176 

499 

774 

701 

622 

587 

534 

lie 

10 

4019 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CnulFORNIB 

JULY  1975 


X 

OUT  OF  MONTH 

STflTIQN 

o 

1  CM  1 

II 

t 

2 

3 

s 

6 

7 

g 

1 0 

{ ] 

1  2 

I  3 

1  4 

1  S 

1 6 

1  6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

BRflWLET  2  SH 

tllN 

67 

77 

66 
78 

66 
79 

66 
76 

86 

79 

89 
80 

86 
81 

86 
61 

69 
61 

90 
82 

91 
83 

90 
83 

90 
82 

69 
62 

93 
81 

91 
81 

69 
61 

90 
81 

90 
82 

90 
62 

91 
84 

92 
84 

91 
65 

92 
84 

92 
65 

91 
85 

69 
84 

90 
64 

69 
83 

90 
83 

90 
82 

81 

6 

20 

tiflX 
MIN 

as 

79 

83 

79 

63 

79 

63 

79 

84 

60 

86 
81 

84 

82 

83 
80 

64 

60 

65 
61 

66 
82 

85 
82 

85 
82 

86 
61 

66 
62 

86 
82 

86 
82 

87 
62 

87 
83 

67 
83 

86 
84 

88 
84 

66 
64 

89 
84 

69 
66 

69 
66 

87 
64 

68 
84 

67 
84 

68 
84 

67 
83 

66 
62 

0 

1 

SO 

gnn 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

78 

79 

79 

60 

80 

60 

80 

80 

80 

82 

82 

81 

82 

62 

62 

82 

82 

83 

83 

63 

83 

63 

83 

63 

80 

4 

100 

9nn 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

81 

61 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

60 

80 

80 

60 

80 

80 

80 

78 

0 

Uri*i3    c    ii3H    tAr  rnnn 

4 

MHX 
MIN 

B9 
71 

91 
71 

92 
72 

90 
72 

64 

70 

94 

74 

96 

76 

97 
76 

96 

76 

96 
78 

96 
76 

100 
79 

102 
76 

102 
78 

96 
79 

93 
74 

96 
76 

96 

76 

96 

76 

100 
76 

100 
77 

102 
79 

94 

61 

95 
82 

106 
65 

106 
85 

I  10 
84 

94 
61 

96 
76 

97 
77 

99 

79 

97 
77 

1 

3 

FRESNO  WSa 

2 

MAX 

109 
72 

109 

7  I 

109 
72 

1  10 
72 

1  10 
73 

lis 

76 

115 
76 

117 
76 

105 
82 

lie 

82 

119 
82 

118 
6  1 

117 
79 

117 
8 1 

100 
78 

113 

77 

116 
80 

1  14 

79 

lis 

78 

1  17 
79 

1  17 
60 

1  17 
81 

1  18 
82 

120 
82 

120 
85 

122 
87 

122 
86 

1  18 
84 

117 
63 

1  13 
78 

113 
75 

1  1  4 

6 

HIN 

104 

79 

104 

79 

103 
79 

105 
79 

106 
60 

109 
83 

109 
66 

110 
65 

101 
86 

1  1  1 
88 

113 
88 

113 
67 

111 
86 

1  1  1 
66 

99 
85 

108 
82 

109 
86 

109 
65 

109 
84 

1  1  1 
86 

1  1  1 
66 

112 
86 

113 
88 

1  14 
69 

115 
91 

117 
93 

117 
92 

113 
91 

1  1  1 
69 

109 
66 

109 
82 

'es 

7 

e 

MBX 
MIN 

96 
62 

96 
82 

98 
82 

97 
82 

99 
82 

101 
64 

102 
67 

103 
67 

96 
90 

105 
90 

106 
90 

106 
90 

105 
69 

106 
90 

95 
86 

101 
84 

103 
88 

102 
66 

102 
67 

104 
88 

104 
66 

105 
69 

106 
90 

107 
91 

106 
93 

109 
94 

109 
94 

107 
93 

105 
91 

105 
66 

102 
86 

103 
66 

1 

0 

20 

eRM 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

64 

65 

65 

85 

86 

86 

88 

88 

66 

86 

86 

66 

66 

86 

87 

87 

88 

88 

69 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

5 

40 

60 

79 

79 

80 

79 

79 

79 

80 

60 

80 

60 

80 

61 

61 

61 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

62 

81 

62 

62 

82 

82 

63 

83 

83 

63 

80 

9 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

_, 

STOT ION 

5  «  « 

I 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  t 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

2i 

28 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  consT 

ORniNdoe  01 

DunONS  LRNOING 

EVflP 

.31 

.31 

.27 

.  30 

•  22 

.  32 

•  33 

.31 

.30 

.29 

.22 

•  23 

.  3 1 

.30 

.26 

.26 

.17 

.29 

•  24 

.46 

•  33 

28 

27 

23 

8  66 

HIND 

144 

95 

119 

108 

56 

63 

131 

1  1  1 

108 

1  IS 

105 

135 

171 

166 

157 

74 

119 

146 

126 

• 

206 

too 

78 

86 

62 

72 

100 

170 

165 

148 

83 

3625 

HRX 

77 

79 

75 

79 

g-j 

62 

84 

6 1 

6 1 

78 

74 

66 

82 

76 

niN 

SO 

49 

50 

S3 

SO 

54 

54 

52 

S3 

52 

53 

53 

S3 

53 

54 

56 

56 

56 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

59 

57 

56 

56 

S3 

57 

34.2 

TRINirr  RIVER  HSrCM 

EvflP 

26 

.23 

.26 

.33 

.27 

.37 

.38 

.34 

.35 

.37 

.37 

.47 

.36 

.26 

.24 

.  1 5 

.26 

.  32 

22 

.31 

.38 

.35 

.34 

.35 

.39 

.33 

.39 

.39 

.40 

.35 

.30 

10.11 

HI  NO 

32 

27 

22 

34 

31 

33 

29 

27 

21 

24 

21 

25 

25 

21 

30 

27 

22 

31 

36 

31 

30 

24 

20 

19 

33 

16 

24 

29 

46 

48 

34 

871 

TULELRKE 

EVRP 

.29 

.30 

.30 

.30 

.36 

.34 

.33 

.35 

.36 

.34 

.32 

.33 

.30 

.32 

.10 

.16 

.32 

.28 

.29 

.29 

.30 

.31 

.32 

.32 

.35 

.30 

.33 

.30 

.26 

.25 

.30 

9.31 

HBRH  5PRIN0S  ORH 

EVRP 

.40 

.32 

.33 

■ 

a 

■ 

■ 

1  .SO 

.34 

.30 

.36 

■ 

■ 

1  .80 

.26 

.07 

.20 

.35 

■ 

■ 

90 

HINC 

58 

51 

48 

• 

■ 

■ 

160 

36 

33 

36 

■ 

165 

52 

22 

26 

47 

■ 

120 

" 

" 

nRx 

82 

81 

62 

90 

88 

86 

87 

88 

86 

67 

88 

86 

89 

niN 

52 

S3 

55 

54 

58 

60 

59 

" 

56 

58 

62 

63 

61 

HILLOH  CREEK    1  NH 

EVRP 

.24 

.24 

.23 

.23 

.31 

.30 

.30 

.29 

.30 

.29 

.29 

.30 

.30 

.25 

.19 

.16 

.24 

.28 

.30 

.27 

.30 

.27 

.30 

.29 

.29 

.30 

.36 

.30 

.30 

•  16 

.23 

6.39 

H  I  ND 

23 

33 

27 

1  4 

\  4 

1 6 

2C 

\  3 

1 2 

1 S 

IS 

14 

15 

10 

17 

HRX 

63 

82 

62 

90 

91 

90 

92 

95 

95 

95 

95 

94 

92 

93 

83 

77 

91 

91 

91 

93 

96 

93 

95 

95 

95 

98 

95 

97 

95 

71 

65 

90.6 

MIN 

52 

S2 

52 

SS 

56 

56 

57 

60 

59 

59 

60 

SO 

57 

56 

S8 

63 

55 

SS 

56 

60 

60 

58 

58 

59 

60 

58 

64 

65 

61 

51 

51 

57.3 

SnCRRHENTO 

ORRINRGE  02 

RU8URN  Onn  PROJECT 

EvflP 

.36 

.  32 

.27 

.31 

.34 

.36 

.  32 

.  35 

.45 

'49 

.  30 

.26 

.28 

.41 

.39 

.19 

.22 

.34 

.  32 

.  32 

.  36 

.38 

.  36 

38 

.  45 

51 

.45 

.  37 

.  37 

.  36 

10.95 

HINO 

57 

42 

38 

42 

39 

33 

32 

31 

44 

39 

28 

36 

41 

37 

60 

27 

31 

51 

41 

34 

42 

38 

36 

42 

45 

42 

38 

43 

55 

56 

37 

1259 

HRX 

61 

81 

64 

82 

81 

88 

91 

90 

93 

91 

89 

91 

92 

91 

88 

82 

90 

89 

87 

91 

91 

91 

94 

94 

95 

96 

94 

92 

89 

85 

65 

69.0 

HIN 

50 

SO 

56 

54 

54 

54 

59 

62 

59 

62 

64 

61 

60 

6 1 

6 1 

58 

69 

51 

57 

59 

61 

61 

61 

62 

62 

64 

63 

62 

59 

54 

54 

58.8 

BRRNNRN  [SLRND 

EVRP 

.  39 

.  35 

.34 

.  30 

.23 

.30 

.  45 

.40 

.  39 

.  4  3 

.  33 

.40 

.45 

.34 

.34 

.08 

.30 

.21 

.  30 

.  37 

.  42 

■  40 

.42 

.49 

.52 

.47 

.  60 

.53 

.  3fi 

.37 

.  3^ 

1  1  .67 

HINO 

230 

185 

115 

165 

120 

130 

180 

230 

165 

195 

160 

220 

160 

165 

215 

120 

90 

220 

200 

180 

215 

1  IS 

90 

135 

95 

110 

130 

190 

150 

190 

90 

5015 

CMICO  UNIVERSITY  FRRtI 

EVRP 

.55 

.29 

.40 

.30 

.29 

.32 

.45 

.39 

.39 

.36 

.30 

.35 

.42 

.43 

.4  1 

.  4  1 

■  42 

.30 

.35 

.38 

.35 

.35 

.43 

.42 

.40 

.45 

.50 

.44 

.36 

.30 

1 1  .898 

HINO 

167 

8Q 

69 

76 

59 

47 

61 

44 

49 

53 

52 

52 

76 

76 

145 

80 

55 

106 

72 

51 

69 

51 

56 

48 

56 

45 

56 

71 

133 

96 

47 

2198 

HRX 

60 

82 

65 

86 

85 

9 1 

92 

93 

96 

93 

9 1 

94 

94 

94 

88 

73 

94 

90 

9 1 

92 

93 

93 

96 

98 

99 

96 

99 

94 

9C 

8C 

9C 

91.0 

niN 

52 

53 

55 

56 

56 

60 

61 

63 

65 

64 

66 

64 

63 

63 

6 1 

61 

65 

6 1 

61 

61 

63 

64 

57 

69 

68 

65 

65 

65 

62 

61 

SB 

61  .9 

ORVIS  2  HSH  EXP  FRRn 

E  VRP 

.S3 

.  3fi 

.36 

.  35 

.  35 

.  35 

.  35 

.40 

.  46 

.  42 

.39 

39 

.45 

.44 

.12 

32 

.43 

38 

40 

42 

.49 

.  50 

.51 

.  4C 

.46 

.  3G 

1 2 . 38 

HINO 

207 

112 

138 

104 

90 

96 

90 

82 

79 

80 

79 

94 

106 

137 

183 

86 

98 

192 

120 

90 

1  14 

46 

70 

66 

60 

60 

70 

212 

197 

160 

106 

3425 

HRX 

62 

8S 

87 

85 

78 

93 

97 

96 

98 

94 

94 

96 

97 

98 

88 

77 

94 

89 

89 

94 

94 

97 

98 

99 

99 

102 

102 

95 

90 

89 

91 

92.5 

HIN 

47 

49 

SO 

SO 

53 

56 

57 

56 

57 

60 

57 

59 

56 

54 

58 

59 

59 

54 

56 

58 

56 

60 

63 

62 

66 

56 

61 

55 

56 

S3 

60 

57.0 

FOLSOtt  DRH 

EVRP 

.40 

.  35 

.32 

.  30 

.24 

.27 

.42 

.  32 

.36 

.  33 

.33 

.  35 

.  39 

.34 

.33 

.07 

.30 

.30 

.  30 

.30 

.30 

.  32 

.  32 

.40 

.45 

.45 

.43 

.  4  1 

.36 

.  33 

.3C 

10.39 

HINO 

62 

56 

46 

56 

33 

23 

40 

36 

36 

35 

32 

46 

57 

42 

75 

32 

31 

82 

61 

47 

51 

27 

27 

19 

37 

36 

37 

52 

72 

68 

39 

1393 

LRKE  SPflJLDING 

EVRP 

.23 

.24 

.20 

■ 

■ 

.97 

.23 

.21 

.24 

.24 

23 

.26 

.27 

.06 

.  1  4 

.  1 5 

.  IS 

.16 

.26 

.30 

.19 

.30 

.21 

.41 

.28 

.30 

.31 

.27 

.24 

.23 

7.29 

HINO 

27 

25 

25 

■ 

■ 

79 

IS 

17 

10 

IS 

16 

21 

20 

20 

14 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

14 

IS 

29 

16 

19 

34 

24 

22 

577 

HRX 

7C 

70 

71 

79 

79 

60 

75 

81 

60 

60 

60 

77 

63 

70 

73 

78 

78 

80 

79 

62 

84 

64 

62 

8C 

72 

74 

77  .2 

nlN 

38 

38 

39 

- 

- 

- 

41 

4S 

49 

51 

SO 

48 

47 

45 

46 

45 

46 

48 

47 

48 

48 

47 

- 

49 

51 

51 

SO 

49 

46 

41 

40 

46.1 

HRRKLET  COVE 

E  VRP 

.  3S 

.  35 

.  33 

.  34 

•  1 8 

•  33 

.  40 

.  39 

.  39 

.  39 

.  3 1 

.  38 

.  39 

.38 

.27 

.05 

.20 

.36 

.30 

.  35 

.  36 

.34 

.40 

.  4  1 

•  45 

.47 

.47 

.  4C 

.31 

.37 

.  3: 

10.66 

HINO 

102 

67 

54 

64 

39 

42 

54 

48 

SO 

SO 

36 

4S 

56 

54 

60 

32 

27 

63 

S3 

49 

50 

43 

43 

39 

44 

36 

44 

6: 

87 

84 

n 

1642 

HRX 

79 

62 

84 

81 

73 

87 

91 

91 

93 

94 

90 

94 

93 

92 

86 

67 

89 

87 

86 

91 

91 

93 

93 

96 

93 

98 

95 

90 

86 

83 

86 

88.1 

47 

4S 

5C 

50 

5 1 

52 

57 

57 

58 

59 

56 

59 

57 

57 

60 

60 

60 

55 

56 

57 

56 

56 

5c 

5E 

5g 

6C 

5G 

5E 

57 

S3 

53 

55  .9 

PLHCERVILLE  IFO 

EVRP 

.20 

.21 

.28 

■ 

.97 

.33 

.32 

.30 

.29 

■ 

■ 

.93 

.15 

.10 

.19 

.21 

■ 

.75 

.32 

.34 

.38 

.36 

8.228 

HINO 

23 

19 

18 

\ 

1 1 1 

54 

32 

34 

22 

114 

17 

20 

13 

19 

I 

94 

52 

SO 

63 

62 

. 

. 

109 

34 

37 

78 

1075 

SHRSTR  ORn 

EVRP 

.29 

.28 

.28 

.34 

.31 

.35 

.39 

.35 

.38 

.38 

.34 

.41 

.44 

.  39 

.  20 

.  09 

.  2£ 

.23 

.31 

.32 

.38 

.39 

.39 

.36 

.46 

.47 

.52 

.45 

.39 
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aOULEVRRD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

■^9 

A  n 

1  1  P 

1  P 
1  O 

JDUU 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CfiNYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

^  A 

jO 

1  1  P 

9  9 

JUDO 

M  i  0 

L  A  WTR  4  PWR  OEPT 

BOWMRN  DflM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

J  3 

9  7 

1  9  n 

q  Q 

J  3 

D  J  H  / 

A  P 

4  P 

r 
L 

NEVRDR  IRRIGDIST 

BRRNOY  CREEK 

104  1 

02 

SHASTA 

23 

A  n 

^7 

J  / 

1  9  9 

I  9  "5  n 
1  ^  J  u 

r 
L 

USBR  SHRSTA  FIELD  DIV 

BRRNNRN  ISLAND 

104  3 

02 

SACRAMEMTO 

23 

0  o 

07 

1  9  I 

4  9 

JU 

PO 
OH 

oH 

P  Q 
C  H 

CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 

BRRNSCOfIB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOC  INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8fl 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

8RRWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

87 

115 

33 

■  100 

9R 

9fl 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRER  DRM 

1  057 

06 

ORANGE 

26 

I  1  7 
1  I  / 

O  D 

97R 
CIO 

r 
L 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1  060 

OS 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

O  J 

1  9  1 

A  P 

^9R 
J  t  0 

r 
L 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1  072 

03 

MONO 

38 

J  o 

1  o 

1  1  Q 
I  1  3 

1  A 
1  *♦ 

R  ^  7  0 
D  **  /  U 

R  P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SRNOY 

BRIDGEPORT  RRNGER  STR 

1076 

03 

MONO 

38 

^p 

1  7 
1  / 

1  1  Q 

113 

1  7 

I  / 

RR  RO 
D  u  DU 

r 
L 

U  S  FOREST  SFRVICF 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1  080 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

A  n 

^9 

1  9 
1  ^  J 

**  3 

90R0 

OH 

MRS  RLBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1  084 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

*T  U 

9Q 
c  3 

1  9"^ 

O  J 

^  P  7 
JO/ 

r 

L 

CALIF  OEPT  PARKS  S  REC 

BROCKWRY  SUMMIT 

1  096 

0  3 

PLACER 

36 

J  3 

1  o 

1  9n 

0  4 

79  00 

c 
0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS   FRRNHRM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

P 

-J  0 

A  P 

1  99 

OQ 

U  3 

9  Q  ^ 
t  3  ** 

PQ 
OH 

8R 

r 
L 

MRS  JOYCE  A  FRRNHRM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STR 

1  133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

114  2 

04 

MONTEREY 

24 

J  o 

A  P 

1  9  1 
1  c.  i 

OR 
U  D 

Q  9R 
3  c  D 

r 
L 

ERNEST  fl  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

2  1 

A  n 

c;9 

1  9  1 
1  ^  1 

o  1 

P  00 
J  0  UU 

Jr 

MRS .   RNNR  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

u  c 

PLUMAS 

8 

J  3 

o  O 

1  9  1 

9  n 
^  u 

1  7RO 
1  /  DU 

2P 

P  G  S  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1  1  QA 

U  D 

LOS  RNGELES 

1  3 

A 

1  t 
i  I 

1  1  P 

9  1 

R  RR 

R  P 

5P 

L 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGRME 

1  206 

04 

SAN  MATEO 

4 

J  / 

J  o 

1  99 
ICC 

9  1 
^  1 

1  0 
I  U 

A  P 

A  0 

4  r 

4  P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

2  1 

A  n 

1  9  1 
1^1 

4  0 

■^197 
J  I  t  / 

P  Q 
0  n 

On 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

0  1 

TRINITY 

38 

AC\ 

4  P 

t  9"^ 

9  R 
C  0 

9  1  RO 
C  1  ou 

On 

PAUL  F  KRUT 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

123  3 

0  I 

HUMBOLDT 

17 

AD 

A  F, 

I  C  D 

4  90 

PQ 
0  n 

8R 

PQ 

on 

G.   L.   SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LRKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

05 

KERN 

1  0 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

On 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

CRCHUMR  LAKE 

I  CO  J 

06 

SNTA  BRRBRRA 

32 

A 

J  0 

1  1  Q 

1   1  3 

R  Q 

O  3 

7P  1 
/  D  1 

3M 

Q  D 
3n 

QQ 
3n 

r 

L 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1  979 

07 

SAN  8ERDIN0 

6 

^  A 

9 

1  1  7 
11/ 

J  *♦ 

4  7  RO 

r 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALRVERRS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

"^P 

1  7 

1  9n 

i  C<J 

1  Q 
1  3 

4  RQR 
**  D  3  O 

PQ 

0  H 

8n 

CRL  DIV  BEACH  4  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1  ^  o  u 

u  o 

CALAVERAS 

34 

■^p 

1  9 

1  9n 
1  u 

9  9 

'^R  0 
J  J  O  U 

8fi 

r 

L 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALRVERRS  RESERVOIR 

1  9P  1 

n  d 

ALAMEDA 

1  1 

"^7 

9Q 

C  3 

1  9  1 
I  C  I 

4  Q 

*t  3 

POR 
O  U  O 

/  H 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1  9Pfl 

u  / 

I MPER  I  RL 

6 

^9 

A  1 

1  1  o 

9P 

1  9 
1  C 

C  P 

0  r 

I  MPER  I  AL  IRRIGDIST 

CAL ISTOGA 

1     1  9 

n  1 

NRPA 

1  7 

"^P 

J  o 

1  99 
ICC 

'^R4 
J  D  *♦ 

R  P 
D  r 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1  1 

n  1 

U  1 

SISKIYOU 

12 

A  1 

1  Q 
1  3 

1  99 
1  c  ^ 

4P 

1  PR 
O  1  o  o 

RP 

0  r 

R  P 

Or 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1  404 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

15 

1  18 

06 

4250 

C  P 

L  .8  .   UN  I F I  ED  SCH  D I  ST . 

CAMPO 

1  *t  c  t 

n  p. 

U  D 

SRN  DIEGO 

33 

9 

7 

1    t  P 
1  1  D 

9P 

9  R  0 
^  D  J  U 

RP 

C  P 

0  r 

ARCHIE  C  LEACH 

CRr.P  PRRDEE 

1  ^  9P 
1  **  c  O 

n  ^ 
u  o 

CRL AVERAS 

1  6 

P 

1  c 
1  o 

1  9n 

1  c  u 

C  1 
O  1 

R  R  P 
0  o  O 

PQ 

Q  Q 
0  H 

PQ 
0  n 

n 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1  /I  ^ 

n  9 

S I ERRA 

39 

q  Q 

J  3 

J  0 

1  9n 

1  t  u 

RPOO 

c 
0 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

n  1 

U  1 

DEL  NORTE 

1  7 

A  1 

c;  n 
o  u 

1  9"^ 
1  C  J 

R9 

■^7  0  0 
J  /  U  U 

c 
0 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1  A  K  9 

n  9 

YUBA 

39 

J  3 

9  7 

1  9  1 
I  C  I 

0 

97RR 
C  1  OO 

r 

L 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RRNGER  STATION 

1  4  *7fi 
1  H  /  D 

n  9 

MODOC 

2  1 

A  1 

97 

'  90 

t^9 

4^19 
•♦Jit 

q  P 

Jr 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

\  Af^A 
1  *»  O  t 

U  D 

LOS  ANGELES 

1  3 

"^A 

1  1 
1  i 

1  1  p 
1  1  o 

J  *t 

7Q0 
/  3  U 

4P 

A  P 

4  r 

L  R  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  DAM 

]  AQl 
14  3/ 

n  9 

U  t 

PLUMAS 

8 

A  n 

1  n 
1  u 

1  9  1 
I  C  1 

OR 

4  RRR 
*t  O  0  O 

RP 

C  P 

0  r 

|-| 

P  G  4  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1  c:9ri 
1  O^U 

U  D 

SAN  BERDINO 

26 

c;p 

1  I  7 
11/ 

4  7 

1  1  □  u 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1  c;99 

n  9 

PLUMAS 

8 

A  n 

u  o 

!  9  1 
1  c  1 

09 

2986 

4  P 

P  G  4  £  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

I  a  0  ** 

u  ** 

MONTEREY 

4 

qp 

9Q 
£.  3 

1  9  1 
1  c  1 

4  4 

**  t  D 

RP 

5P 

CARMEL  VALLEY  FIRE 

CARPINTERIR  RESERVOIR 

1  c:  n 
1  O  *♦  U 

u  o 

SANTA  BRR8RR 

33 

A 

9  A 

1  1  Q 

1  1  3 

29 

J  DO 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRA 

crstle  rock  RRD  LRB 

1  c;  Q  q 
1  O  0  J 

U  3 

SRN  JOAQUIN 

27 

■^7 

IP 

1  9  1 
1  C  1 

30 

8  1  5 

PQ 
On 

LAWRENCE  RAD  LAB 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RK 

1  ^  Q  Q 

U  o 

MAR  I POSA 

27 

9  id 

1  90 
1  ^  U 

0 

1  *»  1 0 

PQ 
0  n 

PQ 
On 

Q 

WM  H  ALISON 

CR7AnFR0   "i  W 

1  c  n  q 

U  1 

SONOMA 

22 

"^P 

JO 

9 
Ji 

1  9 
1  ^  J 

OR 

1  1  00 

RP 

Or 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

06 

123 

03 

2980 

6A 

RQ 
OH 

GEORGE  DENOMA 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8A 

PQ 

0  H 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RRNGER  STR 

1  653 

02 

YUBR 

39 

39 

29 

1  2  1 

1  3 

2860 

PQ 
On 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHRMPS  FLRT  WEST  MDW 

1656 

02 

LRSSEN 

1  8 

40 

42 

120 

88 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHRTSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

15 

1  18 

36 

948 

RP 

or 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHRTSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VRLLEY  DRM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

85 

4765 

8A 

8fl 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHFSTFR 

1700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8R 

8R 

8R 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MHDERR 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PRSS 

1739 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

Bfi 

VICTOR  L  HRSKIN 

CHOLRME   ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1783 

c 

GLENN  PLRSKETT 

CHUCHUPRTE  RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULR  VISTR 

1758 

06 

SON  OIEGO 

33 

32 

36 

117 

08 

9 

8fl 

8R 

8fl 

WESTERN  SRLT  COMPANY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 


55 


STATION  INDEX 


COLIFORNIPI 
JULr  1975 


c  T  n  T  T  n  M 

o  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

CuUNT  Y 

UJ 

o 
cr 
z 
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x 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 

(Z 

> 

SPECIfiL 

ISEE  NOTES  1 

CITRUS  HEIGHTS 

1  773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

1  2  1 

1  8 

1  38 

9P 

JAMES  0  GOODRIDGE 

CLfiREMONT  POMONA  COL 

1  779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

1201 

8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLflRKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1  785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

1  22 

24 

4  1  0 

7  A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

4  3 

;  23 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1 806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

1  22 

38 

1  365 

8A 

8A 

c 

CARL  A  POTTS 

CLOVEROALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

45 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEROALE   1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

1  20 

27 

5500 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COALiNGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

1  20 

2  1 

67  1 

5P 

5P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1 867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

1  20 

2 1 

653 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1  886 

0  1 

TRINITY 

35 

4  1 

05 

1  22 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   I  NNE 

1  89  1 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

1  2  1 

43 

3  1  80 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1 896 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  8 

1  1 8 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

1 22 

08 

420 

8A 

BUR-SPORT  FISH  i  WLOLF 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

1  20 

57 

24  18 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

4P 

YUBA  CO-   WATER  AGENCY 

COLUSA  2  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

CITY  OF  COLUSA 

COOL 

1 985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

I  2  1 

0  1 

1  480 

4P 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   1  DAM 

1  990 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

20 1  2 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

1  1  9 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

1  22 

2  1 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

203  1 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  1  7 

33 

6  1  0 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRALITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

1  2 1 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  1  8 

1  1 

10160 

s 

L  A  DEPT-WATER  4  POWER 

COVELO 

208  1 

0 1 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

1  23 

1  5 

1  385 

5P 

5P 

H 

MRS  GAY  B  CARAWAY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

C 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

1  17 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

1  0 

36 

34 

1  1 8 

2  1 

1  0700 

5 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2  1  39 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

1  1  6 

1  7 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2  1  47 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

46 

124 

1  2 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  4  LIGHT  CD 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2  1  48 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

48 

1  24 

05 

1  20 

8A 

STATE  DEPT-PARKS  4  REC 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2  150 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

124 

1  2 

50 

c 

STATE   DIV   OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

C7 

SAN  BERDINO 

15 

34 

1  5 

1  1  7 

1  5 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2  1  77 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

1  3 

g 

8A 

8A 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2  184 

0  1 

MODOC 

12 

4  1 

53 

1  20 

44 

5  1  75 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

22  1  8 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

1  23 

38 

1  285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

1  I  6 

35 

4540 

8A 

8A 

C  H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DAGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  1  6 

52 

1  970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  1  6 

47 

1915 

M  I  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

06 

1  2  1 

3  1 

3320 

8A 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

0 1 

122 

1  2 

275 

1  2M 

LONE  STAR   INDUSTRIES  I 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

1 2  1 

46 

60 

8A 

8A 

8P 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1  3 

1 2  1 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

2  1 

41 

42 

120 

33 

5057 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  16 

52 

194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

1  1  6 

23 

1  200 

8A 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  1  7 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  8 

1  20 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  4  ELEC  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

1  1  9 

1  5 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

1 2  1 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

1  2  1 

23 

1  200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

1  20 

47 

1  40 

7P 

7P 

KEN  C  .  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  OlEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1540 

5P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

H 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

115 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

5P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1455 

7A 

7A 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  A  OEUTSCH 

DUNNIGAN 

2558 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY   A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

BA 

8A 

8A 

LOUIS  ABATE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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EAGLE  MOUNTRIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

48 

1  15 

27 

973 

7fl 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

ERST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8R 

8R 

FRANKLIN   I  HOLOEN 

EL  CRP I  TON  DRM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7fl 

7R 

C 

SRN  DIEGO  WRTER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

C 

EL  CENTRO  WRTER  DEPT 

ELECTRfl  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

ELK  VRLLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

C 

HOMER  SUTLIFF 

ELLERY  LRKE 

2756 

03 

MONO 

38 

J  ' 

oo 

1  1  Q 

!  A 

3D  **  O 

M  I  n 
n  1  u 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

ELL  lOTT 

2760 

05 

SRN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7R 

C  NORMHN  ADAMS 

EL  MIRBGE  FIELD 

2771 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

36 

1  17 

36 

2910 

8A 

8R 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENR 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

46 

117 

47 

464 

c 

HOMER  F  WANNRMAKER 

ELS  INORE 

2805 

06 

R  I  VERS  I  DE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONO I  DO 

2862 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONOIOO  NO  2 

2863 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONOIOO  FIRE  DEPT 

E  T I WflNOfl 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNR 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKR  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

J  / 

JO 

A  AO 

0  H 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FRUVER  RANCH 

2922 

05 

TULRRE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FRIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLRNO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8A 

8A 

FRIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  10 

c 

SOLRNO  COUNTY  SURVEYOR 

FR I RMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7A 

7A 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

FRLLBROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

SRNDRR  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMH 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BURERU  OF  RECLRMRTION 

FIDOLETOHN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

7  A 

1    1  P 

I  1  o 

O  D 

4  tr 

MOO 

On 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

SP 

FIVE  STAR  RRNCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  4  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

F0LS3M  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8R 

8A 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTRNA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

117 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTRNA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8R 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STR 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

1  8 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRRGG 

n  1 

MENDOCINO 

17 

1  9^ 

A  P 

OU 

On 

PQ 

on 

c 

CRLIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L  .  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RRNGER  STR 

3102 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMR 

17 

38 

31 

123 

IS 

120 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  PARKS  4  REC . 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHRSTR 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7A 

MRS  PATRICA  A  CLARY 

FRESNO  WSO  RP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  19 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8R 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

UD 

ORANGE 

26 

J  J 

1  1 1 
III 

J  **  u 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERv ILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8R 

CARROLL  A  PRNCOAST 

GASQUET  RRNGER  STRTION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

52 

123 

58 

384 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

BR 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8R 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CRMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRRLTRR  DRM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8R 

c 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STR 

3405 

02 

SHASTA 

23 

4  I 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE  OIV  OF  HIGHWRYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

SRN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9R 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

I  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8fl 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RRNCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  14 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RRNCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLRCER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

116 

47 

2950 

7R 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

E  .   F  .  CHI T  TENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULRRE 

1  1 

36 

44 

lie 

58 

5600 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO-  2 

3573 

02 

NEVROR 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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3614 

01 
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122 

54 
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02 
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120 

56 
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U   5   r  ORES!    btRV 1 CE 

rRI77l   V     IQI   QKin  PC"Clir*C 
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3650 

02 
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bULHNU 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8A 

8A 

STATE    UtPT    rIbH   4  GHnt 

GRQVELRND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2875 

C 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELflNO  RANGER  STfl 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

1  20 

06 

3145 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

niFPMPWTI  1  c  o 
UUC-KINCVILLC.  ^ 

3684 

01 

C  P  M  P  M  P 

dU  INU  n  H 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8fl 

bntK I r  r  b   Ur  h  I Lt 

nHliNCo    L  T  IN    Urrtn    r  L  jD  / 

3704 

06 

1  PC    PMnci  cc 
LUb  HNbtLtb 

1  3 

34 

1  6 

1  18 

15 

3440 

5P 

JHrltb   r   r\  1  NUKtU 

U!  □  T  LI  P  C 

hn 1  Wet 

3710 

07 

INYO 

I  9 

36 

08 

1  1  7 

57 

3825 

7A 

7fl 

H 

L    H   WTR   &    PWR  DErT 

nHLr    nUUN  tjHT 

3714 

04 

CDM  MOTCr* 

bHN   nH 1 t U 

4 

37 

28 

1  22 

27 

36 

5P 

5P 

DErT    Or    rHRKb   4  RtC 

nHnlLiUIN   DKHINLn  rn 

3725 

02 

r L  UMHb 

8 

40 

1  6 

121 

05 

4560 

C 

ALBION  fl   SflRDEN 1 

Ul  Q  M  P  I^D  n 

3747 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

20 

1  19 

40 

242 

5P 

5P 

UlkinC                   CTDC  ncDT 

KIN Go  CO.   rlKt  utrl. 

nHiNotiN  UHn 

375  1 

05 

1    nC     DKlOCl  cc 

LUb  HNGtLtb 

1  3 

34 

16 

1  18 

24 

1  1  00 

c 

fClDDC      f>C  CMr^TklCCDC 

LURPb  Or  tNGlNttRb 

1-IQPPY     PQMP     POMPPP  CTQ 

nHrrT    LHrlr    tTHINLrtK  OlH 
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0  1 

c  1  c  u  I  V  n  1 1 

b I bn 1 Y  UU 

1  2 

4  1 

48 

123 

22 

1  1  50 

8A 

8A 

c 

H 

II      C      CnDCCT  CCD\/TfC 

U   b  rUKtbl  btKVlLt 
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UJ 
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UJ 

SPECIftL 

iSEe  NorEsi 

NRVORRQ    1  NW 

5105 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  Fftft  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  14 

37 

913 

MID 

hID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVflDO  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8fl 

8A 

LINDR  RDRMS 

NEWRRK 

5144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

BR 

8A 

8R 

LESLIE  SRLT  COMPANY 

NEW  CUYfiMFI  FIRE  STA 

6154 

06 

SRNTA  BARBAR 

30 

34 

57 

119 

41 

2160 

8R 

8A 

c 

SAN  BAR  CO  FIRE  STR  41 

NEWHALL  SOLEDflD  FC32CE 

6  1 62 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

1  1 8 

•J  c 

I  9  4 
I  c  *♦  J 

4P 

r 

L 

LR  COUNTY  FLOOD  CONT. 

NEWMRN 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHARD  R  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.  HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

N  I  LAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

OH 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

\ 

c 

MALAKOFF  OIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MRDERR 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

8R 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVRTO  8  WNW 

6290 

01 

MRR  IN 

1  7 

38 

08 

122 

43 

370 

C 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

0 1 

SISKIYOU 

12 

A  1 

I  99 
1  C  c. 

1  Tnn 
1  /  u  u 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

RLAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

C 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ORKVILLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

ORKVILLE  4  SW  «  2 

63S6 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1585 

C 

EMILIE  HUCKFELDT 

OCC [DENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7fl 

ANDREW  J  BLRNEY 

OCERNSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSIDE  FIRE  DEPT 

OCEPNSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCERNSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

ERRL  G.  CRRTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

1  16 

00 

410 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJRI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  1 9 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VRLLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

5455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORRNGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORRNGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  19 

18 

431 

1  HQ 
I  UH 

1  no 
1  UH 

ORANGE  COVE  CIT  RSSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

160 

5P 

5P 

CRL  DIV  BEACH  4  PARKS 

ORLRND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8R 

8A 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

4  10 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROV  I  LLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

1  IR 

1  lA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

3 1 

1  2 1 

34 

1  65 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RRNGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MRR I POSR 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

S 

OMR  S  NATL  PARK  SERVICE 

OXNRRD 

5569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

1  1 

49 

8A 

8R 

CITY  OF  OXNRRD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

1  19 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

MID 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7R 

FLOYD  R  POOLE 

PfiCOIMA  DAM  FC  33  fl  E 

6602 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8fl 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PRICINES  OHRWRLL  RANCH 

6610 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

BR 

FRANK  P  SRLANO 

PRLMDRLE 

6624 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALM  SPRINGS 

D  O  J  O 

u  / 

RIVERSIDE 

6 

3  J 

o  u 

1  1  6 

30 

*t  d  o 

4P 

4P 

PALM  SPCS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO 

6646 

04 

SRNTR  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8R 

PALO  ALTO  FIRE  STN  3 

PRLOMA 

5650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  R  BELL 

PRLOMRR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2! 

116 

52 

5550 

7R 

7A 

C  H 

PRLOMRR  OBSERVATORY 

PRLOS  VERDES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

/  H 

SUPT.   OF  STREETS  «  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

ss 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

BR 

8A 

PRRADISE  F IRE  DEPT  . 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  14 

10 

738 

7fi 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF  lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7R 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PRSRDENA  WATER  DEPT 

PASKENTR  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

c 

C  J  WEYRICK 

PASO  ROBLES  FRR  RP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

36 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PRTTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

1  1 

120 

12 

7000 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PRTTIWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7R 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

5751 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7R 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETRLUMR  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

1  4 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETRLUMR  FIRE  STA  .  2 

PIEDRfl  BLANCfl  GRO  STR 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

8R 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

2  1 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USrS.   DISTRICT  RHNGER 

PINE  FLRT  DRM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7R 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE   MOUNTRIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

: 

VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 
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PINNACLES  NRT  MONUMENT 

6926 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8A 

8A 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST  . 

PISMO  BERCH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

2  1 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 
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PIT  RIVER  P  H  5 

o  y»  o 

U  tL 

SHASTA 

21 
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1  9  1 
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or 

P  G  <  E  COMPRNY 

PLflCERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

PLRCERVILLE  IPG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLPCERVILLE  DISP  PLRNT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY  OF  PLflCERVILLE 

PLflSKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

S 

U  S  F  S4  CflL  DEPT  WTR 

PLUMflS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMPS 

8 

39 

45 

120 

42 

5155 

c 

PLUMflS  EUREKfl  ST .   PK  . 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOC INO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

Bfl 

c 

JflCK  W  ROOFENER 

PT  RRGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTR  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

IIP 

U  S  CORST  GURRD 

POINT  PIEDRAS  BLANCRS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

IIP 

IIP 

U  5  CORST  GURRD 

POMONA  CRL  POLY 

7050 

06 

1  OS  RNGFI  FS 

26 

34 

04 

117 

49 
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8A 

Bfl 

CflLIF  POLYTECHNIC  UNIV 
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4 

JO 
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1  9  9 

n  1 
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5P 

^  P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULRRE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

Bfl 

Bfl 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMRS 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

c 

MS  PAT  CHENEY 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PRNORRMR  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

18 

123 

04 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

POWRY  VALLEY 

7111 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

04 

500 

4P 

POWflY  FIRE  DEPT 

PRRDO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  17 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  flRMY 

PR  I  FST   VAI  1  FY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 
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PLUMRS 

8 

Q 
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,d  n  R 
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8A 
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On 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONR  FIRE  OEPT 

7228 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

03 

116 

52 

1450 

3P 

3P 

RflMONfl  FIRE  DEPT 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  RP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NflTL  WEflTHER  SERVICE 

REDOING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STR  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

117 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLflNDS  DfllLY  FflCTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STR  2 

RFnwnnn  crffk  o'krnf 

7342 

01 

HIIMRHI  T 

1 7 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

DflVID  MflRC  ROGERS 
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SACRAMENTO 

1 
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^  c. 

1  9 1 

1  n 
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M  I  0 

FOLSOM  STRTE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RICHflRDSON  GROVE  ST  PK 

"RICHMOND 

74  1 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  =3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

1  17 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  17 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

c 

U  OF  CALIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

RnrKi  T N 

r\  U  U  r\  L.  1  iN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 
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8A 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 
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u  0 

TULRRE 

10 

UD 

1    1  P 

J  0 

R  9  4  n 
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c 

0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MERDOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  RND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

C 

PACIFIC  GflS  flND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   I  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5955 

C 

CALIF   DIV   OF  HIGHWRYS 

RUTH  DRM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRflSIER 

SRCRAMENTO  WSO  RP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

•SRCRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

C 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SRDDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SRGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVAOfi 

36 

39 

26 

120 

1  4 

5337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

CQTMT      Upi  PMQ 
OMIINI  nCLLINPt 

7543 

01 

NAPA 

1  7 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PRULSON 

SflINT  HELENR  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEflRNED 

SRINT  MRRYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRR  COSTA 

37 

50 

1  22 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  flG.l  RRS 

SALINAS  FAA  RP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

35 

40 

121 

36 

69 

MID 

MID 

FED  AVIATION  RCENCY 

SRLINRS  DRM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SRLINflS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STR 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8fl 

JOE  CABRAL  JR 

SRLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPANY 

SRN  RNDRERS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7R 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SRN  ANTONIO  DRM 

7712 

06 

SAN  BERNOINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SRN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8R 

MRS  JEAN  BRINflN 

SRN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1  125 

6P 

6P 

5  B  COUNTY. HOSPI TfiL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

500 

8A 

CflLIF  RMERICflN  WATER  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
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5RN0BERG  W50  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  1 8 

44 

45  1  7 

MID 

MID 

c 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

■SON  OIEGO  WSQ  RP  R 

7740 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  I  7 

1  0 

1  3 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SON  OIMflS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

wA 

SRN  DIMAS  FIRE  STA 

SRN  DIMflS   TRNBRRK  FLRT 

7750 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

1  2 

1  1  7 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  FELIPE  HIGHWAY  STRR 

7755 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

0  1 

1  2  1 

20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SRN  FERNRNOQ  PH  3 

7762 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  9 

1  1  8 

30 

I  250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 

SRN  FRRNCISCO  WSO  RP  R 

7769 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

M  I  D 

M  I  D 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

oSRN  FRRNCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

1  22 

25 

52 

M  I  D 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRN  GABRIEL  CRNYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SRN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  1  7 

52 

1481 

5P 

c 

TONY  H  GEORGE 

SRN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

06 

1  1  8 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SRN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

18 

1  22 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  RRRTR 

SRN  JRCINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1  6 

58 

1  535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SRN  JRCINTO  RANGER  STR 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1  560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SRN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

1  050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SRN  JOSE 

SRN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  GAY  0  CARMAN 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

1  2  1 

04 

277 

8R 

8A 

8R 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1  20 

40 

3  1  5 

7R 

7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SRN  BARBARA 

32 

34 

3 1 

1  1  9 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SRNTR  BARBARA 

"SAN  MATEO 

7864 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

32 

1  22 

1  8 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SRN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

1  20 

4  1 

720 

c 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SRN  NICOLRS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

1  4 

1  19 

27 

502 

MID 

M  I  D 

c 

NATL  WERTHER  SERVICE 

"SRN  RRFREL 

7880 

0 1 

MAR  IN 

1 7 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SRNTR  ANR  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORRNGE 

28 

33 

45 

I  17 

52 

I  1  5 

4P 

4P 

SANTA  ANR  FIRE  DEPT 

SANTA  ANR  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SRNTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTR  BRRBRRA 

33 

34 

25 

1  19 

4  1 

5 

8A 

8fi 

c 

SRNTR  BRRBRRA  SWG.  TR. 

SPNTA  BARBARA  FAR  AP 

7905 

06 

SNTR  BRRBRRA 

33 

34 

26 

1  1  9 

50 

9 

MID 

M  I  D 

FED  RVIRTION  AGENCY 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

791 2 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SRNTR  CLRRR 

SANTA  CRUZ 

79 1 6 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

01 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SRNTR  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SRNTR  MRRGRRITR  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  200 

6P 

CLOSED  3/1/75 

SRNTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  1  00 

8R 

c 

THOMRS  M  BROWN 

SPNTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTR  BRRBRRR 

30 

34 

54 

1  20 

27 

254 

MID 

M  I  0 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

"SRNTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

00 

1  18 

30 

I  5 

4P 

4P 

5  M  LIFEGURRD  SER 

SRNTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURR 

29 

34 

21 

1  19 

05 

260 

4P 

8R 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  RITA  PEAK 

7S82 

05 

FRESNO 

27 

36 

1  9 

120 

35 

4300 

7R 

RTLAS  ASBESTOS  CO 

SANTR  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

1  22 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BRRBRRR  CO  FIRE  0 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORRNGE 

28 

33 

47 

1  1  7 

43 

855 

c 

WILLIRM  0  SRPPINGTON 

SRNT I  AGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

32 

5538 

c 

ORRNGE  CO  FL  CON  GIST . 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

80  1  4 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

35 

I  1  8 

27 

2105 

6A 

L  R  WTR  «  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

0  1 

SISKIYOU 

1 2 

4  1 

18 

1  23 

08 

2159 

8A 

M  I  0 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOTIA 

8045 

0  I 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

1  24 

06 

1  39 

8A 

8A 

PRCIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBRSTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BRRBRRR  HOWE 

SEPULVEDfi  DRM 

8092 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5HRSTR  DRM 

8135 

02 

SHRSTR 

23 

40 

43 

122 

25 

1  076 

8A 

8A 

8R 

c 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

0  1 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

02 

124 

04 

4  1  0 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHRSTR 

23 

40 

30 

1 2 1 

51 

3555 

7R 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  16 

1  6 

1  570 

7R 

R  M  MC  GINTY 

S  I ERRR  CITY 

8207 

02 

S I ERRR 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND  V  DRRRRH 

SIERRRVILLE  RRNGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

1  20 

22 

4975 

8A 

8R 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

S I GNAL  HILL  FC  4  15 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  1 8 

1  0 

1  00 

c 

MRNUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STR 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMR 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8R 

JOHN  K  LEI  THOLO 

SLACK  CRNYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW   CRFFK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MAR IPOSA 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

snno  SPR I  nPtS  i  F 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUCHAN 

O  u  l_  L  u  n  u 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALDEN  N  ANDERSON 

QOMFRSFT    5  FSF 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HRSELEY 

ij  U  1 1  1  \j    >j    11  n 

8349 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

8R 

WRYLAND  0.  WRTSON 

SONOMR 

8351 

01 

SONOMR 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CRL  OEPT  PRRKS  4  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8R 

H 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MRRIPOSR 

14 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

8A 

8A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

1  18 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
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SPRORR  PRC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

1  17 

49 

676 

C 

J.   E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4  1 

60 

8R 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINCVILLE  RRNGER  SIR 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

1  18 

48 

1050 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

1  18 

39 

4070 

C 

P  G  4  E  COMPANY 

SQUflW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

1  4 

6235 

8A 

8R 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STRNDISH-HICKEY  ST  P« 

8490 

0 1 

MENDOC INO 

7 

39 

53 

1  23 

4  4 

850 

8R 

CA  DEPT-PRRKS  4  REC 

STRNISLflUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  4  E  COMPANY 

STRTE  LRKES 

8510 

OS 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  le 

35 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

SUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

C 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

C 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  RP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

c 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8R 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RRNCH 

8578 

02 

COLUSR 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RRNGER  STR 

8580 

02 

COLUSfl 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8A 

c 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHRSTR 

21 

4  1 

1  0 

1  2  1 

56 

5300 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRRWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIAN  MRGRUOER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

119 

13 

6240 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTR  BRRBARR 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSRNA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8R 

SUSANA  KN  FIRE  STR 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LRSSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4  148 

MID 

MID 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RRNGER  STR 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

1 20 

48 

1  586 

8R 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWRIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  19 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7R 

7A 

H 

DORIS  L.  flCKERMRN 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  RVIRTION  RGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

1  0 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8R 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

26 

3960 

c 

TEHRCHRPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

1  0 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RRNCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LRSSEN 

1  8 

40 

52 

120 

27 
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REFERENCE  NOTES 

CALI FORN I A 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Rcuourcos,  State  of  California 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writinK  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BulldinK,  Asheville    N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  la  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unleas  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  «ind 

movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  obHervations 
on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Wt*ather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  HSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Uin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan . 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability, 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
OIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 


EVAPORATIO.N'  AND  WIND  TABLE:           Camp  Pardee  :  Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :  pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :  Pan  is  of  steel  plate,   painted,   with  aluminum  Inside  and  outside. 

Friant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silly  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermosraph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;    late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is   partially  est imated . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  TCBperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO    6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-U)S  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALI NAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUWNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price    $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publlMtlons  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $4.70  additional   for  foreign  mailing;   35C  single  copy;   30?  annual 
summary.      Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 
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4 

51 

27 

0 

28 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

LOOGEPOLE 

71  .5 

39.9 

55 

.7 

83 

6 

31 

1 

281 

Q 

0 

0 

.37 

.26 

21 

.0 

0 

0 

0 

LODI 

91  .1 

56  .2 

73 

.7 

2.0 

103 

4* 

SO 

7 

0 

.50 

.47 

.  34 

18 

.0 

0 

0 

0 

LOS  BRNOS 

90  .8 

58  .2 

74 

.5 

-  2.2 

103 

4 

48 

7 

3 

1  6 

.22 

•  21 

.22 

19 

.0 

0 

0 

0 

LOS  BRNOS  DET  RESV 

90  .6 

61  .6 

76 

.  1 

103 

5 

52 

27. 

0 

17 

D 

0 

0 

.20 

.20 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MROERR 

93.1 

57  . 3 

75 

.2 

-  2.6 

IDS 

5' 

51 

17. 

0 

22 

0 

0 

0 

.15 

•  13 

.15 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MRNTECfl 

89.9 

57.2 

73 

.6 

104 

4 

52 

19" 

6 

IS 

0 

0 

0 

.73 

.4  1 

18 

.0 

0 

0 

0 

MBRICOPB 

MERCED  F IRE  STRT ION  2 

92  .8 

57  .8 

75 

•  3 

-1.1 

104 

4 

51 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

MODESTO 

99  .7 

58  .0 

73 

.9 

-  .5 

102 

3 

52 

31 

0 

14 

0 

0 

0 

.59 

.55 

.59 

18 

.0 

0 

1 

0 

NEWMRN 

93.6 

57-8 

75 

.7 

-  .3 

104 

3 

52 

27. 

0 

22 

0 

0 

0 

.42 

-40 

.42 

18 

.0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STR 

89.6 

56.4 

73 

.0 

100 

5 

50 

29. 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .20 

1  .18 

.71 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

ORBNOE  COVE 

PORTERVILLE 

96.4 

61  .2 

78 

.8 

.0 

107 

5 

54 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

79.9 

SO.C 

65 

.0 

93 

9 

45 

30. 

72 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«liforni<. 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

STRT ION 

o  % 
a  c 

>  a 
a  c 

a  c 

u>  z 
<z  c 

a 

£ 

2 

Q 

° 

o 

«*- 

2 

at 
-» 

0 

NO. 

OF 

DAYS 

_, 
- 

w  i 

a 

SLEET 

MO 

OF 

ORYS 

g 

MAX  . 

niN. 

a 
° 

J  0 

0  0 
0 

a  K 

c  0 

0 

1 

o 
2 

1 

« 
0 

fi 
5 

° 

- 

a 
0 

0 

sl 

s 

s . 

j  s 

.  J 

E,  £ 

ShL  t   SPR I NGS  PHR  HOUSE 

82  .8 

56  .9 

69  .9 

92 

* 

46 

28 

19 

5 

0 

0 

0 

1  .86 

1  -64 

1  . 25 

1 9 

.0 

0 

3 

1 

1 

SRN  LUIS  ORM 

88  .0 

62  .S 

75.3 

102 

55 

17. 

1 

1  1 

0 

0 

0 

.27 

.27 

19 

■  0 

0 

1 

0 

0 

SONORfi  RS 

89.8 

53.1 

71  .5 

- 

3.9 

102 

48 

31* 

8 

18 

0 

0 

0 

.79 

.74 

.79 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

80  .SM 

4?  .7M 

64  .DM 

- 

1  .5 

91 

4  1 

1 

62 

1 

0 

0 

0 

.48 

.  4  I 

.30 

1 9 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  HSO  «P 

90  .2 

S9  .8 

75  .0 

.  3 

104 

3 

54 

31 

1 

IS 

0 

0 

0 

.61 

.78 

.81 

1  8 

.0 

0 

1 

1 

0 

STOCK  TON  FIRE   STR  NO  4 

88  .9 

56  . 1 

72.5 

.  1 

103 

50 

30 

3 

15 

0 

0 

0 

.55 

.53 

.  34 

1  6 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEHRC  HflP I 

8S  .0 

53.2 

69.1 

98 

3 

46 

31  * 

1  3 

9 

0 

0 

0 

.07 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RRNCHO 

93.7 

61  .2 

77.5 

- 

2.7 

104 

47 

27 

0 

2  1 

0 

0 

0 

•  27 

.27 

19 

.0 

1 

0 

c 

THREE  RVRS  EOISON  PH  1 

97. 8M 

61  .4M 

79. 6M 

107 

V 

56 

30* 

0 

29 

0 

0 

0 

1  .05 

1  .05 

19 

.0 

0 

1 

1 

1 

TIGER  CREEK  PH 

87  .6 

52  .6 

70 .  1 

3  .  1 

99 

46 

29 

1 6 

1  1 

0 

0 

0 

1  .60 

1.48 

1  .00 

1  8 

.  0 

" 

TRflCY  CftRBONfl 

89  .7 

52  .6 

71.2 

1  0 1 

4  • 

50 

3 1  • 

6 

15 

0 

0 

0 

.89 

1  9 

0 

TRACY   PUMPING  PLRNT 

90  .0 

59  .2M 

74  .en 

104 

2 

55 

16* 

0 

16 

0 

0 

0 

.32 

.32 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

u  t  cm  to 

93.0 

60.8 

75.9 

2.3 

104 

5 

51 

30 

D 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NASCO 

94  .8 

62  .  1 

78.5 

1  .9 

105 

5 

55 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-00 

.00 

.  0 

0 

YOSEnlTE  PBRK  HEBDQTRS 

88  .0 

46  .0 

67  .0 

3.7 

96 

6« 

39 

31  * 

24 

1  1 

0 

0 

0 

.36 

.22 

.  38 

1 9 

.0 

0 

DI V  IS  ION 

73.3 

1  .7 

.49 

•  43 

.  0 

■       ■  ■ 

SOUTH  consT 

ORHINRCE  06 

RLPINE 

91  .BM 

57  .6M 

74  .7M 

102 

6 

45 

1  1 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

RVflLON  PLEASURE  PIER 

72  .0 

58  .0 

65  .0 

2.0 

79 

7 

54 

30* 

27 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BRRRE  T  T  ORM 

94  .  1 

53.9 

74  .0 

- 

1  .9 

104 

7. 

45 

17 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  •ig 

•  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUtlPINO  PLANT 

90  .9 

56  .4 

73.7 

I  04 

5 

47 

18* 

0 

IS 

0 

0 

0 

.00 

•  34 

.00 

■  0 

^ 

BIG  BEAR  LAKE 

78  .DM 

44  .6M 

61  .3M 

85 

8* 

36 

30 

1  30 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

90  .S 

56  .4 

73.5 

1  . 1 

102 

7 

46 

28 

0 

1  5 

0 

0 

0 

■  00 

.05 

.  00 

0 

CACHUMA  LAKE 

8B.S 

SO.  5 

69.5 

102 

9 

44 

30 

1 

1  4 

0 

0 

0 

.01 

.01 

19 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

93.0 

48.0 

70.5 

102 

7. 

35 

17 

10 

24 

0 

0 

0 

I 

.44 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

95  .2 

54  .5 

74  .9 

1  09 

7 

48 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

CHULA  VISTA 

70  .2 

61  .5 

65  .9 

2 . 4 

75 

6 

55 

29 

10 

0 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.  00 

.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

88-7 

58  .4 

73.6 

.7 

98 

8 

52 

1 6 

0 

1  3 

0 

0 

0 

•  00 

.06 

.  00 

0 

CORONA 

90  ■  3 

55  .3 

72  .8 

2  .  1 

102 

7 

48 

28* 

0 

1  9 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

76.5 

60.5 

68.5 

- 

1  .0 

87 

7 

50 

27 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

cuYAnncA 

82.7 

54  .6 

68.7 

.8 

93 

5 

4  1 

I 

28 

4 

0 

0 

0 

.00 

.52 

•  00 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

93.9 

49  .5 

71.7 

109 

8 

43 

28* 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.07 

■  00 

■  0 

EL  CAPITAN  0AM 

92  .4 

55.7 

74  . 1 

2.2 

102 

24* 

48 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

■  I  8 

■  00 

0 

ELSINORE 

97  .5 

M 

M 

112 

7 

44 

17 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

■  00 

■  0 

0 

0 

0 

ESCONOIOO 

B6.I 

56. 8 

71  .5 

- 

2.0 

95 

24 

48 

29* 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

.  1  4 

■  00 

■  0 

J: 

0 

0 

0 

FONTANR  KAISER 

92  .3 

60.  S 

76.4 

102 

7 

54 

1  7 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

"n 

GILLESPIE  FIELD 

87  .2 

58  .7 

73-0 

97 

24* 

51 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

HENSHAH  0AM 

92  •  I 

50  . 1 

71.1 

1  04 

6 

42 

28* 

5 

21 

0 

0 

0 

.00 

•  4  8 

00 

0 

lOYLLWILD  F IRE  OEPT 

83  .8 

49.3 

66.6 

92 

9* 

39 

16 

4  I 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

JUL  IAN  WYNOLA 

90.9 

50.9 

70.9 

102 

7 

40 

28 

1  I 

1  8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

J: 

0 

0 

0 

LACUNA  BEACH 

73.6 

53  •  3 

63.5 

4  .8 

79 

1 

45 

26* 

6 1 

0 

0 

0 

0 

.00 

'?n 

[J 

0 

0 

LA  MESA 

82  .9 

58  .7 

70  .8 

1  .3 

93 

24 

53 

28* 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

.  1 0 

.00 

n 

0 

0 

LOMPOC 

72.2 

54  . 1 

63-2 

80 

8 

48 

25 

56 

0 

n 

0 

0 

.00 

.00 

0 

LONG  BEACH  HSO  AP 

82  .3 

63  .0 

72.7 

.6 

91 

6 

57 

28* 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

•  00 

25* 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  HSO  AP  R 

74.1 

62.4 

68.3 

- 

1  .2 

85 

8 

58 

28* 

0 

T 

-  .02 

T 

■  0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

81.4 

62 . 3 

71  .9 

2  . 2 

93 

7 

58 

28* 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

*nn 

"n 

0 

0 

0 

0 

MT  HILSON  2 

79.4 

61.7 

70  .6 

.2 

90 

6 

48 

20 

22 

1 

0 

0 

0 

.00 

.  1  1 

.00 

0 

^ 

^ 

° 

NEH  CUYBMA  FIRE  STA 

91  .8 

51.7 

71.8 

104 

42 

22 

2  1 

0 

0 

0 

.  1  9 

.  I  9 

20 

■  0 

0 

1 

0 

0 

NEHPORT  BEACH  HARBOR 

69.9 

80  .4 

65.2 

2.8 

76 

7 

56 

31  • 

21 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

OCEANS  I DE 

74  .4 

55.5 

65.0 

78 

7 

47 

9 

28 

0 

0 

D 

0 

.00 

.00 

18 

■  0 

0 

0 

0 

0 

OJRI 

88  .8M 

52  .2M 

70  .SM 

2  .6 

1  04 

7 

46 

27 

I 

14 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

OXNARO 

76  .2 

58  .0 

67  .  1 

1  .5 

85 

^ 

5  1 

28 

0 

0 

D 

0 

.  00 

.01 

.  00 

■  0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

83.7 

59  .  1 

71  .4 

.6 

95 

8* 

48 

2  1  * 

1  4 

° 

0 

^ 

^ 

.  00 

0 

0 

0 

PASADENA 

87 . 4 

58  .4 

72  .9 

1  .6 

96 

8* 

54 

28* 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

87. S 

55.9 

71  .7 

2.8 

97 

8 

50 

28 

0 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

•  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  F IRE  OEPT 

91  .5 

50  .0 

70  .8 

I  0 1 

7  * 

4  1 

1 6 

^ 

21 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

93.3 

57  .7 

75  .5 

.6 

1 05 

7 

5  I 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

.10 

■  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

93.4 

57  .5 

75.5 

106 

8 

52 

28* 

0 

23 

0 

D 

0 

.00 

■  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

01 

1 8 

SANOBERG  HSO  //R 

82  .6 

59  .8 

71  .2 

1  .8 

95 

8* 

4  9 

20 

1 8 

8 

0 

0 

0 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  HSO  AP  R 

74  .2 

63.6 

68  .9 

2.5 

77 

24* 

58 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

2  1  * 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ORBRIEL  FIRE  OEPT 

87  .0 

58  . 1 

72  .6 

2 . 1 

96 

7 

5 1 

27 

0 

8 

0 

0 

0 

00 

06 

00 

0 

0 

0 

0 

SRN  JACINTO 

98 . 7 

51  .3 

75  .0 

2.5 

1  1  1 

7 

44 

16* 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

■  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SHN  NICOLRS  ISLRND 

"n^ 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

81  .2M 

60  .3M 

70. 8M 

1  .9 

89 

7 

55 

29* 

0 

0 

0 

0 

0 

fl 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

74  .9 

58  .6 

66.8 

.  7 

84 

8 

52 

29 

0 

0 

0 

0 

.03 

•  02 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  RP 

72.2 

57  .0 

64  .6 

1  •  1 

82 

7 

48 

27 

33 

0 

0 

0 

0 

0 1 

•  00 

0 1 

I  8 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  HSO  AP  R 

72.8 

52.9 

62.9 

.6 

85 

8 

46 

30* 

53 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

-  .02 

I 

■  00 

29* 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SRNTR  (10NICR  PIER 

67.4 

59.7 

63.6 

3.9 

74 

9 

54 

28 

47 

0 

0 

0 

0 

-  .04 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

78.8 

52.1 

65.5 

90 

7 

45 

28* 

27 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

97.8 

53.0 

75.4 

109 

8* 

45 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

76.0 

se.  1 

67.1 

2.2 

84 

8* 

53 

27* 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGR 

89.8 

56. 7 

73.3 

101 

7 

49 

16* 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RRNCH 

82.9 

55.  in 

69. on 

2.6 

96 

7 

50 

30* 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THITCHELL  0AM 

80. 2M 

49. 3n 

64  .on 

91 

6 

46 

12 

33 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

73.1 

58-0 

65.6 

_ 

4  .0 

84 

7 

54 

27* 

22 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  AND  DIVISIONAL  DATA  californir 

RUCU5I  1975 


TEMPERATURE 

PREC IPI TflT ION 

NO 

OF 

URYS 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

OAYS 

STnr I  ON 

■c 

MAX  . 

MIN. 

S 

« 

O 

c 

o 

1 

z 

1  ^ 

s  1 
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g 
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1 

1 

1 
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1 

i 

1 

s 

^1 

r ! 

1 

1 1 

1 

2 

s 

o 

re 

S 

o 

E  O 

° 

UPLBNO  3  H 

69 

55 

1  5 

Q 

0 

0 

.05 

0 

VISTfi  2  NNE 

78 

.4 

54 

.8 

66 

6 

85 

7 

46 

30. 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHRNER  SPRINGS 

93 

.3H 

47 

.3M 

70 

3M 

-   2  .5 

107 

9 

36 

16 

1 1 

20 

0 

0 

0 

.00 

-   1  .00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'rORBfi  LINOH 

B6 

.0 

54 

.8 

70 

4 

-  3.2 

95 

8 

49 

28. 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70 

0 

-    1  .8 

T 

-  .14 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  01 

BAKER 

108 

.7 

70 

.2 

89 

5 

1  1  7 

8* 

65 

30. 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BflRSTOW 

99 

6 1 

■  6 

2  6 

29 

0 

0 

0 

30 

0 

BEAUMONT   1  E 

9S 

.2 

S3 

.6 

74 

4 

-    1  .7 

105 

7* 

46 

31. 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WSO  BP  R 

94 

.4 

51 

.6 

73 

0 

-1.1 

103 

7 

43 

21 

1 

26 

0 

0 

0 

.10 

.00 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

108 

.7 

72 

.6 

90 

7 

-  .5 

1  16 

5* 

60 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  .82 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAR  AIRPORT 

107 

.7 

78 

.2 

93 

0 

-  .3 

I  16 

4 

66 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

1 07 

■  3 

73 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

BRAWLET  2  SH 

107 

.5 

71 

.7 

89 

6 

-    1  .8 

in 

5 

59 

28 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

-  .36 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

102 

.9 

71 

.2 

87 

1 

1  .6 

1  12 

5. 

64 

30. 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

-  .56 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

111 

.8 

84 

.0 

97 

9 

-  1.3 

122 

6> 

72 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

.10 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

69 

.8 

56 

.2 

73 

0 

96 

5 

47 

18 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

105 

1  0 

3  1 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

Q 

EL  CENTRO  2  SSW 

108 

.9 

70 

.6 

89 

8 

'  1.1 

1  19 

4 

62 

29 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

93 

.3 

52 

.7 

73 

0 

104 

6* 

44 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

87 

.9 

64 

.6 

76 

3 

-  1.7 

100 

8 

57 

31. 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLD  ROCK  RANCH 

107 

•  2 

78 

.0 

92 

6 

1  16 

4 

70 

31 

0 

3  I 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

92 

,  2 

60 

.  7 

76 

5 

-  2-0 

1 02 

g 

55 

22  . 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.  00 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

103 

.6 

70 

.6 

87 

1 

-   1  .3 

113 

5 

60 

30. 

0 

3  I 

0 

0 

0 

.00 

-  .40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

107 

.2 

75 

.4 

91 

8 

.8 

1  15 

4 

69 

29. 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAR  AP 

107 

.4 

75 

.5 

91 

5 

1  16 

7. 

66 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

94 

.2 

59 

.9 

77 

1 

104 

6 

54 

23. 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

1 07 

.  2 

76 

9 1 

,  g 

1  1 8 

5 

27 

Q 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

.40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NYOKERN 

100 

.3 

61 

.5 

60 

9 

109 

9* 

53 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

107 

.5 

77 

.5 

92 

5 

-  .3 

1  16 

9 

68 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

80 

.  1 

54 

.4 

67 

3 

-  1.1 

93 

9 

42 

27 

42 

2 

c 

0 

0 

.00 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER  FSS/FAA 

93 

.6 

61 

.3 

77 

6 

105 

3 

SO 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

91 

.5 

70 

.6 

81 

1 

100 

5« 

60 

16. 

0 

1  6 

0 

0 

0 

.43 

.26 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

nOJAVE 

94 

.3 

64 

.7 

79 

5 

104 

8* 

55 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W   S  PK 

74 

•  IH 

45 

.on 

59 

6H 

83 

7 

33 

29 

164 

0 

u 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAR  RIRPORT 

1  1  7 

7  J 

30 . 

Q 

31 

0 

0 

0 

.00 

.72 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

94 

.5 

60 

.5 

77 

5 

-  2.3 

105 

7 

52 

31  . 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

108 

.  1 

74 

.0 

91 

1 

1  .6 

1  17 

4» 

61 

21 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

-  .24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

107 

.3 

80 

.8 

94 

1 

■  2 

1  17 

5 

•'2 

31  . 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .53 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

94 

.  g 

64 

.  7 

79 

Q 

-  2.2 

1  03 

9  * 

54 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAR  AP 

106 

.7 

71 

.4 

69 

1 

117 

4 

59 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

102 

.3 

68 

.2 

85 

3 

-   1  .7 

1  1  1 

7* 

61 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

103 

.9 

66 

.9 

85 

4 

-  1.4 

1  12 

7« 

59 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VRLYERMD  FIRE  STR  79 

91 

.9 

51 

.7 

71 

8 

101 

7 

41 

31 

2 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

94 

.3 

58 

.2 

76 

3 

-    1  .7 

106 

9* 

SO 

30 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

64 

.2 

34 

.5 

49 

4 

72 

5 

25 

22 

478 

0 

0 

1  3 

0 

.08 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

52 

.7 

34 

.3 

43 

5 

60 

4 

23 

19 

659 

0 

0 

9 

0 

.12 

.12 

20 

.5 

T 

21. 

1 

0 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

94 

.  I 

55 

.  4 

74 

8 

101 

6 

44 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

81 

7 

-  1.3 

.02 

-  .35 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOHJNG  SIRIION  INDEX 
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BIG  bikB  OflNGCR  STftTIO 
609NVJLLC   HNTNC  STfl 

6RI0GEVILLC  4  nnu 
BURNT  QANCH    i  S 
C«L ISTOGft 
C  ftL  L  flMftH 
CA2ADE:Q0  3  u 

CECILVILLE  5  SE 
CLEftO  CREER 
CLOvEROftLE  3  SSe 
COPCO  NO   1  Dflfl 
C8VEL0 

CPESCENT  CITY    i  » 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMJMGS 
DUTTONS  tflfiOIMG 
ELK  VALLEr 

EUHPKft  WSO  CI 
rOHESI  GtEH 
rBBT  BRflGG 
FORT  OtCK. 

FORT  JONES  RftNGEO  STA 

FOOT  ROSS 
GARBERVILLC 

GA50UET  RflMGER  STATION 

GRftTON 

GREENVIEU 

GUEHNEVIULE  2 

MAPPr  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

MCALOSBURG 

HEALDSeuRG  NO  2 

HILTS 
HOOPA 

lOLEUILO  HWY  MNTNC  STA 

RENTF  lELO 

XLAMATH 

LAVA  BEOS  NAT  PIONUfCNT 
"RD  RIVER  RANGER  STA 
"ARE  ISLAND 
flOUNT  HEBRON  RS 
nUIR  UOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK    KNOLL    R  S  2 
OAKVILLE    1  UNW 
OCC  lOENTAL 
ORICK  PRAIRIE  CREE' 


PK 


ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VAlLET  PM 
RICHARDSON  GROVE  ST  Pk 

SAIMT  HELENA 
SAN  BArAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SMELTER  COVE  AVIATION 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANOrSH-HICKEY   ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 

TULELAKE  ^, 
LIKIAH 

LfKIAH  4  WSU 
UPPER  MATTOLE 
WARM  SPRINGS  DAM 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  OAM  PROJECT 

BLUE  CANYON  USO  AP  /■. 

SOuriAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FASNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
eUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNCr 

CANBT  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HO'JSC 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

CLflfiKS  VALLEY  MUOD  RCM 

CLEAfiLAKE  HIGHLANDS 
C0HA55ET  1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  BOHCR  HOUSE 

COLUSA  2  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  W5U  EXP  FARM 


DEI11_PREC  I  P  I  T fi T  I  0 N 


DfiY  OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


15  16 


17 


18 


19 


20 


21  22 


23 


24 


25 


26  27  28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIHTION  tNOEX 


DniLY  PRECIPITnilON 


STRTION 


DEEB  CREEK  r9aC6flT 
DE  SABLH 
DOBBINS   1  5 

OQUNICVILLE  RAMGER  %rft 
DL'NMIGAN 

OL'MSMl."ie  RflMGER  STR 
EnST  PARK  RESERVOIR 
FHlRflELD  FIRE  STATION 
FOLSOM  DftM 

roRESTHILL  RfiMGER  STR 

FRENCH  GULCH 
GEORGETQUN  RANGER  STA 
GIBSON  HWr  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

GREENVILLE  BANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REfUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK   PH  NO  1 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

lOUA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSer  1  N 

KILARC  POUER  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKE  SPAULDING 
LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 

MADEL INE 
l-IANZANITA  LAKE 
MARKLEY  COVE 

nc  CLOUD 

niDDLETOWN 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  ^ 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 
OfiOviLLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 


REDDING  FIRE   STA  NQ  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
RBCKL  IN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

SACRAMENTO  USO  AP 
SACRArCNTO  USO  CI 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOUN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERHAVILLE  RANGER  STA^. 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFOflO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 


TWIN 


iKES 


UPPER  LAKE    7  U 
VACAVILLE 
vINTON 
VOLLMERS 

vOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOUN  RES 
WILL lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   I  WNU 


BOCA 
BODIE 

BR  IDGEPORT 
CEOARVILLE 

DONNEO  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FORT  6I0WELL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUflW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TERMO 

TOUCKEE  RANGER  STATION 
l^NOEL    10  SE 


woooroRos 


DRY   OF.  MONTH 


4    5    6     7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIfillON  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


BIG  SUB  ST«TE  PftUR 

euRL IMGAtC 

CALAVCRAt  SCSERvOIQ 
CAOrCL  vftLLtT 
CMITTENOCM  Pfli^ 
CaOCHETT 

roQT  oao 

CCSBEB  BAMCM 
CIlROr 

GILBOr  14  CNE 
HALF  nOON  DAY 

MCBNAnOeZ  2  HU 
HOLLISTCB  2 
MNG  CITr 
LAfAYETTC  2  MHC 
LA  HONDA 

LIvCOMOftC  COUHTT  r  0 

LOCKMOO  2  n 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  A  SU 

MABTINEZ  3  SSE 

MARTIflEZ  WATER  PLANT 
MOHTCBEY 
MOMTEBEr  F««  «P 
nORGAH  HILL  2  E 
nORBO  6AY  r IRE  OCPT 

nORRD  OAV  3  N 
MOunT  DIABLO  ri  GATC 
MOL-rtT  MAMILTOh 
NftCimCNTO  0AM 
HCwARi^ 

OAKLAND  WSO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRUALL  ranch 
PALO  ALTO 
PALOMA 

PASO  ROBLES 

PASO  fiOBLES  Fftft  ftp 

PINNACLES  NAT  MONUf^NT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 


OEP 


PORT  CHICAGO 
PRIEST  vALLE 
REOUOOD  CITY 
eiCHMONO 

SAINT  MAOYS  COLLEGE 

SAL INAS  3  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SAL INAS  OAM 
SAN  AROO 

SAN  CLEfCNTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FBftNCISCO    W50  AP 

SAN  FOfiNCrSCO  WSO  CI 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JOSE 


ISPO  POLY 
UNIVEfiSIT 
BOOST 


SAN  MRTEO 
SRNTft  CLARA  U 
SANTA  CRUZ 
SANTA  MABCARI 


SOLEDAO 

SPRECKELS  HWY  BBIOGE 
L'PR  SAN  LEANOBO  FILTER 
UALNUT  Ct)££K  4  E 
UATSONVILLE  UATEBUORKS 


ANGIOLA 

ftNTIOCH   PUMPING   PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    I  NW 
BAKERSFIElD  USO  AP 

BALCH  PQ^R  HOUSE 
BUTTONUILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  BANGEB  STA 
CAMP  PARDEE 


RAD  LAB 
lULL    RUN  BH 
DAM 


CASTLE  ROCi 
CAThEYS  wY  Bi 
CHERRY  vALLE 
COAL INGA 

COBCOBAN  IRRIG  OIST 
OCLANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAW 
OCNAIR  3  NHE 
DUDLEYS 

electra  poucr  house 

ELL IOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLETOHN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  GOvCRNftNT  CAMP 

GlENNVILLE 

GRANT  GROVE 

GROVEL  AND  BANGER  STA 

HANFOBD 

HETCM  HE TOM T 
HUNTINGTON  LARE 

IDRIA 

I  ONE 

johnsondale 


DAY  OF  MONTH 


5  6 


7    8  9 


10  II  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMlNC  SmllON  INOE« 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 

TOTAL 

DRY   OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

KERtI  RIveCl  PH  NO  3 
KETTLEMftN  STflTISM 
KNIGHTS  rEBftY  2  SE 
LE6EC 
LE  GRRNO 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L INOiflY 
LOOGEPOLE 
LODI 

LOS  BftNOS 

LOS  BANOS  AReuRUA  RCH 
LOS  BANOS  OCT  RESV 
MADERA 
MANTECA 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOU  LAKE 
fENDOTA  0AM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEUMAN 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 
PANOCHE  a  U 
PATTIUAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAK 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMtTE 
STANISLAUS  POWER  MOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIBE   STA  N0  4 

SUTTEB  HILL    BANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THBEE  RVRS  EDISON  PM  I 

TIGER  CREEK  PH 

TBACY  CAHBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 
vISAL  lA 
WALLACE    I  NNE 

WASCO 
UESTHAVEN 

WEST  POINT 
WOFFOBO  HEIGHTS 
YOSEMITE   PARK  HEflDQTBS 

SOUTH  COAST 

DBAINAGE  06 

ACTON-ESDO  CTN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  416 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

AVALON  PLEASUBE  PIEB 

BABBETT  DAM 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

BEL    AIR  FC-lOA 

BIG  BEAB  LAKE 

BIG   DAL  TON   DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
6URBANK  VALLEY  PMP  PlT 
CACHUMA  LAKE 

CAMP  HI   HILL    OPIDS  67E 
CArff>0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC24F 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
C0LBY5  FC  53  D 
COQONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2830 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

DESCANSO  BANGER  STA 
DOWNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL   CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCONOIDO 
FILLMORE  1  WNW 
FOHTANA  6  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCBEST  fiv 
GldBALTflR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDOBA  WEST  FC  186 

MAIHES  CYH  UPPER  FC367 
HEMCT 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLUILD  FIBE  OEPT 

JUL  IAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 

LA  CRESCENTA  FC  261  B 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rCSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3626 
LOMPOC 

LONG  BEACH  WSO  AP 
LOS  ALAMOS 

.00 

.71 

.03 
.63 

1  .36 
.00 

.37 
.50 

.^2 
.22 
.20 
.  16 
.73 

.  19 
1  .04 

.  1  1 

.69 
.  42 
1  .20 

.40 
.32 
.  13 
.07 

.00 
1.96 
.56 
.27 

-  79 
.48 
1  .23 
.01 
.66 

1  .53 
.07 
.27 
1  .06 
1  .60 

.  32 
.56 
.00 
1  .13 

.00 

.02 
1  .66 

.00 

.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 

.00 

.  00 

.00 

.01 

.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

T 

• 

.48 

.20 

.34 
.22 
.41 

.69 
.  42 

.40 

.31 

.48 

.20 

.40 
.81 
34 

1 .00 

.42 

.32 

.90 
.64 

T 

.03 

.06 

1.13  .03 

.11  .26 
.  16 

.22 

.20 
.  15 
.32 

.  19 

.97       .07  T 

.  1 1 

.34  .71 
.01  T 

.  13 

-07 

1.25     .03  .10 
.46 
.27 

.79 

.30     .09  .09 
.82  .01 

.21 

.69     .01  .02 
.07 
.27 
1-06 
.54     .04  .02 

.47 

.55 
.23 

.02 
1.00  .12 
.01 

.38     T  T 
.01 

.01 

.04 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  SIOTION  INDEX 
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STflT ION 


L05   RNGELC5  U50  fiP 

LOi  flMGELCS  CIVIC  CT« 

LP^  PRICTOS  RftNGER  STA 

LVTLE  CSeCR  RftrtGER  STft 
MOORPARK 

rrr  BALOr  rc  esG 

M£U  CUTAMA  riBC  STA 
MEUHALL  ^OLEDAD 
MEwPOfiT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NU 
□CEANSIOE 
OJAI 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  TC   33  A  t 

PflLOmU  m  0B5CBVAT0RY 
PALOS  VEROES  EST  FC43D 
PASADEMA 

PIEDRA  BLflNCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESC 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  r.AL  POLT 
POHAY  VALLEY 
RAMOriA  rmc  OEPT 
HEDL AN05 

RIVERSIDE  FIRE  fiTA.  «3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  i 
5ALSIPUE0ES  GAGIMG  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SrtHOBEBG  PTL  FC13DB 

SAND6ERG  USO  ^✓i 
SAN  DIEGO  USO  AP  | 
SAN  DirtAS  EIRE  UO  FC95 
SAM  GABRIEL  CANYON  Ph 
SAN  GABRIEL  DM  FctSSBE 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAM  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  AMA  FIRE  STATION 
SAMTA  BARBARA 


SANTA  BARBARA  Fi 
SANTA  MARIA  USO 
SANTA  MONICA 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PUR  PL  NO 


lER 


SOMIS  3  NU 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPAMGA  PATROL    STA  F 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 


UPLAND  3  M 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  HUYS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  rjRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL    STA  rC)02C 
WARNER  SPRIMGS 

UHITTIER   CTr   H    FC    1 06C 


YORBA  L INDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOU 
BEAUMONT  I  E 

BEMTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  036 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2  ✓✓R 
BISHOP  USO  AP  R 
BL  VTHE 

BLYTMC  TAA  AIRPORT 
BOQREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  MO.  2 
BHAULEY  2  SW 
CALEXICO  2  NE 

DAGGETT  FAR  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTHO  2  SSM 

EL   MIRAGE  FIELD 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLOSTONE  ECHO  2 

HAigCE 

MAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HESPERIA 
inPERIAL 
II*£HIAL 


AP 


INDEPENDENCE 

mOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INTOKERN 

IMYOKERN  AQMITAGE 
IRON  nOUNTAin 

JOSHUA  TREE  3  S 

KCE  RANCH  ^ 

LAKE  ASeOUHCnD 

LAKE  SABRINA  , 

LflNCflSTEH  FSSyFAA 

f^CCfl  riBE  STATfON 
njTCNELL  CAVCPNS 
mjAVE 


MilXPREciPiTniioN 


DRY  OF  nONTH 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  2' 


25  26  27 


28  29  30 


.06  .01 
.04  .06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBTION  INOEX 
1  1 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 

TOTRL 

DRY  OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

M7   Sf4M   JftCINTQ  W  j  PK 
hCCDLE:;  FflA  ftlBPORT 
lilLAMD 

3C3TILL0  WELLS 

0C3TILL0  2 
PftLMOftLE 
P«LH  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 

SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPER 
SOUTH  LAKE 
THERHAL    FAA  AP 
TRONA 

ticmtynine  palms 
valyerho  fire  sta  79 
victqrville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 

uildrose  ranger  sta 

.00 
.00 

.00 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.  10 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.06 

.  12 

.00 

T 

T 

.04 

.05  .03 
T         .  12  T 

.06 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIRTION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

nUOUSI  1915 


DRY   OF  MONTH 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

1  6 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

NORTH  COAST 

ORRINRGE  01 

BLDERPOINT 

HBX 

niN 

103 
47 

98 
48 

101 
49 

92 
S4 

87 
54 

76 
44 

54 

99 
49 

93 
49 

91 
48 

92 
48 

90 
49 

73 
68 

76 
55 

83 
51 

91 
5 1 

93 
54 

90 
53 

91 
S 1 

95 
49 

96 
50 

92 
57 

79 
S3 

81 

83 

82 

79 

88.7 

flNGHIN  PBC  UNION  COL 

tIBX 
MIN 

BIC  BBR  RBNOER  STBTION 

(1BX 
HIN 

93 
50 

101 
S3 

102 
S3 

lOS 
S2 

100 
SI 

96 
48 

82 
44 

90 
50 

95 
52 

102 
56 

101 
56 

104 
56 

102 
57 

100 
S3 

98 
5 1 

97 
S I 

94 
58 

75 
56 

79 
SS 

85 
SO 

91 
56 

32 
52 

93 
55 

87 
SS 

97 
49 

98 
54 

94 

SI 

82 
SO 

76 
46 

79 
45 

77 
S3 

92.5 
62  ■  2 

CBLLBHBN 

HBX 
HIN 

S4 
<S 

89 
49 

92 
SI 

91 
SO 

90 
49 

85 
46 

77 
4  1 

63 
45 

89 
49 

88 
SO 

88 
SO 

89 
51 

87 
52 

86 
49 

86 
50 

8S 
49 

79 
55 

67 
SO 

72 
46 

77 
43 

78 
48 

81 
48 

79 
48 

82 
46 

86 
46 

84 

52 

80 
SO 

69 
45 

73 
36 

72 
39 

69 
38 

81  .8 
4  7.4 

CECILVILLE  S  SE 

HBX 
MIN 

84 
42 

90 
47 

93 
51 

96 
SO 

94 
49 

90 
48 

87 
48 

83 
48 

91 
47 

93 
47 

94 
54 

93 
54 

92 
56 

91 
54 

91 
52 

88 
49 

84 
48 

66 
SO 

68 
50 

77 
46 

62 
46 

80 
SO 

87 
50 

88 
48 

86 

48 

89 
48 

85 
48 

7S 
4  7 

70 
4  3 

72 

72 
39 

84  .9 

CLOVEROBLE  3  SSE 

HBX 
HIN 

96 
61 

102 
57 

105 
S6 

93 
49 

94 

48 

95 
49 

79 
52 

98 
56 

100 
S6 

96 
54 

92 
50 

86 
SO 

78 

51 

80 
5 1 

81 

50 

81 
5 1 

83 
52 

80 
54 

78 
53 

80 
SS 

93 
52 

84 

SO 

94 

5 1 

93 
50 

9S 
5 1 

89 
S 1 

69 
S 1 

71 
54 

80 
SS 

86 

88 

87.7 

COVELO 

HBX 
HIN 

96 
4S 

97 
47 

97 
49 

98 
46 

91 
48 

78 
45 

88 
39 

93 
46 

98 
49 

92 
51 

95 
51 

95 
51 

93 
52 

94 

49 

93 
47 

91 
48 

73 
56 

74 

5 1 

79 
49 

88 
SO 

87 
S3 

93 
5  I 

87 
49 

92 
53 

93 
53 

87 
52 

72 
49 

76 
47 

79 
40 

79 
4  3 

82 
42 

88.1 
48.4 

CRESCENT  cur  1  N 

HBX 
HIN 

69 
45 

6S 
47 

62 
50 

60 
49 

63 
53 

63 
48 

67 
44 

65 
SO 

63 
46 

64 

46 

64 

51 

61 
48 

61 
50 

62 
51 

61 
S3 

58 
49 

53 
49 

62 
52 

66 
53 

67 
49 

66 
SO 

61 
53 

66 
54 

66 
49 

63 
SI 

SB 
49 

6S 
S3 

65 
50 

69 
49 

68 

SS 

67 
46 

63. S 
49.7 

OUTTONS  LBNOING 

HBX 
HIN 

68 
56 

91 
57 

92 
58 

82 
54 

71 
S3 

71 
50 

75 
48 

87 
64 

91 
SS 

74 

55 

75 
52 

67 
S2 

66 
S3 

68 
51 

66 
52 

67 
53 

74 

58 

69 
S4 

70 
S3 

78 
S3 

67 
53 

79 
5 1 

83 
SS 

72 
53 

6S 
S3 

72 
SS 

79 
46 

81 
5 1 

81 
5 1 

75. 9 
53.1 

ELK  VBLLET 

HBX 
HIN 

90 
36 

94 
41 

95 
41 

91 
40 

85 
41 

7S 
37 

83 

30 

88 
38 

90 
39 

89 
36 

88 
42 

92 
44 

91 
38 

90 
42 

89 
42 

83 
4  1 

69 
49 

72 
47 

80 
37 

85 
39 

82 
43 

75 
40 

84 

36 

82 
34 

85 
36 

71 
42 

67 
40 

69 
36 

74 
47 

71 
32 

73 
29 

82.3 
39.2 

EUREKB  HSO  CI 

HBX 
HIN 

61 
SO 

56 
SO 

S6 
SO 

59 
SO 

60 
5  1 

58 
SI 

61 
47 

60 
S3 

57 
SO 

58 
SI 

59 
51 

54 
49 

S4 

49 

57 
50 

57 
52 

59 
5 1 

62 
54 

60 
53 

60 
53 

59 
5 1 

59 
5 1 

67 
52 

66 
S 1 

58 

51 

55 
SO 

SB 
49 

72 
S3 

64 

52 

67 

so 

65 
53 

61 

52 

59. 6 
51.0 

FOREST  GLEN 

HBX 
HIN 

90 
39 

96 
38 

97 
4  1 

99 
40 

9B 
43 

96 
40 

91 
37 

86 
43 

91 
47 

98 
50 

97 
49 

97 
50 

95 
50 

94 
45 

94 
45 

90 
45 

86 
50 

70 
49 

70 
44 

78 
49 

86 
SO 

88 
SO 

89 
48 

80 
52 

90 
47 

93 
50 

90 
46 

7S 
45 

74 
40 

75 
4  1 

74 

39 

87.9 
45  .2 

FORT  8RBGG 

HRX 
HIN 

70 
47 

70 
48 

63 
48 

58 
48 

64 

45 

66 
45 

64 

47 

68 
46 

66 
45 

63 
47 

62 
49 

61 
49 

58 
49 

57 
48 

59 
48 

60 
48 

57 
49 

64 

53 

61 
49 

59 
47 

63 
49 

62 
49 

63 
46 

70 
5 1 

64 

SO 

58 
50 

S9 
5 1 

72 
S3 

65 
45 

69 
46 

68 
46 

63.3 
48  .2 

FORT  JONES  RBNGER  SIB 

HBX 
HIN 

83 
41 

90 
45 

94 
47 

96 
44 

95 
46 

91 
4  1 

81 
38 

63 
44 

90 
46 

93 
47 

93 
47 

94 

5 1 

94 

49 

92 
45 

91 
4  1 

69 
46 

87 
S3 

71 
5 1 

70 
42 

77 
42 

81 
45 

84 
46 

85 
48 

79 
4  3 

87 
42 

90 
50 

87 
47 

79 
43 

72 
36 

74 

37 

72 
34 

85.3 
44.4 

FORT  ROSS 

HBX 
HIN 

73 
49 

69 
48 

64 

52 

63 
50 

64 

51 

62 
45 

68 
45 

89 
47 

63 
46 

62 
46 

57 
49 

59 
49 

57 
49 

57 
48 

58 
49 

60 
50 

66 
48 

66 
48 

61 
50 

59 
47 

60 
50 

50 
50 

69 
47 

67 
53 

60 
S 1 

59 
SO 

64 

SS 

64 
64 

69 
S2 

68 
53 

65 
48 

63.3 
49 . 3 

GRBTON 

HBX 
HIN 

94 

45 

101 
47 

100 
47 

91 
49 

81 
48 

84 

4  1 

B5 
4  1 

93 
45 

96 
4S 

84 
43 

79 
48 

75 
5 1 

71 
52 

71 
49 

73 
50 

71 
5 1 

72 
SO 

81 
5 1 

78 
S I 

79 
47 

82 
48 

77 
49 

61 
45 

92 
47 

88 

SO 

78 
51 

62 
52 

73 
52 

82 
40 

88 
42 

88 
42 

82.3 
47  .4 

HSPPT  CBMP  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

91 
48 

98 

52 

101 
53 

102 
SO 

100 
49 

95 
46 

83 
45 

89 
48 

99 
50 

99 
50 

98 
S3 

100 
56 

101 
47 

100 
51 

96 
61 

97 
50 

91 
61 

69 
54 

79 
45 

82 
45 

87 
SO 

92 
49 

92 
49 

84 

47 

93 
46 

96 
48 

94 

SI 

80 
46 

75 
42 

75 
49 

76 
38 

90.8 
49  .0 

HEBLOSBURC 

nnx 

HIN 

101 
54 

105 
55 

100 
55 

89 
52 

91 
52 

66 
49 

96 

57 

100 
56 

91 
54 

87 
51 

82 
52 

76 
52 

77 
55 

80 
52 

78 
S2 

78 
54 

80 
54 

76 
58 

82 
SS 

90 
53 

81 
S3 

94 

53 

92 
50 

93 
58 

85 
S3 

74 

S3 

72 
56 

82 
55 

89 
SO 

85 
S3 

86 
52 

86.4 

S3  .5 

MILTS 

HBX 
HIN 

HOOPS 

HBX 
H  1  N 

92 
51 

100 
54 

99 
53 

100 
54 

93 
50 

88 
46 

73 
45 

85 
50 

89 

52 

95 
54 

96 
55 

101 
59 

98 
54 

95 
52 

92 
50 

91 
51 

90 
54 

73 
56 

78 
48 

62 
50 

91 
S3 

92 
53 

89 
57 

61 
56 

94 
48 

96 
50 

91 
SO 

80 
64 

76 
46 

77 
49 

75 
49 

88.7 
S 1  .8 

KENTFIELD 

HBX 
HIN 

98 
54 

99 
54 

98 
54 

93 
52 

77 
50 

82 
47 

90 
46 

100 
54 

96 
50 

80 
48 

78 
49 

73 
SO 

75 
52 

70 
50 

70 
SO 

68 
48 

81 

50 

75 
52 

7S 
52 

90 
50 

85 
49 

62 
SO 

86 
48 

69 
56 

85 
S2 

77 
51 

68 
56 

79 
59 

84 

SO 

79 
52 

81 
SO 

82.6 
51  . 1 

KUBnBTM 

HBX 
H  1  N 

72 
48 

65 
47 

64 
48 

60 
46 

64 

53 

64 
47 

70 
46 

66 
50 

68 
48 

67 
48 

67 

51 

64 
48 

60 
51 

60 
52 

60 
52 

62 
52 

61 
51 

66 
57 

65 
53 

70 
51 

57 
SO 

68 
51 

68 

55 

60 
48 

61 
47 

71 
54 

67 
51 

71 
52 

67 
S3 

68 
46 

65. 4 

50.2 

LRVR  BEOS  NBT  RONUHENT 

HBX 
H  1  N 

74 
43 

63 
54 

87 
52 

91 
55 

90 
5 1 

86 
48 

78 
34 

76 
45 

81 
52 

86 
54 

85 
62 

88 
54 

67 
54 

65 
53 

86 
35 

66 
51 

61 

55 

70 
45 

56 
45 

66 
42 

72 
42 

70 
49 

78 
SI 

74 

42 

78 
50 

83 
53 

80 
47 

69 
39 

66 
39 

71 
39 

70 
35 

78.5 
47  .  1 

nOUNT  HEBRON  RS 

HBX 
HIN 

73 
37 

80 
40 

85 
43 

88 
43 

88 
44 

84 

38 

79 
31 

75 
37 

81 
39 

84 

43 

84 

42 

85 
44 

86 
4  1 

85 
38 

84 

39 

63 
42 

81 
51 

69 
46 

59 
39 

67 
36 

72 
38 

75 
4  1 

78 
53 

74 
34 

78 
33 

82 
4  I 

83 
37 

73 
41 

64 

32 

69 
33 

67 
28 

77.9 
39  .5 

NBPfl  STBTE  HOSPITBL 

HBX 
H  1  N 

95 
55 

99 
55 

95 
57 

86 
52 

75 
S3 

78 
SI 

91 
48 

96 
55 

94 

53 

81 

52 

78 
S3 

71 
56 

72 
S3 

70 
51 

70 
49 

70 
51 

78 
54 

75 
58 

79 
54 

83 
52 

82 
55 

85 
52 

84 

51 

86 
54 

84 
54 

75 
52 

72 
56 

82 
54 

82 
47 

82 
49 

80 

50 

81  .6 
52  .8 

ORICK  PRBIRIE  CREEK  PK 

HBX 
H  1  N 

81 
42 

72 
42 

67 
49 

64 
54 

65 
52 

65 
49 

69 
38 

69 
SO 

66 
42 

68 
43 

69 
44 

71 
44 

62 
48 

62 
48 

64 

52 

66 
51 

67 
48 

67 
51 

66 
43 

75 
49 

71 
45 

67 
52 

74 
48 

74 
49 

66 
42 

68 
4S 

76 
S2 

69 
46 

72 
43 

72 
46 

68 
40 

68.9 
46  .7 

ORLEBNS 

HBX 
HIN 

99 
51 

99 
51 

100 
54 

93 
S3 

89 
SI 

77 
48 

90 
46 

96 
54 

96 
49 

100 
55 

96 
59 

95 
55 

93 
54 

91 
52 

90 
SI 

84 

60 

78 
58 

83 
52 

92 
51 

92 
54 

68 

53 

85 
SO 

94 

55 

95 
49 

90 
SO 

84 

S3 

76 
S3 

77 
45 

7S 
S3 

78 
46 

89.2 
52.2 

PETBLUMB  FIRE   STB  2 

HBX 

97 

101 

93 

83 

86 
52 

81 
SO 

90 
47 

95 
5 1 

88 

50 

78 
48 

77 
51 

77 
S3 

75 
53 

76 
51 

73 
52 

74 

62 

72 
54 

72 
56 

78 
54 

65 
50 

83 
52 

86 
54 

85 
SO 

88 
55 

83 
S3 

76 
53 

71 
57 

78 
56 

81 
47 

80 

51 

82 
49 

82.1 
SI  .9 

POINT  BRENB 

HBX 

72 

78 
48 

65 
49 

S9 
46 

60 
48 

64 
48 

62 
46 

64 
49 

65 
48 

62 
48 

65 
49 

59 
49 

63 
50 

58 
48 

60 
46 

64 
48 

61 
'8 

68 
53 

67 
50 

63 
49 

67 
46 

6S 
48 

64 

SO 

70 
49 

55 
45 

63 
SO 

62 
51 

67 
62 

69 
SO 

70 
52 

60 
SO 

64.5 
48.6 

POTTER  VBLLET  PH 

HBX 

100 
SO 

103 
53 

103 
55 

102 
50 

96 
SS 

80 
SO 

94 
43 

96 
52 

100 
55 

101 
57 

98 
59 

96 
SB 

91 
56 

95 
55 

95 
52 

92 
SI 

80 
54 

77 
55 

60 
54 

91 
52 

91 
SB 

94 
54 

90 
S3 

95 
57 

97 
60 

78 
56 

73 
SS 

80 

52 

82 
46 

80 
48 

82 
48 

90.7 
S3. 3 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

HBX 

SRINT  HELENR 

HBX 

101 

104 

52 

101 

89 
S4 

64 

56 

84 

SS 

98 
46 

100 
52 

93 
57 

91 
55 

82 
55 

80 
S3 

80 
SS 

79 
51 

79 
53 

79 
52 

77 
52 

75 
59 

79 
56 

87 
50 

83 
53 

93 
SO 

92 
49 

94 

57 

87 
SB 

79 
S3 

72 
67 

81 
SI 

88 
4S 

86 
47 

86 
47 

86.5 
S3.0 

SRN  RRFREL 

HBX 

97 

94 

98 

92 

82 
S3 

81 
46 

91 
SO 

98 
56 

97 
55 

79 
52 

76 
52 

76 
S3 

76 
56 

75 
52 

75 
52 

74 

S3 

75 
54 

70 
60 

76 

84 

83 

80 
S3 

82 
SI 

87 
51 

83 
56 

77 
S4 

68 
SB 

79 
67 

80 
S3 

76 
51 

81 
52 

82.0 
53.7 

SRNTB  ROSB 

HBX 
HIN 

98 
SO 

102 
51 

96 
59 

85 
51 

87 
57 

85 
48 

93 
47 

98 
SI 

93 
SO 

82 
48 

79 
50 

73 
50 

70 
S3 

76 
49 

75 
51 

76 
61 

76 
54 

73 
56 

81 
54 

85 
50 

79 
SO 

89 
53 

88 
48 

89 
SS 

86 
S3 

76 
52 

69 
SS 

82 
53 

87 
46 

87 
49 

85 
48 

83.8 
51  .4 

SBHTERS  BBR  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

87 
48 

96 
SI 

96 
S2 

98 
49 

96 
48 

92 
45 

81 
41 

87 
48 

92 
52 

95 
S3 

97 
53 

99 
55 

98 
S4 

95 
51 

95 
52 

92 
49 

87 
56 

68 
51 

74 
47 

80 
45 

85 
42 

88 
49 

86 
54 

80 
47 

90 
46 

93 
SI 

91 
48 

80 
47 

70 
42 

74 
48 

72 
38 

87. S 
48.8 

scoiia 

nnx 
niN 

76 
SO 

80 
49 

65 
SI 

68 
52 

66 
52 

67 
50 

62 
47 

67 
54 

67 
46 

66 
48 

67 
52 

69 
49 

66 
SO 

62 
51 

63 
52 

66 
51 

72 
52 

68 
56 

67 
54 

68 

53 

73 
SI 

67 
52 

66 
49 

73 
54 

74 
47 

68 
49 

64 

SO 

70 
52 

69 
47 

73 
SI 

71 
SO 

68.4 

50.7 

SHELTER  COVE  flvlBTION 

HBX 
HIN 

78 
SB 

72 
5S 

72 
S2 

64 
46 

69 
54 

69 
SI 

75 
S3 

78 
55 

73 
S3 

70 
SS 

67 
49 

55 
47 

SS 
48 

56 
46 

61 
45 

60 
47 

sa 

SO 

63 
55 

64 

53 

74 

S3 

74 

SI 

68 
47 

70 
55 

72 
S3 

65 
SO 

56 
48 

57 
SO 

64 

SI 

68 
S3 

68 

55 

69 
48 

66.6 
SI  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STHTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STPIT  ION 

DRY  OF  MONTH 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 
tr 

SONOMR 

MAX 
M  I  N 

100 
50 

105 
50 

104 
53 

103 
50 

89 
49 

69 
46 

95 
44 

102 
SO 

98 
49 

94 
49 

93 
49 

85 
53 

66 
55 

65 
52 

6S 
52 

84 

S3 

66 
54 

76 
60 

61 

53 

90 
55 

88 
49 

93 
51 

92 
47 

97 
56 

93 
52 

91 
58 

75 
57 

84 

53 

SS 
44 

87 
47 

86 
47 

51.2 

TRINITY   RIVER  HBICH 

MAX 
M  I  N 

90 
46 

97 
49 

99 
52 

100 
52 

96 
51 

95 
47 

64 

41 

90 
46 

96 
52 

98 
52 

99 
53 

97 
53 

97 
55 

95 
52 

96 
51 

93 
49 

91 
52 

75 
51 

72 
49 

79 
SO 

87 
51 

84 

51 

90 
S3 

86 
52 

92 
51 

92 
54 

85 
50 

67 
46 

75 
42 

79 
44 

79 
42 

49.6 

TULELBKE 

MAX 
M  I  N 

62 
41 

86 
43 

68 
46 

90 
47 

69 
45 

84 
43 

78 
34 

82 
36 

66 
42 

86 
42 

89 
44 

88 
45 

67 
44 

65 
44 

64 
42 

83 
44 

77 
52 

62 
47 

69 
46 

74 

39 

77 
39 

78 
42 

79 
47 

77 
34 

83 
36 

64 
40 

82 
37 

71 
39 

70 
33 

70 
34 

70 
29 

4?.  3 

UKIHH 

MAX 

IDO 
54 

104 

57 

104 

57 

102 
55 

95 
56 

86 
52 

94 
46 

96 
54 

99 
55 

100 
56 

95 
56 

91 
51 

90 
52 

93 
51 

94 

51 

90 
SO 

81 
56 

76 
54 

82 
52 

93 
53 

90 
57 

9S 
55 

69 
55 

95 
58 

96 
58 

90 
51 

75 
57 

78 
S7 

81 
46 

79 
49 

85 
45 

53.5 

HfiRM  SPRINGS  ORM 

MAX 
MIN 

92 

97 

64 

98 

70 
52 

78 
54 

78 
53 

61 

52 

84 

75 

82 

92 

55 

32 
54 

94 

86 
52 

66 

72 

82 

WERVERVILLE  RANGER  STR 

MRX 
MIN 

42 

96 
44 

99 
47 

1 02 
50 

96 
47 

95 
41 

65 
37 

69 
44 

95 
46 

97 
49 

1 00 
50 

99 
49 

99 
51 

98 
47 

96 
46 

93 
45 

91 
59 

77 
SO 

75 
44 

61 
43 

88 
48 

86 
46 

90 
51 

85 
48 

92 
46 

66 
51 

76 
4  1 

73 
46 

75 
39 

74 
40 

78 
36 

46.0 

HEED  FIRE  OEPHRIflENT 

MRX 
MIN 

75 
40 

85 
46 

89 
46 

92 
50 

69 
48 

68 
45 

79 
37 

75 
42 

82 
46 

86 
47 

85 
47 

07 
49 

89 
48 

87 
45 

65 
47 

63 
49 

84 

52 

69 
48 

64 

39 

70 
40 

75 
40 

78 
SO 

81 
53 

77 
42 

79 
42 

85 
48 

80 
S3 

68 
41 

66 
40 

72 
37 

70 
33 

79.9 
44  .8 

HILLITS  1  NE 

MRX 

95 
44 

99 
47 

96 
46 

94 
45 

90 
45 

85 
43 

67 
43 

69 
45 

91 
46 

93 
50 

93 
50 

88 
50 

65 
48 

88 
47 

87 
45 

84 
46 

81 
48 

71 
50 

78 
51 

87 
SI 

65 
52 

89 
48 

65 
47 

90 
53 

90 
51 

86 
50 

67 
51 

74 

52 

74 

38 

73 
40 

74 

36 

85. S 
47.  1 

WILLOW  CREEK   1  NW 

MRX 

TREKfl 

MRX 

83 
52 

91 
53 

95 
52 

97 
52 

96 
55 

90 
50 

61 
43 

64 
48 

90 
53 

94 

52 

93 
52 

94 

57 

96 
53 

94 

51 

92 
52 

90 
54 

87 
54 

76 
53 

70 
45 

77 
46 

62 
49 

85 

51 

84 

55 

79 
48 

86 
47 

90 
49 

88 
49 

78 
45 

73 
42 

74 
43 

72 
40 

49.8 

SHCRflMENTO 

DRRINRGE  02 

BOIN  RRNOER  STATION 

MRX 

SB 
45 

93 
47 

92 
51 

85 
42 

82 
39 

69 
43 

90 
47 

92 
46 

92 
46 

92 
46 

88 
50 

89 
48 

63 
47 

80 
52 

65 
48 

67 
50 

77 
44 

77 
50 

80 
47 

78 
49 

82 
47 

83 
44 

83 
49 

61 

72 
42 

73 
38 

74 
40 

75 
35 

82  .2 
45.7 

RLIURRS  RANGER  STATION 

MAX 

75 
36 

85 
39 

90 
38 

94 
40 

93 
37 

90 
37 

90 
32 

60 
36 

61 
38 

90 
40 

69 
39 

90 
47 

91 
45 

86 
46 

87 
42 

65 
42 

84 

50 

70 
48 

64 
49 

66 
38 

74 
47 

61 
42 

79 
36 

70 
38 

80 
34 

63 
42 

65 
36 

75 
38 

68 
34 

74 

33 

75 
30 

81.4 

39.6 

AUBURN 

MRX 

92 
57 

98 
61 

100 
53 

103 
66 

101 
65 

99 
62 

66 
57 

94 
58 

99 
64 

99 
66 

99 
64 

96 
61 

93 

57 

89 
57 

90 
57 

90 
59 

88 

S7 

82 
58 

62 
58 

78 
55 

67 
58 

83 
60 

91 
51 

93 
53 

94 

65 

94 

60 

79 
54 

75 
53 

63 

53 

86 

55 

88 

56 

90 . 0 
59.1 

AUBURN  OAH  PROJECT 

MRX 

89 
57 

97 
63 

98 
61 

102 
63 

97 
60 

95 
59 

65 
52 

91 
59 

97 
62 

96 
61 

97 
59 

92 
59 

88 

53 

85 
52 

66 
54 

69 
53 

86 
54 

81 

55 

61 
54 

75 
53 

84 

55 

81 
56 

88 
58 

69 
61 

91 
61 

91 
54 

76 
51 

71 
SO 

60 
51 

84 

51 

62 

SO 

67 . 3 
56  .2 

BLUE  CANTON  H50  RP 

MAX 

82 
61 

84 

66 

66 
63 

83 
64 

62 
64 

74 
51 

60 
51 

82 
59 

62 
52 

82 
62 

80 
62 

79 
61 

78 
59 

77 
58 

77 
57 

76 
56 

70 
49 

51 
45 

56 
44 

72 
47 

64 
46 

72 
52 

70 
53 

75 
55 

76 
57 

70 
53 

63 
46 

62 
42 

66 
44 

69 
51 

69 
50 

73.9 
54. S 

BOWMAN  DAM 

MAX 

82 
S4 

84 
S4 

87 
S2 

85 
56 

82 
54 

73 
50 

60 
43 

82 
50 

62 
50 

84 

50 

82 
52 

82 
50 

78 
52 

77 
SO 

76 
50 

75 
48 

72 
48 

56 
44 

58 
41 

68 
46 

63 
47 

66 
46 

76 
48 

76 
47 

73 
50 

66 
41 

64 

36 

70 
41 

71 
36 

71 
42 

72 
41 

47.5 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

92 
5S 

9S 
59 

102 
62 

102 
S7 

91 

57 

86 
59 

82 
54 

93 
59 

100 
63 

97 
58 

95 
55 

84 

54 

77 
55 

78 
53 

62 
54 

61 
54 

83 
53 

79 
57 

66 
55 

80 
56 

90 
58 

89 
56 

92 
59 

93 
62 

95 
62 

90 
55 

59 

57 

72 
58 

82 
58 

SS 
60 

82 

57 

86  .6 
57.2 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

BURNEr 

MRX 

78 
36 

8B 
39 

92 
39 

92 
42 

90 
37 

69 
40 

62 
34 

81 
36 

88 
40 

89 
40 

92 
42 

91 
44 

88 
46 

88 
43 

68 
44 

84 
44 

83 
53 

71 
52 

64 
47 

70 
39 

79 
46 

79 
45 

82 
49 

80 
4  1 

83 
43 

85 
45 

83 
37 

72 
38 

68 
36 

73 
34 

75 
33 

62  .2 
41  .4 

CANTON  DAM 

MAX 

88 
42 

89 
45 

91 
46 

92 
46 

90 
45 

88 
45 

82 
41 

88 
44 

88 
44 

89 
45 

90 
48 

88 
48 

68 
49 

68 
48 

66 
47 

85 
46 

80 
48 

73 
52 

60 
47 

71 
42 

73 
46 

75 
47 

78 
46 

76 
45 

81 
46 

62 
45 

79 
42 

73 
43 

74 

37 

75 
40 

75 
39 

61  .9 
45.2 

CHESTER 

MAX 

85 
40 

90 
41 

90 
41 

86 
41 

87 
37 

84 

37 

83 
36 

88 
36 

86 
38 

88 
39 

88 
43 

86 
44 

87 
45 

88 
43 

84 
43 

82 
42 

79 
44 

66 
50 

62 
47 

73 
39 

73 
47 

84 

40 

78 
42 

71 
4  1 

70 
37 

76 
33 

77 
34 

75 
34 

61-1 
40.6 

CHICO  UNIVERSITT  FARM 

MAX 

92 
54 

98 
58 

97 
61 

96 
60 

95 
55 

94 

60 

87 
51 

94 
54 

97 
58 

96 

57 

97 
58 

94 

59 

91 
56 

88 
56 

89 
56 

88 

57 

86 
57 

76 
60 

72 
60 

79 
56 

84 

59 

84 
60 

92 
62 

90 
59 

94 

65 

92 
60 

82 
55 

7S 
57 

81 

S3 

84 

55 

83 
54 

88  .7 
57.7 

CLEARLHKE  HIGHLANDS 

MAX 

91 
47 

98 
49 

102 
53 

102 
49 

102 

55 

97 
SB 

83 
43 

94 
48 

99 
48 

100 
SI 

100 
53 

98 
50 

96 
S3 

95 
52 

95 
52 

94 

SO 

93 
60 

81 
56 

76 
55 

77 
48 

89 
53 

88 
51 

92 
48 

91 
54 

94 

53 

95 
51 

80 
51 

76 
52 

79 
SO 

83 

52 

61 
44 

91  .0 
51  .3 

COLFAX 

MRX 

95 
59 

97 
63 

100 
65 

100 
66 

97 
66 

96 
62 

91 
57 

96 
63 

96 
64 

96 
64 

96 
64 

92 
52 

90 
61 

89 
60 

89 
60 

89 
62 

66 
59 

80 
54 

67 
52 

83 
52 

78 
55 

66 
57 

88 
58 

90 
60 

90 
64 

90 
62 

64 
47 

78 
51 

83 
51 

84 
54 

83 
54 

89 .  1 
59.0 

COLUSA  2  SSW 

MAX 

93 
S7 

103 
58 

100 
60 

98 
62 

95 
57 

94 

SS 

94 
50 

101 
57 

100 
59 

100 
55 

98 
57 

95 
55 

93 
49 

89 
49 

89 
52 

90 
51 

63 
53 

80 
61 

80 
56 

90 
58 

87 
62 

96 
56 

95 
57 

96 
62 

95 
61 

94 
54 

82 
49 

83 
55 

87 
SO 

67 
51 

87 
53 

92 . 1 
55.6 

DAVIS  2  W5H  EXP  FARM 

MAX 

90 
55 

96 
53 

103 
57 

100 

53 

95 
51 

91 
53 

86 
49 

90 
55 

99 
53 

96 
52 

97 
54 

90 
51 

89 
51 

85 

50 

87 
52 

63 
50 

80 
52 

85 

59 

71 
55 

82 
57 

89 
57 

87 
55 

91 
57 

90 
58 

94 

58 

93 
54 

77 
52 

77 
53 

83 

SO 

B6 
51 

84 

49 

88  .6 
53.4 

DEER  CREEK  FOREBRT 

MAX 

78 
57 

63 
61 

87 
61 

87 
60 

87 
63 

86 
60 

78 
51 

83 
57 

85 
59 

85 
60 

66 
59 

84 

60 

82 
58 

82 
57 

79 
57 

60 
56 

79 
55 

75 
48 

55 
46 

62 
46 

71 
44 

75 
48 

77 
53 

74 
54 

78 
56 

79 
56 

77 
49 

69 
44 

68 
45 

72 
50 

75 
49 

78  .0 
54.2 

OE  5RBLR 

MAX 

92 
59 

94 

55 

95 
56 

95 
59 

94 
56 

92 
59 

89 
47 

91 
53 

92 
53 

92 
55 

93 
54 

90 
54 

88 
53 

87 
53 

65 
54 

86 
54 

85 
54 

69 
54 

64 

S2 

82 
SO 

81 
55 

84 

61 

87 
53 

87 
55 

85 
57 

79 
45 

72 
47 

77 
47 

78 
47 

79 
47 

85  .5 
52.9 

DOBBINS   1  S 

MAX 
M  I  N 

94 
51 

97 
52 

99 
5S 

97 
50 

97 
52 

89 
50 

93 
46 

96 
53 

97 
5«> 

96 
53 

95 
55 

92 
55 

90 
54 

90 
53 

69 
55 

86 
54 

64 

53 

74 

58 

72 
56 

64 

50 

80 
61 

88 

53 

89 

55 

92 
55 

93 
56 

85 

57 

75 
48 

79 
49 

83 
47 

84 
48 

84 
47 

68  .6 
52.7 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
M  I  N 

88 
45 

92 
49 

94 
47 

94 
48 

94 
48 

94 
49 

92 
40 

93 
48 

93 
47 

92 
45 

90 
48 

88 
48 

88 
49 

88 
46 

86 

50 

88 
49 

82 
48 

79 
51 

70 
51 

70 
46 

81 
46 

82 
47 

81 
47 

61 
48 

84 

48 

85 
50 

83 
44 

74 
44 

84 
42 

78 
43 

80 
42 

85  .5 
45.9 

ERST  PRRK  RESERVOIR 

MAX 
M  I  N 

91 

52 

98 
56 

101 
59 

99 
60 

97 
59 

95 
51 

90 
50 

95 
55 

96 

57 

94 
58 

100 
57 

95 
58 

93 
59 

90 
59 

89 

60 

89 
56 

86 
59 

80 
60 

71 
58 

76 
54 

88 
58 

83 
56 

91 

55 

91 
60 

93 
61 

92 
59 

84 

53 

74 
54 

81 
SO 

64 

50 

84 

53 

89 .5 
56.3 

FfllRF lELD  F IRE  STRT ION 

MAX 
MIN 

92 
59 

97 
58 

101 
61 

98 

55 

69 
54 

65 
54 

77 
48 

93 
56 

96 
59 

90 
56 

90 
53 

65 
52 

77 
54 

72 
52 

72 
52 

77 
52 

75 
54 

77 
57 

73 
55 

80 
57 

67 
56 

83 
56 

90 
56 

89 
61 

91 
59 

87 
S3 

69 
54 

71 
56 

82 
53 

84 

56 

82 
56 

84  .3 

SS.3 

FOLSOM  OAfI 

MAX 
MIN 

94 

63 

98 
64 

1  04 

73 

1  D3 
64 

1 00 
56 

96 
60 

87 
54 

95 
60 

1 0 1 
62 

1 00 
63 

100 
62 

95 
56 

95 
53 

68 
52 

89 
53 

89 
52 

86 

S3 

62 
56 

55 
57 

80 
56 

66 

56 

85 
57 

93 
61 

94 

63 

96 
64 

82 
54 

60 
S5 

S7 

84 

55 

68 

57 

86 
56 

90 .8 
58.4 

GEORGETOWN  RANGER  STH 

MAX 
MIN 

87 
51 

92 
64 

95 
64 

97 
65 

95 
56 

94 

59 

84 
52 

89 
62 

94 
65 

93 
65 

92 
65 

92 
63 

89 
61 

87 
6  1 

66 

62 

85 
60 

84 

S7 

80 
54 

S7 
52 

64 

51 

76 
57 

79 
54 

83 
57 

64 

60 

87 
60 

66 
60 

81 
4S 

72 
48 

76 
SO 

81 
54 

81 

53 

84  .7 

58.0 

GRRSS  VALLET  NO.  2 

MAX 

MIN 

87 
52 

92 
57 

94 

57 

97 
57 

94 

58 

92 
56 

83 
47 

90 
54 

95 
56 

92 
55 

92 
55 

91 
57 

90 
55 

88 
54 

66 
56 

85 
S6 

84 

55 

78 
54 

61 
54 

65 
49 

79 
54 

74 

52 

85 
54 

83 
55 

68 

56 

69 
SB 

61 
46 

70 
47 

76 
46 

82 
49 

80 
48 

84.6 
53.6 

GRIZZLT   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

MRRRISON  GULCH  RS 

MAX 

niN 

87 
43 

94 
47 

99 
49 

96 
53 

92 
61 

93 
43 

80 
46 

91 
51 

95 
50 

91 
46 

97 
49 

93 
47 

96 
46 

92 
40 

88 
45 

87 
45 

65 
57 

74 

SO 

73 
45 

74 
44 

83 
47 

81 
44 

66 
51 

84 
49 

68 
51 

67 
49 

82 
46 

72 
45 

72 
42 

80 
47 

86.5 
47.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CRLIFORNln 

nucusi  ISIS 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

g 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 7 

1  6 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

J  1 

<r 

(Z 

HftI  CREEK  fH  NO  1 

M  I  N 

BB 

3? 

94 
4  1 

97 
43 

97 
44 

95 
4  1 

93 
42 

86 
38 

86 
39 

93 

94 

96 

95 

9S 

93 

92 

89 

86 
54 

76 
52 

66 
50 

72 
4  1 

82 
49 

80 
45 

85 
49 

83 

86 

46 

86 
47 

85 
40 

79 
4  1 

71 

37 

79 
36 

79 
36 

86.5 
44  .  1 

JESS  VBLLET 

MBX 

niN 

80 
43 

85 
43 

86 
45 

BB 
48 

85 
45 

83 
42 

80 
36 

84 
4  I 

85 
45 

87 
46 

86 

87 

84 

83 

82 

79 

76 

73 

67 
46 

71 
37 

65 

45 

73 
4  3 

70 
45 

76 
37 

78 
42 

80 
45 

79 
40 

76 
39 

71 
35 

73 
36 

73 
34 

78.9 
42  .9 

LflnePORT 

nBx 
niN 

97 
SO 

lOS 
53 

103 
SS 

103 
54 

98 

53 

94 

5 1 

91 
43 

99 
52 

100 
52 

100 
SB 

98 

57 

97 

93 

93 

95 

93 

86 

76 

76 

67 

89 

93 

93 
52 

92 
56 

95 
57 

93 
56 

75 
54 

80 
51 

83 
4  3 

82 
46 

85 
46 

91  .8 
52  .9 

LPKE  SPBULOINO 

MBX 

niN 

BB 
SI 

87 
46 

90 
44 

89 
47 

86 
47 

83 
38 

87 
44 

87 
43 

85 
43 

83 
46 

81 
47 

79 

81 

79 

74 

59 

72 

70 

74 

74 

78 

77 

79 
4  3 

73 
39 

74 

39 

73 
36 

79-2 
44  .8 

nnN^RNiTn  lrke 

nax 
niN 

70 
44 

79 
47 

84 
47 

86 
48 

85 
43 

83 
48 

74 

37 

74 
45 

83 
47 

83 
46 

84 
47 

82 
47 

81 
47 

80 

80 

79 

77 

66 

52 

56 

66 

so 

72 

72 
4  3 

75 
46 

77 
46 

74 

39 

66 
39 

60 
38 

68 
37 

69 
36 

74  .  1 
4  4.1 

HBRKLET  COVE 

«BX 
niN 

94 

SS 

96 
57 

102 
59 

101 
55 

99 
56 

96 
53 

84 
54 

94 

56 

99 
57 

98 

SS 

98 
56 

92 
53 

88 
52 

87 

88 

89 

87 

81 

72 

77 

91 

87 

92 

92 

94 

60 

92 
S2 

72 
54 

75 
53 

81 
51 

86 
54 

86 

53 

89.4 

55 . 1 

MBRrSVILLE 

nax 

HIN 

90 
60 

93 
64 

96 
66 

99 
64 

95 
58 

93 
59 

87 
54 

89 
58 

96 
61 

98 
62 

95 
6 1 

91 

88 

BS 

86 

87 

83 

80 

68 

77 

85 

84 

6 1 

90 
6 1 

89 
62 

91 
54 

90 
57 

77 
53 

73 
54 

80 
54 

82 
53 

84 
54 

87  1 
SB  .5 

nC  CLOUD 

nax 
HIN 

81 
42 

90 
45 

94 
49 

92 
47 

90 
45 

88 
44 

79 
37 

83 
4  4 

89 
48 

91 
46 

92 
5 1 

93 
50 

92 
50 

92 

91 

86 

83 

70 

66 

73 

82 

79 

82 

79 

85 

46 

86 

82 

67 
40 

67 
4  1 

74 

38 

75 
39 

83.0 
45.6 

niNERBL 

NBX 

niN 

76 
40 

81 
39 

87 
46 

87 
40 

87 
37 

84 

38 

77 
32 

80 

37 

84 

38 

83 
37 

87 
39 

84 

39 

82 

80 

80 

79 

78 

68 

54 

59 

69 

64 

73 

73 

77 

77 
40 

76 
39 

67 
38 

61 

3 1 

67 
32 

70 
32 

75.8 
38  .7 

MOUNT  SHBSrn  HSO  CI 

nax 

tllN 

B6 
44 

90 
S3 

92 
51 

BB 

52 

87 
5 1 

77 
47 

76 
44 

84 

52 

88 
50 

87 
S3 

90 
5 1 

91 
53 

88 
SO 

88 
47 

83 
4  7 

80 

66 

66 

72 

76 

78 

80 

75 

83 

84 

81 

65 

66 

73 

74 

70 

80.1 

NEVRDB  cirr 

nax 
n  I N 

66 
45 

91 
49 

95 
47 

94 
49 

95 
50 

94 
48 

86 
39 

89 
46 

93 
47 

93 
46 

94 
49 

90 
49 

88 
48 

85 
47 

BS 

86 

86 

80 

63 

65 

79 

72 

82 

83 

84 

85 

83 

72 

72 

77 

79 

84.1 

ORLBNO 

MBX 

niN 

94 

60 

101 
59 

100 
64 

102 
63 

98 
57 

95 
S6 

91 
SB 

96 
64 

100 
6 1 

99 
63 

101 
59 

97 
57 

93 

90 
S 1 

90 

91 

87 

72 

77 

80 

93 

87 

94 

92 

96 

95 

84 

75 

82 

87 

86 
52 

91  .1 
58 .0 

OROVILLE 

MBX 
MIN 

9S 
6 1 

98 
S8 

104 
64 

103 
68 

101 
62 

100 
62 

92 
S6 

97 
62 

101 
72 

100 
76 

101 
65 

97 
63 

94 

60 

91 
60 

91 

91 
59 

90 
60 

82 

71 

81 

91 

89 

94 

95 

96 

97 

85 

78 

84 

86 

86 

92.3 

PBRBOISE 

MBX 
MIN 

87 
64 

93 
65 

93 
70 

96 
72 

94 

66 

92 
64 

85 

56 

91 
63 

93 
69 

91 
66 

93 
65 

90 
63 

88 

87 

86 

86 

85 

74 

63 

72 

BS 

80 

86 

84 

88 

89 

80 

70 

75 

79 

80 

85.0 

PLBCERVILLE 

nax 
n  I N 

BB 
S4 

93 
SB 

96 
59 

97 
59 

98 
6 1 

97 
SB 

88 
48 

91 

55 

95 
55 

96 
55 

96 
59 

92 
56 

90 

89 

88 

88 

86 

83 

60 

69 

82 

75 

86 

89 

90 

90 

80 

73 

79 

82 

84 

66.8 
54  .5 

PLBCERVlLLE  IPC 

MAX 
M  I  N 

92 
63 

96 
6B 

96 
68 

97 
69 

96 
68 

92 
64 

89 
56 

95 
63 

95 
65 

95 
68 

93 
66 

90 
64 

89 
65 

89 
63 

87 
65 

83 

78 

68 

63 

79 

77 

83 

84 

88 

90 

85 

78 

77 

80 

81 

79 

86-0 

PORTOLB 

MBX 
M  I N 

87 
31 

92 
36 

93 
38 

91 
34 

88 

35 

82 

86 
27 

89 
33 

89 
32 

91 
3 1 

88 
37 

88 
38 

87 
39 

86 

78 

68 

SB 

71 

68 

77 

75 

80 

81 

80 

74 

69 

76 

77 

75 

80.8 

QUlNCr 

MBX 
M  I N 

8S 
34 

92 
39 

95 
4  1 

96 
39 

95 
37 

92 
39 

86 
34 

90 
38 

92 
36 

93 
36 

9S 

93 
42 

92 

91 

91 

88 

86 

82 

68 

66 

79 

73 

83 

83 

87 

87 

84 

74 

81 

79 

81 

85.8 

REO  BLUFF  HSO  BP 

nax 

MIN 

103 
69 

105 
66 

106 
67 

102 
66 

100 
6 1 

92 
6 1 

98 
6 1 

102 
64 

102 
67 

104 
64 

100 
64 

98 
63 

94 

63 

93 
6 1 

94 

60 

91 
63 

74 

63 

77 

82 

93 
60 

89 

94 

92 

97 

97 

87 

73 

81 

86 

87 

87 

92.9 

REDDING  FIRE  Stfl  NO  2 

MBX 
M I  N 

103 
70 

106 
70 

105 
75 

102 

73 

102 
68 

98 
67 

98 
6 1 

102 
70 

101 
72 

106 
69 

102 
70 

99 
66 

98 

93 
64 

95 

92 

91 

80 

81 

93 

93 

94 

93 

97 

96 

95 

86 

60 

86 

97 

87 

95.2 

ROCKL IN 

nax 

94 

SB 

100 
6 1 

104 
64 

107 
65 

104 
6 1 

101 
6 1 

90 

94 

57 

102 

102 
56 

102 

98 

94 

94 

91 

92 

90 

86 

67 

82 

91 

90 

94 

96 

98 

98 

80 

73 

85 

88 

89 

92.8 

SBCRflnENTO  HSO  BP 

nax 

101 

106 

106 

101 

97 

89 

97 

103 

103 

100 

97 

91 

87 

92 

93 

88 

89 

72 

64 

91 

92 

97 

99 

99 

97 

78 

80 

88 

91 

92 

89 

93.2 

SBCRBHENTO  HSO  CI 

MBX 

97 
64 

104 
66 

103 
70 

97 
62 

94 

84 

92 
56 

102 
6  3 

98 
66 

99 

93 

88 
56 

85 

86 

68 

84 

85 

68 

82 

90 

69 

94 

93 

95 

94 

73 

75 

66 

88 

88 

87 

89.7 

SHBSTB  OBR 

MBX 

89 

95 

104 

104 

99 

97 

68 

89 

98 

100 

100 

99 

97 

93 

92 

93 

90 

74 

77 

79 

89 

86 

91 

87 

95 

93 

88 

68 

79 

83 

86 

90.4 

SIERRB  CITY 

MBX 

90 

93 

94 

92 

92 

87 

90 

92 

91 

92 

90 

87 

88 

89 

85 

80 

72 

62 

65 

76 

76 

80 

80 

84 

85 

82 

82 

75 

78 

80 

80 

83. S 

SIERRBVILLE  RBNCER  STB 

MBX 

82 

89 

92 

92 

BB 

86 

80 

88 

88 
38 

90 
38 

89 

90 

89 
45 

85 
45 

85 
49 

85 
48 

81 
42 

77 
48 

70 
45 

60 
38 

73 
45 

65 
37 

80 

75 

81 

81 

80 

72 

59 

77 

77 

81  .2 

STONT  GORGE  RESERVOIR 

MBX 

92 

98 

104 

102 

98 

96 

92 

95 

100 

99 

102 

98 

95 

92 

93 

90 

89 

78 

76 

79 

91 

87 

93 

90 

94 

95 

85 

74 

80 

84 

87 

91  .2 

STRBHBERRT  VBLLET 

MBX 

87 

90 

90 

88 

87 

80 

85 

88 

87 

88 

86 

86 

S3 

81 

80 

BO 

75 

66 

62 

77 

71 

80 

80 

81 

82 

78 

74 

69 

75 

75 

74 

80.2 

Thin  LBKES 

MBX 

73 

75 

76 

74 

73 

72 

72 

75 

74 

74 

71 

69 

68 

68 

67 

67 

66 

62 

48 

58 

54 

62 

61 

66 

68 

65 

62 

57 

63 

64 

63 

66.7 

VBCBV [LLE 

MBX 

HMISKETTOHN  RES 

nax 

91 

99 

104 

103 

100 

98 

90 

93 

99 

100 

102 

101 

99 
62 

gs 

61 

95 
6 1 

93 
60 

92 
60 

77 
57 

80 
SS 

82 
60 

88 
63 

88 

56 

92 
56 

89 

63 

95 
64 

94 

62 

91 
52 

70 
5 1 

76 
55 

83 
54 

86 
53 

31  .8 
60 . 3 

HILLIBnS 

nnx 
niN 

89 

88 
56 

89 
58 

90 
55 

87 

56 

56 

60 

61 

91 
64 

90 
61 

93 
61 

95 
59 

95 
64 

96 
57 

83 
53 

56 

85 
54 

MILLOMS 

MBX 
MIN 

96 
61 

98 
61 

100 
65 

100 
64 

97 
59 

93 
55 

91 
SS 

98 
60 

98 
61 

95 
60 

98 
61 

94 

58 

93 
57 

68 
56 

89 
59 

89 
56 

86 
56 

73 
SB 

76 
59 

79 
61 

93 
63 

86 
61 

92 
60 

90 
63 

93 
65 

92 
56 

83 
SO 

75 
52 

82 
52 

85 

52 

85 
54 

89.9 
58.4 

WINTERS 

nax 

94 

9B 

104 

103 

102 

96 

91 

95 

101 

99 

98 
57 

95 
57 

94 

56 

91 
56 

91 
57 

91 
SB 

92 
55 

83 
60 

76 
SB 

83 
60 

90 
60 

89 
60 

93 
58 

97 
63 

96 
61 

91 
57 

81 
57 

79 
58 

85 
S3 

88 
55 

90 
54 

92.1 
57  .9 

MOOOLBND  1  NNH 

MBX 
M  I  N 

95 
S6 

9B 
S6 

104 

5 1 

105 
54 

100 
52 

98 

93 

95 

103 

100 

101 

96 

93 

90 

90 

92 
50 

89 
52 

86 
59 

74 

55 

81 
56 

90 
60 

88 

57 

9S 
57 

97 
57 

97 
59 

97 
53 

85 
SO 

80 

53 

87 

52 

89 

5 1 

90 
SO 

92.8 
53.6 

NORTMEBST  INTERIOR 
BBSINS  03 

BOCB 

MBX 
MIN 

77 
31 

84 
34 

87 
33 

89 
33 

88 
34 

85 
41 

80 
26 

84 

31 

86 
30 

86 
30 

86 
33 

BS 
38 

85 
37 

83 
39 

80 
37 

82 
35 

60 
34 

74 
46 

59 
42 

60 
36 

69 
39 

61 
40 

75 
40 

73 
38 

79 
39 

79 
41 

78 
33 

73 
42 

69 
32 

75 
30 

74 

28 

78.2 
35.5 

BOOIE 

MBX 
HIN 

76 
26 

BO 
30 

81 
29 

80 
30 

79 
37 

75 
32 

78 
38 

80 
32 

81 

31 

80 
41 

79 
39 

75 
26 

74 

30 

76 
33 

76 
30 

75 
27 

75 
27 

66 
41 

56 
36 

59 
28 

SB 
26 

68 
26 

70 
28 

74 

36 

78 
30 

74 

30 

70 
32 

68 
32 

77 
25 

75 
24 

73 
24 

73.7 
30.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBtlON  INDEX 

1  5 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

I  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1 1 

1  B 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

(r 

BRIDGEPORT 

MBX 
MIN 

82 
28 

85 
31 

87 
34 

86 
36 

83 
37 

81 
48 

83 
27 

85 
28 

85 
30 

8S 
40 

83 
36 

83 
36 

83 
33 

82 
36 

78 
35 

79 
33 

76 
32 

70 
48 

64 
40 

65 
35 

66 
32 

76 
30 

76 
34 

76 
30 

80 
37 

81 
37 

76 
32 

82 
24 

80 
28 

81 
29 

79 
25 

79.3 
33.6 

CEDBRVILLE 

MBX 
MIN 

71 
4b 

84 
47 

89 
55 

91 
56 

90 
49 

88 
58 

82 
45 

76 
47 

86 
49 

89 
54 

89 
59 

87 
60 

88 

59 

83 
59 

85 
55 

84 

55 

82 
61 

71 
47 

60 
49 

60 
42 

70 
52 

62 
47 

76 
53 

76 
41 

78 
48 

80 
49 

82 

50 

74 
43 

66 
47 

74 
42 

76 
41 

79.0 
50.5 

OQNNER  MEMORlni.  SI  PK 

HBX 
MIN 

7S 
33 

83 
38 

87 
38 

88 
38 

85 
40 

84 
48 

78 
30 

83 
35 

85 
35 

85 
33 

86 
40 

83 
38 

83 
42 

81 
41 

81 
40 

80 
39 

77 
39 

73 
43 

55 
42 

56 
35 

68 
38 

57 
39 

75 
40 

72 
37 

78 
38 

79 
41 

75 
39 

69 
43 

66 
32 

73 
31 

73 
32 

76  .5 
38.0 

OOTLE  S  SSE 

MBX 
MIN 

87 
40 

93 
42 

96 
SO 

95 
48 

91 
49 

87 

83 
34 

92 
42 

92 
46 

93 
44 

92 
52 

89 
56 

86 

50 

86 

52 

88 

50 

85 
48 

82 
51 

74 
51 

60 
47 

72 
41 

70 
SI 

79 
44 

78 
48 

81 
46 

85 
SO 

85 
49 

78 
52 

74 

50 

78 
40 

81 
41 

80 
37 

83.7 
46  .7 

FLEMING  FISH  RNO  GBME 

MAX 
MIN 

85 
42 

90 
45 

93 

45 

91 
44 

88 
47 

82 
40 

89 
43 

90 
44 

91 
45 

91 
47 

89 
48 

88 
51 

88 
49 

85 
49 

84 
4b 

79 
44 

73 
51 

62 
47 

72 
41 

73 
50 

78 
44 

79 
47 

81 
45 

84 
47 

84 

47 

80 
43 

73 
43 

77 
36 

80 

39 

78 
37 

82.6 
44  .9 

FORT  aiDWELL 

MAX 
MIN 

84 
42 

88 
42 

89 
45 

90 
48 

88 
40 

90 
46 

91 
43 

87 
43 

88 
46 

89 
47 

90 
50 

89 
50 

88 
49 

86 
47 

86 
47 

85 
50 

81 

55 

67 
49 

61 
50 

71 
50 

75 
40 

78 
46 

78 
40 

79 
38 

84 

40 

85 
44 

80 
45 

77 
44 

76 
43 

77 
40 

73 
38 

82.3 
45  . 1 

MONO  LSKE 

MAX 
MIN 

83 
42 

87 
45 

90 
49 

89 
49 

87 
SO 

85 
62 

87 
46 

90 
46 

90 
47 

87 
46 

81 
SO 

85 
47 

84 

48 

82 
46 

80 
47 

83 
45 

80 
47 

74 

52 

66 
42 

68 
43 

68 
41 

76 
41 

80 
45 

82 
43 

81 
45 

80 
47 

74 
43 

76 
48 

83 
40 

85 
43 

83 
41 

81  .5 
46  .0 

SOUBH  VHLLEr 

MAX 

MIN 

74 

33 

84 

38 

85 
39 

86 
40 

84 
42 

83 
42 

77 
31 

83 
33 

83 
36 

83 
36 

83 
38 

83 
40 

82 
41 

82 
42 

78 
41 

80 
39 

76 
40 

73 
44 

65 
42 

51 
32 

67 
33 

52 
37 

73 
37 

68 
37 

75 
38 

78 
40 

74 
43 

69 
44 

66 
34 

73 
32 

71 
34 

75.2 
38  .0 

SUSflNVILLE  HIRPORT 

MBX 
MIN 

84 

39 

91 
44 

96 
47 

94 
47 

92 
48 

85 
50 

84 
40 

92 
41 

92 
40 

94 
42 

94 

50 

92 
53 

92 
52 

91 
50 

88 
52 

86 
47 

79 
51 

61 
55 

62 
49 

70 
57 

70 
53 

78 
43 

81 
49 

80 
44 

86 
47 

87 
46 

78 
43 

72 
47 

80 
47 

80 
42 

80 

37 

83.6 
46  .8 

TBHOE  CITY 

MAX 
MIN 

SB 
38 

75 
43 

78 
43 

82 
42 

77 
46 

78 
SI 

70 
37 

74 
42 

80 
41 

80 
41 

79 
45 

79 
44 

80 
44 

78 
46 

77 
46 

77 
46 

78 
42 

72 
44 

54 
42 

56 
39 

61 
41 

59 
39 

76 
44 

72 
47 

73 
48 

74 
45 

72 
44 

68 
45 

64 

35 

71 
36 

70 
33 

72.7 
42.5 

TBHOE   VBLLET  FBB  BP 

MBX 
MIN 

77 
34 

79 
39 

85 
37 

84 

37 

83 
39 

78 
54 

77 
30 

82 
34 

82 
32 

77 
35 

79 
40 

79 
44 

78 
40 

78 
41 

77 
41 

75 
37 

72 
37 

SB 
44 

54 
43 

63 
34 

58 
40 

67 
33 

69 
33 

74 

33 

76 
37 

74 
42 

70 
34 

65 
42 

71 
30 

71 
30 

72 
32 

73  .7 
37.4 

TERMO 

MBX 
MIN 

83 
37 

90 
39 

93 
43 

92 
40 

88 

35 

83 
42 

80 

33 

88 
40 

89 

39 

90 
45 

90 
45 

90 
49 

90 
49 

88 
48 

86 
51 

84 
44 

71 
50 

57 
47 

58 
45 

69 
33 

68 
45 

76 
40 

76 
52 

79 
39 

83 
40 

81 
43 

75 
33 

68 
40 

75 
28 

76 
30 

75 
30 

80.4 
41.1 

TRUCKEE  RBNGER  STATION 

MAX 
MIN 

7S 
32 

80 
34 

85 
36 

86 
36 

86 
38 

88 
45 

88 
28 

79 
33 

83 
32 

86 
31 

63 

37 

84 

37 

84 

39 

82 
39 

77 
38 

79 
35 

83 
36 

80 
42 

54 
40 

57 
32 

62 
32 

62 
37 

70 
36 

71 
35 

75 
35 

78 
38 

75 
39 

69 
39 

65 
30 

65 
29 

74 

29 

76.4 

35  .5 

HOODFOROS 
. 

MAX 
MIN 

81 
39 

83 
42 

85 
54 

90 
57 

89 
55 

as 

63 

81 
56 

89 
48 

91 
49 

83 
51 

87 
54 

85 
S3 

85 
SO 

83 
50 

81 
51 

77 
48 

81 
50 

69 
46 

58 
46 

67 
39 

80 
39 

84 
48 

82 
50 

76 
47 

73 
43 

80 
42 

80 
47 

81 
43 

80.9 
48.6 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

MBX 
M  I  N 

100 
47 

105 
49 

98 
50 

88 
SO 

81 
50 

82 
48 

97 
39 

103 
47 

94 
48 

79 
51 

75 
50 

73 
51 

75 
52 

74 

52 

72 
51 

77 
52 

84 
49 

75 
56 

75 

51 

84 

SO 

75 
51 

87 
52 

89 
49 

92 
54 

81 
54 

71 
52 

77 
55 

85 
48 

87 
44 

82 
48 

84 

45 

83.9 
49.8 

BERKELEY 

MBX 
MIN 

84 

61 

77 
68 

73 
57 

65 
54 

67 
53 

67 
S3 

78 
S3 

82 
58 

67 
54 

67 
52 

60 
53 

63 
53 

60 
54 

61 
50 

60 
50 

60 
50 

63 
54 

59 
56 

65 
54 

71 
54 

64 

52 

67 
55 

70 
52 

75 
59 

65 
55 

61 
54 

66 
57 

72 
58 

73 
SS 

73 

57 

71 
57 

67  .9 
64  .6 

BURL INGBHE 

MAX 
MIN 

88 
50 

84 

54 

84 

55 

74 

74 

50 

70 
52 

87 
47 

83 

52 

81 

81 

81 

81 

81 

53 

70 
S3 

71 
53 

71 
59 

74 

55 

72 
69 

69 

73 

74 
62 

76 
62 

76 
51 

82 
57 

82 
55 

82 
53 

82 
53 

81 
S3 

73 
66 

72 
52 

71 
49 

77.4 
53.1 

CBRMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

90 
56 

98 
60 

89 
63 

73 
50 

68 
51 

71 
42 

89 
44 

94 

57 

85 
49 

72 
40 

71 
50 

75 
51 

72 
51 

67 
52 

70 
51 

70 
52 

77 
48 

75 
59 

69 
55 

79 
51 

76 
SO 

77 
48 

81 
54 

83 

55 

77 
49 

67 
S3 

70 

55 

80 
49 

78 
46 

75 
45 

75 
42 

77.2 
51  .2 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

GILROY 

MAX 
MIN 

94 

SI 

100 
55 

104 

56 

97 
52 

87 
55 

86 
S3 

83 
47 

93 
53 

102 
56 

95 
SI 

83 
S3 

81 
53 

79 
53 

79 
54 

80 
51 

78 
53 

80 

53 

85 
60 

66 
60 

84 

52 

89 
52 

82 
54 

91 
54 

95 
58 

93 
S3 

89 
55 

72 
56 

78 
S3 

BS 
50 

85 
SO 

82 
49 

86.4 
53.4 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

79 
47 

69 
48 

65 
48 

64 
53 

64 

52 

63 
54 

65 
44 

66 
41 

62 
4  1 

58 
52 

57 
SO 

59 
52 

61 
S3 

58 
51 

56 
SI 

SB 
48 

64 

52 

63 
56 

61 
S3 

61 
SO 

62 
51 

63 
54 

65 
48 

63 
56 

58 
53 

59 
53 

63 
56 

67 
56 

65 
51 

65 
55 

65 
54 

62.8 
51  .1 

HOLLISTER  2 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MBX 
MIN 

99 
44 

100 
51 

101 
46 

85 
49 

81 
48 

78 
47 

92 
37 

101 
38 

90 
44 

82 
38 

80 
46 

86 
47 

76 
46 

79 
48 

74 
46 

76 
47 

79 
47 

72 
51 

78 
51 

89 
44 

74 
47 

85 
48 

90 
43 

90 
43 

85 
49 

79 
48 

79 
49 

85 
48 

85 

52 

82 
45 

82 
42 

84.3 
46. 1 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

100 
4B 

IDS 
54 

103 
57 

102 
52 

90 
49 

88 
48 

96 
44 

101 
47 

102 
51 

94 

52 

94 
49 

88 
49 

81 
51 

83 
48 

84 
49 

81 

51 

81 

SO 

75 
58 

79 
53 

87 

51 

89 

55 

92 
54 

92 
51 

94 

57 

92 
57 

89 
48 

74 
48 

82 
62 

83 
46 

63 
49 

85 
47 

89.3 
50.8 

LOS  GATOS 

MBX 
MIN 

97 
47 

100 
54 

98 
53 

88 

55 

85 
55 

79 
47 

92 
43 

100 
49 

95 
SO 

89 

SO 

86 
49 

82 
48 

83 
55 

84 

50 

63 
50 

85 
49 

79 
52 

72 
59 

77 
54 

86 
52 

83 
55 

87 
57 

89 
55 

90 
SB 

85 
57 

77 
51 

74 

56 

79 
S3 

81 
47 

80 
48 

83 
48 

85.4 

51  .8 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MBX 
MIN 

100 
55 

103 
57 

103 
57 

101 
50 

91 
48 

91 
47 

95 
45 

101 
SO 

101 
53 

96 
50 

99 
49 

81 
49 

77 
53 

81 
51 

79 
SO 

81 
61 

81 
52 

75 
SB 

80 
51 

91 
54 

87 
53 

94 

53 

94 
54 

93 
59 

93 
55 

92 
52 

76 
55 

83 
54 

62 
50 

85 
54 

86 

50 

89  .4 

52.2 

MONTEREY 

MBX 

MIN 

87 

57 

B7 

SB 

73 
52 

65 
52 

60 
52 

65 
52 

78 
48 

82 
51 

70 
SO 

64 

51 

52 
49 

66 
52 

62 
53 

60 
51 

61 
SI 

66 
51 

69 
52 

63 
56 

63 
54 

74 
49 

63 
51 

71 
53 

74 

SO 

77 
51 

67 
52 

63 
53 

68 

55 

74 

52 

69 
51 

71 
53 

67 
51 

69.0 
51  .9 

MONTEREY  FAB  BP 

MBX 
MIN 

78 
60 

75 
58 

74 

52 

68 
53 

66 
56 

68 
55 

70 
51 

72 
55 

69 
54 

64 
54 

65 
53 

68 
55 

65 
56 

64 

55 

64 
61 

66 
54 

68 
66 

68 
59 

64 

68 

70 
52 

68 

56 

68 
56 

70 
54 

67 
54 

70 
55 

64 

57 

66 
59 

71 
56 

71 
56 

70 
56 

69 
54 

68.4 

55.2 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MBX 
M  I  N 

61 
49 

66 
51 

65 
54 

65 
53 

65 
53 

65 
52 

69 
52 

83 
53 

71 
,49 

65 
SO 

62 
50 

62 
SO 

65 
52 

66 
53 

65 
52 

63 
53 

65 
S3 

62 
53 

63 
54 

66 
53 

61 
52 

65 
S3 

62 
52 

64 

50 

64 

52 

61 
52 

66 
51 

63 
49 

70 
51 

67 
47 

55 
49 

65.2 
61  .5 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

HBX 
MIN 

93 
62 

97 
64 

ICO 
64 

98 
69 

96 
68 

91 
6D 

74 

53 

97 
62 

98 
61 

98 
61 

95 
64 

89 
61 

84 

52 

82 
60 

80 
60 

84 
54 

82 
56 

77 
52 

61 
43 

85 
52 

85 
64 

89 
65 

92 
66 

91 
64 

89 
59 

86 
47 

93 
48 

80 
47 

83 
46 

83 

50 

80 
53 

87.5 
57  .6 

MOUNT  HAMILTON 

MBX 
M  I  N 

83 
62 

88 
68 

38 
70 

85 
72 

84 

70 

78 
58 

82 
56 

88 

67 

84 

70 

82 
69 

79 
65 

76 
65 

75 
63 

75 
64 

75 
64 

76 
64 

70 
55 

54 
49 

58 
45 

69 
49 

72 
56 

76 
59 

79 
61 

79 
62 

77 
65 

72 
58 

65 
51 

67 
48 

77 
48 

72 
57 

72 
56 

76.4 
60.2 

NBCIMIENTO  DBM 

MBX 
M  I  N 

93 
51 

101 
56 

103 
57 

104 

53 

103 
52 

97 
49 

91 
47 

98 
51 

103 
57 

103 
49 

98 
48 

92 
51 

87 
50 

86 
51 

89 
48 

87 
49 

88 
51 

92 
53 

76 
57 

79 
49 

87 
52 

87 
53 

94 

53 

96 
53 

99 
53 

97 
52 

89 
46 

88 
49 

88 
49 

90 
48 

92 
43 

92  .8 
51  .0 

NEWARK 

MBX 
MIN 

87 
62 

87 
59 

92 
58 

92 
56 

75 
56 

74 

55 

70 
52 

84 

60 

80 
55 

75 
53 

90 
55 

73 
55 

72 
56 

69 
56 

70 
55 

71 
54 

71 
56 

72 
58 

66 
57 

72 
56 

80 
55 

76 
57 

79 
S6 

83 
61 

83 
60 

74 

57 

70 
57 

70 
56 

74 
54 

74 

52 

71 
48 

76.6 
56.1 

OAKLAND  WSO  BP 

MAX 
MIN 

84 

82 

74 

68 

67 

65 

78 

87 

67 

71 

68 

68 

64 

65 

66 

55 

67 

63 

67 

73 

72 

73 

74 

70 

66 

67 
57 

68 
59 

72 
60 

72 
56 

73 
69 

69 
57 

70.5 
56.7 

OBKLBND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

91 
61 

87 
61 

76 
60 

69 
54 

70 
54 

71 
54 

84 

52 

91 
59 

72 
56 

76 
54 

66 
54 

68 
54 

66 
54 

65 
52 

66 
53 

65 
52 

71 
54 

64 

59 

70 
55 

75 
55 

70 
54 

76 
56 

78 
SS 

76 
59 

71 
56 

65 
54 

68 
58 

74 

58 

77 
SS 

76 
56 

73 
56 

73. 1 
55  .6 

PBLO  BLTO 

MAX 
MIN 

92 
S3 

95 
55 

93 
56 

87 
55 

76 
54 

79 
50 

77 
47 

91 

52 

94 

56 

79 
52 

82 
56 

77 
52 

74 

57 

75 
56 

71 
55 

74 

S2 

80 
57 

68 
54 

76 
58 

83 
54 

79 
59 

82 
54 

86 
59 

84 

58 

77 
55 

75 
57 

76 
54 

72 
48 

81 
49 

79 
48 

80. 4 
54  .  1 

PflSO  ROBLES 

MAX 
MIN 

100 
44 

1U4 
48 

103 
49 

98 
46 

94 

SO 

92 
47 

96 
46 

102 
48 

103 
49 

99 
45 

87 
43 

80 
43 

80 
43 

86 
46 

83 
48 

85 
49 

90 
48 

82 
53 

76 
58 

88 
47 

85 
48 

95 
45 

96 
48 

100 
48 

98 
46 

84 
48 

Bl 
49 

87 
43 

89 
45 

90 
45 

92 
47 

91  .2 
47.2 

SEE  RtFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIflllON  INDEX 


I  6 


DniLY  TEMPERRTURES 


STRT ION 

OflY   OF  MONTH 

o 
tr 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1 6 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 

(Z 

PBSO  ROBLES  FBB  BP 

HflX 

niN 

too 

104 

52 

103 
54 

101 
54 

96 
55 

92 
SI 

9B 
50 

102 
53 

101 
53 

93 
48 

89 
45 

80 
46 

81 
47 

86 
51 

82 
45 

ei 

51 

90 
S2 

73 
59 

79 
58 

87 
48 

84 

52 

94 

SO 

97 
51 

99 
SI 

98 
53 

77 
49 

80 
45 

86 
45 

89 
48 

89 
46 

91 
47 

90.4 

50.2 

PINNBCIES  NBt  MONUHENI 

NBX 

niN 

PlSnO  SEflCH 

MBX 
HIN 

69 
SO 

69 
53 

72 
54 

70 
SO 

71 
55 

70 
54 

70 
55 

69 
51 

83 
52 

67 
SI 

68 
51 

69 
S4 

70 
55 

72 
SS 

74 

S3 

72 
51 

70 
52 

70 
49 

74 

56 

73 
54 

71 
SO 

72 
55 

69 
SI 

71 
51 

72 
49 

73 
S3 

92 
49 

92 
S3 

80 
48 

76 
49 

74 
49 

73.0 
52.0 

POINT  PIEDRBS  BLBNCBS 

nax 
niN 

65 
52 

87 
51 

60 
5S 

68 
53 

62 
53 

64 

S3 

63 
53 

63 
53 

62 
54 

59 
54 

65 
49 

63 
S3 

63 
53 

63 
51 

62 
S2 

63 
53 

63 
53 

63 
53 

65 
54 

62 
S3 

61 
SI 

63 
49 

62 
52 

62 
SO 

61 
51 

62 
SO 

65 
51 

65 
54 

64 

S3 

62 
52 

62 

S2 

63.0 
52.3 

PORT  CMICB03  NflVBL  GEP 

HBX 
HIN 

99 
S3 

104 

S3 

103 
54 

103 
S3 

89 
54 

U9 
53 

99 
51 

99 
51 

9B 

52 

98 

53 

84 

57 

83 
56 

80 
SB 

79 
55 

81 

51 

82 
51 

BO 

57 

BO 
60 

81 
56 

89 
51 

85 
54 

31 
54 

92 
52 

93 
59 

90 
57 

89 
61 

73 
57 

82 
56 

81 
58 

84 

52 

89 
52 

88.7 
54.5 

PRIEST  VBLLET 

MAX 
HIN 

99 
<2 

102 
47 

103 
48 

102 
SO 

98 
52 

92 
45 

90 
45 

101 
45 

100 
46 

98 
49 

95 
44 

91 
4S 

90 
46 

91 
45 

91 
45 

89 
47 

89 
46 

79 
47 

77 
55 

85 
45 

87 
46 

91 
49 

94 

48 

95 
49 

95 
50 

85 
45 

84 
48 

84 

51 

87 
43 

89 
42 

89 
43 

91  .7 
46.7 

REOHOaO  CITr 

HBX 
HIN 

97 
S4 

97 
S3 

97 
55 

87 
56 

84 
54 

82 
49 

93 
45 

97 
52 

97 
51 

84 

50 

79 
54 

77 
55 

77 
56 

74 

56 

77 
SB 

79 
52 

79 
50 

72 
59 

76 
46 

86 
51 

84 

53 

BS 
SB 

89 

52 

90 
57 

86 

56 

78 
47 

75 
52 

60 

52 

82 
46 

78 
48 

83 
47 

84  .0 
52.4 

RICHHONO 

HBX 
HIN 

B2 
SB 

Bl 
SB 

76 
SB 

66 
56 

6S 
56 

72 
54 

B5 
SO 

86 
55 

68 

SS 

68 
53 

64 

51 

66 
53 

65 
SS 

63 
51 

63 
52 

62 
53 

72 
55 

67 
58 

66 

55 

66 
56 

68 
S4 

71 
56 

71 
55 

71 
57 

65 
55 

62 
53 

67 
57 

75 
58 

80 

SS 

78 
SB 

71 
56 

70.5 
SS.O 

SBINT  hbrts  college 

HflX 
HIN 

94 

S3 

100 
54 

98 
55 

91 
55 

80 
53 

71 
53 

91 
45 

96 
SI 

87 
57 

66 
55 

79 
54 

72 
54 

70 
52 

72 
53 

73 
53 

73 
53 

74 

53 

74 

S3 

76 
SS 

73 
51 

80 
61 

89 
54 

88 

57 

88 

61 

83 
52 

74 

S3 

67 
55 

77 
54 

78 
51 

76 
54 

76 
52 

80.8 
54  .  1 

SBLINBS  3  E 

HflX 
HIN 

BB 

S2 

90 
56 

82 
55 

70 
56 

69 
S3 

72 
51 

Bl 
44 

86 
45 

72 
52 

69 
49 

68 
53 

67 
52 

65 
53 

66 
53 

65 
52 

68 
55 

70 
55 

68 
61 

66 
S3 

77 
49 

65 
52 

74 

S3 

75 
SO 

76 
54 

69 
56 

68 

52 

70 
S3 

79 
S3 

76 
53 

72 
52 

70 
49 

72.7 
52. S 

SBLINBS  FBB  BP 

HBX 
HIN 

BB 

S3 

87 
54 

72 

53 

69 
54 

67 
54 

71 
S3 

60 
44 

86 
51 

71 
50 

69 
52 

67 
S2 

67 
54 

66 
55 

67 
55 

66 
54 

67 
54 

73 
53 

64 

60 

67 
54 

78 
50 

65 
54 

71 
55 

74 
54 

75 
53 

69 
54 

68 
55 

69 
58 

78 

55 

75 
SS 

74 

55 

70 
52 

71  .9 
S3.S 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

HflX 
HIN 

6B 
52 

69 
55 

67 
55 

59 
SS 

62 
S6 

62 
52 

66 
47 

65 
SO 

64 

52 

60 
52 

SB 
51 

60 
55 

60 
53 

58 
50 

60 
51 

57 
52 

60 
52 

59 
52 

60 
55 

59 
55 

63 
58 

60 
54 

65 
55 

60 
57 

SB 
55 

62 
51 

66 
55 

67 
57 

68 

52 

67 
55 

65 
S3 

62.4 
53.4 

SBN  FRBNCISCO  HSO  BP 

MBX 
HIN 

89 
S6 

84 

56 

73 
53 

72 
53 

70 
53 

65 
52 

80 
49 

84 
54 

67 
53 

72 
50 

71 
S2 

70 
52 

66 
54 

69 
53 

71 
52 

71 
52 

70 
55 

66 
56 

68 
53 

72 
52 

73 
53 

75 
53 

61 
53 

74 

55 

70 
53 

65 
53 

69 
57 

72 
SB 

71 
56 

70 
56 

73 
54 

72.4 

53.6 

SBN  FRBNCISCO  HSO  C[ 

MBX 
HIN 

7B 
59 

7S 
57 

65 
S3 

60 
52 

61 
52 

63 
53 

73 
54 

79 
56 

61 
54 

63 
52 

60 
52 

62 
53 

60 
53 

60 
51 

61 
52 

SB 
52 

65 
54 

62 
56 

62 
54 

65 
52 

65 
S3 

64 

53 

68 
S3 

65 
54 

61 
54 

62 
S3 

66 
57 

69 
SB 

68 

55 

66 
56 

67 
54 

65.0 
53.9 

SBN  GREGORIO  2  SE 

MBX 
HIN 

83 
43 

80 
42 

70 
42 

68 
51 

68 
4S 

65 
43 

75 
38 

75 
40 

70 
40 

71 
50 

70 
49 

70 
51 

70 
52 

60 
51 

65 
SO 

65 
SO 

72 
S3 

63 
56 

67 
S3 

69 
47 

72 
48 

68 

52 

73 
46 

71 
49 

69 
50 

66 
SI 

70 
S3 

74 
46 

68 
42 

69 
SO 

68 
47 

69.8 
47  .7 

SBN  JOSE 

MBX 
MIN 

94 
S4 

97 
55 

95 
56 

87 
56 

80 
55 

7B 
52 

85 
49 

93 
49 

91 
50 

84 

SI 

84 

52 

78 
52 

78 
52 

76 
50 

77 
SI 

75 
51 

75 
53 

73 
59 

75 
57 

83 
53 

83 
S3 

81 
54 

85 
54 

84 

60 

84 

59 

79 
54 

72 
53 

77 
S3 

77 
50 

77 
51 

76 
SO 

81  .7 
53.2 

SBN  LUIS  OBISPO  POLY 

MBX 
MIN 

76 
51 

84 

52 

83 

52 

83 
55 

BO 
54 

78 
S4 

73 
58 

9S 
60 

89 
55 

84 

52 

78 
52 

75 
50 

72 
51 

72 
54 

70 
52 

72 
52 

73 
53 

73 
52 

76 
54 

72 
52 

77 
52 

73 
54 

74 
53 

82 
53 

82 
54 

77 
52 

68 
49 

72 
52 

76 
53 

84 

57 

84 

51 

77.6 
53.1 

SBN  MRTEO 

HBX 

MIN 

95 
54 

95 

90 
57 

79 
S3 

75 
53 

75 
57 

87 
49 

87 
54 

88 
52 

84 

51 

73 
S3 

67 
52 

71 
55 

66 
58 

69 
60 

66 
59 

75 

75 
61 

79 

60 

62 
52 

78 
59 

81 
58 

85 
53 

66 
52 

67 
57 

71 
57 

76 

78 

77 
52 

78 
SB 

78.5 
55.0 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSITY 

MBX 
HIN 

93 
57 

96 
54 

80 
56 

73 
55 

80 
54 

77 
49 

85 
46 

91 
52 

83 
S3 

84 

49 

81 
49 

76 
50 

7S 
SS 

76 
51 

77 
51 

75 
50 

75 
52 

74 

56 

75 
53 

83 
51 

79 
53 

79 
54 

83 
54 

84 

57 

Bl 
55 

73 
51 

73 
55 

77 
52 

76 
47 

76 
47 

78 
48 

79.6 
52  . 1 

SBNTB  CRUZ 

HBX 
HIN 

96 
46 

97 
48 

77 
46 

76 
55 

74 
44 

80 
SO 

93 
42 

93 
47 

79 
47 

68 
51 

68 
52 

65 
53 

67 
54 

67 
53 

64 

S3 

70 
53 

72 
55 

66 
56 

70 
53 

76 
SI 

65 
S3 

74 

53 

77 
49 

77 
52 

69 
SO 

66 
53 

71 
55 

83 
51 

80 
45 

81 
46 

77 
45 

75.4 
50.4 

UPR  SBN  LEBNGRO  FILTER 

HBX 
HIN 

85 
50 

BB 

56 

91 
SB 

85 
51 

73 
51 

72 
49 

69 
46 

82 
47 

88 
49 

86 
46 

77 
49 

67 
51 

67 
51 

67 
49 

67 
49 

66 
49 

66 
50 

71 
52 

62 
52 

71 
50 

78 
50 

72 
50 

79 
51 

81 
51 

80 
S3 

73 
51 

65 
51 

68 

S2 

75 
51 

75 
51 

76 
50 

74  .9 

50.5 

HBTSONVILLE  HBTERMORKS 

HBX 
HIN 

74 

S3 

85 
52 

85 
52 

68 
53 

67 
54 

55 
54 

77 
47 

87 
SI 

85 
SO 

71 
53 

60 
SI 

63 
52 

64 
54 

62 
53 

63 
S2 

67 
53 

64 

52 

6S 
S3 

63 
55 

66 
52 

72 
53 

63 
S3 

66 
52 

72 
51 

73 
52 

55 
54 

64 

SS 

62 
56 

76 

50 

73 
SO 

79 
50 

69.9 
52.3 

HOOOSIGE  FIRE  STB  1 

HflX 
HIN 

97 
49 

101 
52 

96 
SO 

94 

53 

86 
S2 

81 
45 

95 
42 

101 
42 

96 
47 

88 
50 

83 
52 

75 
50 

75 
53 

83 
54 

83 
S2 

84 
47 

84 
47 

76 
SB 

79 
60 

88 
SO 

85 
50 

92 
SB 

93 
51 

96 
59 

84 

55 

79 
46 

77 
56 

81 
51 

86 
45 

75 
46 

86.4 
50.4 

SBN  JOBQUIN 

DRBINflCE  OS 

BNTIOCM  PUHPING  PL  3 

HBX 
HIN 

93 
55 

98 
53 

103 
56 

98 
S3 

90 
SS 

93 
54 

89 
SI 

95 
56 

100 
57 

97 
57 

95 
S7 

86 
SS 

83 
52 

83 
S3 

83 
52 

83 
52 

B4 

54 

82 
61 

71 
56 

82 
59 

ee 

57 

85 
57 

92 
56 

95 
61 

94 

60 

91 
54 

76 
SB 

75 
56 

82 
51 

85 
SO 

85 
51 

88.3 
55.1 

BSH  nOUNTBIN 

HflX 
MIN 

91 
60 

9B 
53 

102 
71 

105 
73 

107 
75 

105 
70 

100 
63 

93 
66 

100 
71 

100 
73 

101 
73 

99 
69 

95 
61 

93 
54 

93 
S3 

95 
53 

93 
63 

92 
59 

80 
61 

83 
60 

87 
55 

89 
60 

92 
61 

95 
66 

96 
68 

97 
65 

93 
56 

as 

57 

83 

57 

86 

56 

90 
60 

94.1 

62.7 

BUBERRr   1  NH 

MBX 
MIN 

94 

63 

98 
70 

100 
71 

101 
75 

98 
73 

93 
68 

88 
66 

96 
65 

93 
69 

93 
72 

94 
69 

91 
66 

90 
65 

89 
64 

89 
66 

89 
66 

87 
63 

80 
59 

75 
58 

82 
56 

86 
61 

89 
64 

88 
64 

92 
65 

92 
68 

87 
65 

81 

56 

81 
57 

84 

S9 

85 
59 

87 
61 

89.4 
64  .6 

BBKERSFIELD  HSO  BP 

MBX 
MIN 

97 

67 

102 
72 

IGS 
74 

106 
76 

106 
78 

98 
74 

90 
67 

99 
71 

104 
73 

106 
75 

104 
74 

100 
72 

96 
70 

98 
70 

99 
69 

98 
70 

94 

69 

86 
67 

8S 
68 

87 
56 

93 
71 

96 
66 

100 
71 

100 
71 

100 
74 

98 
72 

84 

59 

85 
60 

BB 
62 

90 
65 

92 
65 

96.3 
69.6 

BBLCM  POWER  HOUSE 

MBX 
HIN 

93 
61 

96 
66 

99 
68 

101 
70 

100 
71 

99 
69 

94 
64 

94 
64 

96 
66 

95 
71 

94 

68 

93 
67 

90 
65 

88 
64 

100 
65 

88 
65 

88 
64 

86 
60 

76 
53 

80 
57 

86 
51 

88 
61 

91 
64 

92 
59 

91 
65 

91 
66 

87 
58 

82 
56 

83 
58 

85 
59 

87 
60 

90.7 
63.1 

BUTTONHILLOH 

HBX 
HIN 

99 
55 

96 
61 

100 
61 

101 
65 

104 

65 

101 
63 

96 
57 

90 
60 

98 
61 

100 
71 

99 
60 

100 
SB 

98 
58 

93 
60 

95 
60 

95 
59 

93 
59 

91 
60 

83 
63 

85 
60 

87 
60 

92 
61 

92 
59 

97 
62 

97 
54 

97 
60 

92 
52 

84 

56 

84 

59 

88 
56 

89 
SB 

94  . 1 

60.1 

CBlBVERBS  BIG  TREES 

MBX 
MIN 

80 
44 

87 
SO 

90 
51 

92 
53 

92 
56 

89 
SI 

82 
46 

85 
48 

BB 
SO 

89 
52 

87 
53 

91 
S2 

82 
SO 

Bl 
48 

BO 
49 

80 
49 

81 
4B 

78 
50 

70 
48 

61 
43 

68 
45 

72 
43 

77 
45 

79 
48 

81 
50 

82 
49 

77 
47 

71 
4  1 

72 
42 

75 
43 

77 
45 

80. S 
48.0 

CnnP  PARDEE 

MBX 
MIN 

91 
63 

98 
69 

103 
74 

103 
70 

102 
64 

96 
61 

89 
S6 

95 
60 

101 
64 

100 
63 

96 
66 

96 
55 

90 
54 

87 
54 

89 
55 

89 
53 

87 
54 

82 
60 

61 
57 

78 
57 

85 
60 

87 
60 

92 
64 

96 
63 

94 

65 

94 
54 

82 
55 

7S 
SS 

83 
51 

86 
54 

84 

53 

90.0 
59.5 

CBTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MBX 
MIN 

B9 
54 

96 
SB 

100 
61 

102 
62 

102 
64 

99 
60 

93 
S3 

91 
SB 

96 

60 

100 
60 

97 
61 

96 
59 

93 
56 

90 
56 

92 
57 

92 
56 

90 
SS 

68 

56 

71 
58 

77 
52 

84 

56 

87 
54 

90 
56 

93 
58 

93 
60 

94 

59 

88 
<8 

81 
SO 

82 

51 

65 
52 

87 
52 

91  .0 
56.5 

CHERRY  VBLLEY  OBH 

MBX 
MIN 

Bl 
53 

BB 
56 

91 
SB 

93 
59 

94 

58 

93 
S7 

B7 
52 

89 
57 

90 
56 

89 
60 

89 
SB 

B7 
56 

86 
55 

85 
54 

83 
S3 

83 

52 

83 
SI 

62 
49 

63 
47 

70 
49 

73 
48 

79 
51 

81 
52 

82 
54 

85 
54 

80 
50 

75 
46 

73 
46 

78 
49 

80 
49 

82.4 

53.0 

COBL INCB 

HBX 
MIN 

97 
59 

102 
61 

105 
61 

106 
65 

104 

102 

95 

100 

104 

102 

101 

98 

97 
60 

94 

60 

97 

5S 

94 

60 

92 
59 

87 
59 

81 

60 

66 
57 

91 
59 

90 
57 

91 
59 

96 
58 

98 
63 

98 
6 1 

91 

50 

96.3 
59.7 

CORCORBN  IRRIG  GIST 

HBX 
HIN 

98 
57 

96 
59 

105 
61 

107 
61 

106 
63 

104 
63 

92 
54 

ICQ 
61 

102 
62 

100 
66 

104 

63 

101 
59 

97 
SB 

96 
SB 

98 
59 

96 
57 

93 
55 

91 
SB 

85 
61 

88 

56 

91 
S9 

94 

57 

96 
60 

98 
62 

100 
62 

98 
63 

94 

52 

85 
S3 

BB 

57 

BS 

51 

90 
54 

96.2 

DENBIR  3  NNE 

HBX 
MIN 

94 

S3 

97 
55 

101 
5S 

96 
S7 

92 
5B 

88 

52 

90 
53 

97 
SI 

97 
53 

94 
54 

93 
56 

88 
54 

88 

S3 

87 
52 

BB 
54 

85 
52 

85 
54 

79 
60 

76 
59 

84 

56 

88 
SB 

BB 
56 

94 

57 

90 
59 

92 
59 

80 
55 

76 
52 

81 
53 

83 
51 

83 

50 

84 
49 

88.3 
54. 5 

OUOLEYS 

HBX 

niN 

92 
42 

95 
41 

97 
42 

98 
47 

96 
48 

89 
46 

89 
39 

94 
43 

9S 
44 

91 
49 

91 
47 

69 
44 

86 
4S 

87 
46 

B7 
45 

86 
43 

86 
43 

81 
42 

69 
53 

72 
54 

81 
42 

BB 
42 

85 
41 

83 
43 

83 
42 

81 
44 

78 
43 

76 
40 

80 
42 

83 
38 

86.3 
44  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBIION  INOEX 


1  7 


DAILY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIR 

PUOUSI  1975 


STRT ION 
ELECTRH  POWER  HOUSE 
F IVE  POINTS  5  SSH 
FRESNO  WSO  flP 
FRIflNT  GOVERNMENT  CBMP 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HBNFORD 
HEICH  HETCHT 
HUNTINGTON  LAKE 
IDR[B 

KERN  RIVER  PH  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMBN  STRTION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRRND 
LEHON  COVE 
L  INOSBr 
LODGEPOLE 
LOOl 

LOS  BBNOS 

LOS  BBNOS  OET  RESV 

MBDERB 

tlBNTECB 

HRR I COPfi 

MERCED  F IRE  STfll ION  2 

MODESTO 

NEHMBN 

NORTH  FORK   RANGER  STB 
ORBNCE  COVE 
PORTERVILLE 
P05ET  3  E 

SBLT  SPRINGS  PHR  HOUSE 
SBN  LUIS  DBM 
SONORB  R5 

SO  ENTRANCE  rOSEMITE 
STOCKTON  WSO  BP 
STOCKTON  FIRE   STB  NO  4 
TEHflCHBPI 
TEJON  RBNCHO 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


13    14  15 


98  102  104 
59     57  61 


95  97  102 
58     64  64 


95  100  103 
59     58  60 


94   101  104 

51     58  62 


90     95  98 


69  78 
48  55 


95  96  102 
55     55  61 


86  94  92 
51     54  54 


75  78  80 
43     48  49 


86  92  96 
59  67 


98  99  102 
70     73  75 


100  102  104 
64     60  69 


97  100  102 
57     73  76 


92  96  100 
53     60  63 


96  97  100 
56     57  61 


91  97  101 
60  61 


104  103 
60  58 


103  102 
60  66 


103  102 
64  64 


107  108 
64  62 


99  99 
52  53 


100  101 
S3  57 


100 
54 


99  96 
57  55 


82     82  75 


103  103 
64  61 


96  96 

57  57 


100  97 
62  62 


103  105 

65  62 


99  103  104 
54  58 


69  78  80 
31     41  45 


96  103  103 
59    61  62 


89  96 
58  63 


91  96 
66  71 


91  98  102 
55     59  59 


92  98  102 
58     61  62 


97  101  103 
58     60  61 


97  101  102 
58     59  62 


99  103  104 
58     60  63 


107  105 
61  63 


81  82 
46  45 


103  98 
67  57 


103  102 
67  61 


101  103 
71  54 


105  105 
62  62 


104 
61 


104  101 
63  63 


94  99  103 
58     52  65 


89  91 
46  49 


87  90  91 
51     62  54 


89  94  98 
67  71 


89  95  100 
53     53  56 


4  1     4  7  50 


99  103  104 
62     65  65 


88  89 
50  52 


92  91 
67  66 


102  100  93 
72     69  68 


101  102  99 
59     59  56 


89  91 

53  52 


101 
64 


92  97  102 
60     60  63 


103 
58 


96  95  91 
58  57 


98  102 
70  72 


100 
52 


90 
58 


97  100 
57  64 


99  100 
60  63 


96  102 
50  60 


80  80 
58  60 


96  98 
53  53 


94  100  98 
66     61  57 


98  94 

61  59 


101  101 
60  59 


93  91 
48 


56     61  51 


90  90  94 
50     54  54 


107 
76 


104  104  101 
70     73  68 


105  105  97 
73     74  69 


103  102 
66  61 


103  100  100 
62     63  56 


99  100 
63  56 


106  107  105 
66     70  65 


103  104  104 
75    69  66 


97  99 
73  75 


100  100 
61  64 


99  102 
70 


101 
59 


103 
60 


101 
62 


91  94  99 
50     51  58 


95  98 
57 


100 
64 


101 
62 


103  97 
69  64 


90 
64  67 


100  101 
60  58 


98  97  93 
63     61  58 


99  99 
60  57 


101 
58 


77  80  80 
43     47  44 


101  100 
56  60 


77  76  74 
46     44  45 


95 
56  53 


90  99 
58  64 


90  98 
67  69 


101 
63 


101 
66 


103 
63 


100 
60 


97  93 
62  57 


96  94 
64  57 


98  96 
59  60 


96  93 
60  55 


98  100 
57  59 


63     61  57 


95  93 
60  60 


89  100  100 
52     55  60 


97 
56 


98  93  100 
59     63  61 


62     60  59 


103  102  103 
67     64  65 


91  92  93 
52     S3  St 


89  89 
60  54 


83  89  97 
57     64  71 


91  89  88 
55     54  55 


89  88  86 
63  51 


101  95  88 
70     62  56 


82 
48 


93  101  100 
55     59  65 


57     56  55 


93 
61 


89  86 
53  52 


98  100  101  101  100 
60     72     73  68 


92  91 
55  51 


95  93  94 
58     57  59 


91  92 
59     58  60 


97  95  96 
56     56  55 


87     87  67 


70  71 
49  48 


96  93 
54  58 


90  86 
57  55 


70  67 
45  44 


97  95  93 
69     66  66 


104  100 
76  72 


93  94 
64  64 


93  91  92 
53     50  52 


88  89  91 
57     56  58 


95  92  94 
57     58  57 


96  96  97 
58     59  53 


70  73  69 
42     40  38 


85  88 
54  52 


90  87 
54     54  56 


90  86  91 
56     54  56 


94  92 
56  51 


89  89 
54  54 


92  92 
54  54 


92  93 
55  55 


91  90  87 
53     59  59 


98  95  97 
63     62  60 


85  81 
56  53 


85  83 
56     56  60 


83  82  86 
57     57  57 


82  79  77 
49     48  48 


90 
56 


85  85  87 
54     52  53 


83  84 

55  53 


96  92 
58  61 


90  90 
53  52 


90  90 
60  61 


92  90  77 
59     57  61 


97  96  95 
55  54 


85  83  81 
47     47  46 


90  89 
59     62  63 


98  97  96 
70  71 


96  94  94 
65     63  64 


69  68 
50  48 


96  95 
57  59 


86  66 
54  53 


69  76 
45  42 


90  91 
65  63 


92  89 
51  52 


70  70 
40  41 


84  76 

52  59 


88     89  89 


89  89  88 
54     59  64 


94  92 

57  51 


87  82 
55  54 


90  88  78 
55     56  60 


88  89  89 
59     SB  56 


98  91 
52  61 


76  74  72 
50     48  47 


82  78 
59  53 


84  83 

55  55 


90  90  88 
54     53  53 


87     84  83 

52     55  59 


58     55  55 


95  96  93 
72     69  69 


94  91  87 
64     57  67 


95  92  86 
64     66  63 


89  88 
57  63 


95  94  91 
56     56  56 


96  96 
55  54 


65     80  88 


82  82  88 
54     55  61 


25 


84  84 

53  59 


86  89 
59  59 


86  90 
56  58 


83  88 
55  54 


76  81 
46 


59  60 
43  42 


70  70  74 
52     47  49 


58  61 
39  39 


69  79 
53  58 


84  88 
65  70 


86  86 

57 


80  90 
55  63 


83  86 
57  62 


81  82  87 
60     54  59 


61     54  57 


56  63 
35  35 


90  92 
57  61 


71  81  87 
53     60  61 


78  79  85 
58     64  61 


87  90 
59  61 


68  70  71 
47     46  48 


75  67 
56  55 


64  75  82 
58     50  53 


89  89 
60  62 


91  94 
S3  61 


91  95 
60  65 


92  95 
59  59 


93  95 
57  56 


35  88 
45  46 


62  68 
45  48 


92  96 
59  59 


80  84 
4  8  50 


66  67 
41  43 


83  86 
59  63 


88  84 

70  72 


93  93 
61  61 


93  97 
64  67 


90  91 
58  58 


90  95 
58  58 


90  92 
58  60 


94  98 

57  57 


63  67 
35  35 


91  95 
57  58 


88  91 
58  63 


88  91 
60  68 


91  93 
57  58 


89  92 
59  60 


82  88  91 
58     56  50 


55     53  50 


94  95 
62  60 


79  80 
55  55 


84  89 

60  65 


85  88 
56  51 


25  27 


92  100 
57  60 


86  88  90 
55     55  57 


73  72  73 
50     51  53 


79 
48 


95 
64 


96 
72 


95 
62 


92  98  95 
58     59  62 


93  82 
56  55 


96  89 
61  51 


90  82 
62  54 


100  94 

60  SO 


88  85 
50     4  1 


72  69 
49  46 


91  92 
60  53 


88  86 
54  49 


69  64 
45  40 


91  87 
62  50 


98  96 
72  71 


93  90 
60  61 


93  88 
68  54 


96  85 
56  55 


93  80 
61  55 


96  93 
59  50 


97  94 

60  51 


73  68 
42  35 


93  76 
54  55 


95  80 

57  52 


95  83 
58  52 


88  83 
60  55 


94  80 

57  57 


97     95  84 

61     58  53 


58     59  57 


99  96 
66  54 


52     50  49 


94  83 

56  57 


92  92  86 
50    57  48 


79 
50 


87  87 
50  49 


86  87 
56  56 


86  88 
55  54 


87  89 
51  52 


78  84 
43  42 


63  65 
45  48 


86  86 
59  52 


80  79 
47  48 


63  68 
35     4  1 


79  83 
54  59 


84  88 

66  67 


85  91 
54  54 


88  90 
60  58 


86  87 
55  53 


84  87 
57  54 


85  88 
53  54 


90  91 

52  52 


61  64 

33  36 


86  85 
53  53 


85  87 
55  55 


83  86 
58  57 


85  86 
53  52 


84  85 

55  55 


85  85  87  89 
55     55    52  51 


84 

56 


85  85 
54  63 


87  80  86  84 
54     50    52  59 


89  87 
55  55 


70  71 
47  45 


74  78 
46  49 


78  82 
58  59 


78  82 
48  48 


70  71 
43  43 


90  92 
55  55 


80  79 
53  53 


84  85 

62  61 


85  87 
49  48 


83  86  86  86 
58     56     56  54 


72  74 
50  54 


84  86 

50  52 


88  89 
60  61 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DAILY  TEMPERfiTURES 


CRLIFORNin 

AUGUST  1915 


DRY  OF  MONTH 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

g 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1 5 

1 6 

]  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

26 

28 

29 

30 

3 1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

98 

103 

107 

106 

104 

106 

99 

100 

102 

102 

103 

102 

98 

95 

94 

96 

96 

93 

83 

68 

92 

93 

96 

97 

98 

98 

96 

93 

97.8 

M  1  N 

56 

61 

64 

64 

67 

66 

61 

62 

67 

64 

64 

62 

62 

63 

62 

6 1 

56 

62 

57 

56 

58 

6 1 

62 

63 

62 

56 

57 

61  .4 

TIOER  CREEK  PH 

MAX 

91 

95 

9B 

99 

98 

9S 

89 

95 

96 

96 

95 

92 

89 

88 

87 

87 

86 

79 

67 

77 

71 

64 

86 

89 

89 

89 

81 

77 

82 

84 

85 

87.6 

M  1  N 

49 

54 

54 

56 

57 

55 

55 

57 

56 

55 

53 

55 

53 

52 

S3 

53 

47 

S3 

57 

52 

59 

54 

54 

47 

47 

46 

48 

47 

52  .6 

TRRCY  CRRBONO 

MAX 

90 

97 

101 

101 

98 

93 

89 

91 

98 

100 

99 

92 

89 

86 

69 

88 

88 

85 

69 

79 

88 

89 

90 

96 

95 

93 

80 

76 

82 

85 

84 

89.7 

M  I  N 

58 

SB 

60 

59 

57 

55 

SO 

51 

50 

61 

5 1 

51 

52 

S3 

53 

53 

51 

51 

S 1 

5 1 

51 

5 1 

5  1 

5 1 

53 

52 

52 

5 1 

50 

52  .6 

TRBCT  PunPING  PLANT 

MAX 

100 

104 

102 

102 

92 

90 

93 

99 

99 

95 

95 

87 

85 

87 

87 

84 

81 

73 

79 

90 

89 

93 

95 

95 

93 

88 

76 

83 

86 

81 

87 

90.0 

MIN 

61 

62 

61 

58 

59 

SB 

57 

60 

57 

57 

57 

SB 

56 

57 

61 

SB 

62 

59 

69 

67 

57 

SB 

58 

SB 

58 

58 

59.2 

VI  SSL  IB 

MAX 

91 

95 

95 

102 

104 

102 

93 

89 

102 

100 

98 

99 

96 

90 

93 

94 

93 

91 

82 

82 

69 

:o 

92 

95 

95 

95 

93 

84 

83 

87 

89 

93.0 

MIN 

60 

66 

65 

65 

65 

68 

57 

62 

65 

66 

62 

61 

60 

60 

61 

60 

59 

60 

60 

59 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

55 

55 

57 

5! 

57 

60.8 

HflSCO 

MAX 

92 

98 

103 

104 

105 

104 

98 

93 

100 

101 

102 

102 

96 

95 

92 

96 

96 

93 

85 

85 

89 

93 

93 

95 

96 

96 

94 

87 

82 

86 

68 

94.8 

66 

60 

63 

63 

68 

69 

60 

59 

72 

61 

61 ' 

6 1 

60 

63 

59 

60 

61 

60 

61 

63 

63 

59 

55 

57 

57 

59 

62 .  1 

"TOSEMlTE  PARK  HEAOQTRS 

MAX 

84 

93 

95 

95 

96 

96 

92 

91 

94 

94 

89 

91 

89 

88 

86 

87 

SB 

87 

76 

72 

89 

82 

85 

88 

89 

90 

88 

83 

80 

84 

87 

88.0 

■              ■  a 

M  I  N 

45 

46 

SO 

54 

55 

*^ 

46 

49 

49 

48 

46 

46 

50 

49 

42 

45 

45 

45 

45 

48 

SO 

4  3 

4  1 

39 

39 

39 

46  .0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

92 

99 

99 

99 

96 

102 

100 

94 

90 

90 

89 

89 

84 

88 

84 

90 

66 

86 

62 

83 

91 

95 

100 

93 

95 

92 

90 

94 

90 

91  .8 

M  I N 

55 

6 1 

68 

69 

70 

64 

45 

51 

48 

48 

49 

53 

46 

49 

5 1 

52 

52 

52 

6 1 

56 

62 

56 

60 

56 

55 

57 

64 

57  .6 

nVRLON  PLEASURE  PIER 

MAX 

69 

69 

70 

75 

70 

72 

79 

78 

78 

72 

78 

78 

71 

69 

68 

70 

71 

67 

72 

73 

72 

71 

72 

76 

74 

68 

69 

72 

70 

69 

71 

72.0 

56 

54 

6 1 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

SB 

60 

58 

58 

57 

55 

55 

56 

SB 

56 

56 

55 

55 

54 

55 

56 

54 

56 

58  .0 

BARRETT  DAM 

MAX 

92 

95 

99 

102 

104 

101 

104 

103 

99 

83 

98 

97 

91 

92 

92 

88 

87 

87 

89 

87 

85 

85 

94 

100 

97 

97 

95 

95 

93 

92 

95 

94.1 

M  I N 

48 

53 

57 

63 

65 

65 

58 

54 

50 

50 

50 

*'' 

45 

48 

S2 

52 

53 

50 

53 

55 

52 

52 

S 1 

47 

48 

52 

S3  . 9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

88 

94 

98 

102 

104 

100 

102 

100 

100 

94 

94 

89 

89 

90 

93 

85 

86 

83 

84 

85 

62 

81 

61 

94 

91 

92 

86 

89 

86 

88 

89 

90.9 

6 1 

68 

68 

65 

65 

63 

60 

59 

60 

60 

52 

50 

*^ 

50 

51 

48 

54 

52 

56 

S3 

S3 

5 1 

50 

5 1 

52 

5 1 

56.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

35 

84 

83 

83 

83 

84 

85 

84 

83 

80 

76 

77 

75 

77 

74 

75 

72 

67 

69 

73 

75 

75 

81 

80 

77 

72 

74 

78 

81 

78.0 

SO 

55 

53 

52 

SS 

49 

S3 

SO 

42 

4  1 

47 

38 

4  1 

49 

4  1 

39 

38 

39 

46 

42 

48 

42 

49 

40 

36 

44  .6 

BURBANK  VALLET  PMP  PL t 

MAX 

91 

96 

95 

98 

99 

100 

102 

100 

91 

92 

92 

87 

84 

86 

83 

87 

83 

82 

83 

82 

80 

89 

98 

98 

92 

89 

89 

89 

88 

93 

87 

90.5 

60 

64 

63 

63 

59 

58 

58 

S6 

57 

56 

54 

56 

59 

55 

58 

55 

52 

53 

55 

56 

SO 

46 

SO 

51 

49 

56.4 

CACHUMH  LAKE 

MAX 

87 

93 

96 

99 

96 

92 

89 

100 

102 

93 

90 

90 

84 

81 

63 

82 

83 

82 

79 

80 

85 

79 

88 

97 

95 

90 

83 

83 

85 

88 

90 

88.5 

SO 

50 

52 

54 

52 

49 

55 

52 

51 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

48 

54 

59 

53 

52 

52 

50 

S3 

52 

48 

46 

S3 

SO .  5 

CAMPO 

MAX 

94 

98 

101 

101 

102 

100 

102 

101 

91 

97 

96 

90 

90 

91 

67 

66 

86 

88 

86 

84 

86 

92 

94 

94 

94 

91 

SO 

90 

91 

95 

95 

93.0 

58 

59 

61 

62 

SB 

59 

54 

56 

46 

43 

41 

35 

4  1 

45 

42 

42 

46 

51 

46 

38 

36 

45 

52 

48.0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

96 

100 

102 

105 

106 

107 

109 

106 

96 

97 

95 

90 

88 

91 

89 

89 

89 

84 

85 

84 

85 

92 

100 

104 

97 

94 

93 

91 

92 

99 

96 

95.2 

54 

58 

SB 

59 

60 

60 

60 

57 

58 

59 

53 

58 

51 

51 

52 

50 

SS 

56 

56 

49 

49 

51 

52 

49 

48 

50 

SO 

50 

64  .5 

CHULA  VISTA 

MAX 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

75 

73 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

72 

74 

68 

70 

70 

70 

70 

68 

70.2 

66 

63 

62 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

60 

60 

59 

64 

65 

64 

63 

57 

59 

59 

59 

57 

56 

55 

59 

58 

61  .5 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

89 

90 

93 

95 

96 

95 

96 

S8 

90 

88 

90 

68 

86 

86 

86 

82 

85 

82 

81 

81 

81 

80 

88 

95 

94 

91 

86 

88 

88 

89 

92 

88.7 

57 

59 

60 

61 

65 

66 

66 

68 

63 

63 

61 

59 

58 

56 

54 

52 

57 

55 

58 

56 

58 

53 

56 

60 

59 

54 

54 

53 

55 

57 

58 

58.4 

CORONA 

MAX 

91 

94 

93 

96 

97 

98 

102 

96 

90 

91 

89 

88 

86 

88 

82 

86 

82 

83 

83 

83 

81 

90 

99 

97 

91 

88 

90 

90 

91 

93 

90 

90.3 

58 

62 

60 

62 

61 

59 

55 

53 

54 

52 

53 

53 

55 

S3 

56 

51 

54 

SI 

SI 

SO 

46 

48 

52 

52 

S3 

55.3 

CULVER  CITT 

MAX 

74 

76 

74 

76 

78 

82 

87 

85 

80 

80 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

77 

73 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

77 

78 

80 

75 

73 

76.5 

MIN 

61 

60 

61 

61 

62 

62 

65 

66 

65 

64 

61 

62 

61 

62 

61 

62 

60 

62 

64 

58 

60 

50 

59 

57 

59 

50 

50 

57 

57 

59 

58 

60.5 

CUTAMACA 

MAX 

81 

87 

89 

89 

93 

90 

92 

89 

92 

81 

87 

85 

81 

79 

80 

75 

76 

74 

76 

74 

76 

78 

83 

85 

84 

83 

81 

79 

78 

BO 

87 

82.7 

MIN 

41 

48 

59 

62 

64 

60 

61 

63 

62 

60 

62 

59 

52 

SI 

SO 

45 

45 

46 

56 

49 

51 

52 

61 

55 

62 

56 

56 

58 

62 

54.6 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

MAX 

91 

99 

102 

103 

IDS 

103 

I  OS 

109 

105 

93 

95 

94 

90 

89 

91 

87 

89 

85 

83 

81 

83 

85 

91 

99 

98 

98 

90 

89 

90 

93 

97 

93.9 

HIN 

5 1 

52 

SO 

5 1 

57 

57 

59 

60 

55 

56 

54 

45 

45 

46 

45 

45 

49 

50 

46 

4S 

49 

51 

49 

*^ 

*^ 

46 

50 

48 

49.5 

EL  CAP  1  TAN  0AM 

MAX 

92 

92 

97 

98 

99 

97 

102 

99 

91 

82 

94 

92 

88 

89 

89 

87 

87 

86 

87 

86 

85 

84 

92 

102 

101 

95 

95 

96 

93 

93 

93 

92.4 

MIN 

50 

50 

54 

56 

56 

59 

59 

60 

6 1 

57 

58 

60 

56 

52 

59 

48 

50 

51 

57 

58 

60 

53 

57 

62 

51 

52 

54 

51 

S3 

56 

55 

SS.7 

ELSINORE 

MAX 

96 

104 

106 

106 

105 

106 

112 

103 

93 

99 

99 

98 

98 

94 

96 

92 

89 

88 

88 

83 

87 

95 

101 

100 

99 

96 

97 

94 

97 

101 

101 

97.5 

MIN 

45 

58 

50 

49 

54 

56 

51 

62 

50 

49 

49 

56 

45 

56 

61 

50 

ESCONDIOO 

MAX 

84 

90 

90 

90 

89 

92 

93 

88 

79 

88 

85 

82 

83 

82 

83 

82 

80 

81 

80 

80 

81 

84 

92 

95 

89 

88 

88 

88 

85 

87 

89 

86.1 

MIN 

58 

56 

56 

58 

60 

62 

62 

61 

62 

62 

61 

58 

54 

SB 

59 

57 

SB 

55 

58 

60 

50 

56 

53 

SS 

S3 

56 

51 

48 

48 

49 

S4 

56. 8 

FONTANA  KAISER 

MAX 

92 

99 

98 

99 

99 

100 

102 

100 

96 

93 

92 

90 

89 

90 

86 

88 

86 

86 

82 

82 

83 

93 

97 

96 

93 

90 

90 

89 

92 

95 

93 

92-3 

MIN 

58 

60 

64 

64 

68 

67 

66 

67 

66 

65 

63 

59 

58 

57 

56 

56 

54 

57 

57 

58 

56 

56 

62 

63 

62 

58 

58 

57 

59 

61 

61 

60. S 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

87 

91 

91 

91 

91 

97 

95 

89 

77 

87 

86 

82 

84 

83 

83 

82 

82 

82 

62 

81 

80 

87 

96 

97 

89 

90 

91 

88 

89 

86 

86 

87.2 

M  I N 

59 

59 

59 

6 1 

64 

64 

64 

63 

63 

6 1 

63 

63 

59 

56 

62 

56 

58 

55 

59 

61 

63 

60 

55 

58 

54 

57 

52 

52 

SI 

53 

55 

58.7 

HENSHAW  DAM 

MAX 

89 

93 

98 

100 

103 

100 

100 

104 

100 

95 

95 

93 

91 

90 

91 

88 

85 

83 

83 

85 

BO 

84 

93 

95 

94 

92 

90 

89 

88 

90 

95 

92.1 

M  I  N 

47 

48 

55 

59 

63 

63 

62 

60 

6 1 

64 

55 

55 

49 

49 

50 

*^ 

46 

*^ 

46 

46 

48 

*^ 

46 

42 

42 

SO.l 

lOTLLHlLO  FIRE  OEPT 

MAX 

86 

87 

89 

90 

92 

91 

92 

91 

92 

86 

88 

85 

82 

81 

82 

78 

78 

79 

78 

73 

75 

82 

82 

84 

85 

82 

79 

79 

79 

85 

86 

83. 8 

M  1  N 

45 

50 

56 

53 

59 

60 

59 

59 

58 

55 

58 

S3 

46 

49 

39 

42 

46 

46 

JUL  IAN  wrNOLA 

MAX 

92 

97 

98 

100 

99 

96 

102 

100 

94 

95 

92 

87 

87 

88 

85 

84 

83 

82 

80 

82 

82 

86 

94 

95 

93 

92 

90 

87 

88 

93 

94 

90.9 

M  I  N 

46 

55 

59 

61 

63 

64 

65 

62 

63 

56 

58 

52 

46 

45 

^' 

42 

*^ 

46 

46 

46 

LACUNA  BEACH 

MAX 

74 

71 

72 

75 

76 

75 

79 

78 

76 

74 

73 

72 

74 

73 

73 

74 

71 

74 

75 

74 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

73.6 

M  I  N 

57 

SI 

56 

53 

53 

56 

58 

58 

60 

SB 

56 

63 

58 

56 

55 

55 

49 

46 

SB 

SS 

60 

52 

51 

LA  MESA 

MAX 

82 

87 

86 

86 

66 

90 

85 

78 

71 

83 

81 

80 

80 

81 

78 

80 

78 

80 

80 

79 

80 

80 

90 

93 

90 

85 

86 

86 

86 

82 

80 

82.9 

H  I  N 

58 

58 

60 

60 

63 

63 

64 

6 1 

59 

6 1 

59 

61 

61 

58 

61 

57 

58 

56 

59 

62 

61 

58 

56 

59 

LOMPOC 

MAX 

72 

74 

76 

73 

72 

71 

76 

80 

77 

70 

68 

71 

72 

72 

69 

68 

69 

73 

70 

72 

72 

76 

72 

73 

70 

70 

71 

72 

74 

74 

69 

72.2 

MIN 

52 

57 

56 

56 

56 

56 

52 

SO 

51 

52 

53 

55 

55 

SS 

55 

54 

54 

55 

56 

55 

55 

56 

52 

50 

48 

57 

LONG  BEACH  HSO  AP 

MAX 

84 

84 

86 

68 

87 

91 

90 

80 

81 

80 

79 

78 

60 

Bl 

79 

62 

77 

77 

62 

79 

77 

83 

88 

86 

82 

81 

85 

82 

80 

85 

77 

82.3 

M  1  N 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

67 

65 

63 

64 

63 

63 

62 

62 

63 

63 

66 

61 

64 

64 

62 

61 

62 

61 

57 

57 

59 

61 

62 

63.0 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

MAX 

73 

73 

71 

73 

73 

78 

83 

85 

79 

75 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

70 

73 

76 

77 

73 

72 

74.1 

MIN 

63 

63 

63 

64 

65 

64 

68 

69 

66 

64 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

63 

62 

60 

60 

59 

60 

58 

58 

61 

60 

60 

62.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CIR 

MAX 

60 

84 

82 

65 

85 

88 

93 

86 

84 

82 

79 

80 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

74 

74 

78 

85 

BS 

84 

78 

82 

84 

84 

83 

Bl 

81  .4 

MIN 

63 

60 

63 

64 

66 

67 

70 

71 

68 

67 

62 

61 

62 

60 

61 

59 

59 

62 

63 

61 

62 

63 

59 

60 

58 

60 

58 

58 

62 

62 

60 

62.3 

BT  HILSON  2 

MAX 

84 

86 

87 

86 

66 

88 

89 

90 

89 

89 

82 

78 

76 

78 

76 

72 

73 

72 

66 

65 

70 

74 

80 

81 

80 

80 

72 

74 

77 

82 

79 

79.4 

MIN 

60 

68 

69 

69 

69 

71 

71 

74 

71 

71 

66 

61 

62 

59 

61 

57 

59 

56 

SO 

48 

51 

55 

61 

63 

63 

59 

54 

SS 

SS 

60 

63 

61  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHING  5TAI ION  INDEX 

1  9 


DAILY   TEMPERATURES  -^s-- 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

g 

g 

1  0 

J  ] 

1  2 

1  3 

1  □ 

1 

1  D 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

q: 
a 

NEW  CUYfltin  FIRE  Sin 

MAX 
MIN 

66 

93 
55 

97 
56 

101 
57 

103 
56 

104 

56 

97 
60 

90 
55 

100 
57 

100 
62 

99 
52 

98 
46 

94 

49 

92 
52 

91 
50 

90 
50 

90 
54 

92 
52 

85 
56 

77 
55 

82 
48 

85 
42 

87 
51 

93 
S2 

94 

53 

95 
44 

85 
49 

82 
48 

87 
45 

87 
49 

90 
46 

91  .8 
51  .7 

NEWPORT  BEHCH  HBRBQR 

MAX 
MIN 

69 
62 

69 
60 

69 
62 

69 
62 

70 
6 1 

73 
6 1 

76 
62 

75 
64 

74 
64 

71 
65 

70 
63 

69 
62 

71 
63 

71 
63 

69 
61 

69 
61 

71 
61 

70 
61 

70 
62 

70 
62 

68 
62 

68 
60 

67 
58 

68 
56 

68 
56 

66 
58 

66 
57 

71 
56 

71 
56 

69 
56 

70 
56 

69.9 
60.4 

OCEHNSIOE 

MAX 
MIN 

75 

73 

74 
6 1 

74 
5 1 

74 
54 

77 
57 

76 
53 

77 
52 

74 
47 

75 
48 

75 
52 

74 

53 

76 
SO 

76 
63 

76 
63 

74 

6 1 

74 

62 

75 
59 

75 
63 

74 

63 

75 
50 

75 
55 

73 
54 

70 
55 

70 
54 

74 

59 

73 
55 

75 
52 

75 
53 

72 
54 

75 
55 

74  .4 

55.5 

ojni 

MAX 
MIN 

91 

94 
49 

96 
52 

101 
52 

98 
5 1 

99 
55 

104 

68 

99 
58 

99 

57 

89 
6 1 

86 
52 

83 
53 

80 
53 

82 
50 

79 
51 

82 
52 

62 
50 

79 
48 

80 
54 

80 
51 

76 
54 

86 
53 

96 
48 

96 
51 

90 
SO 

84 

51 

86 
46 

87 
4  7 

88 
48 

92 

50 

BB.B 

52  .2 

OXNRRO 

MAX 
MIN 

77 

75 

77 

7S 

77 
60 

77 
56 

79 
60 

84 

60 

85 
63 

78 
60 

76 
60 

73 
60 

76 
59 

73 
57 

75 
60 

75 
60 

75 
60 

75 
60 

75 
60 

77 
58 

74 

56 

72 
60 

75 
57 

74 
54 

76 
55 

74 

57 

73 
52 

74 

5  1 

76 
54 

79 
56 

80 
57 

76.2 
58.0 

pflLOnRR  nr  observotort 

MBX 
MIN 

83 
57 

81 
65 

88 

65 

92 
67 

92 
70 

91 
70 

95 
72 

95 
70 

94 

70 

83 
6f 

86 
66 

86 
63 

82 
57 

84 

57 

83 
54 

79 
48 

77 
51 

77 
56 

78 
50 

77 
49 

71 
48 

70 
51 

82 
52 

83 
62 

87 
60 

86 
61 

84 

55 

80 
52 

60 
54 

80 
55 

89 
50 

83.7 
59.1 

PBSfiOENn 

nfix 

MIN 

87 
57 

91 
56 

90 
60 

92 
61 

93 
6  t 

95 
65 

96 
68 

96 
66 

90 
67 

89 
64 

89 
60 

85 

60 

83 
S7 

83 
56 

81 
55 

86 
54 

83 
55 

80 
S6 

81 
59 

80 
58 

78 
58 

86 
56 

93 
56 

92 
55 

91 
57 

86 
55 

86 
54 

86 
S4 

86 
56 

88 
SB 

87 
55 

87.4 
58.4 

POnONfi  CHL  POLY 

MAX 

niN 

87 

88 
55 

94 

56 

93 
S4 

93 
6 1 

94 

62 

95 
64 

97 
62 

91 
62 

90 
62 

90 
58 

86 
58 

83 
57 

83 
55 

61 
53 

83 
56 

83 
56 

81 
52 

79 
56 

80 
53 

80 
57 

78 
55 

87 
55 

92 
58 

93 
51 

91 
53 

84 

53 

89 

50 

88 
5  1 

91 
53 

89 
52 

87  .5 
55  .9 

RflflONB  FIRE  OEPT 

MBX 
MIN 

90 
45 

101 
48 

98 
55 

99 

57 

96 
6  1 

9B 
60 

101 
58 

95 
59 

90 
59 

94 

54 

91 
5  1 

89 
5 1 

87 
46 

68 
44 

84 

50 

85 
4  1 

83 
45 

65 
43 

82 
42 

82 
52 

82 

55 

91 
44 

99 
50 

98 
54 

95 
50 

93 
47 

92 
46 

90 
43 

90 
44 

94 
45 

94 

50 

91  .5 
SO.O 

REDLRNOS 

MBX 
MIN 

RIVERSIDE  FIRE  Sm.  .3 

MBX 
MIN 

93 
57 

99 
59 

99 
60 

102 
62 

99 
64 

101 
64 

105 
65 

100 
65 

93 
64 

94 
64 

93 
6 1 

90 
6 1 

90 
56 

90 
56 

85 
56 

89 
53 

86 
55 

86 
55 

85 
57 

85 
56 

82 
56 

93 
54 

101 
55 

9S 
56 

94 

53 

91 
54 

93 
5  1 

91 
53 

93 
54 

96 
54 

9S 
S4 

93.3 
57.7 

RIVERSIDE  :il  EXP  STfi 

MBX 
MIN 

92 
56 

93 
56 

100 
60 

100 
62 

102 
65 

100 
64 

102 
65 

106 
64 

100 
66 

91 
64 

95 

62 

93 
6 1 

91 

60 

90 

56 

69 

55 

85 

52 

89 
53 

85 
54 

86 
56 

85 
56 

84 

56 

83 

52 

95 
56 

101 
55 

99 
54 

96 
54 

91 
52 

93 
52 

91 
53 

92 
54 

96 
54 

93.4 

57.5 

SHN  BERNBRDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

SBNDBERG  HSO 

MAX 
MIN 

91 
63 

94 
67 

92 
68 

92 
70 

91 
66 

93 
64 

95 
63 

95 
73 

89 
70 

87 
66 

85 
63 

80 
59 

76 
56 

80 
58 

60 
58 

78 
56 

77 
58 

73 
54 

66 
51 

73 
49 

76 
53 

81 
56 

85 
59 

85 
61 

83 
62 

78 
56 

77 
54 

72 
5  1 

70 
51 

83 

56 

82 

60 

82  .6 
59.8 

SHN  DIEGO  WSO  OP 

MBX 
MIN 

74 

66 

75 
65 

75 
65 

75 
65 

76 
66 

77 
67 

76 
66 

74 
64 

71 
65 

76 
65 

74 
64 

74 
64 

73 
64 

74 
64 

73 
65 

73 
64 

73 
64 

73 
63 

75 
65 

73 
65 

74 

65 

75 
65 

75 
61 

77 
61 

73 
58 

73 
63 

73 
59 

75 
59 

75 
61 

74 

62 

72 
62 

74  .2 

63.6 

SHN  GABRIEL  F IRE  DEPT 

MBX 
MIN 

85 
58 

88 
63 

89 
58 

91 
60 

91 
62 

94 
62 

96 
63 

95 
64 

89 
63 

89 
65 

88 
60 

85 
6 1 

83 
59 

62 
56 

64 

57 

84 

55 

81 
56 

81 

55 

82 
60 

80 
56 

79 
60 

85 
58 

93 
55 

92 
55 

90 
55 

85 
58 

88 
S 1 

87 
52 

88 

S5 

88 

55 

86 
54 

87  .0 
58.  1 

SRN  JHCINTO 

MAX 
MIN 

101 
5 1 

103 
54 

105 
55 

108 
58 

107 
62 

108 
60 

1  1  1 
62 

109 

59 

99 
62 

104 

56 

101 

55 

95 
54 

94 
4  4 

96 

93 
4  7 

93 
4  4 

90 
45 

89 
47 

90 
47 

89 
55 

90 
53 

97 
4  7 

102 
5 1 

102 
49 

99 
49 

97 

96 
45 

96 
45 

97 
4  7 

100 

98 
49 

98  .7 
51  .3 

SBN  NICOLBS  ISLBND 

MAX 
MIN 

SBNIB  BNB  FIRE  STHTION 

MAX 
MIN 

81 
59 

79 
60 

82 
62 

84 
62 

84 
62 

84 
62 

89 
64 

88 
65 

83 
62 

82 
63 

79 
63 

78 
62 

78 
6 1 

78 
58 

78 
58 

76 
59 

78 
62 

77 
6  1 

79 
60 

64 

59 

85 
55 

82 
58 

78 
5 1 

82 
56 

82 
55 

61 
SB 

81  .2 
60.3 

SBNTB  BHRBBRH 

MAX 
MIN 

75 
59 

75 
59 

78 
60 

76 
60 

79 
61 

78 
60 

79 
62 

84 

62 

80 
64 

77 
62 

76 
60 

70 
59 

71 
57 

70 
57 

72 
56 

72 
57 

73 
56 

72 
58 

72 
62 

76 
60 

74 

60 

71 
59 

73 
58 

76 
55 

73 
56 

71 
57 

71 
56 

76 
58 

78 
52 

79 
55 

76 
59 

74  .9 

58.6 

SBNTB  BBRBBRO  FHP  OP 

MAX 
MIN 

71 
60 

73 
60 

72 
60 

73 
60 

74 

60 

80 
60 

82 
58 

81 
58 

75 
63 

72 
60 

69 
59 

70 
57 

69 
56 

71 
56 

70 
56 

71 
54 

69 
55 

71 
57 

72 
58 

68 
58 

57 
58 

69 
58 

69 
56 

70 
56 

69 
56 

69 
58 

73 
48 

77 
5 1 

75 
52 

78 
49 

69 
59 

72.2 
57  .0 

SBNTB  MBRIfl  HSO  BP 

MAX 
MIN 

78 
52 

76 
53 

77 
54 

73 
55 

72 
57 

71 
53 

79 
50 

85 
5 1 

78 
50 

69 
53 

70 
54 

71 
55 

72 
55 

69 
54 

69 
55 

70 
54 

70 
55 

71 
56 

71 
54 

74 
54 

70 
55 

70 

55 

74 

54 

73 
55 

70 
54 

70 
51 

70 
5 1 

72 
46 

76 
52 

75 
46 

72 
48 

72.8 
52.9 

SBNTB  nONICB  PIER 

MBX 
MIN 

67 
60 

66 
59 

67 
59 

66 
62 

67 
62 

71 
6 1 

73 
63 

73 
60 

74 
58 

71 
64 

66 
6 1 

67 
60 

66 
6 1 

67 
50 

68 
50 

66 
6 1 

66 
59 

66 
6 1 

68 
63 

67 
50 

65 
60 

66 
60 

66 
56 

65 
53 

65 
58 

64 

59 

66 
55 

68 
54 

68 

57 

68 
58 

65 
57 

67.4 

59.7 

SBNTB  PBULB 

MBX 
MIN 

78 
54 

80 
56 

80 
55 

85 
53 

85 
56 

85 
58 

90 
54 

89 
52 

81 

55 

79 
56 

75 
S3 

75 
52 

75 
50 

75 
SO 

76 
S3 

75 
53 

74 
54 

75 
52 

77 
56 

75 
53 

74 

55 

75 
55 

80 
49 

76 
49 

84 

52 

76 
45 

76 
45 

78 
45 

80 
48 

82 
49 

77 

78.8 
52  .  1 

SUN  C 1 TT 

MAX 
MIN 

99 
5 1 

104 
54 

107 
56 

108 
61 

106 
64 

105 
61 

109 
63 

109 
61 

107 
62 

99 
62 

99 
58 

95 
56 

93 
50 

96 
5 1 

96 
48 

91 
4  7 

91 
49 

88 

50 

88 
49 

86 
5 1 

85 
5 1 

95 
5 1 

101 
S3 

100 
50 

99 
49 

96 
49 

94 
46 

94 
45 

94 

100 
49 

98 

50 

97.8 
S3.0 

rORRSNCE 

MBX 
MIN 

75 
53 

77 
58 

74 
59 

74 

60 

75 
60 

80 
60 

84 

62 

84 

63 

82 
63 

80 
63 

76 
59 

77 
59 

74 
60 

73 
58 

73 
58 

72 
57 

74 
58 

76 
59 

76 
62 

74 

56 

70 
59 

73 
57 

74 
56 

77 
53 

75 
54 

72 
57 

75 
53 

78 
55 

79 
57 

76 
55 

76 
56 

76  0 
58  .  1 

rujUNOB 

MBX 
MIN 

92 
55 

98 
60 

98 
61 

96 
63 

97 
66 

100 
65 

101 
68 

100 
67 

90 
63 

91 
62 

91 
60 

86 
52 

85 
49 

86 
50 

82 
49 

86 
49 

61 
5 1 

80 
53 

62 
57 

79 
54 

82 
S 1 

88 
5 1 

95 
SB 

96 
58 

91 
S9 

87 
55 

86 
53 

87 
53 

87 
54 

93 
56 

B9 
S6 

89.8 
56  .7 

TUSTIN   IRVINE  RBNCH 

MBX 
MIN 

84 
58 

82 
56 

83 
58 

84 

58 

86 
59 

85 

57 

96 
59 

91 
57 

89 
59 

83 
59 

85 
62 

81 
62 

80 
52 

80 
54 

82 
52 

79 
5  1 

80 
52 

78 
56 

77 
53 

81 
56 

78 
55 

79 
55 

82 
S3 

87 
50 

84 

5 1 

82 
55 

80 
SO 

83 
50 

82 

84 

50 

84 

53 

82  .9 
55.1 

THITCHELL  Ofin 

MBX 
MIN 

85 
53 

87 
54 

85 
50 

88 
49 

90 
51 

91 
53 

86 
50 

80 
49 

77 
48 

76 
50 

76 
48 

75 
46 

77 
48 

79 
47 

80 
49 

82 
4  7 

79 
49 

77 
50 

74 
49 

77 
50 

76 
5  1 

78 
49 

80 
SO 

82 
49 

79 
48 

78 
49 

80 
48 

76 
SO 

77 

80  .2 
49.3 

u  :  L  fl 

MBX 
MIN 

70 
58 

72 
56 

73 
55 

77 
58 

76 
59 

80 
60 

84 
54 

80 
64 

78 
63 

79 
53 

70 
59 

70 
59 

68 
59 

69 
S7 

69 
59 

70 
56 

69 
55 

70 
58 

71 
60 

68 
57 

65 
58 

69 
57 

76 
54 

79 
55 

73 
54 

70 
57 

75 
54 

74 

55 

76 
57 

73 
58 

72 
58 

73.1 
58.0 

UPLBND   3  N 

MIN 

39 
53 

98 
56 

96 
59 

97 
61 

96 
64 

99 
65 

100 
68 

95 
64 

91 
|3 

90 
61 

88 
59 

86 

51 

85 
49 

87 
SO 

83 
49 

85 
50 

82 
47 

81 
51 

60 
51 

81 
52 

80 
50 

91 
SO 

95 
56 

94 

SB 

91 
55 

86 
SI 

88 
54 

87 
51 

88 
52 

92 
52 

92 
54 

89.5 
55.0 

VISTB  2  NNE 

MBX 
MIN 

76 
57 

79 
57 

79 
56 

79 
57 

80 
59 

84 

58 

85 
59 

84 

58 

78 
58 

80 
62 

78 
58 

75 
57 

77 
54 

77 
57 

75 
58 

75 
55 

74 

56 

75 
53 

75 
SB 

75 
60 

75 
58 

76 
50 

81 

50 

84 

52 

79 
50 

79 
54 

78 
48 

80 
46 

79 
49 

78 
46 

80 
49 

78.4 
54  .8 

HflRNER  SPRINGS 

MBX 
MIN 

95 
42 

98 
50 

ino 

52 

103 
57 

101 
60 

102 
60 

103 
59 

103 
55 

107 
62 

97 
55 

95 
55 

92 
4  8 

89 

90 
4  1 

87 

87 
36 

84 

4  1 

84 
40 

83 
48 

80 

84 
42 

90 
40 

93 

94 

93 

90 

87 

89 
40 

94 

104 

93.3 
47.3 

rORSB  L INDfl 

MBX 
MIN 

85 
56 

89 
56 

89 
57 

91 

57 

91 
59 

92 
58 

92 
56 

95 
56 

86 
60 

88 
61 

83 

59 

83 
60 

83 
58 

85 
55 

80 
53 

82 
53 

79 
54 

80 
52 

81 
55 

79 
53 

79 
59 

86 
52 

92 
SO 

92 
5 1 

86 

52 

84 

56 

87 
49 

87 
49 

86 

50 

89 

5 1 

85 
5 1 

86.0 
54.8 

S0UTHEB5I  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MBX 
MIN 

114 

66 

113 
67 

1  15 
74 

1  16 
76 

1  16 
81 

117 
79 

1  16 
78 

117 
79 

1  15 
82 

1  1  3 
75 

1  12 
77 

109 
74 

106 
67 

106 
66 

106 
67 

105 
65 

104 
68 

IDS 
69 

103 
65 

97 
67 

101 
66 

104 

67 

107 
69 

106 
68 

107 
67 

109 
68 

109 
65 

103 
66 

102 
67 

106 
65 

108 
67 

108.7 

BARSTOH 

MAX 
MIN 

100 
57 

105 
61 

106 
63 

106 
61 

107 
69 

107 
68 

108 
70 

108 
70 

106 
71 

104 
68 

102 
67 

100 
62 

98 
59 

97 
60 

96 
58 

96 
80 

95 
62 

95 
71 

88 
63 

88 
56 

92 
58 

95 
55 

98 

57 

100 
61 

100 
61 

100 
62 

95 
S5 

93 
58 

92 
57 

97 
55 

99 
SS 

99  . 1 
61  .6 

BEflUnONT   1  E 

MBX 
MIN 

96 
50 

103 
56 

105 
60 

105 
61 

102 
63 

101 
63 

105 
64 

104 
64 

96 
66 

98 
60 

97 
58 

95 
53 

94 

49 

95 
48 

90 
51 

91 
48 

86 
49 

89 
52 

87 
48 

63 
52 

85 
SO 

94 

50 

97 
52 

96 
52 

96 
50 

92 
52 

92 
46 

90 
49 

92 
SO 

97 
49 

98 
46 

95.2 
53.6 

SEE  RErERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


cm  If  ORNIB 

BUGUSI  1975 


STflT  ION 

DRY   OF  MONTH 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
tr 

BISHOP  USO  PP 

MBX 

niN 

96 
SO 

1 00 
S3 

102 
54 

102 
55 

99 
S8 

95 
59 

103 
59 

102 
57 

101 
S3 

lot 

56 

97 
54 

98 
52 

97 
54 

94 

50 

92 
52 

94 
48 

94 

52 

62 
53 

83 
52 

83 
50 

84 
43 

88 
48 

94 
47 

94 

so 

97 
54 

93 
50 

91 
46 

90 
50 

92 
45 

93 
48 

95 
47 

SI  -6 

BLTTME 

MBX 

niN 

1  10 
60 

I  12 
68 

104 
74 

1  16 
76 

116 
63 

113 
64 

115 
84 

114 

79 

113 
87 

114 

80 

1  14 

78 

I  14 

77 

lOS 
72 

104 

69 

105 
74 

1  1  4 

68 

104 

65 

105 
67 

103 
76 

102 
73 

103 
72 

106 
76 

106 
67 

109 
67 

108 
69 

109 
71 

105 
73 

104 

67 

104 

62 

107 
60 

109 
65 

'72.6 

BLYTHE   Fflfi  OIRPORT 

flBX 
«IN 

loe 

75 

1 12 
74 

lis 

61 

1 16 
87 

112 
87 

1  13 
86 

114 
69 

114 
66 

1  I  1 
92 

112 
86 

112 
86 

108 
63 

107 
75 

103 
80 

105 
76 

104 

72 

104 

70 

105 
71 

101 
79 

99 
78 

102 
76 

105 
75 

109 
75 

106 
79 

1  07 
76 

107 
74 

105 
76 

104 

72 

101 
66 

105 
68 

1  1  0 
74 

'78.2 

BORRECO  DESERT  PARK 

MBX 
MIN 

106 
73 

109 
77 

112 
80 

1 15 
83 

1  IS 
86 

112 
60 

113 
84 

113 
83 

1  12 
82 

106 
78 

1  1  1 
62 

1  10 

75 

107 

70 

106 
66 

106 
66 

104 
64 

104 
64 

104 

71 

101 

70 

100 
68 

99 
68 

102 
72 

103 
73 

106 

75 

109 

73 

1  1  1 

75 

106 
74 

102 
63 

104 

61 

105 
71 

107 
78 

'73.8 

BRRHLEY  2  SH 

MBX 
MIN 

106 
72 

109 
78 

110 
76 

114 

79 

117 
81 

110 
79 

112 
61 

112 
79 

112 
82 

107 
70 

110 
77 

1  1  1 
75 

108 
67 

107 
66 

105 
73 

104 

71 

102 
65 

104 

68 

105 
66 

102 
69 

100 
66 

.  02 
66 

105 
71 

1  09 
75 

1  10 
66 

109 
69 

109 
70 

108 
59 

106 
63 

102 
67 

106 
72 

'71  .7 

DflCGETT  FRfl  AIRPORT 

MBX 
MIN 

1  04 

69 

109 
72 

1  10 
7S 

112 
78 

1  12 
81 

1  10 
76 

110 
75 

11  1 
79 

1  10 
76 

108 
78 

106 
78 

104 

72 

103 
70 

101 
69 

100 
70 

100 
69 

99 
68 

98 
73 

93 
66 

92 
64 

94 

66 

99 
64 

103 
67 

102 
70 

104 

71 

100 
71 

99 
66 

96 
67 

94 

66 

101 
64 

104 

69 

'71.2 

OEATh  VALLEY 

MBX 
MtN 

I  I  i 

78 

1  15 
81 

117 
81 

119 
83 

122 
96 

122 
99 

119 
93 

120 
87 

121 
89 

117 
93 

117 
95 

1  14 

90 

110 
86 

110 
85 

109 
87 

1  10 
84 

108 
64 

108 
64 

108 
82 

99 
76 

103 
78 

105 
77 

1  10 
78 

1  1  1 
83 

1  10 
83 

1  10 
85 

107 
81 

105 
85 

lOS 
76 

108 

72 

1  12 
74 

'ai.o 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MBX 
MIN 

93 
57 

92 
58 

95 
56 

92 
56 

96 
57 

94 

60 

93 
62 

92 
60 

93 
56 

90 
59 

91 
61 

93 
63 

93 
60 

92 
61 

90 
56 

91 
56 

89 

52 

85 
47 

66 
50 

87 
52 

90 
57 

88 
56 

86 

58 

66 
56 

87 
54 

64 

52 

85 
55 

86 
54 

69 

56 

88 
51 

87 
51 

56.2 

EAGLE  nOUNTAIN 

MBX 
MIN 

102 
78 

107 
82 

110 
84 

112 
86 

112 
90 

113 
88 

112 
69 

110 
92 

114 
89 

108 
84 

108 
87 

107 
62 

105 
77 

104 
62 

103 
78 

101 
7S 

100 
75 

101 
77 

100 
77 

98 
75 

97 
76 

100 
76 

101 
76 

107 
60 

106 
80 

105 
63 

107 
81 

102 
74 

100 
75 

100 
74 

104 

79 

'oO.T 

EL  CENTRO  2  SSH 

MBX 
MIN 

tog 

67 

1 10 
71 

114 

76 

119 
75 

116 
74 

1  1  1 
70 

113 
70 

114 

75 

1  10 
80 

113 
74 

112 
74 

1  1  1 
72 

107 
70 

107 
70 

106 
70 

105 
70 

105 
63 

106 
73 

106 
70 

103 
66 

102 
70 

104 

80 

109 

70 

1  10 
74 

1  1  1 
68 

109 
70 

109 
64 

106 
63 

104 

52 

106 
66 

106 
70 

70  .6 

EL  M IRAGE  F I  ELD 

MBX 
MIN 

9 1 
49 

96 
53 

102 
57 

104 

60 

103 
63 

104 
62 

101 
61 

101 
60 

102 
63 

100 
62 

98 
59 

97 
59 

93 
SI 

92 
47 

91 
45 

90 
50 

89 

52 

88 

59 

88 

55 

82 
47 

83 
46 

85 
46 

88 
46 

92 
49 

93 

52 

94 

51 

90 
44 

90 
47 

85 
46 

87 
46 

91 
47 

52.7 

F A [ RnONT 

MBX 
MIN 

90 
60 

96 
63 

98 

70 

97 
73 

97 
75 

96 
73 

98 
69 

100 
75 

99 

77 

93 
76 

92 
70 

90 
65 

65 
63 

83 
64 

8S 
65 

84 

63 

82 
60 

83 
59 

73 
57 

75 
57 

79 
57 

81 

57 

88 
59 

90 
63 

91 
69 

88 
65 

83 
52 

82 
59 

73 
62 

82 
58 

93 
57 

64  .6 

GOLD  ROCK  RANCH 

MBX 
MIN 

1  I  I 
71 

1  I  1 
81 

I  14 
80 

1  16 
86 

109 
85 

110 
85 

112 
83 

109 
86 

109 
84 

110 
82 

109 
85 

106 
77 

106 
81 

104 
79 

104 

79 

102 
74 

103 
72 

103 
73 

102 
75 

102 
76 

103 
74 

106 
73 

106 

77 

107 
79 

107 
76 

107 
75 

105 
73 

105 
72 

106 
75 

108 
79 

108 
70 

'78.0 

HA [ HEE 

MBX 
MIN 

90 
61 

95 
63 

97 
64 

99 
65 

100 
70 

102 
72 

100 
60 

101 
55 

99 
67 

100 
62 

98 
65 

97 
63 

92 
58 

92 
63 

89 
62 

69 
60 

90 
60 

69 
61 

90 
61 

60 
56 

80 
56 

61 

55 

85 
56 

95 
57 

92 
59 

93 
62 

90 
59 

90 
58 

89 

57 

as 

57 

88 

58 

92  •  2 
60.7 

hayf  t  El  0  PunP i ng  pl  an  t 

MIN 

102 
67 

1 06 
69 

109 
76 

111 
75 

113 
84 

1  10 
82 

110 
83 

1  1  1 
82 

1  1  1 
84 

105 
75 

107 
84 

107 
71 

104 
66 

101 
65 

101 
59 

99 
67 

99 
66 

100 
65 

99 
66 

97 
66 

93 
66 

97 
65 

100 
67 

104 

69 

105 
64 

106 
71 

103 
74 

100 
62 

99 
60 

100 
60 

103 
69 

'70.6 

I  riPER  [  AL 

MBX 
MIN 

108 
75 

1  1 0 
76 

113 
81 

115 
84 

1 1  1 
63 

1 10 
82 

112 
84 

1  1  1 
81 

107 
85 

110 
78 

1  10 
79 

108 

79 

107 
74 

104 
74 

104 
74 

102 
72 

103 
71 

105 
76 

102 
73 

99 

72 

101 
73 

103 
72 

106 
78 

1  10 
82 

1  10 
73 

109 

76 

107 
78 

106 
69 

102 
69 

106 
71 

109 
74 

1 07  •  2 
76.4 

I nPER [ AL  F AA  flP 

MIN 

1 08 
72 

I  1  Q 

74 

113 
79 

116 
83 

110 
85 

110 
82 

116 
84 

1  10 
79 

105 
84 

110 
77 

110 
60 

108 
79 

108 
74 

104 

73 

105 
75 

102 
73 

104 
69 

106 
75 

102 
72 

99 
73 

101 
74 

104 

70 

109 
74 

110 
80 

1  12 
72 

108 
76 

109 
76 

106 
67 

100 
66 

106 
69 

107 
75 

107.4 

75.5 

1 NDEPENDENCE 

MBX 
MIN 

92 
59 

99 
63 

100 
65 

103 
64 

100 
66 

104 
73 

102 
67 

103 
64 

100 
65 

100 
65 

97 
60 

97 
60 

95 
60 

95 
56 

92 
56 

93 
57 

92 
59 

93 
59 

91 
57 

84 

55 

84 
54 

83 

55 

85 
54 

95 
58 

93 
61 

95 
59 

91 
55 

90 
55 

90 
55 

90 
56 

92 
60 

94  .2 

59.9 

I NO  1 0  U  S  DATE  GARDEN 

MIN 

1 06 
80 

112 
82 

112 
84 

117 
87 

118 
90 

109 
76 

1  I  1 
78 

112 
78 

110 
81 

107 
75 

110 
76 

1 1  1 
71 

105 
73 

106 
66 

103 
76 

103 
75 

103 
77 

104 

75 

104 

75 

102 
74 

99 
71 

100 
73 

105 
77 

1  10 

75 

110 
75 

1  10 
76 

108 
64 

105 

72 

103 
74 

104 

71 

105 
80 

107.2 
76.1 

I N YOKERN 

MBX 
MIN 

103 
59 

107 
62 

107 
61 

107 
66 

109 
70 

106 
66 

109 
70 

106 
73 

109 
74 

106 
66 

105 
64 

102 
60 

100 
58 

100 
57 

100 
56 

97 
59 

97 
62 

97 
63 

87 
65 

87 
53 

90 
57 

94 

57 

92 
56 

100 
55 

102 

59 

99 
61 

98 
64 

96 
65 

97 
55 

97 
54 

100 
55 

1 00 . 3 
61  .5 

[ RON  nOUN  TAIN 

MBX 
MIN 

1 03 
72 

108 
76 

1  12 
80 

1  1  4 
83 

1  1 5 
86 

1 1 5 
86 

I  1 5 
88 

1  1 4 
87 

1  1 6 
89 

1  1  1 
83 

1 1  3 
63 

1  1 2 
81 

1  07 
77 

1  07 
75 

1 06 
79 

1 05 
76 

1  04 
74 

103 
73 

I  04 

76 

1 02 
73 

1 00 
75 

1  01 
75 

1  OS 
74 

1  06 
78 

1  07 
74 

109 
73 

1  07 
75 

1  04 

70 

1 0 1 
72 

1 00 
68 

1 05 
71 

107.5 
77.5 

LAKE  ARROHHEAD 

MBX 
MIN 

83 
46 

86 
52 

68 
64 

67 
60 

67 
66 

88 
64 

91 
64 

67 
62 

93 
65 

89 
63 

63 
62 

76 
61 

78 
60 

79 
53 

75 
49 

73 
50 

72 
48 

70 
54 

68 
48 

69 
48 

70 
47 

80 
49 

82 
47 

82 
53 

80 
51 

77 
54 

76 
42 

74 

51 

77 
54 

82 
46 

80 
54 

80.1 
54.4 

LANCASTER  FSS/FAA 

MIN 

S3 

's8 

105 
60 

103 
65 

101 
71 

103 
65 

104 
65 

104 

63 

101 
60 

98 
72 

96 
70 

91 
68 

90 
66 

90 
64 

92 
54 

68 
64 

90 
65 

63 
62 

80 
61 

85 
58 

85 
51 

91 
52 

94 

51 

96 
62 

94 

66 

88 

67 

88 
60 

88 
61 

69 
62 

97 
SO 

93 
51 

93.6 
61  .3 

MECCA  FIRE  STATION 

MIN 

MITCHELL  CAVERNS 

MBX 
MIN 

94 

69 

96 
75 

100 
75 

100 
82 

100 
85 

99 
81 

98 

76 

98 
76 

98 
76 

96 

75 

96 
79 

91 
71 

89 
68 

87 
60 

68 

67 

85 
60 

87 
65 

87 
66 

86 
65 

84 

62 

81 
62 

66 

67 

90 
72 

69 
72 

92 
79 

89 
71 

88 

66 

87 
66 

89 
64 

95 
65 

91 
69 

91  .5 
70.6 

HO JRVE 

MIN 

58 

63 

101 
65 

103 
62 

103 
72 

104 

73 

104 

70 

104 
70 

102 
74 

100 
75 

100 
69 

99 
70 

95 
65 

94 
64 

93 
65 

92 
67 

92 
69 

88 
61 

89 
60 

79 
58 

84 

57 

66 
58 

90 
55 

95 
65 

95 
73 

97 
69 

92 
57 

91 
63 

82 
63 

87 

57 

93 
58 

94  . 3 
64  .7 

HdllklTOttJ  PQ^C 

MIN 

MT  SRN  JRCINTO  H  S  PK 

MIN 

39 

42 

80 
45 

60 
SO 

83 
51 

79 
50 

76 
55 

76 
48 

76 
54 

78 
52 

73 
43 

73 
36 

66 
57 

70 
48 

72 
36 

73 
43 

71 
46 

62 
45 

71 
46 

72 
45 

74 

50 

76 
41 

70 
48 

71 
36 

73 
33 

75 
36 

77 
38 

74  -  1 
45.0 

NEEDLES  FBH  BIRPORT 

niN 

I  1 0 
71 

1 1  3 
79 

1 15 
63 

1 16 
83 

1  15 
87 

1 15 
92 

115 
90 

1  17 
88 

1  10 
91 

1  1  3 
66 

109 
88 

106 
85 

106 
81 

104 

79 

104 

76 

103 
79 

103 
73 

103 
76 

101 
81 

98 
77 

99 
73 

105 
76 

107 
74 

108 
76 

109 
74 

108 

77 

102 
78 

100 
61 

103 
73 

106 
71 

109 
75 

107.5 
79.8 

PflLMDBLE 

MIN 

100 
55 

103 
59 

104 
64 

104 

69 

101 
74 

101 
67 

105 
64 

104 
70 

102 
68 

98 
70 

95 
70 

92 
60 

90 
SB 

92 
64 

91 
59 

89 
57 

86 
62 

86 
57 

81 
63 

84 

52 

87 
S3 

92 
52 

95 
54 

96 
60 

98 
58 

90 
64 

89 
58 

69 

55 

90 
55 

97 
54 

95 
52 

94.5 
60. S 

PBLn  SPRINGS 

MIN 

112 
76 

'75 

1  17 
79 

1  17 
63 

1  14 
85 

1  12 
83 

1  16 
84 

IIS 
82 

1  1  4 
84 

1  13 
79 

I  12 
80 

107 
77 

106 
71 

105 
70 

104 

70 

103 
68 

101 
65 

101 
69 

96 
73 

98 
70 

99 
61 

106 
69 

109 
72 

110 
73 

110 
71 

109 
74 

105 
71 

105 
70 

105 
68 

107 
71 

109 
71 

1 08 . 1 
74  .0 

PARKER  RESERVOIR 

MIN 

1 05 
77 

1  1 1 
80 

1 13 
85 

1  IS 
86 

1  17 
90 

1 1  3 
69 

1  14 
90 

1  1  3 
86 

1  15 
89 

108 
87 

I  1  1 
87 

109 
64 

106 
80 

106 
79 

105 
62 

105 
77 

104 

75 

103 
76 

104 
82 

101 
79 

101 
76 

102 
79 

105 
78 

107 
81 

107 
78 

106 
80 

106 
80 

103 
77 

100 
73 

101 
72 

106 
72 

107.3 
80.8 

RBNDSBURG 

MIN 

99 
61 

1 02 
62 

102 
70 

103 
71 

103 
71 

102 
74 

103 
72 

102 
79 

103 
75 

101 
73 

99 
72 

97 
66 

95 
62 

93 
64 

92 
61 

92 
60 

92 
62 

86 
65 

79 
59 

82 
54 

86 
56 

90 
58 

95 
61 

96 
65 

97 
67 

94 

67 

90 
62 

87 
61 

88 
56 

94 

58 

96 
61 

94  .9 
64  .7 

THERMBL   Fflfl  BP 

niN 

1 1  1 
75 

'75 

116 
76 

1  17 
82 

1 1  1 
86 

1  1  3 
74 

1  13 
76 

109 
72 

107 
70 

106 
72 

109 
78 

106 
72 

103 
66 

103 
59 

104 

70 

102 
66 

103 
74 

104 

72 

101 
69 

98 
71 

99 
69 

104 

66 

108 

71 

1  10 
69 

106 
69 

109 
74 

104 

70 

102 
63 

102 
67 

105 
64 

107 
71 

106.7 
71  .4 

rRONfl 

MIN 

1  OS 
67 

1 09 
65 

1 1 0 
70 

1  1  1 
73 

1 1 1 

76 

1 10 
75 

1  1  1 
75 

1  10 
75 

1  10 
70 

106 
72 

105 
70 

103 
69 

103 
67 

100 
65 

100 
71 

99 
72 

99 
66 

97 
70 

69 

70 

90 
61 

92 
67 

98 
64 

102 
66 

102 
65 

103 
67 

102 
68 

96 
63 

98 
64 

95 
62 

101 
63 

100 
64 

102  . 3 
66.2 

FHENTYNINE  PBLUS 

MBX 
KIN 

1  04 

65 

108 
66 

110 
69 

1  12 
71 

112 
77 

1  1  1 
75 

112 
76 

1  1  1 

75 

1  1  1 
73 

108 
72 

109 
75 

104 
68 

103 
64 

103 
61 

100 
66 

100 
62 

100 
64 

100 
66 

96 
65 

95 
67 

97 
61 

100 
62 

102 
63 

102 
65 

103 
70 

104 

65 

99 
59 

96 
61 

98 
63 

102 
63 

106 
62 

103.9 
66.9 

VBLTERMO  FIRE  SIB  79 

MBX 

MIN 

95 
55 

99 
57 

99 

56 

99 
59 

99 
62 

99 
62 

101 
56 

100 
62 

97 
61 

96 
56 

93 
56 

94 

51 

92 
45 

89 
48 

66 
48 

87 
48 

86 
50 

86 
52 

79 
55 

82 
45 

64 
44 

87 
46 

92 
46 

94 
46 

95 
51 

88 
47 

69 

53 

88 
46 

66 
47 

91 
46 

94 
41 

91  .9 
51.7 

VICTORVILLE  PUMP  PLBNI 

MBX 
MIN 

94 

S6 

101 
57 

102 
63 

102 
63 

102 
65 

103 
66 

102 
63 

106 
65 

106 
66 

100 
68 

104 

61 

98 
60 

92 
S6 

91 
55 

91 
52 

92 
54 

89 
56 

91 
62 

85 
61 

80 
52 

77 
51 

86 
51 

90 
54 

92 
55 

98 
57 

96 
63 

89 
57 

86 
57 

91 
54 

90 
50 

96 
52 

94.3 

56.2 

MHlIf   nOUNiaiN  1 

MBX 
HIN 

62 
30 

67 
33 

69 
36 

71 
35 

72 
40 

70 
49 

66 
34 

70 
41 

70 
37 

71 
41 

70 
36 

69 
36 

64 
34 

6S 
32 

65 
32 

62 
31 

64 

33 

63 
42 

56 
26 

47 

30 

SO 
30 

54 

25 

60 
32 

63 
32 

65 
33 

67 
32 

63 
32 

61 
36 

61 
39 

64 

32 

66 
35 

64.2 
34.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INOEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


CflL IFORNIB 

nuDUSI  1975 


STflT ION 


WHITE  MOUNTRIN  2 
HILQROSE  RBNGER  STfl 


DAY   OF  MONTH 


50  55  58 
33     37  -39 


60  59  58 
40     39  43 


56  57  59 
38     41  39 


10 


12 


97  96  97  100  97  101  100  100  100 
61     60     69     70     56     77     62     63  62 


59  57  54 
40     37  36 


97  98  99 
59     60  61 


S3  56  53 
34     32  29 


99  98  98 
56     56  56 


16 


20 


22 


24 


25   26  21 


28 


51  52  52 
30  33 


98  88 
53     51  SO 


44  40  38 
23     24  25 


88  90  90 
49     SO  50 


46  48  50 
27     33  3S 


91  90  89 
SI     48  48 


55  55 
35  36 


90  91 
50  48 


92  85  89  92 
46     44     53  SO 


S2.7 
34  .3 


94  . 1 
55.4 


SEE  REFERENCE  NOUS  FOLLOWING  5THII0N  INDEX 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 

CDLIFORNin 
BUGUSI  1975 


OBT  OF  MONTH 

UJ 

SIBT ION 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

1  I 

\2 

13 

14 

IS 

18 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

K 
(T 

BROHLET  2  SH 

10 

nnx 

MIN 

88 
81 

88 
81 

90 
61 

91 
83 

9S 
84 

94 

67 

94 

87 

93 
66 

90 
85 

91 
64 

92 
84 

90 
64 

89 

8  1 

89 
81 

89 
82 

88 
81 

87 
79 

86 
80 

87 
79 

88 

80 

66 
80 

89 
80 

89 
60 

89 
80 

89 
79 

88 

79 

87 
79 

66 
77 

86 
77 

87 
77 

87 
60 

89.2 
81  .2 

30 

nBx 

MIN 

87 
83 

88 
84 

88 
84 

91 
84 

91 
86 

91 
87 

90 
87 

89 
87 

89 
85 

89 
86 

88 
84 

87 
83 

67 
83 

66 
62 

87 
83 

66 
82 

85 
81 

84 
61 

84 

81 

65 
60 

85 
81 

66 
61 

86 
82 

86 
82 

86 
81 

65 
61 

84 

81 

84 

78 

85 
79 

85 

79 

8S 
81 

86.7 
62  5 

SO 

9BM 

82 

82 

62 

82 

82 

83 

84 

84 

83 

83 

63 

83 

62 

83 

83 

82 

62 

82 

81 

82 

32 

82 

82 

82 

62 

82 

82 

81 

81 

61 

81 

82.2 

100 

9fln 

80 

80 

80 

60 

80 

80 

80 

81 

61 

81 

81 

61 

61 

81 

61 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80.8 

DBVIS  2  HSH  EXP  FBRM 

1  INI 

MlN 

99 
79 

102 
60 

106 
62 

107 
62 

93 
80 

101 
77 

94 
85 

96 
67 

100 
80 

101 
79 

101 
79 

101 
76 

100 
76 

97 
75 

96 

76 

96 

76 

97 

76 

95 
76 

84 
74 

94 

76 

99 

78 

95 
76 

101 
78 

97 
79 

102 
60 

102 

76 

92 
72 

91 

73 

96 
74 

97 

96 

97  .8 
77.6 

FRESNO  HSO 

2 

nnx 
MIN 

1  17 
79 

118 
79 

1  19 
81 

121 
82 

1  19 
62 

118 

81 

lis 

76 

1  17 
79 

I  16 
81 

113 
82 

1  16 
79 

1  16 
79 

1  1  1 
77 

113 
76 

1  IS 
77 

1  13 
77 

1  1  1 
76 

94 

76 

100 
68 

106 
70 

108 
73 

1  1  1 
73 

1  1  3 
76 

1  1  3 
76 

1  15 
79 

1  12 
79 

107 
73 

107 
73 

1 08 
77 

107 
73 

1 09 
72 

1  12.2 
76.9 

4 

riBx 
niN 

110 
84 

1  12 
86 

113 
88 

115 
69 

113 
89 

1  1  1 
86 

109 
84 

1  1  1 
8S 

109 
67 

108 
89 

1  1  1 
85 

110 
86 

108 
84 

109 
63 

109 
64 

108 
64 

107 
83 

92 
82 

97 
75 

101 
77 

103 
80 

106 
62 

108 
82 

108 
84 

109 
8S 

108 
86 

103 
81 

103 
80 

103 
61 

103 
80 

103 
79 

107  .  1 
83.6 

e 

nax 
niN 

104 

87 

106 
86 

107 
90 

108 
91 

107 
91 

106 
90 

103 
87 

105 
66 

104 

90 

102 
90 

105 
88 

104 
88 

101 
87 

102 
66 

102 
66 

101 
86 

100 
86 

90 
85 

91 

77 

95 
79 

97 
82 

100 
84 

100 
8S 

101 
86 

102 
87 

101 
88 

96 
82 

97 
82 

97 
62 

97 
82 

97 
82 

101  .0 
6S.9 

20 

8BH 

68 

67 

88 

86 

86 

86 

88 

68 

88 

88 

88 

86 

88 

87 

67 

67 

87 

86 

84 

83 

83 

63 

84 

8S 

85 

86 

86 

85 

84 

64 

64 

86.2 

40 

em 

83 

83 

83 

83 

63 

83 

83 

83 

63 

63 

83 

83 

83 

63 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

62 

82 

62 

82 

82 

82 

62 

82 

81 

81 

81 

82. S 
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EVnPORflTION  AND  WIND 


Dfir  OF  MONTH 

_, 

STRT ION 

5  CE  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  I 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  °  5 

NORTH  COPST 

ORfllNHCE  01 

DUTTONS  Lf^NOING 

EVHP 

38 

|7 

.22 

.2 1 

.21 

.16 

• 

.36 

.19 

.  1  6 

.  1  7 

.28 

.20 

.22 

.24 

.  1  3 

.  1  6 

.24 

.  30 

.26 

7  .58 

HIND 

71 

58 

97 

9S 

126 

93 

49 

77 

109 

104 

69 

204 

151 

101 

240 

1  3  1 

96 

56 

91 

109 

72 

I 

203 

1 1 1 

131 

1  1  3 

65 

77 

86 

3068 

6C 

75 

7 : 

74 

73 

75 

76 

7C 

79 

75 

80 

83 

79 

65 

72 

6 1 

78 

78  .2 

niN 

S6 

57 

59 

56 

55 

51 

51 

55 

58 

55 

55 

53 

53 

52 

52 

54 

59 

56 

56 

56 

54 

S3 

56 

53 

S3 

56 

50 

51 

53 

54  .4 

rRINITV  RIVER  HATCH 

EVflP 

.32 

.26 

.36 

.38 

.38 

.20 

.32 

.28 

.30 

.36 

.32 

.30 

.39 

.  37 

.33 

.26 

.31 

.07 

.15 

.20 

.30 

.30 

.30 

.29 

.30 

.32 

.34 

.  16 

.24 

.22 

.26 

6.93 

UtNO 

29 

25 

23 

27 

32 

29 

53 

23 

21 

26 

20 

27 

29 

34 

28 

33 

27 

20 

22 

27 

26 

33 

30 

34 

23 

32 

57 

56 

32 

29 

40 

947 

TULELOKE 

EVRP 

•  21 

.30 

.30 

.30 

.30 

.32 

.30 

.27 

.30 

.30 

.30 

.32 

.30 

.33 

.30 

.25 

.19 

.12 

.22 

.24 

.20 

.23 

.30 

.26 

.30 

.32 

.32 

.19 

.30 

.28 

.17 

6.3S 

MflRn  SPRINGS  OAM 

EVRP 

.26 

.35 

.34 

• 

■ 

• 

.25 

.23 

.21 

.2  1 

.69 

.16 

.22 

.24 

.28 

• 

• 

.84 

.26 

.  14 

.07 

.28 

- 

6.556 

42 

99 

69 

2 1 2 

56 

51 

52 

167 

57 

2? 

40 

5 1 

145 

66 

54 

36 

59 

1 6608 

flRX 

- 

64 

90 

84 

85 

- 

65 

87 

71 

87 

70 

72 

67 

77 

72 

65 

65 

66 

92 

MIN 

- 

52 

55 

54 

55 

- 

55 

57 

55 

- 

- 

55 

56 

S6 

57 

57 

- 

57 

46 

46 

57 

53 

- 

- 

SPCRAHENTO 

ORfltNfiGE  02 

nUBURN  ORM  PRQJEC  T 

.37 

.37 

.36 

.32 

.33 

.37 

■  32 

■  25 

.  34 

.  37 

.  32 

.29 

.  3C 

.  33 

.25 

10.81 

HIND 

31 

31 

36 

43 

44 

53 

53 

37 

32 

36 

2E 

3e 

36 

37 

36 

37 

48 

SI 

! 

19 

52 

33 

3" 

39 

29 

35 

55 

36 

27 

26 

31 

1  1  37 

MRX 

86 

92 

92 

93 

91 

90 

85 

66 

91 

91 

92 

90 

69 

87 

66 

65 

86 

80 

65 

81 

87 

79 

89 

86 

90 

90 

83 

80 

84 

85 

64 

86.4 

MIN 

54 

56 

59 

59 

60 

59 

52 

50 

55 

58 

57 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

56 

54 

57 

57 

58 

53 

59 

58 

59 

54 

54 

54 

55 

53 

56. 2 

BRRNNAN   I SLPNO 

EVRP 

iS 

.33 

.33 

.29 

.32 

.  35 

.  4  1 

■  30 

.  35 

.  35 

11.21 

UINO 

90 

60 

40 

1  IC 

140 

17C 

180 

SO 

9C 

120 

14C 

20c 

25E 

22c 

1 75 

2 1 C 

23C 

1  9C 

9C 

7E 

9E 

12C 

lie 

I4C 

100 

160 

255 

16C 

1  35 

160 

160 

4470 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

EVRP 

.42 

■ 

■ 

1  .27 

.44 

.41 

.56 

.36 

.34 

.39 

.40 

.36 

.35 

.36 

.35 

.27 

.35 

.  1  1 

.  1  7 

.23 

.27 

.31 

.30 

.43 

.42 

.29 

.40 

.30 

.31 

.23 

.30 

10.70 

MING 

62 

36 

46 

54 

58 

186 

39 

61 

44 

44 

46 

52 

68 

55 

79 

60 

79 

68 

80 

43 

42 

71 

52 

79 

41 

58 

129 

123 

56 

46 

52 

2013 

92 

90 

90 
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1  23 

1  1 

670 

COYOTE  CRM  PROJ  OFFICE 

LRKEPORT 

470  1 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

1  22 

55 

1345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LflKE  SRBRINfl 

4705 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  3 

1  1  8 

37 

9065 

M  I  D 

SOUTHERN  CflLIF.  EDISON 

LRKESHORE  2 

4708 

02 

SHRSTR 

23 

40 

52 

1  22 

23 

1075 

Q 

USBR-SHRSTfl  FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SflN  DIEGO 

25 

32 

5  1 

1  1  6 

53 

590 

8A 

HEL IX   I RR I GRT I  ON  0  I  ST 

LAKE  SOLANO 

4  712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

1  22 

00 

1  80 

BURERU  OF  RECLRMflTlON 

LflKE  SPflULDING 

4713 

02 

NEVflDfl 

39 

39 

1  9 

1  20 

38 

5155 

4  P 

4P 

4P 

H 

P   G  4   E  COMPflNY 

LflKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

10 

1  1  7 

00 

1  500 

ESCONOIDO  MTL   WTR  CO 

Lfl  NESfl 

4735 

06 

SflN  DIEGO 

33 

32 

46 

1  17 

01 

530 

5P 

5P 

Lfl  MESfl  FIRE  DEPT 

LflNCflSTER  FSS/FflR 

4749 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

44 

1  18 

1  3 

2340 

MID 

MID 

DEPT   OF   TRRNSPORTRT ION 

Lfl  PflNZfl  RflNCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

1  20 

1  0 

1  550 

CLOSED  6/17/75 

Lfl  PORTE 

4773 

02 

PLUMRS 

8 

39 

4  1 

1  20 

59 

4975 

c 

T   L  GOULD 

LflSSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

4  1 

45 

1  20 

1  5 

6775 

5 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LflVfl  BEOS  NflT  MONUMENT 

4838 

0  1 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

44 

1  2  1 

3  1 

4770 

9fl 

99 

U  S  NflT  PARK  SERVICE 

LRYTONV  I  LLE 

485  1 

0 1 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

1  23 

29 

1650 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

1  0 

34 

50 

1  1  8 

52 

3585 

8  A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZfl  PT  STfl  FC  352B 

4867 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

1  1  8 

53 

1  600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGflN  RflNCH 

4880 

02 

COLUSR 

23 

39 

09 

1  22 

25 

1  330 

7  A 

MATTHEW   J  KEEGflN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JEANNE   0  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

1  4 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4  886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

1  2  1 

0 1 

600 

7  A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

1  1  9 

02 

5  1  3 

8fl 

8  A 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  4 

1  20 

4  3 

5320 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

L  I  NDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

1  2 

1  1  9 

03 

420 

7P 

7P 

LINDSAY-STRATHMORE    IR  D 

LITTLE  PRNOCHE  DET  DHM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

1  20 

48 

677 

1  Ofl 

I  OA 

1  OA 

c 

CLOSED  6/20/75 

LITTLE  VALLEY 

4  988 

02 

LflSSEN 

21 

40 

53 

1  2  I 

1  1 

4  170 

8A 

MRS.  CLOVERINE  CORDER 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

1  2  1 

4  6 

4  90 

4P 

4P 

LIVERMORE   ALMDA  CTY   F  D 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

1 2  1 

05 

1104 

8  A 

ARCHIE   M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

1  18 

44 

6735 

8fl 

8A 

C  H 

U   S  NATL   PARK  SERVICE 

LOO  I 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

1  6 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

504  3 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

1  22 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BflRBflRfl 

32 

34 

39 

1  20 

27 

95 

4  P 

4P 

LOMPOC   WATER   TREAT  .   PL . 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

I  NYO 

1  9 

35 

27 

1  I  8 

03 

3790 

L   fl  WTR  4   PWR  DEPT 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  flNGELES 

1  3 

33 

49 

1  1  8 

09 

34 

M  I  D 

M  I  D 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

0  \ 

MODOC 

7 

4  I 

28 

1  2  1 

25 

4  375 

5 

CAL   DEPT   WTR  RESOURCES 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

1  2 

1  2  1 

1  2 

4  180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

L OR A  I NE 

5098 

05 

KERN 

1  0 

35 

1  8 

1  1 8 

26 

2720 

(; 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTP  BRR^HRA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S  BARBARA  CO  F   STA  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  flNGELES 

1  3 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

MID 

C 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  flNGELES 

1  3 

34 

03 

1  18 

1  4 

270 

M  I  0 

MID 

C 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

LOS  BANDS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

1  20 

8fl 

8A 

CENTRAL   CALIF    IRR  DIST 

LOS  BANDS  ARBURUfl  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

0  1 

120 

56 

407 

9fl 

9A 

9fl 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GflTOS 

5123 

04 

SflNTfl  CLflRfl 

4 

37 

1  4 

121 

58 

365 

5P 

5P 

SHANNON  FIRE  STATION 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

04 

SflNTfl  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

24  15 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

8147 

06 

SNTR  BflRBflRfl 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

4  1 

288 

C 

KERN  COUNTY  F IRE  DEPT . 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SflN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

C 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORflDO 

5 

38 

33 

120 

1  8 

6473 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

06 

SflN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

1  160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SflN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

29 

2730 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
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STATION  INDEX 


COL IFORNIfl 
OUCUST  1975 


STflT ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cz 
z 

cr 
or 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ITION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

>■ 
UJ 

liJ 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

MfiOEL INE 

5231 

02 

LRSSEN 

18 

4  1 

01 

120 

30 

5320 

12M 

MRS  LUANNE  MONTGOMERY 

MflOERfl 

5233 

05 

MROERR 

27 

36 

57 

1  20 

02 

270 

8A 

8A 

MADERA  COUNTY  FIRE  DEPT 

MflD  RIVER  RRNCER  STfl 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8" 

OIST  RRNGER  US  FOR  SERV 

MRHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZRBETH  MRHNKE 

MRMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

1  19 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MRMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

1  19 

19 

3390 

s 

SO.   CALIF  .   EDISON  CO. 

MRNTECfl 

5303 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8R 

SPRELKtLo   bUOHK   LU . 

MRNZRNITH  LRKE 

53  1  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8fl 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MRRE  ISLRND 

5333 

01 

SOLANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

9fl 

MARE    IS  NAVAL  SHIPYRRD 

MRR [COPR 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

1  19 

23 

675 

8fl 

8fl 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MRRIPOSfl 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9fl 

MARIPOSfi  CO  COURT  HOUSE 

MRRKLEEV  ILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5500 

c 

CHARLES  W  JOHNSON 

MRRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9fl 

9R 

9fl 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MRRGRRET  S  PLUMMER 

MRRTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C  .  MACALVEY 

MART  INEZ  HATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MRRYSV  ILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9R 

9R 

MHKYbVlLLt    r IKt  Utrl 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  1  9 

51 

4513 

8R 

CITY  SRN  FRANCISCO 

MATIL  iJfl  0AM 

54  1  7 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  19 

18 

1060 

c 

VENTURR  C  .  FLOOD  CONT  . 

MC  CRRTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  1 

121 

4  1 

3800 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

4  1 

15 

122 

08 

3280 

8fl 

8A 

C  H 

MCCLOUD  COMMUNITY  SERV 

MERDOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  1  9 

26 

4480 

7A 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

1  16 

04 

180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

121 

37 

6726 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MENDOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MRNGUS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

1  4 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

ncKLtU     InRiLr  Uiol 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

1  20 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

M I  DOLE  TOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  1  30 

8R 

STATE   DIV  OF  HIGHWRYS 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

1  18 

46 

3100 

c 

MRS.  FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8R 

8R 

C  H 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

57  1  1 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

57  1  3 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  15 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

LHL    UIV    DLHLn    ft  rr\o 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STRN  ISLAUS 

37 

37 

39 

121 

DO 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

574  1 

05 

STAN  ISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MO JA VE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8R 

8R 

8R 

C 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  19 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SI5K  CO  RP 

5785 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT   J  RENARD 

MONTEREY  FAR  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MOORPRRK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  18 

53 

580 

8R 

VENTURA  COUNTY  FIRE  OEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

1  1 

36 

43 

1  18 

34 

8840 

s 

LUr\>0    ur  Criuii^CC'^O 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  16 

31 

3075 

c 

OEP-SANITATION-FLOOD  C 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SRNTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8R 

MRS  THELMfl  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

EDWRRD  L  RDKINS 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SRNTR  CLARR 

20 

37 

08 

1  2  1 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

1  20 

5  1 

1  1  5 

8R 

8A 

MORRO  BAY  F I  RE  DEPT . 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

1  20 

51 

670 

MID 

STRNDRRO  OIL  OF  CRL IF 

MOUNTfilN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

1  5 

1  18 

43 

5360 

s 

U  S  RRMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

1  15 

32 

4730 

8A 

8R 

CALIF   DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

39 

4275 

8R 

C 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8R 

8R 

MT    niQRI  n    ^TQTF  PQRK 

MOUNT   HAM  I L  TON 

5933 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8R 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT   SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  16 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  W5P 

MniINT    9Hfl^TR   SI  nPF 

5982 

02 

S I SK I  YOU 

23 

4  1 

22 

122 

14 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

5983 

02 

S I SK I  YOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MIO 

MID 

:  HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MmiNT    TRMHI  PAIS   ?  SW 

5996 

01 

MAR  I  N 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

111     rl  1  1_  O  U  It  t. 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

14 

1  18 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BRSIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

4  1 

12 

122 

32 

5700 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8R 

8fi 

8P 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

■NRPR  STATE  HOSPITRL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

tLinon    CT    LinCD    CtDF  nFPT 

NfiVRRRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

MflSONITE  CORPORfiTION 
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STATION  INDEX 


siniioN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cc 
z 

cr 
or 

Q 

LATITUDE 

u, 
c 

cr 

C 

z 
o 

cr 

OBSERVRT I  ON 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

a. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

NEEDLES 

6115 

07 

SflN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  14 

36 

480 

C 

CITY   OF  NEEDLES 

NEEDLES  FRfl  AIRPORT 

6118 

07 

SflN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  14 

37 

913 

MID 

M  1  D 

FED  RVIRTION  AGENCY 

NEVRDfl  CITY 

6136 

02 

NEVRDfl 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8R 

8A 

LINDfl  ADAMS 

NEWRRK 

6144 

04 

RLflMEDR 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8R 

8A 

8R 

LESLIE   SALT  COMPANY 

NEW  CUYRMH  FIRE  STfl 

8154 

06 

SRNTR  BRRBflR 

30 

34 

57 

1  19 

4  1 

2160 

8R 

8A 

C 

SAN  BRR   CO  FIRE   STR  41 

NEWHRLL  SOLEDRD  FC32CE 

5162 

06 

LOS  flNGELES 

29 

34 

23 

1  18 

32 

1243 

4P 

C 

Lfl  COUNTY  FLOOD  CONT . 

NEWMRN 

6168 

05 

ST  AN  I SLflUS 

27 

37 

18 

1  2  I 

02 

90 

5P 

5P 

RICHARD  R  SMITH 

NEWPORT  BERCH  HRRBOR 

P;  I  "7  Q 

D  I  /  O 

n  P. 

U  D 

ORANGE 

33 

3  3 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORRNGE  CO.  HRRBOR  DI5T 

NICOLRUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLflMflTION  DIST  1001 

N ILRND 

6197 

07 

IMPERIRL 

6 

33 

17 

I  15 

31 

60 

8A 

IMPERIRL    IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHRRLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOnFIELO 

6232 

02 

NEVflDA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MflLflKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STfl 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

I  19 

30 

2630 

8R 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVRTO  8  WNW 

6290 

01 

MAR  IN 

17 

38 

08 

122 

.4  3 

370 

C 

MflRIN  COUNTY   FIRE  DEPT. 

ORK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORKLRND  WSO  RP  R 

6335 

04 

ALRMEDR 

4 

37 

44 

I  22 

1 2 

5 

MID 

MID 

C  J 

NHTI     WFRTHFR  SFRVIPF 

ORKLflND  MUSEUM 

C  "3  Q  C 
O  J  JO 

U  4 

RLAMEDR 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

M  1  D 

MID 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

ORKVILLE    1  WNW 

6351 

01 

NRPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

ORKVILLE  4  SW  ■<  2 

6356 

01 

NRPA 

17 

38 

24 

1  22 

28 

1685 

C 

EMILIE  HUCKFELDT 

OCC IDENTRL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

1  22 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLRNEY 

OCERNSIDE 

6377 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

12 

1  17 

23 

84 

4P 

4  P 

OCEflNSIDE  FIRE  DEPT 

OCEflNSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

1  17 

21 

30 

C 

OCERNSIDE  WRTER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SRN  DIEGO 

6 

33 

09 

I  16 

08 

1  80 

8A 

EflRL  G.  CflRTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

45 

I  16 

00 

4  10 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJfll 

6399 

06 

VENTURR 

33 

34 

27 

I  19 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMRS 

g 

39 

48 

1  20 

53 

6530 

S 

PAI     DFPT    WTR  RFSnilRCFS 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

4  0 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS   SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  17 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  19 

18 

431 

IDfl 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  RSSN 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

4  1 

22 

124 

01 

160 

5P 

5P 

CRL  DIV  BERCH  4  PARKS 

ORLRND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8fl 

8A 

ORLRND  UNIT  WU  RSSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

123 

32 

410 

6P 

5P 

JRCK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

651  3 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROV  ILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

1  Ifl 

1  IH 

CITY   OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7fl 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

g 

39 

32 

1  2  1 

34 

300 

c 

STflTE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

38 

1  19 

33 

8600 

S 

DWR  4  NflTL  PRRK  SERVICE 

OXNARD 

5569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

I  19 

1  1 

49 

8fl 

8A 

CITY  OF  OXNflRD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

4  1 

1  19 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

I  I 

880 

MID 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7  A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMR  DAM  FC   33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8fl 

CflRL  K  ROYSTON-LflCFCD 

PRICINES   OHRWRLL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8fl 

FRRNK   P  SflLflNO 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

1  18 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PflLMCRLE    IRRIC  DIST 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  16 

30 

425 

4P 

4P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PRI  n   AI  TD 

1   n  i_  u     n  i_  '  u 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

1  22 

08 

25 

8R 

8fl 

PALO  ALTO  FIRE  STN  3 

PRLOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

2  1 

121 

30 

1835 

5P 

JRMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  16 

52 

5550 

7fl 

7fl 

C  H 

PRLOMAR  OBSERVATORY 

PRLOS  VERGES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

216 

7fl 

SUPT  .   OF  STREETS  4  PKS . 

PRNOCHE  2  W 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

52 

1  320 

5P 

MRS  MARGARET  STROHM 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1  750 

8fl 

8R 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  PERDINO 

5 

34 

17 

1  14 

10 

738 

7fl 

7R 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

1  20 

25 

1482 

7R 

CLOSED  6/17/75 

PASADENA 

67  1  9 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASRDENR  WATER  DEPT 

PASKENTR  RANGER  STR 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

r  n  O  U  AUDLEIO 

6730 

04 

SN   Mils  HRPfl 

24 

35 

38 

1  20 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY   OF    PflSn   RORI  FS 

PRSO  ROBLES  5  NW 

6735 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

c 

C    J  WEYRICK 

PRSO  ROBLES  FRfl  flP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  RVlflTION  AGENCY 

PRTTERSON  MERDOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

4  I 

1  1 

120 

12 

7000 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PATTIWAY 

6754 

05 

KERN 

1  0 

34 

56 

1  19 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1  840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CRMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

14 

6300 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETRLUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMfl  FIRE  STfl  o  2 

PIEDRA  BLRNCfl  GRD  STR 

6862 

06 

VENTURR 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

8R 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USES.   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLflT  DflM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  19 

20 

610 

7R 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURR 

29 

34 

36 

1  1  9 

2  1 

4  200 

c 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNRCLES  NRT  MONUMENT 

6926 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8A 

8A 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 
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DIVISION 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ITION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEVfl 

a. 
»^ 

tx 

u 

SPECIAL 

iSEE  NorESi  1 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  1  8 

45 

730 

7A 

CRMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

8942 

06 

VENTURR 

29 

34 

24 

1  1  8 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST  . 

PISMO  BERCH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

1  20 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  R I VER  PH  I 

6944 

02 

SHRSTA 

2 1 

4  1 

DO 

1 2 1 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  CflS  4  ELECTRIC 

PIT  R I VER  P  H  5 

5946 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

59 

121 

59 

1  458 

5P 

P  C  4  E  COMPANY 

PLflCERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

1  20 

48 

1  890 

8A 

8A 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

PLflCERVILLE  IPC 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLflCERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLflSKETT 

6972 

0 1 

GLENN 

7 

39 

44 

1  22 

5  1 

6580 

S 

U  S  F   S4  CAL   DEPT  WTR 

PLUMRS  EUREKR  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

1  20 

42 

5 1  65 

c 

PLUMRS  EUREKR  ST .   PK . 

POINT  ARENA 

7009 

0 1 

MENDOC INO 

1  7 

38 

54 

123 

42 

1 00 

8A 

8A 

c 

JACK  W  ROOFENER 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

70 1  6 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

1  20 

40 

76 

1  IP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRRS  BLRNCflS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

1  2  1 

1  7 

59 

1  1  P 

1  1  P 

U  S  COAST  GURRO 

POMONfl  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  1  7 

49 

740 

8A 

8fl 

CALIF  POLYTECHNIC  UN  I  V 

PORT  CHICAGO  NflVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

38 

0  1 

1  22 

0 1 

50 

SP 

5P 

NflVflL    WERPONS  STATION 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULRRE 

9 

36 

04 

1  1  9 

0 1 

393 

8fl 

BA 

JOHN  H  DAY8ELL 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

c 

MS  PAT  CHENEY 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULRRE 

10 

35 

48 

1  18 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULRRE 

1  0 

35 

48 

1  1  8 

38 

4960 

SS 

7fl 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY   3  SE 

7108 

0 1 

MENDOCINO 

22 

39 

1  8 

1  23 

04 

1  1 00 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7  1  09 

0 1 

MENDOC I  NO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

C 

P  G  4  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  1  7 

04 

500 

4P 

POWRY  FIRE  DEPT 

PRROO  DRM 

7123 

06 

R  I  VERS  I DE 

28 

33 

53 

1  1  7 

38 

560 

C 

DEPT  OF   THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7  1  50 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

1  20 

42 

2300 

S5 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QU  I  NCY 

7  1  95 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

1 20 

57 

3408 

8A 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  FIRE  OEPT 

7228 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

03 

1  1  6 

52 

1  450 

3P 

3P 

RAMONA  FIRE  DEPT 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  F 1  RE  OEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

1  22 

1  5 

342 

M  1  D 

M  I  0 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  BSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

1  22 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

1  22 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLRNDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

1  I  7 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLRNDS  DRILY  FRCTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

29 

1  22 

1  4 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STR  2 

REDWOOD  CREEK  O'KANE 

7342 

0  1 

HUMBOL  T 

1  7 

40 

54 

1  23 

49 

850 

c 

DRVIO  MARC  ROGERS 

REPRESfl 

7370 

02 

SRCRRMENTO 

1 

38 

42 

121 

1  0 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

I  23 

47 

500 

8A 

8R 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

bR  ICHMOND 

74  1  4 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY   OF    R 1 CHMONU 

RIO  V  I S TR 

7446 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

M  I  D 

ARMY   RESERVE    TRAIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  o3 

7470 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

57 

1  1  7 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

7473 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

58 

1  1  7 

2  1 

986 

8fl 

8R 

8fl 

c 

U  OF  CALIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

54 

1  20 

22 

5  1  20 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLRT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

75  1  0 

07 

INYO 

1 9 

37 

27 

1  1  8 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  I  N 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

1 2 1 

1  4 

242 

8A 

8fl 

RAYMOND   H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

1 0 

36 

06 

1  1 8 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  9 

1  18 

52 

1  0000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PAL  1 r  IL   UHb   HNU   LLtL  LU 

RUNNING  SPRINGS   I  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5965 

c 

CALIF   DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DRM  TELEMETERING 

7614 

0 1 

TRINI  TY 

1  7 

40 

22 

123 

26 

2586 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

3  1 

1 2  1 

30 

1  7 

M  I  D 

M  I  0 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

oSACRRMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

35 

1  2  1 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CRMP  RRNGER  STR 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  0 

1  22 

48 

3850 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

c;Qr:FHFN  trffk 

764  1 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

1  20 

1  4 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

^OINT  HFlFNfl 

764  3 

0  1 

NAPfl 

1  7 

38 

30 

1  22 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SRINT  HELENR  4  WSW 

764  6 

0  1 

NRPR 

1  7 

38 

30 

1 22 

32 

1  780 

c 

GARY  H  LEARNED 

SRINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTR 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

M    c    ncPT    nc    DP    1  QR^^ 
U*o-ULrl  -  Ur    Hu*l  HnO 

SALINAS  FAR  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MID 

FED  RVIAT ION  AGENCY 

<^Qi  r  MQ9  nOM 

jnL  li'l'iO  (jnii 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1  375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

7681 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CRBRAL  JR 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPANY 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

36 

10 

120 

40 

830 

7fl 

CRLRVERAS  CEMENT  CO 

^QN  ONinNin  nAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  17 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

0  n  IN    n  r\  u  U 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JERN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPI TAL 

SRN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

500 

8A 

CALIF  AMERICAN  WATER  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

8fl 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

SRNDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STnilON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 
ac 

CD 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TRBLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

CE 

SPECIAL 
rSEE  NOTES  1 

•SRN  OIEGO  WSO  flP  R 

7740 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  4 

1  1  7 

1  0 

1  3 

M  I  D 

M  I  0 

C  J 

NRTL   WERTHER  SERVICE 

SRN  OIMflS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

06 

I  1  7 

48 

955 

8R 

SAN  DIMRS  FIRE  STR 

SON  DIMRS  TRNBRRK  FLRT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  1  7 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  FELIPE  HIGHWAY  STRR 

7755 

04 

SRNTR  CLARA 

20 

37 

0  1 

1  2  1 

20 

365 

STRTE   DIV   OF  HWYS 

SRN  FERNRNDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  9 

1  1  8 

30 

1  250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

46 

1  22 

30 

32 

5P 

M  I  0 

c 

CITY  SRN  FRRNCISCO 

SRN  FRRNCISCO  WSO  RP  R 

7769 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

»SRN  FRRNCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRN  GABRIEL  CRNYON  PH 

7776 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

744 

5P 

PRSADENR  WRTER  DEPT 

SRN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  1  7 

52 

1481 

5P 

c 

TONY   H  GEORGE 

SRN  GRBRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

06 

1  1  8 

06 

450 

4P 

4P 

CITY   FIRE  OEPRRTMENT 

SRN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1  8 

1  22 

22 

275 

7P 

7P 

GARY   J.  RRRTR 

SRN  JRCINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1  6 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SRN  JRCINTO  RRNGER  STR 

78  1  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1  6 

58 

1  560 

c 

STATE   DIV   OF  FSTRY 

SRN  JORQUIN  EXP  RANGE 

781  7 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

I  050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  JOSE 

782  1 

04 

SANTA  CLRRA 

4 

37 

2  1 

1  2  1 

54 

67 

4P 

4P 

C  J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SRN  JURN  BRUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  GAY  D  CRRMRN 

SRN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8R 

8R 

8F 

c 

CRL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

785  1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1  20 

40 

3  1  5 

7A 

7A 

c 

CRL   STRTE   POLY  COL 

SRN  MRRCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBRRR 

32 

34 

3  1 

1  1  9 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

■■SRN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

1  22 

1  8 

2  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SRN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

1  20 

4  1 

720 

c 

MISS  JUDY  R  WOLF 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

1  4 

1  1  9 

27 

502 

M  I  0 

M  I  0 

c 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

■■SAN  RAFAEL 

7880 

0  1 

MAR  1  H 

17 

37 

58 

1  22 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNRL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1  1  5 

4P 

4P 

SANTA  ANR  FIRE  DEPT 

SANTA   ANA  RIVER  PH  3 

789  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1  970 

c 

50  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

4  1 

5 

8R 

8A 

c 

5ANTA  BARBARA  SWG-  TR. 

SRNTR  BRRBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  19 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SRNTR  CLRRA  UNIVERSITY 

79  1  2 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2 1 

1  2 1 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV   OF   SANTA  CLRRR 

SRNTR  CRUZ 

79  1  6 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

0  1 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  EE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGRRITR  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  1  00 

8A 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SRNTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBRRR 

30 

34 

54 

1  20 

27 

254 

M  I  D 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■■SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

00 

1  1  8 

30 

1  5 

4P 

4P 

S  M  L  IFEGUARD  SER 

SRNTA  PRULR 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2  1 

1  19 

05 

250 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SRNTR  RITR  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

1  9 

1  20 

35 

4300 

7A 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMR 

22 

38 

27 

122 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BRRBRRA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SRNTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

1  1  7 

4  3 

855 

c 

WILLIAM  D  SRPPINGTON 

SRNTIRGO  PERK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

4  3 

1  1  7 

32 

5638 

c 

ORRNGE  CO  FL  CON  0  I  ST . 

SRUGUS  PWR  PL  NO  I 

80  1  4 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

27 

2  1  05 

6fl 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

1  8 

123 

08 

2  1  69 

8R 

M  I  D 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  I  R 

8045 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

8R 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

0  I 

SONOMA 

17 

38 

24 

1  22 

49 

65 

c 

CITY   OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

1  20 

1  6 

4440 

4P 

MRS   BRRBRRR  HOWE 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  0 

1  1  8 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8R 

8A 

8R 

C  H 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

1  24 

04 

4  10 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8  1  75 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

1  2  1 

5  1 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  1  6 

1  6 

1  570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

S I ERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND  V  DRRRRH 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

1  20 

22 

4975 

8R 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

33 

48 

1  1  8 

1  0 

1  00 

c 

MRNUEL  VILLEGAS-LACFCO 

SILVERADO  RANGER  STA 

824  3 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

39 

1  095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKRGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

0  1 

SONOMR 

22 

38 

4  1 

1  23 

08 

1  930 

8A 

JOHN  K  LE I THOLD 

SLACK  CRNYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

STRTE   DIV   OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

4  1 

1940 

7A 

nCCCDT      llOTCD  nOCMPV 

UtoLKI    WHItR  HGtNLY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MRUGHRN 

SOLEDRD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

RLDEN  N  RNDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JRCK  R.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

1  19 

03 

500 

8R 

WAYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

1  22 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  4  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8R 

H 

STRTE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  19 

27 

6885 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

8A 

8R 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

1  18 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPADRR  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

03 

1  1  7 

49 

676 

c 

J.   E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4  1 

60 

8R 

WALTER  B.  HENNES 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

 1 

DIVISION 

COUNTY 

ORfilNRGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVHT ION 
TIME  AND 
TflBLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

(L 
<J 

Cr 
a. 

a 
u 

SPECIAL 
(SEE  NOIESI 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

1  1  8 

4  8 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE   TUl.E  HOWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

1  2 

1  1  8 

39 

4070 

P  G  4  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLRCER 

36 

39 

1  2 

1  20 

1  4 

6235 

8R 

8  A 

SQUflW  VALLEY  STATE  PK 

STRNDISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CA  DEPT-PARKS  4  REC 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

1  20 

22 

1  060 

1  P 

P  G  4  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

85 1 0 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  1  8 

35 

1  0300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUT  TE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

C 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  RP 

8558 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

1 2  1 

1 5 

22 

M  I  D 

M  I  D 

c 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

8560 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

38 

00 

1  2  1 

1 9 

1  2 

8  A 

8  A 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  5 

1  22 

40 

30  1  5 

8R 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

1  22 

33 

1  1  68 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

1  22 

32 

79  1 

8A 

8A 

ORLANO  WATER  USERS  RSSN 

STOUTS  MEADOW 

859 1 

02 

SHASTA 

2  1 

4  ] 

1  0 

1  2  1 

56 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

1  2 1 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIAN  MACRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

5N  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

1  20 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

1  19 

1  3 

6240 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  17 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

54 

1  2  1 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BRRBRRA 

32 

34 

4  1 

1  20 

34 

1  1  0 

c 

U  S  RIR  FORCE 

SUSONA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  6 

1  I  8 

40 

1  085 

8A 

SUSANR  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

23 

1  20 

34 

4  148 

MID 

MID 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

26 

1  20 

40 

4555 

c 

STATE    OIV   OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

87  1  3 

05 

RMADOR 

1  6 

38 

23 

1  20 

48 

1  586 

8R 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

87 1 6 

02 

PLUMAS 

g 

40 

27 

1  2  1 

06 

6  1  60 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TflFT 

8752 

05 

KERN 

1  0 

35 

09 

1  1 9 

28 

1 025 

c 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

8A 

8R 

7R 

H 

FRANK  G  TOWER 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

1 0 

35 

08 

1  1  8 

27 

3975 

4P 

8fl 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHRCHRPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

1 0 

35 

08 

1  1  8 

26 

3960 

c 

TEHACHflPI  CUMMINCS 

TEJON  RRNCHO 

8839 

05 

KERN 

1 0 

35 

02 

1  1  8 

45 

1  425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULR 

884  4 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  1  7 

09 

1  020 

c 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

887  3 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

52 

1  20 

27 

5300 

5P 

6P 

c 

5UL0  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

48 

1  22 

50 

1  558 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   FAR  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

38 

1  1  6 

1  0 

I  1  2 

M  I  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL   FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

38 

1  1  6 

1  0 

'.  1  5 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  ORKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

13 

1  18 

52 

810 

8R 

VENTURH   CO   rlRL  Utrl 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMRS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULRRE 

9 

36 

22 

1  1  8 

5  1 

1  900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

8917 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  1  8 

52 

114  0 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

T I GER  CREEK  PH 

O  3  ^  O 

u  o 

RMADOR 

1  6 

38 

27 

1  20 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

TOPRNGfl  PRTROL  STR  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  I  8 

35 

745 

8A 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

TORRRNCE 

O  J  /  J 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  1  8 

20 

1  1  0 

4P 

4P 

TORRRNCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

O  J  3  <1 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  1  7 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

PQQ7 

O  3  J  / 

u  o 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

4  3 

1  2  I 

25 

1  05 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONR 

O  3  3  3 

u  o 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

1  2  1 

25 

1  40 

7A 

7fl 

BANTA  CARBONA   IRRI  DIST 

TRRCY   PUMPING  PLRNT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

5P 

6P 

>1      C       Olio      DtTft  rtMI^Tinbl 

U   5   BUR   KtCLnMHl i UN 

TRINITY  R I VER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

46 

1860 

8  A 

8R 

8A 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONR 

an  "^c: 
y  u  JO 

n  1 
u  / 

SAN  BERDINO 

5 

35 

47 

1  1  7 

23 

1  695 

8A 

8R 

KERR  HCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

Q  n  "5  "7 
y  u  J  / 

U  c. 

COLUSA 

23 

39 

1  8 

1  22 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

an  A 
y  u  4  J 

U  J 

NEVADA 

J  D 

39 

20 

1  20 

1  1 

5995 

8R 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

T 1 1  II INHA 

1  LI  u  u     ij n 

yu4  / 

HP, 
Uo 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1 6 

1  1  8 

1  7 

1  820 

7P 

7P 

JAMES  0.  PARRA 

TUJUNGR  MILL   CR  FC  470 

on  ji  Q 
y  u  y 

dp; 

Ud 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

23 

1  1  8 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

Till  F  1  QKF  R 

y  u  o  J 

n  1 

U  1 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

58 

1  2 1 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

Tunnel  rrnger  stption 

y  UD  1 

n  ^ 
u  o 

TULARE 

1  0 

36 

22 

1  1  8 

1  7 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STAN  I SLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

1  15 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9087 

05 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

1  18 

7R 

7R 

THE    IKVlNt  LUMrHNT 

TUlFNTYMfMF    POl  M*^ 

MNIINL  rPTLMO 

9099 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA   TREE   NAT.    MON . 

T  U  I  NJ    1  QK  F  ^ 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

Tu  I  TfHFl  1  DRM 

9111 

06 

SNTR  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA   VLY  WCD 

HHI     RQMP.FR  c;TfiTrnN 

9120 

05 

TULRRE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

c 

USES  C/O  OIST  RANGER 

n  1  IK  I  QH 

9122 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

6P 

UK  1  AH  F IRE  DEPARTMENT 

9124 

01 

MENDOC  I  NO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

B 1 1    r    1  Q 
"  U    L    1-  n 

9152 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LRKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MRTTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

RLRMEOA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 
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USONfl  2  N 

9193 

05 

MRRIPOSR 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3150 

C 

WILLIAM  P  HYOER 

VRCflVlLLE 

9200 

02 

SOLRNO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VRCAVILLE  FIRE  DIST 

VPLLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

01 

1  390 

4P 

VALLEY   CNT   MUN  WATER 

VRLYERMO  FIRE  STfl  79 

9250 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STfl 

VRN  NUY5  FC  15R 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT  .  WTR .   AND  POWER 

VENRDO 

9273 

01 

SONOMR 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VF  N  T  1 IRO 

9285 

05 

U  F  M  T  1 1 F?  Q 

J  J 

34 

17 

1  19 

17 

105 

8R 

rn     Fi  nnn  rnwTRni  ni9T 

LU'     iLUUD     LUINinuL  UIOI 

VERMILION  VALLEY 

9  301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  1  8 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNT 

9325 

07 

SRN  BERUINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8A 

8fl 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDETTE  MERDOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

25 

9500 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STfl  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

31  35 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V  INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4  P 

FRANK  DOTTA 

V  ISflL  IR 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  19 

18 

325 

8A 

8fl 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTfl  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  17 

14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8R 

c 

URBRN  M  TUCKER 

VOLTfl  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPflNY 

WPl  1  QfF     1  WMF 

9418 

05 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8fl 

CflLIF  DEPT  FISH  4  GAME 

WRLNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

54 

1  22 

0  1 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WRLNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9R 

MRS.   BETTY  FRIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STfl  FC102C 

9431 

05 

LOS  ANGELES 

25 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8fl 

L   A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8R 

8R 

8A 

c 

U   5   ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

1  16 

38 

3180 

4P 

4  P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WflSCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8R 

8R 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

WflTSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

55 

121 

45 

95 

8R 

8R 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

c 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8fl 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WLLU    rir\[l  UCrnrxMIClNl 

9499 

01 

o  I  0  n  I  I  U  U 

1  9 

1  c. 

41 

26 

122 

23 

3590 

8fl 

8fl 

WFFn    F 1 RF  nFPflRTMFNT 

n\_  \_  IJ      1     1I\L      ULI  rir\lllLI1l 

WELOON   1  WSW 

95  1  2 

05 

KERN 

10 

35 

40 

1  1  8 

1  8 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENOEL    10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLl 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

5NTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1  19 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BRRBRRR 

WESTHRVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

13 

1  19 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALRVERRS 

16 

38 

24 

1  20 

32 

2820 

8R 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTV  ILLE 

9597 

02 

PLRCER 

1 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULRRE 

10 

36 

21 

1  18 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBR 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE   I  OKANO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHflSTfl 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

8R 

8R 

8fl 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MUrTC     MnilMTQTM  1 
Wnllt    nUUlNlHilN  I 

9632 

07 

M  n  M  n 

1  1  U  IN  U 

C 
D 

37 

30 

118 

10 

10150 

8R 

8R 

H 

UNIVERSITY   OF    Cfll  IF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

96  3  3 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  1 8 

1  4 

124  70 

8fl 

8R 

H 

UNIVERSITY  OF  CflLIF 

WH  I  TT  lER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  RNGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WRTER  D-LflCFCD 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RRNGER  STfl 

9671 

07 

INYO 

6 

35 

15 

1  17 

14 

4  100 

5P 

5P 

NRTIONflL  PRRK  SERVICE 

WILL  IRMS 

9677 

02 

COLUSR 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

7fl 

7fl 

c 

CITY   OF  WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

25 

123 

20 

1  348 

4P 

4P 

HENRY   C.  WADE 

WILLITS  HOWRRD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

2! 

123 

19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8R 

8R 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

1  35 

8fl 

8fl 

HOWARD  R  ALLARD 

II  r  M  T  C  D  c 

WIN  1  t  Kb 

9742 

02 

1  UL  u 

38 

32 

121 

58 

135 

8fl 

8fl 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

RLPINE 

3 

38 

47 

1  19 

49 

5670 

5P 

5P 

ri 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND   I  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

4  1 

121 

48 

69 

9R 

9fl 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  FIRE  STA  1 

9792 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

26 

122 

1  5 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  OEPT 

WRIGHTS 

9814 

04 

SRNTfl  CLflRR 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

51 

120 

1  4 

6950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

ORRNGE 

25 

33 

53 

1  17 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOC I  NO 

17 

38 

54 

123 

14 

1  100 

c 

MRS.    V  .    SYLVIA  HULBERT 

YOSEMITE  PARK  HERDOTRS 

9855 

05 

MflR  I  POSA 

1  4 

37 

45 

1  19 

35 

3970 

7R 

7fl 

C  H 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

YREKR 

9866 

0  1 

SISKI rOU 

12 

4  1 

43 

122 

38 

2625 

8R 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENIR-KETTENPOM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3600 

c 

ARCHIE  B  FUGATE 
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COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


CLOSED  STATIONS 

RNTIOCH  FIBREBOflRD  ML 
BLRCKWELLS  CORNER  2WNW 
BUTLER  VRLLEY  RRNCH 
FEATHER  FALLS 
KORBEL 

Lfl  PANZA  RANCH 

LITTLE  PANOCHE  GET  DAM 

PRRKF  lELO 


0227 
0875 
1233 
2994 
4602 
4767 
4979 
6703 


CONTRfi  COSTA 
KERN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

HUMBOLDT 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

MONTEREY 


38  01 
35  37 
40  46 

39  36 

40  52 
35  23 
35  47 
35  53 


121  45 

1  19  54 

123  54 

121  16 

123  57 

120  10 

120  48 

!20  26 


28 
710 
420 

2965 
145 

1550 
677 

1482 


lOfl 
8P 
8R 


lOA 


lOP 
8P 
8R 

6P 

IDA 

7A 


8R 


lOAC 


CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 


7/31/75 

7/1/75 

5/1/75 

6/31/75 

5/31/75 

6/17/75 

6/20/75 

6/17/78 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,   State  of  California 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are      Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  -1:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Hin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

iftATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  I9'»l-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  AMD  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :  Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :  Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :  Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 

Friant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wi ndspeed -     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

A     Data  collected   by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJAR0     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOIXKilCAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn;  Publications. 


and  Is  compiled  from  records  on  file  at   the  National 
Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  10/6/75-2740 


1< 


3:=. 


li  'to: 


5  » 

1  M 

'  til 

IK 

St  t  ♦  * 


•-Hi  IS 


°  »  If 


~1T 
.*  1  = 


Q 


U  S  DEPARIMENI  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CUMATIC  CENIER 
fEDERAl  BUIIDING 
ASHEVIllE.N  C  28801 


POSTACt    AND    FEES  P*'0 
IS     DEPARTMENT  OF    C  OMME  PC  E 

COM  210 


US.  MAIL 


THIRD  CLASS 


• 


SEPTEMBER   1975     VOLUME  79 


NUMBER  9 


Climatological  Data 


IRLIFORNIfl 


TEMPERRTURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 

LOWEST  TEMPERRTURE: 

GREATEST  TOTAL  PREC I P I TRT I  ON  : 

LER5T   TOTAL  PRECIPITATION: 

GREATEST    1   DAr  PRECIPITATION: 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE; 


DEATH  VALLEY 
BODIE 

WRRNER  SPRINGS 
125  STRTIONS 
TWENTYNINE  PRLMS 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WHITE  MOUNTAIN  2 


I  16 
23 
2  .93 
.00 
2  .04 
3.0 
2 


DATE  06* 
DATE  02 


DRTE  08 
0RTE/?N>^ 


SUPPLEMENTAL 

DATA 

MIND 

ISPEED  -  n.P.M. 1 

RELBTIVE  HUMIDITY 
BVERRCES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  OnrS  WITH 
PREC IPITBt ION 

r  Of 

lE  sunshine 

E 

VER 

E  10  SUNSEI 

OIRECIION 

RESULIBNI 
SPEED 

o 
ec 

a 

^  C 

o  in 

STRNOflRO  OE    T 1  HE 

PACIFIC 

a 

o 

o 

o 

°  z 

a 

04 

10 

16 

22 

Z  ID 

a!  ? 

(Z 

o  in 

Ibrkersfield  wso  rp 

32 

2.4 

5.9 

17»* 

32 

08 

56 

38 

26 

42 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1  -  1 

BISHOP  wso  AP 

44 

09 

28 

20 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

4 

2.0 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

19 

0.6 

4  .  1 

lA** 

21 

15 

34 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

EUREKA  WSO  CI 

21 

SW 

08 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

32 

7.4 

.FRESNO  WSO  RP 

28 

2  .0 

5.0 

18 

NW 

10 

73 

47 

31 

54 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

93 

1  .8 

LONG  BERCH  WSO  AP 

26 

2.2 

5.7 

18** 

29 

24 

85 

62 

55 

79 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.5 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

26 

4.9 

6.5 

2  3  ■/. 

W 

02 

85 

66 

69 

83 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

1  3 

SW 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.6 

MOUNT   SHASTA- WSO  C I 

3 

1  .5 

4  .  1 

63 

35 

26 

52 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

DRKLAND  WSO  AP 

29 

7  .  1 

8.2 

24** 

31 

09 

88 

79 

68 

85 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.2 

^ED  BLUFF   WSO  AP 

28 

0.5 

6.6 

31 

S 

08 

59 

35 

24 

49 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

95 

1  .4 

B 

ACRRMENTO  WSO  AP 

20 

4  .3 

6.2 

25 

W 

08 

68 

45 

29 

56 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

88 

1  .5 

5HNDBERG  WSO 

29** 

10 

21 

46 

29 

29 

4  1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

jAN  DIEGO  WSO  AP 

30 

5  .  1 

7  .  1 

17 

NW 

23* 

76 

63 

61 

73 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

67 

4  .5 

) 

AN  FRfiNCISCO  WSO  RP 

30 

9.5 

10.6 

23** 

30 

20* 

83 

68 

62 

80 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

3.7 

F  FEDERAL  BLDG  CI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

RNTA  MARIA  WSO  AP 

66 

63 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

4.6 

TOCKTON  WSO  AP 

32 

6.0 

7.2 

21** 

32 

09 

75 

49 

30 

62 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

I  .8 

•/.  PEAK  GUST 

iioaa 


NflTIONRL   OCERNIC  HND 
ATMOSPHERIC  RDM  I N I STRflT I  ON 


ENV  I  RONflENTRL  DRTfl 
SERVICE 


RSHEVILLE.  N.C 


MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  RND  DIVISIONRL  DfiTfl  cblifornip 

SEPTEMBER  1975 


TEMPERATURE 

PRECIPITPTION 

NO 

OF 

DBYS 

SNOH 

SLEET 

NO  . 

OF 

ORrs 

sini ION 

nn>. 

niN. 

J. 

-  1 

5 

^  i 

Z  z 

1 

1 

u 

§ 

c 

?  ° 

o  o 

g 

o 

S  I 

VI 

■  s 

o 

£ 

0: 

t  ° 

r 

:l 

Si  s 

° 

a 

— ^ 

— ^ 

m 

o 

— 

— — 

o 

■        ■  a 

NORTH  CO«SI 

— — 



— 

— 

— 

— 

DRPINBCE  01 

SLOERPOINT 

92 

.  5M 

47 

.  6M 

70 

1  M 

1 05 

40 

28 

0 

0 

0 

00 

52 

00 

0 

0 

Q 

HNGHIN  PRC  UNION  COL 

8IG  BBR  RBNGER  STfiTION 

94 

.6 

49 

.9 

72 

3 

107 

6 

44 

29- 

3 

25 

0 

0 

0 

.31 

.26 

1  4 

.0 

0 

I 

0 

0 

CBLLflMflN 

82 

,  g 

45 

,  2 

64 

6  * 

37 

2 

0 

0 

0 

1  4 

.  0 

0 

J 

Q 

Q 

CEC  ILV  ILLE  5  SE 

66 

.6M 

45 

.  7M 

66 

2M 

94 

g 

38 

2  3 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

Q 

Q 

Q 

Q 

CLOVEROBLE   3  SSE 

66 

.2 

50 

■  6 

66 

-  1.6 

1 03 

5 

44 

30  ♦ 

20 

10 

0 

0 

0 

.  00 

.  32 

.00 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

COVELO 

90 

.6 

44 

.8 

67 

7 

100 

8 

35 

26 

10 

18 

0 

0 

0 

.02 

-  .49 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY   1  N 

62 

.6 

49 

.6 

56 

1 

-  2.5 

80 

4 

42 

24 

260 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  1.45 

.05 

IS 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUTTQNS  LBNOING 

76 

•  0 

5 1 

•  5 

63 

g 

94 

25 

4  7 

26 

69 

3 

0 

0 

0 

■  00 

.  00 

.  0 

0 

Q 

Q 

ELK  VALLEY 

83 

.  4M 

36 

.  6M 

60 

1  M 

92 

27 

28 

I  4  7 

2 

D 

9 

0 

.  08 

1   1  I 

.  06 

I  3 

•  0 

0 

Q 

Q 

Q 

EUREKB  HSO  CI  R 

59 

■  6 

50 

•  6 

55 

2 

I  4 

76 

^ 

46 

1  8 

286 

0 

0 

0 

0 

•  0 ! 

■  6  4 

■  0  1 

1 5 

■  0 

0 

0 

Q 

Q 

FOREST  GLEN 

90 

.2 

43 

.4 

66 

8 

100 

9 

36 

26 

22 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

62 

.  4 

48 

.5 

55 

5 

-   1  .9 

73 

5 

45 

26' 

279 

0 

0 

0 

0 

.12 

-  .27 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  JONES  RANGER  SIB 

88 

.  1 

40 

.2 

64 

2 

2  . 6 

96 

9  * 

34 

1 8 

56 

8 

0 

0 

0 

■  02 

-  34 

■  02 

1  4 

.  0 

0 

0 

Q 

0 

FORT  ROSS 

64 

.  9 

46 

.  \ 

56 

5 

79 

2 

42 

246 

0 

0 

0 

0 

.0  I 

■  4  5 

.  0  1 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GRBTON 

6 1 

,  3 

45 

.  2 

6  3 

3 

1 0 1 

25 

38 

26 

79 

6 

0 

0 

0 

35 

1  I  * 

■  0 

0 

0 

0 

Q 

HflPPr   CBflP  RBNGER  SIB 

92 

.5 

45 

.8 

69 

2 

2.5 

103 

6 

39 

28- 

8 

24 

0 

0 

0 

.24 

-  .45 

.20 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

HEBLOSBURG 

85 

•  3 

51 

.7 

66 

5 

-      .  1 

103 

4 

45 

29- 

10 

9 

0 

0 

0 

T 

-  .35 

T 

10* 

■  0 

Q 

0 

0 

0 

HILTS 

66 

,  4 

45 

,  ) 

65 

g 

94 

5 

36 

25 

6 

0 

0 

0 

.55 

.  I  3 

.  55 

1  3 

■  0 

0 

I 

) 

HOQPA 

90 

.7 

49 

.8 

70 

3 

1 00 

6  * 

23 

1  8 

0 

0 

0 

.  1  1 

.  1  I 

I  6 

.0 

Q 

1 

0 

0 

KENIF lELD 

79 

■  6 

49 

,  3 

64 

5 

-  1.2 

96 

24 

4  I 

22 

66 

7 

0 

0 

D 

.  00 

^  1 

.  00 

■  0 

0 

Q 

(J 

Q 

KLAMATH  R 

63 

.5 

so 

•  0 

56 

8 

78 

4 

42 

18 

242 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

15* 

-0 

0 

0 

0 

0 

LflVB  BEOS  NBT  MONUMENT 

80 

.4 

49 

•  0 

64 

7 

90 

6 

4  1 

3- 

50 

1 

0 

0 

0 

."74 

.66 

10 

■  0 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

79 

.  9 

37 

-  D 

56 

5 

90 

g 

30 

2 

1 

0 

3 

0 

.28 

-  22 

-  22 

I  2 

■  0 

0 

1 

Q 

Q 

NBPB  STBTE  HOSPITBL 

8 1 

.  1 

52 

.0 

66 

5 

•  6 

98 

24 

46 

30 

27 

6 

0 

0 

0 

T 

.  I  9 

^ 

1  0 

■  0 

0 

0 

0 

Q 

ORICK  PRBIRIE  CREEK  PK 

69 

■  1  M 

4  6 

.  SM 

57 

8M 

-    I  .  0 

94 

5 

36 

23* 

2  ]  4 

1 

D 

0 

0 

■  02 

1    I  4 

■  02 

1  6 

•  0 

0 

Q 

Q 

0 

ORLEANS 

93 

.2 

50 

.7 

72 

0 

4  .2 

102 

4 

45 

29* 

0 

26 

0 

0 

0 

.04 

-  .67 

.04 

15 

-0 

Q 

0 

0 

0 

PETBLUMR  F IRE  STA  2 

80 

.3 

51 

.  1 

66 

7 

-  I.I 

100 

24. 

46 

29- 

32 

7 

0 

0 

D 

T 

-  .15 

T 

9 

■  0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

64 

.  2 

46 

.  7 

56 

5 

78 

5  ♦ 

39 

3 

25  1 

0 

0 

0 

0 

-  03 

.03 

1  ] 

■  0 

Q 

Q 

0 

Q 

POTTER  VALLEY  PH 

9  I 

,  4 

5 1 

.  4 

7 1 

4 

2  .  4 

1  04 

4 

4  2 

28 

5 

25 

0 

0 

0 

.0? 

.45 

.02 

g 

■  0 

0 

0 

Q 

Q 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

87 

■  2M 

46 

.6M 

67 

9M 

1 0  I 

g 

44 

28 

1  1 

0 

0 

0 

-  00 

•  00 

■  0 

0 

Q 

Q 

0 

SAINT  HELENA 

85 

.4 

49 

.7 

67 

6 

.4 

102 

4 

4  1 

28 

1  4 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .24 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SBN  RAFAEL 

77 

.9M 

52 

.3M 

65 

IM 

95 

25* 

47 

26 

54 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

82 

,  7 

49 

■  6 

66 

3 

* 

1 0 1 

24 

4  2 

26 

28 

7 

0 

0 

0 

.02 

.  25 

.  02 

g 

.  0 

Q 

0 

0 

Q 

SAWYERS  BAR  RBNGER  STA 

92 

,  2 

45 

,  g 

69 

' 

.  03 

g 

39 

2 

g 

22 

0 

0 

0 

.08 

.  08 

I  4 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

SCOT  IB 

66 

.  0 

50 

.  7 

59 

4 

-    1  . 2 

87 

5 

4  7 

27  * 

1 68 

0 

0 

0 

0 

X 

.53 

1 

I  8 

.  0 

0 

Q 

Q 

0 

SHELTER  COVE  avlBTION 

65 

.4 

51 

.4 

56 

4 

86 

S 

45 

30 

21  1 

D 

0 

0 

0 

.03 

.03 

n 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONOMA 

91 

.2 

49 

•  S 

70 

4 

105 

4 

44 

28. 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINI lY   RIVER  HBICH 

90 

•  6 

46 

,  4 

66 

5 

1  00 

9* 

4  1 

30. 

5 

IS 

0 

0 

0 

-00 

■  00 

-0 

0 

0 

0 

0 

TULELAKE  //R 

83 

.  1 

38 

.6 

61 

0 

91 

6- 

33 

30. 

123 

3 

0 

0 

0 

.69 

.27 

.53 

16 

.0 

0 

1 

I 

0 

UK  IBH 

91 

.8 

SO 

.9 

71 

4 

1  .7 

104 

4 

43 

28 

0 

1  9 

0 

0 

0 

T 

-  .26 

T 

1 1  • 

.0 

0 

0 

0 

0 

WBRM  SPRINGS  DBM 

87 

.  6M 

103 

5 

0 

D 

0 

.00 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEBVERVILLE  RBNGER  STB 

92 

•  1 

42 

.6 

67 

S 

3.4 

102 

6 

36 

29. 

13 

23 

0 

0 

0 

.01 

.48 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEED  F IRE  OEPARTMENT 

8 1 

.  7 

42 

.0 

6 1 

g 

92 

7. 

33 

2 

1  04 

2 

0 

D 

0 

.0  1 

.01 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILLITS  1  NE 

87 

.4 

44 

•  2 

65 

8 

98 

4 

36 

29. 

20 

1  3 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

■  0 

0 

0 

0 

0 

WILLOH  CREEK   1  NH 

93 

.  9 

4  4 

,  ] 

69 

D 

1  04 

5 

37 

26 

g 

23 

0 

0 

0 

.  1  4 

.  1  4 

I  6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

YREKA 

87 

.  7 

47 

.  4 

67 

g 

3  . 7 

98 

7 

40 

2. 

1  9 

9 

0 

0 

0 

.04 

.  37 

.  02 

I  4  * 

■  0 

0 

0 

Q 

Q 

DIVISION 

64 

1  . 2 

.08 

.43 

■  0 

■       ■  ■ 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

85 

.  5M 

44 

.  6M 

65 

1  M 

95 

s 

36 

2 

36 

5 

0 

0 

0 

.08 

.  08 

I  4 

.0 

0 

0 

0 

Q 

ALTURAS  RANGER  STATION 

81 

.4 

37 

.0 

59 

2 

1  .4 

91 

6> 

26 

2 

183 

2 

0 

9 

D 

.04 

-  .29 

.04 

14 

.n 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

90 

.7 

61 

.6 

76 

2 

4  .  1 

102 

6 

56 

3- 

0 

1  6 

0 

0 

0 

T 

-  .30 

T 

9 

■  0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN  ORM  PROJECT 

68 

.  3 

57 

•  6 

73 

1 

1 00 

g 

47 

] 

0 

1  1 

0 

0 

0 

•  05 

.  05 

g 

-0 

Q 

0 

0 

Q 

BLUE  CANYON  HSO  AP  //R 

76 

,  3 

57 

.  6 

67 

Q 

4  .  I 

86 

5 

47 

1 

I  6 

0 

0 

0 

0 

■  02 

.50 

.  02 

t  0 

-0 

0 

0 

0 

BOHMAN  OBM 

77 

•  6 

5  J 

.  2 

64 

^ 

2  .  4 

66 

6  * 

4  4 

] 

46 

0 

0 

0 

0 

■  28 

.  30 

.  1  4 

1 ..  • 

.  0 

0 

2 

0 

Q 

BRBNNAN  ISLBNO 

85 

.  1 

56 

•  5 

70 

8 

99 

5 

52 

2. 

1 

8 

0 

0 

0 

T 

r 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FBRNHBM  RANCH 

94 

.8 

54 

.0 

74 

4 

3.0 

105 

7. 

46 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

-  .20 

T 

1  1  ♦ 

.0 

Q 

0 

0 

0 

BURNEY 

84 

.  7 

37 

.  0 

60 

g 

94 

5 

29 

28 

129 

4 

0 

6 

0 

■  I  2 

.  1  0 

1  4 

.0 

Q 

I 

Q 

Q 

CANYON  DBM 

8 1 

^  7 

44 

'  * 

63 

4  . 3 

90 

g 

36 

2 

7  3 

1 

0 

0 

0 

.  r5 

.26 

•  1  I 

1  I 

•  0 

0 

' 

0 

Q 

CHESTER 

83 

.  5 

36 

,  7 

6 1 

93 

g 

32 

28 

t  1  8 

3 

0 

1 

0 

•  4  1 

■  1  0 

.  I  7 

1  3 

■  0 

0 

2 

Q 

0 

CHICO   UNIVERSITY  FARM 

90 

.5 

56 

.4 

7^ 

5 

1  .  1 

102 

5 

49 

28 

0 

1  8 

0 

c 

0 

■  04 

-  .23 

.04 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

90 

.8 

46 

.9 

58 

9 

102 

7. 

42 

29. 

4 

17 

0 

0 

0 

T 

I 

1  1* 

.0 

Q 

0 

0 

0 

COLFBX 

89 

.  8 

6  1 

-  0 

75 

4 

3  . 9 

99 

6* 

54 

I 

0 

1  2 

0 

0 

0 

■  02 

.  3 1 

-02 

g 

-  0 

Q 

Q 

Q 

0 

COLUSA  2  SSH 

92 

■  6 

53 

7  3 

Q 

.  8 

1  05 

5 

45 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

.02 

•  1  4 

■  02 

1 0 

.0 

0 

0 

0 

DAVIS   2  HSW  EXP  FARM 

69 

.  7 

52 

.  6 

7 1 

2 

.  2 

1 0  I 

5 

4  4 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

■  1 6 

.00 

.0 

0 

Q 

0 

Q 

OEER  CREEK  FOREBAY 

79 

.9 

57 

.  1 

66 

5 

89 

7. 

48 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SA6LA 

87 

.6M 

54 

.OM 

70 

8M 

3.5 

97 

4 

46 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

.06 

-  .55 

■  03 

1  1  ♦ 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS   1  S 

91 

.3" 

52 

.6M 

72 

OM 

101 

6. 

47 

29. 

0 

16 

0 

0 

0 

.07 

-05 

10 

■  0 

0 

0 

0 

0 

DOHNIEVILLE  ranger  STA 

85 

.6 

46 

.6 

66 

2 

96 

5 

4  1 

28 

19 

5 

0 

0 

0 

1  .62 

I  .00 

I  .30 

10 

■  0 

0 

2 

I 

I 

EAST  PARK  RESERVOIR 

90 

.8 

55 

.0 

72 

9 

2.6 

101 

9- 

45 

27 

1 

17 

0 

0 

0 

T 

-  .25 

1 

12 

■  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

64 

.2 

S3 

.6 

69 

0 

98 

5 

49 

29 

5 

7 

0 

0 

0 

.03 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

90 

•  5 

57 

.6 

74 

1 

104 

7. 

51 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

■  02 

.02 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RBNGER  STA 

67 

.7 

60 

.4 

74 

1 

99 

7. 

51 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

.02 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

88 

.0 

54 

.  4 

71 

2 

99 

7. 

48 

2. 

2 

10 

0 

0 

0 

.02 

.02 

9 

■  0 

0 

0 

0 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  clifornx, 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

SfnnoN 

a  c 
>  a 

i  I 
tt  r 

a 

> 

1 
a 
o 

a 
1 
c 
a; 

t 

u, 

tt 

s 

o 

r 

tt 

NO 

OF 

ORYS 

tt 

tt 

1  ^ 
S  c 
o  J 

5 
1 

SNOH. 

SLEET 

NO  . 

OF 

ORYS 

— ~ 

nB> . 

BIN. 

s 

o 

= 
o 

0.  z 
o  o 
■  o 

E  O 

t 

g 

\ 

o 

T 

s 

o 

1 

\ 

g 

° 

i 

o 

^? 
*' 

!' ! 

-  s 

-■  s 

ORIZZIT   I5LHN0  REFUGE 

MBRRISON  CULCH  RS 

S6.8 

43.6 

65.2 

98 

9 

37 

28 

31 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

HBI  CREEK  PM  NO  1 

68  . 4 

40  .6 

64  .6 

3  . 4 

98 

6 

33 

29 . 

4  4 

9 

0 

0 

0 

.04 

.  36 

.04 

0 

JESS  VBLLE' 

79.7 

41  .9 

60.8 

88 

8 

32 

2 

129 

0 

0 

1 

0 

.  1  3 

-  .42 

.08 

1  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  am c ono 7 

91  .2 

SI  .5 

71  .4 

3.4 

102 

4 

43 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LBKE  SOLBNO 

89.5 

54  .8 

72.2 

100 

7. 

48 

29. 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

^ 

0 

0 

0 

LAKE  SPflULOINC 

80. SM 

48. 3M 

64  .4M 

5.4 

69 

5 

40 

1 

51 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .56 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

HBN2BNI IB  LBKE 

7S .  5 

43.6 

59  .6 

85 

9* 

36 

1  7 

I  65 

0 

0 

0 

0 

•  29 

0 

0 

Q 

MBRKLET  COVE 

90.1 

S3. 9 

72.0 

102 

6 

49 

28. 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

90.3 

56.9 

73.6 

.  1 

101 

7 

51 

1 

2 

1  8 

0 

0 

0 

.05 

-  .17 

.03 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

86.6 

44  .8 

65.7 

5.9 

97 

6 

37 

28 

31 

7 

0 

0 

0 

.03 

-  .74 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

rtlNERBL 

76.8 

37.1 

57.0 

- 

.3 

87 

9 

29 

28 

238 

0 

0 

4 

0 

.34 

-  .52 

.23 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  SMBS'fl  HSO  CI  //R 

83-6 

46  . 3 

65  .0 

3  .6 

93 

5 

42 

29* 

35 

4 

0 

0 

0 

.  69 

12- 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

NEVBOB  C 1 ir 

92.8 

56. 9 

74  .3 

1  .9 

103 

6» 

48 

2B 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

PBRBOISE 

BS.9 

62.8 

74  .4 

97 

6 

S4 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

.06 

.06 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLflCERVILLE 

B6  .S 

54.7 

71.6 

4  . 8 

99 

6 

45 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

.15 

0 

Q 

Q 

Q 

plbcerville  ifg 

89.3 

64  .8 

77  .  1 

101 

5 

57 

2. 

0 

12 

0 

0 

0 

.16 

.16 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

8.  .OM 

39. 3M 

60. 2M 

3.S 

90 

7. 

31 

30- 

142 

2 

0 

4 

0 

.99 

.76 

.45 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

OUINCT 

87.2 

39.7 

63.5 

3.B 

98 

9 

31 

28 

69 

8 

0 

2 

0 

.34 

-  .12 

.IB 

ID 

.0 

Q 

2 

0 

0 

REO  bluff   HSO  BP  R 

95.9 

61  .4 

78.7 

3.4 

109 

8 

53 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

-  .31 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

REOOINO  F IRE  SIB  NO  2 

97.4 

65  .6 

6 1  .  S 

5  .  4 

1 08 

8 

56 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

0 

0 

Q 

0 

ROCKL IN 

93.2 

S6.7 

75.0 

3.4 

105 

6 

49 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.02 

-  .18 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

OHL"HHtN1u    HoU    Hr  K 

94  .0 

60.7 

77.4 

5.9 

lOS 

S 

SS 

29. 

0 

23 

0 

0 

0 

7 

-  .19 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SflCRBdENTO  HSO  C 1  R 

91  .4 

59. B 

75.6 

3.1 

104 

5 

54 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

0 

0 

0 

SMBSTB  OBn 

93.3 

65.6 

79.5 

104 

6 

62 

30. 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRB  Clir 

86  .9 

53  .2 

70  .  1 

94 

7  • 

42 

1 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

SIERRBVILLE  RBNGER  SIB// 

81  .  1 

39.4 

60.3 

2.6 

91 

6 

32 

1 

143 

2 

0 

1 

0 

.48 

.09 

.14 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

92  .7 

57.1 

74  .9 

2.5 

103 

6 

48 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRBHSERR'  VBllET 

83  .3 

48.7 

66  . 0 

92 

42 

1 

5 

0 

0 

0 

26 

10 

.  0 

0 

1 

0 

Q 

THIN  LAKES 

67.4 

42.7 

55.1 

4  .  1 

75 

8- 

36 

26 

291 

0 

0 

0 

0 

.7) 

-  .02 

.29 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

VBCBV  ILLE 

91  .7 

53.0 

72.4 

.9 

104 

5 

45 

30. 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

-  .29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HMISKErTOHN  RES 

94  .2 

60.8 

77.5 

104 

9 

64 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILL  IBtIS 

93. 2M 

57. SM 

75  .4M 

103 

6 

48 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

.03 

.02 

ID 

.0 

Q 

0 

0 

0 

NILLOHS 

90  .8 

56  .7 

73  .8 

.9 

1 0 1 

5 

28 

0 

IB 

0 

0 

0 

01 

.  0 

0 

Q 

Q 

0 

HINTERS 

92  .9 

57. 3 

75.1 

103 

6 

51 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

-  .19 

T 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOOOLBNO   1  HNH 

93.4 

52  .9 

73.2 

.6 

IDS 

6 

47 

29. 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69  .8 

2.7 

.  1  2 

-  .28 

.0 

«       ■  ■ 

NORTHEBST  INTERIOR 

BASINS                         0  3 

BOCA 

79  .0 

36.1 

57.6 

4  .7 

87 

8- 

28 

30. 

218 

0 

0 

1  3 

0 

.93 

.56 

.55 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

BODIE 

71  .4 

30.3 

50.9 

80 

7. 

23 

2 

416 

0 

0 

23 

0 

.46 

.21 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRIDGEPORT 

77  .6 

31  .9 

54  .8 

67 

25 

24 

30. 

299 

0 

0 

17 

0 

.  0 

0 

2 

Q 

0 

CEDBRVILLE 

80.0 

44  .7 

62.4 

.6 

89 

7. 

37 

21  • 

93 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .28 

.01 

1  3- 

.0 

0 

0 

0 

0 

CONNER  MEMORIBL   ST  PK 

78.2 

37.8 

58.0 

87 

8> 

30 

3. 

203 

0 

0 

5 

0 

.42 

.36 

10 

.0 

0 

1 

D 

0 

DOYLE  S  SSE 

83.0 

46.2 

64  .6 

92 

5- 

38 

2 

43 

4 

0 

0 

0 

.95 

.64 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

FLEHING  F ISH  BNO  GBME 

B3  .OH 

42  .2M 

62. 6M 

90 

8 

35 

30. 

BO 

1 

0 

0 

0 

.58 

.50 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

FORT  BIDHELL 

82  .8 

40.9 

61  .9 

2  .5 

90 

34 

20 

69 

1 

0 

0 

0 

09 

.  0 

0 

I 

0 

0 

nONO  LBKE 

77.0 

44  .5 

60.8 

85 

5« 

40 

30 

1  19 

0 

0 

0 

0 

1  .84 

1  .39 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

SQUAH  VBLLET 

76  .  1 

38  ■  1 

57 .  1 

85 

6 

32 

2 

230 

0 

0 

1 

0 

0 

I 

Q 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

82.7 

42.1 

62.4 

1  .5 

92 

8- 

35 

2 

89 

4 

0 

0 

0 

.4  1 

.09 

.23 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAHOE  CITY 

72.7 

42.3 

57.5 

3.5 

80 

7 

35 

3 

215 

0 

0 

0 

0 

.72 

.30 

.39 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAMOE  VALLEY  FAB  AP 

72.7 

38. S 

55.6 

79 

8- 

30 

2 

273 

0 

0 

3 

0 

.19 

lERno 

80.9 

35.7 

58-3 

90 

6 

27 

2 

195 

1 

0 

10 

0 

.25 

I  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

TROCHEE  RANGER  STATION 

77  .7 

36  .5 

57  . 1 

2  .  1 

86 

9* 

26 

2 

232 

0 

0 

7 

0 

.12 

25 

.  0 

0 

I 

Q 

HOOOFORDS 

76  .7 

46.2 

62.5 

1  .0 

86 

7. 

39 

2 

61 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.69 

.64 

1  3 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

59.0 

1  .5 

.61 

.18 

.0 

■      ■  ■ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMONO  4 

85.2 

48.4 

66  .8 

104 

24 

42 

28. 

17 

8 

0 

0 

0 

.03 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

68.1 

SS  .  1 

61  .6 

2.0 

89 

24 

52 

30. 

1  17 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .20 

T 

.00 

10' 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

74  .OM 

51  .5M 

62  .8M 

66 

25 

0 

0 

0 

0 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBRHEL  VBLLEY 

76  .3 

50.2 

63.3 

100 

24 

41 

27 

65 

2 

0 

0 

0 

I 

-  .12 

I 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKE  T  T 

80  .SM 

54  .7M 

67. 6M 

97 

25 

52 

30. 

10 

2 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CILROT 

87.1 

S3  .2 

70.2 

103 

26. 

48 

27 

6 

10 

0 

0 

0 

T 

I 

.02 

10. 

.0 

u 

0 

0 

0 

HALF  I100N  BAY 

62.6 

51  .2 

56.9 

2.0 

70 

4 

40 

2 

239 

0 

0 

0 

0 

.02 

.26 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLL ISTER  2 

.09 

.00 

0 

KING  CITY 

85.4 

50.3 

67.9 

I  .2 

105 

2S 

44 

2- 

8 

8 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

L IVERMORE  COUNTY  F  0 

LOS  GBTOS 

82.  IM 

S2  .9 

67  .SM 

- 

.3 

98 

24. 

45 

1 

7 

6 

0 

0 

0 

T 

.20 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

NBRT INEZ   HATER  PLBNT 

86.  IM 

51  .SM 

68  .8M 

102 

5 

46 

29 

9 

0 

0 

0 

I 

.02 

T 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

68.2 

51  .7 

60.0 

93 

24 

49 

30. 

157 

1 

0 

0 

0 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY   FBA  AP 

67.2 

53.9 

60.6 

87 

24 

50 

26. 

135 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

ID 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  F IRE  OEPT 

64.1 

50.0 

57.  1 

80 

25 

4S 

28 

232 

.10 

.08 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 


3 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«liforn,r 

SEPTEMBER  1975 


TEMPERATURE 

PREC IPI TRT ION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOH 

SLEET 

NO  . 

OF 

DAYS 

srni ION 

-> 

Kq«  . 

KIN. 

X 

« 

s  i 

1 

0 

1 1 

7, 

°  ^ 

a 

1 

i 

1 

i  I 

S 

° 

> 

g 

' ! 

r ! 

* ! 

a 

a 

0 

° 

° 

0 

0  u. 

0 

MOUNT  OIflBt.0  N  CRTE 

89 

6 1 

2M 

75 

Jn 

1  00 

5 

46 

1 6 

0 

12 

0 

0 

0 

.  00 

00 

0 

MOUNT  HAMILTON 

79 

.  1 

63 

.7 

71 

4 

5.7 

90 

6 

47 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .08 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

NflCIMIENTO  Of^M 

93 

.8 

50 

.7 

72 

3 

105 

6 

45 

29. 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

NEHRRK 

^? 

1 

0 

0 

0 

.01 

*  j  ^ 

.01 

\ 

OfiKLBND  HSO  BP 

R 

fifl 

q 

o2 

86 

74 

2d 

q-7 

0 

Q 

0 

Q 

- 

*n 

OfiKLflND  MUSEUM 

55 

63 

96 

24 

52 

30 

76 

1 

0 

0 

0 

03 

03 

g 

0 

PULO  BLTO 

77 

.3 

51 

.9 

64 

5 

.4 

94 

25 

4S 

23 

54 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

POSO  ROBLES 

93 

.1 

47 

.6 

70 

4 

2.1 

104 

6 

4  1 

30. 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.  1 1 

.00 

-0 

Q 

0 

0 

0 

PfiSO  ROBLES  FSfl  BP 

*^ 

^  j 

*^ 

19 

0 

0 

0 

PINNACLES  NBT  MONUMENT 

93 

* 

7? 

? 

1  nfi 

4? 

2  1 

0 

0 

0 

. 

• 

q 

*n 

PISMO  BEflCH 

70 

54 

62 

78 

24 

72 

0 

0 

0 

0 

00 

00 

0 

POINT  PIEORflS  BLBNCnS 

51 

.4 

51 

.4 

56 

4 

-  1.3 

66 

25' 

46 

3 

252 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PORT  CHICSGO  NRVBL  OEP 

85 

.  1 

52 

.8 

69 

0 

100 

4 

46 

29 

3 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PRIEST  VRLLET 

j 

?  Q 

'  QC 

19 

0 

0 

0 

-62 

.51 

J: 

REOHOOD  CITY 

TQ 

* 

65 

1  .9 

96 

24 

30. 

7 

0 

0 

0 

- 

'  n 

R ICHMONO 

55 

6  3 

94 

52 

26* 

82 

1 

0 

0 

0 

1  I  • 

0 

SBINT  MBRrS  COLLEGE 

79 

■  2 

53 

.0 

66 

1 

96 

4 

46 

23 

33 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SBL INflS  3  E 

72 

.8 

52 

.7 

62 

8 

102 

24 

46 

3- 

78 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SBL INBS  EBB  BP 

2^ 

^fi 

t  ■  0 

'  flC, 

7^ 

1 

0 

0 

0 

.  1  8 

1 0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

^9 

95 

24 

4q 

23. 

7n4 

0 

0 

0 

0 

nn 

nn 
-UU 

'  n 

SBN  FRANCISCO  WSO  BP 

R 

69 

52 

6  1 

2  7 

89 

2^ 

29 

I  20 

0 

0 

0 

0 

15 

2  1  * 

0 

SBN  FRANCISCO  HSO  CI 

R 

65 

.0 

53 

.9 

59 

5 

-  2.7 

89 

24 

51 

26 

177 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

0 

0 

0 

SBN  GRECORIO  2  SE 

67 

.9 

47 

.9 

57 

9 

87 

24 

38 

26 

208 

0 

0 

0 

0 

.02 

■  01 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

78 

.  1 

S3 

.6 

65 

9 

-   1  .8 

93 

25. 

48 

23 

24 

4 

0 

0 

0 

.01 

-  .12 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

76 

.7 

52 

.0 

64 

4 

-  .9 

102 

25 

47 

15 

56 

3 

0 

0 

0 

.02 

-  .13 

.02 

9 

.0 

Q 

0 

0 

0 

SAN  MBTEO 

75 

s 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

76 

.4 

5? 

-S 

64 

0 

-  3.2 

94 

24 

44 

23 

6? 

2 

0 

0 

0 

.02 

-    .1 1 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

91 

1 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

HBTSONVILLE  HBTERHORKS 

69 

.7 

51 

.6 

50 

7 

-   1  .0 

99 

25 

48 

28. 

135 

1 

0 

0 

0 

.02 

.24 

.02 

9 

.0 

Q 

0 

0 

0 

HOOOSIDE  FIRE  STB  I 

„- 

_ 

4Q 

- 

fifi 

nn 

UU 

3n 

7 

0 

0 

0 

n 

_ 

_ 

Q 

DIVISION 

64 

■ 

•       ■  ■ 

SBN  JOBQUIN 

DRBINRGE  05 

BNT lOCH  PUMP  1 NG  PL  3 

88 

54 

iOD 

46 

29 

10 

0 

0 

0 

g 

0 

nSH  MOUNTBIN 

93 

.7 

62 

.4 

78 

1 

1  .9 

101 

7. 

54 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

-04 

-  .21 

.02 

17* 

.0 

0 

0 

0 

BUBERRY   I  NH 

89 

.6 

66 

.2 

77 

9 

6.1 

98 

5 

59 

2. 

0 

1  4 

0 

0 

0 

.55 

.27 

.54 

10 

-0 

I 

1 

0 

BBKERSF lELO  HSO  BP 

R 

Iq 

'  ^ 

5  . 0 

28 

0 

0 

0 

^nn 

.08 

^nn 

16* 

0 

BBLCH  POWER  HOUSE 

91 

7n 

1  nq 

7n* 

1  7 

0 

2 

0 

"n 

Q 

BU  T  TONW 1 LLOW 

93 

60 

76 

1  9 

103 

26 

52 

28 

23 

0 

0 

0 

08 

I  7 

p 

0 

p 

CBLAVERBS  BIG  TREES 

80 

.8 

49 

.9 

65 

4 

4.0 

92 

8. 

43 

I 

32 

2 

0 

0 

0 

.20 

-  .31 

.14 

12 

-0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

89 

.7 

59 

■  3 

74 

5 

1  .2 

102 

6 

53 

28 

0 

1  3 

0 

0 

0 

.0! 

.17 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

fi^ 

^4 

'  qc 

18 

0 

0 

0 

j  { 

Q 

^ 

^ 

CHERRY  VALLEY  DBM 

RH 

5n 

79 

4 

0 

0 

0 

"nq 

n7 

n 

0 

COAL INGA 

f1 

0 

0 

0 

1  9 

09 

I  0 

-  0 

0 

Q 

Q 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

94 

.0 

59 

•  8 

76 

9 

101 

25 

51 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.47 

.47 

10 

.0 

I 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

88 

.2 

53 

.8 

71 

0 

.2 

97 

25. 

45 

29 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.03 

-  .10 

.02 

8 

.0 

Q 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

.8f1 

.  3n 

6M 

^* 

6 

0 

0 

0 

'^q 

Q 

' 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ss 

* 

74 

2  c 

04 

U 

4fl 

?q. 

26 

0 

0 

0 

nn 

- 

"nn 

•  UU 

n 

FIVE  PO 1  NTS  5  SSW 

9 1 

4n 

59 

75 

3M 

1  00 

25 

52 

20 

0 

0 

0 

08 

05 

0 

FRESNO  HSO  AP 

R 

91 

.6 

59 

.9 

75 

8 

2.0 

99 

S 

53 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

.22 

.15 

.22 

10 

.0 

I 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

95 

.0 

57 

.9 

76 

5 

2.4 

104 

6 

52 

29. 

0 

27 

0 

0 

0 

.28 

.10 

■  28 

1 1 

.0 

J: 

1 

0 

0 

CLENNV ILLE 

' 

ft? 

12 

0 

0 

0 

'  iq 

! 

1? 

GRANT  GROVE 

■  p 

Kn 

A* 

44 

7 

4n 

0 

0 

0 

0 

90 

t  n 

n 

HANFORD 

91 

56 

g 

74 

1  4 

98 

25* 

5  1 

28 

1  3 

0 

0 

0 

96 

88 

93 

1  0 

0 

J 

HETCH  HETCHY 

84 

-IM 

S3 

■  OM 

68 

6M 

3.0 

96 

7. 

48 

29 

4 

5 

0 

0 

0 

.06 

.41 

.06 

10 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

69 

.4 

45 

.3 

57 

4 

2.0 

80 

5 

39 

1 

222 

0 

0 

0 

0 

-50 

.30 

1 1 

.0 

J: 

2 

0 

0 

IDRIA 

i\ 

\ 

^* 

1  1 

0 

0 

0 

"?4 

1  0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

■ 

n? 

7* 
* 

fi7 

0 

0 

0 

nn 

"nn 

n 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

93 

61 

103 

6* 

50 

29 

25 

0 

0 

0 

45 

25 

0 

KETTLEMAN  STATION 

93 

.6 

66 

.7 

80 

2 

2.6 

103 

5 

58 

2. 

0 

25 

0 

0 

0 

.03 

-  .02 

.03 

8 

■  0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

91 

.9 

57 

.0 

74 

5 

102 

26 

46 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

q\ 

■  ^ 

■  ^ 

*^ 

20 

0 

0 

0 

I  0 

LEMON  COVE 

* 

1  '  ■? 

1  nn 
UU 

7ft 

24 

0 

0 

0 

nn 

'  1  ft 

- 

nn 

'  n 

L 1 NDSAY 

95 

57 

.  g 

102 

50 

29 

30 

0 

0 

0 

08 

07 

06 

1  6 

0 

LODGEPOLE 

70 

.3 

40 

.3 

55 

3 

81 

6 

35 

2. 

283 

0 

0 

0 

0 

.75 

.20 

1 1 

.0 

4 

0 

0 

L  00  I 

91 

.5 

55 

.2 

73 

4 

4  .2 

102 

4 

49 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

-  .21 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

■  * 

1  . 6 

^ 

w 

^7 

16 

0 

0 

0 

' 

.  1  5 

n^ 

^ 

^ 

^ 

LOS  BANDS  OET  RESV 

89 

.5 

62 

' ' 

75 

qq 

15 

0 

0 

0 

T 

0 

MAOERA 

92 

.0 

54 

.3 

73 

2 

-      .  1 

101 

6 

48 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.19 

.10 

.14 

1 1 

.0 

0 

I 

0 

0 

MANTECA 

90 

.0 

57 

.  1 

73 

6 

100 

6« 

50 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

1 1  * 

-0 

0 

0 

0 

0 

MBRICOPB 

92 

.5 

56 

.5 

79 

5 

1  .6 

102 

8 

60 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

-      .  1  3 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  f IRE  STBTION  2 

92 

.6M 

55 

.9M 

74 

3M 

2.0 

102 

25 

48 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.02 

-  .09 

-02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

89 

.4 

57 

.5 

73 

5 

26 

99 

51 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

T 

.16 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEHMBN 

93 

.3 

55 

.4 

74 

9 

2.S 

102 

25. 

50 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

.07 

-  .05 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STB 

89 

.3 

57 

.6 

73 

5 

98 

6 

47 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

.09 

-  .28 

.09 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

93 

.5 

59 

.3 

76 

4 

2.B 

101 

6 

S3 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.  I  4 

.02 

.14 

10 

.0 

0 

I 

0 

0 

PDRTERVILLE 

95 

.6 

61 

■  1 

78 

4 

4.3 

103 

6 

53 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


4 


MONTHLY  SUMMRRIZED  STHTION  RND  DIVISIONAL  DRTfi  cBLifORN.« 

SEPTEMBER  1975 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO. 

OF 

oars 

SNOU. 

SLEET 

NO. 

OF 

ours 

STQI ION 

a 

tinx . 

niN. 

0 

s 

« 

1 

X  s 

S  5 

S 

1 

1 

° 

1  1 

o  0 

I 

I 

« 

a  c 

S  - 

S 

i 

'  ■ 

0 

0 

a  - 

g 

f 

0 

a  0 

a 

0 

a  X 

0 

g 

a  c 

a  t 

a 

« 

r 

g 

o 

of 

I,  J- 

Q  Z 

£ 

c  0 

0 

T 

POSET  3  E 

19. 8M 

53. IM 

66 

SM 

47 

1 

10 

Q 

Q 

g 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SBL'  SPRINGS  PHR  MOUSE 

8<  .1 

58.3 

71 

5 

94 

6. 

48 

2 

2 

Q 

.58 

-  .03 

.56 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

SfiN  LUIS  OBM 

88  •  9 

62.0 

75 

5 

99 

25* 

56 

29. 

0 

Q 

•  01 

.  0 1 

9 

0 

SONORfl  RS 

91  .4M 

S3.7M 

72 

6M 

1  .7 

100 

6 

48 

29- 

0 

21 

.00 

-  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3U    tNIKMrtLC     'UStni  It 

78.0 

51  .6 

64 

8 

3.6 

89 

7. 

45 

I 

40 

0 

0 

0 

0 

.46 

-      .  1  1 

.31 

I  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  HSO  OP 

89.9 

58.9 

74 

4 

2.3 

101 

5 

51 

28 

0 

14 

0 

0 

0 

.01 

-  .16 

.01 

8 

-0 

0 

0 

0 

STOCKTON  F IRe   STO  NO  4 

89.0 

55.8 

72 

4 

2  .8 

100 

6- 

50 

28 

0 

1  4 

0 

0 

0 

.01 

-  .16 

-01 

6 

-0 

0 

0 

0 

0 

TEHWCHflP I 

TEJON  RRNCHO 

93.7 

60.8 

77 

3 

1  .8 

101 

6- 

53 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.60 

.43 

.60 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

29 

29 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

Q 

TIHFR    fRFPK  PH 

89. S 

53  .3 

71 

4 

2.0 

99 

7- 

46 

1 

0 

1  1 

0 

0 

0 

-07 

-  .29 

.04 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

TROCT  CflRBONH 

88.3 

S3.3M 

70 

6M 

98 

6 

48 

28 

0 

12 

0 

0 

0 

I 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRBCT   PUMPING  PLBNT 

88.3 

57  .9 

73 

1 

100 

5 

48 

29 

0 

1  2 

Q 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

¥  1 SBL  IB 

91  .2 

61  .0 

75 

1 

1  .5 

98 

7. 

54 

28. 

0 

1  8 

Q 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HBSCO 

60.9 

104 

26 

55 

29- 

30 

Q 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

YOSEMITE  PBRK  HEBOOTRS 

89.1 

46.7 

67 

9 

1  .8 

100 

6 

39 

1 

10 

1  4 

0 

0 

0 

.61 

.11 

.53 

10 

-0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

73 

2 

2.5 

.15 

-  .09 

.0 

■       ■  • 

souiM  coflsr 

BLPINE 

89. 7M 

60. 7M 

75 

2M 

103 

22 

48 

29 

0 

0 

0 

Q 

.28 

.18 

7 

-0 

2 

0 

0 

BVBLON  PLEASURE  PIER 

72.6 

60.0 

66 

3 

.2 

94 

24 

55 

5. 

1 1 

1 

0 

0 

0 

T 

-      .  1  1 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BBRRETI  OBM 

90 .  S 

56.2 

7  3 

1  . 4 

1  02 

5 

4  9 

30  * 

20 

0 

Q 

0 

0 

Q 

Q 

BESUMONI   PUMPING  PLBNI 

89.9 

56.2 

73 

1 

99 

6 

47 

12 

4 

1  6 

Q 

Q 

.00 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

air    ac no    i  qw  r 

75. 2M 

42  .  IM 

58 

7M 

83 

5 

35 

25 

184 

0 

0 

D 

0 

.21 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURBflNK   VBLLEr   PMP  PL t 

90.8 

57.6 

74 

2 

1  .5 

105 

24. 

49 

1 

0 

1 8 

0 

0 

0 

.10 

-  .02 

.10 

16 

.0 

Q 

1 

0 

0 

CBCHUMB  LAKE 

87  .7 

51  .8 

69 

8 

101 

24 

44 

3 

8 

1  3 

0 

0 

0 

-00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBMPO 

89 . 3 

51.0 

2 

]  4 

0 

0 

0 

08 

■  0 

0 

Q 

Q 

0 

CBNOOa  PARK  PIERCE  COL 

94  .9 

55.5 

75 

2 

109 

22 

49 

2. 

0 

22 

0 

Q 

0 

I 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.8 

63.0 

67 

9 

1  .0 

102 

24 

59 

28. 

1 

2 

0 

0 

0 

.04 

-  .08 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLBREtlONT  POMONA  COL 

87.8 

S9.S 

73 

7 

1  .2 

100 

25 

51 

28 

1 

1  5 

0 

0 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

Q 

0 

D 

0 

CORONB 

90  .7 

56.8 

73 

8 

1  .5 

105 

22 

49 

1 

0 

1  8 

0 

0 

0 

T 

-  .19 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  C I ir 

79.4 

61.0 

70 

2 

1 0  3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

Q 

CUTBMflCB 

79  .8 

51  .7 

65 

8 

1  .  1 

89 

6 

41 

29 

33 

0 

0 

Q 

Q 

2.15 

1  .57 

I  .  1  1 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

94  .4 

52.6 

73 

5 

108 

6 

46 

30. 

1 

24 

0 

0 

0 

.02 

-  .09 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAP  1  IAN  DAM 

91  .5 

58  .5 

75 

0 

.4 

1 J4 

23 

50 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

.31 

.16 

.25 

7 

.0 

Q 

1 

0 

0 

ELSINDRE 

ESCONDIDO 

85  .6 

59 . 7 

72 

1  . 6 

1 00 

22 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FONTANfl  KBISER 

91  .4 

64.1 

77 

8 

104 

22 

54 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

UILLcarlt  r[tLU 

87.5 

60.8 

74 

2 

103 

24 

55 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

.08 

.08 

7 

.0 

Q 

0 

0 

0 

MENSHAW  OBM 

88.6 

49.8 

69 

2 

98 

S- 

40 

28 

6 

)  4 

0 

0 

0 

I  .76 

1  .50 

1  .08 

8 

•  0 

0 

3 

1 

1 

lOTLLHILD  FIRE  DEPT 

80.9 

SO  .4 

65 

7 

87 

6' 

45 

28. 

26 

0 

0 

0 

0 

1  .58 

.87 

8 

•  0 

0 

4 

1 

0 

JULIBN  HTNOLB 

85.7 

53  .  I 

69 

7 

0 

0 

0 

.  0 

0 

1 

1 

1 

LAGUNB  BEBCH 

77  .4 

57.8 

67 

6 

.7 

100 

23 

43 

1 

21 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LB  HE  SB 

84  .9 

60.9 

72 

9 

2.0 

103 

23 

55 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

.03 

-  .12 

■  03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

70.6 

54  .0 

62 

3 

96 

24 

47 

26 

100 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

30. 

.0 

Q 

0 

0 

0 

LONG  BEBCH  HSO  BP 

84.1 

64  .2 

74 

2 

2.4 

105 

24- 

69 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

T 

-  .09 

T 

9. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BNGELES  HSO  BP  R 

77.0 

63-4 

70 

2 

1  . 5 

3 

0 

0 

0 

.  0 

D 

Q 

Q 

Q 

LOS  BNGELES  CIVIC  CIR  R 

83.2 

64  .7 

74 

0 

1  .3 

102 

24. 

59 

3 

0 

g 

0 

Q 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M  T  H I L  SON  2 

78.9 

61  .8 

70 

4 

3.1 

90 

5 

54 

1  1 

1 

I 

0 

0 

0 

.04 

-  .25 

.04 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEW  CUTBMB  F IRE  SIB 

91  .OM 

52. 2M 

71 

6M 

100 

7. 

44 

1 

0 

1  6 

0 

0 

0 

.03 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEHPORI  BEBCH  HBR60R 

72.1 

62.0 

67 

1 

.3 

89 

23 

56 

2 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .15 

T 

8. 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIOE 

77  . 3 

61  .7 

69 

S 

1 02 

23 

2 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OJBI 

88  .4 

53. 7M 

71 

.IM 

.0 

104 

22 

45 

29. 

1  4 

1 6 

0 

0 

0 

.10 

^  .06 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

OXNBRO 

76.1 

57.9 

67 

.0 

2.1 

9  7 

25 

52 

2 

6 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PBLOHBR  Mt  OBSERVBIORT 

80.2 

58.3 

69 

.3 

.7 

90 

6 

50 

1  1 

5 

] 

0 

0 

0 

.57 

.19 

-38 

9 

.0 

Q 

2 

0 

0 

PBSBDENB 

89.2 

61  .2 

75 

.2 

2.3 

103 

24 

54 

12. 

0 

16 

0 

0 

0 

.01 

-  .15 

-01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONB  CBL  POLT 

88  .0 

58  -  3 

.  2 

1.1 

1  3 

0 

0 

0 

.  00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

RBMONB  FIRE  DEPT 

89.8 

54  .4 

72 

.  1 

101 

21 

44 

29 

2 

1  9 

0 

0 

0 

.20 

-  17 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

REOL  BNOS 

92. OM 

58. 8M 

75 

.4M 

1  .5 

104 

22 

49 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STB.  .3 

91  .5 

58.8 

75 

.2 

1  .8 

103 

22 

53 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

-05 

'  .16 

.02 

16. 

-0 

Q 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

92.7 

59.7 

76 

.2 

104 

23. 

52 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

I 

1 

1  1  . 

-0 

0 

0 

0 

0 

SBN  BERNBROINO  CO  M05P 

93.6 

60.7 

■  2 

2  1 

0 

0 

0 

.  1  3 

-  1  8 

.  1 0 

g 

.0 

0 

I 

0 

0 

SBNOBERG  WSO  //R 

82.4 

62  .3 

72 

.4 

3-5 

94 

5 

55 

1  1  . 

0 

3 

0 

0 

0 

.03 

.18 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  DIEGO  HSO  BP  R 

77.5 

65.4 

71 

.5 

1  .6 

103 

23 

60 

27 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

.  1  3 

T 

14. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

88.2 

59.5 

73 

.9 

1  .2 

103 

24. 

53 

2 

0 

1 5 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

96.3 

55. 8 

76 

.1 

2.5 

1  10 

5 

46 

29 

0 

23 

Q 

0 

0 

.14 

-  .17 

.14 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  NICOLBS  ISLAND 

.00 

SBNTB  ANB  F IRE  SIBT ION 

84  .7M 

61  .7M 

73 

.2M 

1  .8 

102 

24. 

51 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  6BRBBRB 

74.2 

58.1 

66 

.2 

.6 

98 

25 

55 

21  • 

I  4 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  -07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTA  BARBARA  FBB  AP 

72.9 

56.6 

64 

.8 

.2 

94 

24 

51 

21 

37 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .07 

I 

13. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MBRIB   HSO   BP  R 

72.1 

52.4 

62 

.3 

.3 

99 

24 

47 

IS 

96 

2 

0 

0 

0 

I 

-  .10 

T 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

69.  1 

60.7 

64 

.9 

I  .5 

81 

25. 

55 

1 

41 

0 

0 

0 

D 

.06 

-  -02 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  PBULA 

81  .3M 

S3.8M 

67 

.6M 

103 

24 

45 

3. 

20 

5 

0 

0 

0 

.07 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITT 

94.5 

54  .3 

74 

.4 

105 

5 

46 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

78.7 

60.4 

69 

.6 

1  .4 

101 

24. 

54 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

I 

-  .10 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

87.5 

58.9 

73 

.2 

98 

4. 

51 

29 

1 

14 

0 

0 

0 

.08 

.07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

84  .9M 

SB  .OM 

71 

.SM 

1  .3 

103 

25- 

51 

3. 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TMITCHELL  OBM 

82.2 

49  .0 

65 

.5 

102 

24 

46 

19. 

32 

5 

0 

0 

0 

I 

T 

16. 

.0 

0 

0 

1 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIRIION  INOEX 


5 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cplifornir 

SEPIEMBER  1915 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

Of 

DOTS 

SNOW 

SLEET 

NO  . 

OF 

DATS 

SIRI ION 

a 

'C 

MAX  . 

niN. 



g 

S 

%  1 

° 

1  1 

1 

; 

1 

1 

o 

2 

i  £ 

1 

° 

s 

g 

CT 

si 

a 

U  C  L  R 

77 

■  2 

61 

.  1 

69.2 

.  1 

99 

23 

53 

3 

1 1 

.09 

.00 

.07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLfiNO  3  N 

ee 

.3 

58 

.3 

73.3 

100 

22 

48 

29 

6 

I 

-  .24 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTfi  2  NNE 

8  I 

.  4M 

57 

.  BM 

69  .6M 

103 

23 

5  1 

27 

4 

4 

0 

Q 

0 

.00 

-  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HflRNER  SPRINGS 

88 

.1 

49 

.3 

68  .7 

.  4 

96 

4* 

39 

4. 

2 

Q 

2  .93 

2.60 

i  .44 

3 

.0 

0 

3 

3 

1 

T  ORBfl  L [ NOR 

67 

.4 

57 

.6 

72  .5 

.6 

106 

24. 

50 

2 

0 

1  4 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.9 

1  .2 

.20 

00 

.0 

•       •  ■ 

SOUIMEflSI  DESERT 

p Qc  I  hjc                            n "7 

BfinER 

103 

•  2 

67 

.9 

85  .6 

1  1  I 

4 

58 

26- 

0 

30 

^ 

.10 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRRSTOU 

94 

.9 

59 

.7 

77.3 

.6 

103 

5 

53 

26- 

0 

28 

Q 

0 

0 

.40 

.16 

.16 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

BEOUMONT   1  E 

90 

.8 

56 

.  9 

73.9 

I  .  7 

1 02 

49 

29 

1 

1 9 

Q 

Q 

0 

-  30 

.00 

.  1  8 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WSO  RP  R 

88 

.9 

SO 

.2 

69.6 

2.1 

98 

5 

44 

30 

0 

0 

1  .18 

1  .08 

.59 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

101 

.B 

69 

.6 

85.8 

.5 

109 

2 

56 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

.98 

.78 

.72 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

BLTTHE  FAR  flIRPORI 

100 

.6 

75 

.  1 

87.9 

.3 

107 

3 

66 

28- 

0 

30 

Q 

Q 

.56 

.29 

.53 

7 

.0 

1 

1 

0 

BORREGO  DESERr  PARK 

101 

.2 

72 

.9 

87  .  1 

1  10 

5 

66 

1  1  • 

0 

1  .53 

.81 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

BRRHLEr  2  SH 

1 02 

70 

■  5 

86  .5 

.  1 

1  1  0 

5 

52 

30 

0 

30 

Q 

0 

0 

.2  1 

30  ♦ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DRGGETT  FBH  HIRPORI 

95 

.4 

69 

•  2 

82  .8 

3.6 

107 

5 

61 

22 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.17 

-  .15 

.07 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

OERTH  VRLLET 

107 

.1 

77 

.7 

92  .4 

1  .5 

116 

6. 

66 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

.35 

.25 

.27 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

82 

.3 

50 

.0 

66  .2 

92 

6 

38 

1  1 

30 

0 

0 

Q 

2.72 

.81 

1  1 

.0 

4 

3 

0 

EAGLE  nOUNIHIN 

99 

.  4 

77 

.5 

88.5 

1  .8 

106 

5- 

70 

26< 

0 

30 

Q 

0 

Q 

.00 

-  .29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

1 0  3 

.  9 

67 

85.8 

.  2 

1  1  2 

60 

24  • 

0 

30 

g 

Q 

g 

.  2  7 

.  1  7 

.  27 

.  0 

0 

0 

EL  MIRRGE  FIELD 

89 

•  6 

52 

.6 

71  .2 

98 

6 

45 

2 

0 

I  3 

Q 

0 

Q 

.38 

.30 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

F  R 1 RMON  T 

88 

•  9 

64 

.6 

76.8 

3.6 

99 

6- 

59 

2- 

0 

9 

0 

0 

0 

■  27 

.06 

.21 

n 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

100 

.8 

75 

.  1 

88.0 

106 

16 

67 

26 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.  I  1 

.  1  1 

7 

.0 

1 

c 

0 

HRIHEE 

87 

.8 

59 

.  1 

73.5 

1  .2 

97 

7. 

53 

30< 

0 

1 0 

Q 

0 

0 

1.19 

1  .00 

.56 

9 

.0 

0 

3 

1 

Q 

hrtfielo  pumping  PLRNI 

98 

•  0 

69 

•  0 

83  . 5 

.  9 

1 05 

5 

57 

26 

0 

28 

Q 

0 

0 

.  00 

.  1  6 

.  00 

0 

IMPERIRL 

101 

.3 

74 

.2 

87  .8 

1  .7 

109 

4 

66 

24 

0 

30 

□ 

0 

Q 

.17 

-  .01 

.16 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

[f^p£p]pi_  FRR  AP 

99 

.8 

72 

■  B 

86.3 

107 

4 

63 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

.20 

.20 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

90 

.4 

56 

.9 

73.7 

100 

20- 

SO 

28 

0 

1  6 

Q 

0 

c 

.80 

.65 

.49 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

102 

.7 

73 

■  B 

88.3 

2.3 

109 

5 

60 

23 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.01 

-  .22 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

INTOKERN 

96 

•  1 

59 

■  5 

77.8 

1 05 

5 

1 

0 

27 

Q 

Q 

Q 

.95 

.60 

8 

.  0 

0 

2 

1 

0 

IRON  MOUNTRIN 

101 

.4 

75 

.4 

88  .4 

1  .4 

109 

5' 

67 

24 

0 

30 

0 

Q 

Q 

.08 

-  .10 

.08 

n 

.0 

0 

0 

0 

0 

lrke  rrrouheao 

78 

.8 

51 

.4 

65  .  1 

.8 

86 

5* 

44 

30 

36 

0 

0 

0 

0 

.57 

.02 

.57 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

LRNCHSTER  FSS/FRR 

92 

.  1 

57 

.9 

75  .0 

101 

5« 

49 

2 

0 

2  3 

Q 

Q 

Q 

.19 

.17 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

HECCR  FIRE  STATION 

102 

.6 

67 

.4 

85. 0 

.2 

1  10 

3 

56 

24 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.20 

.01 

.16 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

87 

.  2 

67 

.0 

77  .  1 

96 

5* 

60 

9 

0 

Q 

Q 

0 

.  2  4 

.  1  3 

I  6 

.  0 

0 

2 

0 

0 

MOJRVE 

90 

.6 

61 

.2 

75.9 

98 

5 

51 

24 

0 

1  6 

Q 

Q 

g 

.09 

.07 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

M 

» 

M 

47 

30 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

MT   SAN  JRC INTO  W  5  PK 

67 

.OM 

39 

.9M 

53. 5M 

77 

1 

34 

26 

339 

Q 

Q 

Q 

g 

1  .79 

I  .36 

16 

.0 

3 

1 

1 

NEEDLES  FRR  AIRPORT 

100 

.9 

74 

.3 

67.6 

.7 

1  10 

5> 

66 

25 

0 

30 

0 

0 

g 

1  .60 

1  .32 

1  .07 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

PRLHDHLE 

93 

.  8M 

59 

.  6M 

2  . 4 

1 03 

5 

5  1 

2 

0 

27 

0 

0 

g 

.  2  4 

.09 

.  24 

1  5 

0 

0 

PRLM  SPRINGS 

103 

•  6 

73 

.7 

88.7 

4.5 

1  1  3 

20- 

65 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.06 

-  .20 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRRKER  RESERVOIR 

102 

.0 

77 

.4 

89.7 

1  .3 

109 

6- 

69 

8 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .07 

.68 

.82 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

RRNDSeURG 

90 

.2 

64 

.7 

77. S 

1  .7 

99 

4 

57 

1  1 

0 

16 

0 

0 

0 

.49 

.33 

.21 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

THERMRL  FRR  RP 

1 0 1 

•  5 

70 

•  6 

80 .  I 

30 

0 

0 

0 

0 

TRONH 

96 

.8 

65 

.6 

81  .2 

1  .2 

108 

5 

59 

26. 

0 

28 

0 

0 

0 

.78 

.65 

.45 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

tnenttnine  palms 

98 

.0 

65 

.7 

81  .9 

1  .5 

106 

4 

58 

26. 

0 

30 

0 

0 

0 

2.04 

1  .71 

2  .04 

8 

.0 

0 

1 

1 

1 

VALYERMO  F IRE  STA  79 

88 

.2M 

53 

.3M 

70. 8M 

96 

7» 

46 

2 

0 

t  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

92 

.5 

57 

.3 

74.9 

3.0 

102 

s. 

49 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.24 

.02 

.24 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

59 

.8 

32 

.3 

46.1 

66 

It 

27 

30 

559 

0 

0 

19 

0 

2  .25 

1  .05 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

4B 

.3 

31 

.7 

40.0 

56 

7 

24 

1  1 

742 

0 

0 

15 

0 

1  .85 

1  .09 

9 

3.0 

2 

1 1 . 

3 

1 

1 

WILDROSE  RANGER  STR 

87 

.2M 

49 

.4M 

68. 3M 

97 

5 

40 

10. 

16 

10 

0 

0 

0 

.47 

.16 

1  1 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

78  .  3 

I  .  1 

.63 

.35 

.  1 

SEE'ftEFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DMLY_PRE^IP  I  T  H  T  I  0  N 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


DC  SABLA 
DOBBINS   I  S 
DOWNICVILLE  BAMGEO  STA 
DUNniGAN 

DUNSMuIO  HANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
fAIHrjELO  FIRE  STATION 
FOLSOn  0AM 

FORESTHIiL   RANGER  STA 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HUY  MHTMCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

GRCEhviLLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREER  PH  NO  I 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

lOM  HILL 

JESS  VALLEY 

HELSEY  1  N 

KILARC  POUER  HOUSE 

LAkEPORT 
LA«E  SOLANO 
LAKE  SPAULOING 
LEESvILLE  kEECAM  BANCM 
LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSU 
MADEL INE 
riANZANITA  LAKE 
IJAHKLEY  COvE 
MARYSvILLE 

nc  CLOUD 

niDDLETOi«f 

MINERAL 

nOUNT  SHASTA  WSO  CI 
NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAnO 

OROvlLLE 

OROvILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKEIiTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  I 

PIT  RIVER  P  H  S 
PL ACERVlLlE 
PLACERVILLE  IfG 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  WSO  AP 
REDDING  FIBE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

flOCKLIN 

ROUND  MT  P  G  AND  C 
SACRAfCNTO  WSO  AP 
SACRAfCNTO  WSO  C  I 
SHASTA  DAM 
SHINGlETOUN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAvlLLE  HANGER  STA, 
STOMyFOBD  COOlEY  BANCh 
STONYFOBD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESEBvOIB 

STRAueERRV  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  W 


VINTON 
vOLUrCHS 

vOLTA  POICR  MOUSE 
wiSKErTowrt  res 
HILL lAMS 
WILLOWS 


BOCA 
BODIE 

BBtDGEPORT 
CEOARvlLLE 
CONNER  rCMORIAL 


PK 


DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLEQT  LAKE 

FLEMIMG  FISH  AND  GArC 

FORT  BIDtCLL 

GCM  LRPtE 
nOhO  LAKE 

sacehen  creek 
secret  valley 


SOUA 


VALLEY 


SUSANvlLLE  AIRPORT 

TAHOe  CITY 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
kCNOEL    10  SE 

WOODFOBOS 


DAY   OF  MONTH 


2  3 


3     101112    1314  15  16171 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


CENTVAL  COAST 

ORAinncc  OA 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHiNG  STATION  INDEX 
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cr 
o 


DRILY  PRECIPTTHTrnM 


DAY  OF  nONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


16 


17 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


■  03  T 


SEE 


REFERENCE  NOIES  fOLLOHINC  SIBTION  INDEX 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     1 0  1 1  1 2    1 3  1 4  1 5    1 6  1 7  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


KCRM  aivCR  PM  HO  1 
KCan  RIVED  PM  NO  3 
KETTLEMftN  STftTIQH 
KNIGHTS  TERRY  2  SE 

LCBCC 
LE  GBAHD 
LCHrVtN  RANCH 
LEPION  COVE 
L INOSAT 

lo:;g£pole 

LODl 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  RCSV 

MADERA 

flANTECA 

liARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

rCAOOU  LAi^e 

rCNDDTA  0AM 

rCRCED  EIRE  STATION  2 

MOOESTD 

NCUTMN 

north  rork  banger  sta 
orange  cove 
pacmeco  pass 

PANOChE  2  u 
PATTIWAT 

PINE  TLAT  0AM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  MOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  rOSEMITE 
STANISLAUS  POkCR  MOUSE 

STOCITON  USO  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  ^ 
SUTTER  MILL  BANGER  STA 
TEMACHAPI 
TEJON  RANCMO 

THREE  RvRS  EDISON  Ph  i 
TIGER  CREEK  PM 
TRACT  CADBONA 
TRACY  PUr«>ING  PLANT 
TURLOC" 

VISAL  lA 
WALLACE    J  NNE 
UASCO 
bCSTMAvCN 
ICST  POINT 


ACTON-ESOO  CY 


AvALON  P 
BARRETT 
BEAUMONT 


EASUBE  PIER 


UMPING  PLA 


BEL  AIR  rC-IOA 
BIG  BEAfi  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  rC223Ce 
BIG   TUJUNCA  DAM  rc46DE 
BOIJOL'ET  CANTON 
eURBANK   VALLEY  PrP  PL T 
CACHUnn  LAKE 

CAr»>  MI  MILL  0PID5  67E 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSwORTM  FC24r 
CHULA  VISTA 

CLAOEMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  S3  D 
CORONA 

COVINA  TEf^LE  rC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2830 

CULVER  CITY 
CUTAmCA 

DESCANSO  RANGER  STA 
ODWMET  FD  FC  lO^C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL    CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCONOIDO 
FILLMORE    I  M1U 
FONTANA  5  N 

rONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  ttST  FC  186 

HAINES  CTN  UPPEB  FC367 
MErtT 

HENSHAU  0AM 
HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLWILO  F  IBE  OEPT 

JUL  IAN  HYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  2^1  6 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 


.18     .20  .1' 


.58      .06  .3: 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHlNC  STOTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


LOnC  BCACH  MSO  AP 
I  OS  (»L««OS 
LOS  ANGClCS  WSO  AP 
LOS  AnCCLCS  CIVIC  CTft 

LOS  PQICTOS  RANCCB  STR 

LTTLC  cacE*  flANceo  sta 
noosPABi. 

m  BAiDr  fC  BSC 
m  wiLSOn  3 

NCU  CytAMA  riftt  5TA 
NEi**Al.L   SOLEOAO  rC32CC 
PIEI^ORT  eCACH  HASftOQ 

OCEANS  IDC 

OJAI 
OXHASO 

PACOim  OAH  rc  33  A  C 

pAcowa  IT  oftscovAToar 

fALOS  vEBDCS  EST  rc430 
PASADENA 

PICDBA  6LANCA  GfiD  STA 
Ptau  3  ESE 

PT    ABCUELLO  L IGMT  iTA 
POrOnA  CAt    POL  T 

POh*T  VALLEY 
RAlOnA  rjBE  OCPT 
aCOLAMDS 

BlvCBSIDE  riBE  STA.  n 

siveasioc  cit  cxp  jta 

SALSIPUEDES  GACIhG  STA 
SAN  BEBNABDINO  CO  MOSP 
SANOeCBG  PTL  rci506 
SAND6EBC  USO  ''. 
SAN  DIEGO  USD  AP 

^AN  Dims  riRc  i«  rc0% 

^AN  GAeaiCL  CANTON  PH 
SAN  CAfiBICL    0"  rc<256C 

SAN  gaqbicl  rioc  dept 

SAN  JACINTO 

SAN  fllCOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  riBE  STATION 
SANTA  BReaABA 
SANTA  DABeABA  FAA  AP 
SANTA  rVtaiA  WSO  AP 


ICA 


>IEB 


SAN 

SANTA  PAUL 
SAUCCrS  Pb«  PL    NO  I 
SOniS   3  NU 
SUET  BANCH 

SUN  CITr 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OA«S 

T9PANGA  PATBOL    STA  rc6 

TORBANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IBVINC  BANCH 
TUITChCL.  DAIi 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLCT    CtNTCa    2  NNt 
VAN  NUTS  rc  ISA 
VFNTUBA 

VINCENT  nac  STA  rci20 
VISTA  3  NNE 

MALNUT  PTL  STA  rc 102C 
UABNEB  SPBINGS 

fc*iTTiEa  CTT  H  rc  106C 

TOBBA  I INOA 


ADCLANTO 
APPLE  VALLCT 
BAftEB 
BARS TOM 
BEAUWNT    I  C 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PAR"  rc  e3B 
BISHOP  CREE«    INTA«E  3  . 
BISHOP  ^0  AP 
BL  tThE 

BLrTHC   FAA  AIBPOBT 
BOBRCGO  DCSCBT  PARR 
BOULCvAflO  NO.  3 
BBAuLCr  3  Su 

CALExtco  :  Nc 

DAGGETT  FAA  AIBPOBT 

DEATM  VALLET 

DEEP    CANTON  LABOBATOQr 

OtCP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

CL  CCNTBO  3  SSW 

EL  mCAGE  riCLO 

FAIBrWIT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLDS TON£  ECHO  3 

HAI^E 

HATflCLO  PurriNG  PLANT 

HESPCBIA 

irVCBIAL 

tr«>EBIAL    TAA  AP 

INOtPCNDCNCE 

INDIO  U  S  DATC  CABOCH 

INro<ERN 

INTOaCRN  ARMITAGC 
IRON  FOUNTAIN 

JOSHUA  T»Ct  3  5 
kCE  BANCH 
LAME  AsaOkMCAO 
LAKE  SABRINA 
LA«tAST€B  fSS^fAA 


DRY  OF  MONTH 

8    9     10  11   12    13  M  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.IS  .00 
.00     .06  .50 


SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRIION  INDEX 


1  1 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

rtccfl  rise  STSTiot* 

niTCHCLL  CAVCBNS 

MBUNTfilh  PASS 

nr  SAN  JftCIMTO  U  S  PH 

NCEDLES  fftA  AIOPOBT 
niLAND 

OCOTILLO  KLLS 
OCOTILLO  2 
PALM>ALC 

PALM  SPSinCS 
PARKCQ  RCStfivQIB 
RANDSBUBG 
SHOSHONE 

SNOU  CBCCK  UPPCB 

SOUTH  LAKE 
THEBHAL  r«A  AP 

TsenA 

TICHTTNINC  PALMS 
VAtrEBMO  riBC  STA  79 

vrCTOBvlLLE   Pur*  PLANT 
t*<ITE  WUNTAIH  I 
iSilTE   MOUNTAIN  2 
WILOBOSE  BANGEB  STA 

.20 

.09 

1 .79 

1.60 
.31 

.82 
.2^ 

.06 
1  .07 
.49 

1  .74 
.34 
.76 

2.04 
.00 

.24 

3.25 
1  .6S 

.  47 

T  T 

.09 

T 

T 

.16  .04 
T          T  .11 
.02 

T         ,43  .10 
.09  .13 

.62 

.02  .03 
.02     .62  .01 
.21 

.50  .14 
T  .34 

.45 

2.04 

.34 
1  .09 
1  .09 

.07 

.06  -IS 
.33 

.50     .16  .04 

.  33 

.60  .40 
.44     .32  T 
,06     .16  .12 

.11  .32 
.24 

.  13 
1  ,  36 

I  .07 

T  .01 

.23 
.07 

.  40 

.01 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


cm  IFORNIB 

SEPIEHBER  1975 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTH  COBS' 

ORRINPCE  01 

RLDERPOINr 

B3 

89 

100 

104 

105 

101 

86 

102 

BB 

96 

92 

85 

85 

94 

94 

94 

90 

88 

91 

84 

87 

91 

95 

100 

84 

95 

95 

92 

.5 

n  I N 

43 

46 

47 

47 

47 

48 

48 

58 

52 

S3 

55 

57 

50 

47 

46 

51 

48 

48 

51 

43 

44 

43 

47 

42 

40 

41 

47 

•  6 

ONCHIN  PRC  UNION  COL 

HBK 

BIG  BBR  RBNCER  STBTION 

fiflx 

BO 

85 

94 

97 

104 

107 

104 

100 

105 

85 

91 

97 

98 

94 

94 

89 

91 

91 

95 

95 

98 

98 

88 

90 

94 

98 

97 

94 

90 

94 

94 

.5 

44 

46 

47 

47 

51 

S2 

49 

SO 

57 

56 

56 

SS 

61 

59 

50 

S6 

47 

48 

49 

50 

51 

49 

45 

46 

46 

49 

48 

44 

44 

46 

49 

.9 

CBLLBMBN 

NBX 

12 

76 

81 

86 

91 

91 

89 

88 

86 

84 

65 

85 

84 

81 

83 

81 

80 

82 

84 

83 

81 

83 

81 

80 

83 

85 

83 

79 

79 

82 

82 

.9 

38 

37 

42 

44 

48 

49 

48 

46 

53 

55 

SI 

SO 

S3 

47 

44 

45 

42 

42 

46 

47 

45 

43 

44 

41 

43 

45 

44 

40 

41 

42 

45 

.  2 

CECavICLE  5  SE 

I1B« 

74 

77 

89 

93 

94 

92 

92 

93 

89 

90 

88 

84 

BS 

86 

83 

85 

85 

88 

88 

86 

83 

87 

87 

88 

85 

81 

86 

66 

■  6 

38 

39 

40 

40 

52 

49 

47 

49 

52 

52 

49 

48 

46 

45 

45 

44 

44 

42 

48 

46 

45 

46 

47 

49 

44 

43 

46 

45 

.  7 

CLOVEROBLE  3  SSE 

«flx 

BS 

92 

96 

98 

103 

98 

89 

87 

69 

80 

67 

80 

81 

77 

78 

83 

87 

85 

81 

80 

91 

81 

90 

98 

101 

98 

88 

77 

78 

85 

86 

.2 

S3 

S6 

55 

59 

53 

49 

50 

SO 

SI 

53 

51 

SI 

S2 

52 

51 

47 

47 

51 

46 

46 

SO 

47 

48 

59 

58 

46 

48 

SO 

44 

SO 

-6 

COVELO 

HBX 

BS 

86 

92 

97 

99 

96 

98 

100 

80 

74 

91 

92 

90 

90 

68 

89 

90 

89 

89 

90 

B9 

88 

89 

96 

93 

93 

93 

87 

91 

91 

90 

.6 

42 

40 

43 

42 

47 

45 

43 

48 

61 

49 

54 

48 

49 

48 

48 

41 

42 

45 

46 

45 

49 

46 

42 

44 

43 

43 

38 

35 

38 

44 

.8 

CRESCENT  ClTr   1  N 

HBX 

67 

66 

69 

80 

73 

66 

64 

61 

59 

56 

62 

59 

59 

59 

58 

63 

63 

61 

57 

55 

58 

62 

68 

62 

62 

66 

65 

62 

60 

SS 

62 

.6 

niN 

44 

49 

47 

50 

52 

52 

53 

49 

50 

48 

50 

52 

54 

54 

54 

S3 

53 

44 

SI 

51 

49 

S3 

44 

42 

52 

44 

48 

47 

48 

SO 

49 

■  6 

OUTTONS  LBNOING 

HBX 

77 

78 

86 

92 

91 

87 

77 

67 

72 

72 

67 

71 

70 

73 

72 

76 

74 

71 

74 

72 

72 

69 

71 

88 

94 

82 

74 

72 

66 

73 

76 

.0 

4B 

51 

S3 

55 

54 

51 

51 

52 

54 

54 

S3 

52 

S3 

56 

S3 

48 

49 

51 

S3 

49 

S3 

54 

51 

54 

54 

47 

49 

48 

48 

49 

5 1 

.5 

ELK  VBLLET 

MAX 

76 

82 

92 

86 

89 

86 

84 

82 

85 

90 

85 

87 

85 

81 

83 

80 

85 

61 

76 

84 

78 

80 

82 

85 

85 

84 

78 

81 

86 

83 

.4 

niN 

30 

35 

36 

30 

39 

32 

35 

40 

41 

40 

45 

55 

44 

41 

39 

36 

32 

34 

36 

38 

44 

30 

31 

42 

32 

35 

27 

32 

35 

36 

.6 

EuREufi  H50  CI 

MAX 

60 

60 

63 

76 

71 

56 

59 

59 

56 

56 

SB 

60 

59 

59 

59 

57 

SB 

59 

60 

57 

62 

63 

59 

59 

58 

SB 

56 

59 

57 

54 

59 

.6 

niN 

SI 

49 

SO 

52 

53 

SI 

52 

51 

51 

50 

51 

52 

53 

55 

S3 

51 

47 

46 

S3 

52 

51 

51 

48 

52 

52 

49 

50 

51 

50 

50 

•  B 

FOREST  CLEN 

HAX 

76 

81 

B9 

93 

98 

99 

99 

99 

100 

84 

81 

91 

93 

92 

85 

88 

89 

92 

90 

90 

92 

94 

86 

86 

90 

93 

92 

91 

64 

90 

90 

.2 

niN 

37 

39 

41 

37 

45 

45 

42 

4S 

SO 

50 

50 

48 

SO 

SO 

45 

53 

42 

44 

44 

43 

4S 

45 

39 

40 

40 

43 

39 

36 

37 

39 

43 

.  4 

FORT  BRBCC 

HAX 

66 

66 

63 

72 

73 

63 

59 

62 

59 

57 

57 

58 

68 

64 

62 

63 

61 

57 

59 

66 

64 

SB 

63 

65 

64 

61 

SB 

64 

62 

57 

62 

.4 

MIN 

45 

45 

46 

49 

50 

50 

SO 

48 

SO 

51 

SO 

50 

52 

S4 

54 

SI 

4S 

47 

50 

46 

47 

SI 

45 

46 

45 

45 

47 

50 

49 

48 

•  5 

FORT  JONES  RBNCER  STB 

«AX 

77 

78 

82 

87 

94 

96 

89 

94 

96 

89 

89 

90 

92 

91 

87 

89 

85 

86 

87 

88 

87 

B6 

88 

87 

89 

89 

91 

89 

85 

86 

88 

.  1 

niN 

37 

35 

35 

38 

42 

44 

38 

40 

47 

46 

47 

47 

51 

47 

40 

41 

35 

34 

41 

42 

40 

38 

40 

35 

38 

40 

38 

37 

35 

38 

40 

•  2 

FORI  ROSS 

HAX 

64 

79 

75 

75 

61 

60 

62 

62 

61 

60 

62 

62 

64 

6S 

66 

65 

61 

62 

63 

65 

69 

71 

70 

72 

65 

61 

63 

61 

61 

60 

64 

.9 

NIN 

42 

48 

47 

52 

SO 

48 

46 

48 

52 

52 

SO 

49 

SO 

46 

50 

46 

46 

51 

48 

46 

47 

46 

47 

51 

46 

46 

49 

48 

47 

48 

.  1 

CRRTON 

HBX 

B6 

87 

90 

97 

100 

86 

80 

77 

61 

72 

64 

73 

75 

77 

77 

82 

81 

78 

76 

79 

B3 

80 

82 

95 

101 

96 

79 

75 

74 

77 

81 

.3 

niN 

41 

43 

43 

45 

47 

47 

44 

46 

50 

52 

49 

49 

51 

52 

46 

44 

47 

49 

41 

42 

43 

48 

43 

44 

46 

38 

39 

40 

41 

45 

■  2 

MBPPr  CSnP  RANGER  StH 

MAX 

B2 

83 

87 

94 

99 

103 

100 

98 

102 

90 

93 

96 

98 

88 

90 

92 

94 

86 

88 

90 

92 

93 

92 

91 

94 

92 

93 

95 

91 

90 

92 

.5 

HIN 

39 

40 

44 

46 

47 

SO 

42 

46 

51 

52 

51 

51 

62 

S4 

SO 

48 

46 

42 

45 

47 

46 

44 

40 

4  1 

40 

41 

45 

39 

41 

45 

■  8 

meblosburc 

nBx 

90 

95 

98 

103 

94 

86 

83 

70 

79 

67 

79 

80 

79 

79 

83 

86 

83 

78 

81 

90 

85 

87 

97 

102 

99 

88 

78 

80 

83 

78 

BS 

.3 

niN 

4B 

51 

SI 

55 

54 

SI 

SO 

53 

SB 

SS 

53 

53 

55 

57 

53 

49 

SO 

53 

SO 

48 

52 

50 

51 

57 

55 

45 

50 

49 

45 

5 1 

MILTS 

nRx 

6B 

81 

87 

91 

94 

92 

BB 

92 

68 

BB 

BB 

90 

88 

83 

63 

82 

80 

84 

BS 

86 

86 

89 

83 

86 

90 

BB 

BB 

89 

86 

89 

86 

.4 

niN 

41 

38 

44 

38 

44 

49 

44 

44 

49 

52 

56 

49 

55 

49 

45 

45 

!2 

4  1 

43 

45 

4S 

42 

46 

44 

42 

45 

45 

47 

4  1 

45 

•  1 

HOOPR 

nRx 

77 

83 

89 

96 

100 

100 

97 

93 

99 

87 

91 

97 

98 

93 

92 

89 

90 

90 

90 

80 

89 

95 

83 

87 

91 

90 

94 

88 

85 

69 

90 

.7 

niN 

49 

46 

49 

48 

52 

52 

47 

50 

54 

56 

SS 

55 

S6 

SS 

S3 

S4 

49 

47 

47 

46 

50 

53 

44 

47 

46 

47 

49 

45 

45 

45 

49 

.8 

kenifield 

HAX 

BO 

90 

90 

95 

93 

81 

78 

72 

79 

72 

70 

73 

75 

77 

77 

75 

73 

72 

75 

72 

75 

75 

90 

96 

93 

88 

76 

75 

75 

73 

79 

■  6 

niN 

47 

49 

51 

53 

51 

50 

50 

49 

53 

50 

52 

53 

53 

55 

51 

47 

48 

SO 

SO 

SO 

46 

41 

47 

55 

52 

45 

45 

45 

45 

49 

■  3 

klbubtm 

HAX 

71 

70 

71 

78 

75 

60 

65 

64 

60 

61 

60 

65 

60 

59 

60 

60 

62 

61 

60 

61 

64 

65 

65 

65 

60 

67 

55 

61 

60 

59 

63 

.5 

M  I  N 

49 

47 

47 

52 

53 

51 

52 

49 

48 

49 

50 

51 

55 

55 

52 

53 

SO 

42 

53 

S3 

52 

SS 

4S 

48 

50 

46 

50 

50 

46 

50 

0 

LBVfl  BEDS  NBI  flONUnENT 

HAX 

70 

68 

7S 

78 

86 

90 

89 

89 

87 

82 

80 

82 

84 

81 

BO 

62 

82 

78 

76 

79 

60 

79 

82 

79 

80 

80 

80 

81 

76 

78 

60 

4 

H  I  N 

41 

41 

41 

49 

S6 

S9 

SO 

S3 

57 

57 

56 

51 

54 

49 

52 

45 

4S 

43 

46 

48 

49 

47 

48 

49 

48 

48 

49 

48 

4S 

46 

49 

0 

nOUNT  HEBRON  RS 

HAX 

68 

68 

74 

79 

86 

90 

89 

84 

87 

83 

83 

82 

83 

79 

77 

80 

75 

76 

77 

80 

79 

78 

83 

79 

81 

81 

81 

83 

76 

76 

79 

9 

M  I  N 

35 

30 

35 

37 

38 

38 

37 

37 

41 

49 

45 

42 

46 

39 

38 

38 

36 

34 

38 

39 

35 

36 

31 

34 

34 

35 

36 

34 

31 

37 

0 

NBPfl  STBTE  MOSPI TBL 

HAX 

82 

89 

96 

96 

95 

88 

82 

69 

75 

74 

73 

73 

75 

75 

78 

79 

77 

74 

75 

78 

75 

76 

93 

98 

97 

88 

74 

71 

79 

79 

81 

1 

H  I  N 

48 

49 

52 

54 

55 

52 

53 

52 

SB 

59 

S3 

S3 

SS 

54 

49 

49 

SO 

SI 

51 

49 

54 

55 

S3 

55 

54 

48 

48 

48 

52 

52 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

RAX 

71 

72 

82 

87 

94 

72 

66 

72 

71 

65 

64 

66 

64 

60 

60 

64 

70 

70 

60 

65 

67 

71 

68 

68 

71 

70 

65 

65 

63 

69 

1 

H  I  N 

39 

39 

42 

4S 

46 

49 

51 

47 

47 

46 

49 

50 

48 

53 

57 

54 

48 

38 

51 

50 

44 

3B 

45 

49 

40 

48 

47 

48 

40 

46 

5 

ORLEBNS 

HAX 

85 

91 

97 

102 

101 

97 

95 

100 

91 

90 

9B 

98 

93 

94 

92 

91 

92 

90 

91 

93 

93 

84 

89 

92 

95 

96 

92 

87 

93 

94 

93 

2 

HIN 

47 

46 

SO 

51 

S3 

52 

47 

50 

S5 

59 

SS 

55 

S7 

56 

51 

55 

56 

55 

52 

45 

SO 

52 

45 

46 

47 

46 

49 

45 

45 

50 

7 

PE IBLUHB  F IRE    SIB  2 

HAX 

84 

92 

96 

too 

90 

78 

79 

72 

75 

70 

71 

71 

69 

73 

75 

78 

76 

73 

70 

85 

81 

SI 

90 

100 

96 

83 

72 

77 

78 

73 

80 

3 

HIN 

46 

47 

49 

51 

54 

52 

49 

S3 

56 

54 

52 

52 

55 

58 

S3 

49 

SO 

54 

54 

47 

53 

52 

47 

SI 

49 

47 

52 

i? 

46 

50 

51 

1 

POINT  BRENB 

HAX 

65 

64 

67 

78 

78 

68 

61 

64 

SS 

61 

63 

60 

63 

65 

65 

67 

63 

64 

64 

64 

65 

60 

65 

65 

64 

63 

55 

65 

64 

61 

64 

2 

H  1  N 

50 

48 

39 

44 

42 

49 

48 

49 

SO 

SI 

SO 

SO 

52 

53 

55 

51 

48 

50 

50 

50 

49 

51 

49 

49 

48 

42 

47 

SI 

49 

48 

7 

POTTER  VBLLET  PM 

HAX 

89 

93 

9S 

104 

102 

101 

101 

94 

70 

75 

73 

75 

90 

91 

90 

92 

93 

90 

91 

94 

93 

93 

95 

97 

97 

96 

94 

90 

93 

92 

91 

4 

H  1  N 

49 

50 

50 

SO 

54 

52 

SS 

SS 

55 

53 

53 

60 

SS 

55 

54 

S3 

49 

52 

52 

52 

55 

S3 

SO 

48 

SO 

SO 

45 

42 

44 

51 

* 

RICHBROSQN  GROVE  ST  PK 

HBX 

75 

89 

97 

100 

99 

96 

83 

101 

73 

77 

91 

89 

84 

77 

80 

90 

93 

86 

86 

87 

80 

84 

89 

94 

94 

77 

60 

91 

87 

2 

HIN 

45 

45 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

52 

51 

51 

50 

50 

55 

52 

49 

48 

47 

47 

S3 

47 

46 

50 

49 

45 

44 

49 

46 

48 

6 

SRINT  HELENB 

HBX 

86 

93 

95 

102 

100 

89 

87 

70 

83 

72 

81 

60 

81 

81 

84 

86 

84 

83 

80 

84 

82 

83 

94 

99 

9S 

SB 

80 

78 

82 

80 

85 

4 

nlN 

44 

47 

48 

50 

52 

50 

SO 

52 

SB 

54 

SO 

SO 

54 

53 

53 

46 

48 

51 

47 

46 

53 

50 

49 

S3 

SO 

45 

46 

41 

SO 

50 

49 

7 

SRN  RRFBEL 

HBX 

79 

90 

94 

92 

91 

82 

82 

80 

76 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

87 

95 

95 

86 

72 

70 

71 

71 

77 

9 

H  1  N 

49 

50 

51 

52 

SS 

53 

52 

52 

54 

55 

54 

56 

SB 

54 

52 

51 

52 

49 

SO 

52 

54 

52 

SB 

56 

47 

49 

SI 

49 

49 

52 

3 

SRNTB  ROSB 

HBX 

SB 

92 

98 

100 

94 

83 

BO 

71 

75 

70 

74 

76 

74 

77 

80 

82 

78 

74 

77 

86 

82 

84 

94 

101 

98 

BS 

73 

77 

80 

77 

82 

7 

HIN 

4S 

47 

48 

51 

51 

SI 

48 

51 

56 

51 

52 

51 

54 

56 

SO 

49 

50 

S3 

47 

46 

51 

S2 

4B 

51 

50 

42 

SO 

47 

47 

49 

49 

8 

SBMTERS  BAR  RBNGER  STB 

HBX 

80 

83 

90 

94 

102 

103 

99 

97 

99 

91 

90 

96 

95 

89 

91 

87 

88 

87 

90 

92 

96 

95 

BB 

89 

92 

93 

94 

93 

90 

92 

92 

2 

niN 

41 

39 

44 

46 

49 

56 

46 

47 

54 

49 

51 

52 

52 

49 

45 

44 

4S 

42 

47 

47 

46 

44 

43 

41 

42 

46 

46 

4  1 

40 

43 

45 

9 

SCOTIR 

HBX 

6S 

66 

70 

80 

87 

B3 

65 

67 

69 

64 

66 

66 

66 

66 

62 

60 

67 

75 

67 

61 

60 

66 

68 

71 

69 

70 

72 

57 

67 

69 

68 

0 

HIN 

SO 

51 

48 

S3 

S4 

SO 

50 

51 

52 

SI 

51 

S2 

52 

54 

54 

S3 

50 

48 

50 

52 

50 

54 

47 

51 

52 

49 

47 

48 

50 

48 

50 

7 

SHELTER  COVE  RVIBTION 

HBX 

70 

74 

73 

82 

86 

62 

61 

62 

59 

59 

56 

64 

60 

60 

SB 

58 

59 

56 

63 

65 

64 

64 

82 

7B 

74 

68 

59 

65 

65 

55 

65 

4 

niN 

55 

SB 

54 

60 

56 

49 

48 

48 

SO 

50 

49 

SO 

S3 

54 

53 

51 

47 

46 

52 

49 

SI 

S3 

S3 

59 

53 

48 

48 

48 

49 

45 

51 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 


1  3 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

sONOnn 

HAX 

niN 

90 
48 

96 
46 

100 
48 

lOS 
SO 

104 

51 

104 
48 

90 
48 

84 

52 

87 
SB 

86 
SS 

67 
52 

87 
S3 

87 
55 

79 
57 

82 
50 

89 
45 

90 
47 

90 
54 

86 
46 

87 
46 

88 

SO 

86 
50 

96 
48 

103 
50 

102 
49 

99 
44 

90 
47 

86 
44 

88 
47 

89 
46 

91  .2 
49.5 

TRINITY   RIVER  HSrCH 

HAX 
HIN 

82 
45 

83 

89 

91 

98 

99 

100 

98 

100 

84 

86 

91 

92 

89 

86 

87 

88 

90 

89 

89 

93 

93 

89 

91 

94 

92 

89 

87 

B9 

93 
41 

90. e 

46  .4 

ruLELflKE 

HAX 
HIN 

70 
40 

77 
33 

82 
3S 

88 
36 

91 
40 

91 
41 

90 
41 

88 
38 

87 
42 

85 
48 

86 
48 

86 
43 

86 
46 

80 
42 

84 
38 

81 
39 

78 
37 

78 
37 

80 
39 

ai 

41 

82 
34 

82 
37 

82 
38 

82 
39 

82 
36 

82 
3S 

84 

35 

84 

36 

79 
36 

84 

33 

83. 1 
38.8 

UKIHH 

HAX 
HIN 

88 
48 

93 
49 

97 
50 

104 

51 

103 
54 

100 
52 

102 
55 

95 
54 

81 
61 

78 
53 

87 
56 

92 
53 

88 

52 

82 
53 

81 
54 

92 
46 

94 
48 

89 

50 

82 
49 

93 
49 

93 
55 

87 
52 

9S 
49 

99 
49 

99 
52 

94 

50 

89 
46 

91 
43 

94 
47 

93 
46 

91  .8 
50  .9 

HBRn  SPRINGS  ORM 

HAX 
HIN 

89 

94 

96 

103 

95 

67 

79 

80 

79 

80 

84 

86 

84 

78 

89 

90 

97 

101 

97 

B9 

82 

87  .6 

HEBVERVILLE  RANGER  STO 

HAX 
HIN 

81 
41 

84 

37 

89 
38 

94 

39 

99 
43 

102 
45 

100 
40 

99 
43 

100 
58 

82 
51 

89 
51 

92 
47 

94 

55 

91 
47 

89 
43 

91 
42 

88 
4  I 

90 
41 

92 
43 

91 
44 

94 

43 

94 

38 

91 
41 

91 
4  1 

94 

40 

95 
42 

92 
39 

90 
36 

90 
36 

94 

38 

92.1 
42  .8 

HEED  F IRE  DEPCRTnENI 

HAX 
HIN 

66 
34 

70 
33 

74 

38 

78 
41 

87 
43 

92 
45 

92 
43 

87 
43 

66 
44 

83 
51 

84 

51 

83 
49 

86 
49 

85 
45 

83 
44 

as 

43 

82 
4  1 

79 
40 

79 
4  1 

84 
44 

82 
42 

80 
41 

84 

40 

77 
39 

79 
39 

81 
41 

86 
42 

84 

4  I 

76 
37 

77 
37 

61  .7 
42.0 

HILLITS  1  NE 

HAX 
HIN 

38 

88 
41 

41 

98 
41 

95 
45 

42 

44 

46 

58 

48 

53 

48 

48 

SO 

5? 

42 

40 

43 

47 

42 

47 

47 

40 

44 

42 

43 

38 

40 

38 

92 
40 

87.4 
44  .2 

HILLOM  CREEK   1  NH 

HAX 
HIN 

80 
39 

67 
40 

91 
43 

93 
45 

104 

56 

103 
46 

101 
42 

96 
44 

103 
49 

89 

50 

92 
50 

100 
49 

101 
52 

96 
SO 

97 
46 

92 
46 

92 
42 

92 
4  I 

94 
4  I 

89 
45 

89 
45 

97 
47 

88 
39 

90 
40 

94 

39 

95 
40 

97 
42 

95 
37 

BB 
38 

92 
40 

93  .9 
44  .  1 

TREKft 

*          ■  ■ 

HAX 
HIN 

77 
40 

72 
40 

83 
45 

89 
48 

93 
49 

92 
46 

98 
46 

94 

46 

95 
SI 

90 

57 

91 

57 

90 
SS 

91 
57 

89 
51 

as 

47 

ae 

48 

86 
45 

as 

45 

86 
47 

88 
49 

89 

51 

87 
44 

87 
46 

as 

43 

88 
45 

87 
45 

69 
46 

88 
44 

a3 

43 

85 
45 

87.7 
47  .4 

SfiCRHMENfO 

DRBINBGE  02 

BOIN  RBNCER  STBI ION 

HAX 
HIN 

74 
47 

82 
36 

87 
37 

93 
46 

95 
51 

93 
49 

93 
37 

92 
4S 

91 
49 

80 
58 

85 
49 

84 
46 

85 
52 

83 
48 

79 
42 

82 
37 

81 
43 

84 
47 

84 
43 

as 

44 

86 
42 

85 
39 

86 
43 

as 

46 

85 
44 

83 
42 

85 
40 

86 
45 

85.5 
44  .6 

BLIURBS  RBNGER  STATION 

HAX 
HIN 

74 

31 

72 
28 

78 
34 

83 
37 

86 
35 

91 
42 

89 
40 

91 
54 

84 

S3 

78 
S3 

72 
42 

80 
42 

81 
39 

85 
38 

82 
38 

79 
36 

79 
32 

80 
32 

80 
35 

82 
33 

82 
34 

78 
31 

as 

47 

81 
32 

85 
33 

83 
33 

83 
31 

79 
33 

eo 

30 

80 
31 

81  .4 

37  .0 

AUBURN 

HAX 
HIN 

75 
S6 

86 

56 

91 
56 

94 

61 

100 
65 

102 
68 

100 
72 

96 
67 

89 
65 

90 
64 

80 
57 

88 

57 

88 
60 

88 

57 

88 
57 

88 

57 

91 
61 

93 
67 

89 
60 

85 
6D 

88 

63 

92 
63 

93 
63 

94 

62 

97 
55 

97 
65 

94 

62 

92 
63 

86 
60 

88 

60 

90.7 
61  .6 

AUBURN  OAn  PROJECT 

HAX 
HIN 

83 
47 

83 
51 

87 

57 

91 

59 

97 
64 

100 
68 

98 
65 

95 
61 

85 
60 

87 
60 

78 
S3 

83 
55 

86 
56 

85 
52 

86 

52 

86 
57 

90 
61 

90 
65 

86 
56 

82 
57 

86 
54 

88 
SO 

88 
56 

91 
61 

94 

62 

94 

61 

92 
56 

89 
63 

83 
58 

85 
56 

88.3 
57.6 

BLUE  CANTON  WSO  AP 

HAX 
HIN 

69 
47 

74 

55 

77 
55 

85 
61 

86 
67 

84 

69 

85 
68 

82 
60 

73 
57 

6i 
56 

73 
S4 

75 
60 

73 
56 

74 

54 

72 
56 

73 
54 

74 

56 

72 
60 

75 
57 

77 
57 

77 
59 

76 
58 

78 
56 

77 
59 

78 
54 

78 
55 

76 
SS 

75 
57 

78 

57 

79 
56 

76.3 
57  .6 

BOHMAN  OBn 

HAX 
HIN 

70 
44 

75 
48 

79 
48 

80 
55 

86 
58 

84 

54 

85 
53 

86 
SB 

77 
52 

70 
51 

70 
48 

76 
53 

74 

49 

72 
45 

75 
51 

75 
48 

74 

50 

74 

56 

76 
50 

82 
51 

80 
55 

78 
58 

79 
52 

60 
52 

7B 
51 

78 
SO 

76 
50 

77 
49 

81 
49 

80 
49 

77.6 
51  2 

BRANNBN  ISLAND 

HAX 
HIN 

86 
S2 

86 

52 

93 
S5 

93 
60 

99 
64 

98 
60 

85 

60 

85 
56 

70 
57 

84 

57 

76 
57 

79 
55 

79 
56 

76 
57 

75 
56 

82 
56 

89 

57 

83 
57 

78 
56 

75 
57 

89 

57 

90 
57 

85 

57 

94 

56 

97 
56 

96 
58 

86 
54 

78 
54 

80 
54 

87 
54 

85.1 
56  .5 

BROOKS  FARNMAn  RANCH 

HAX 
HIN 

89 
49 

89 
46 

96 
50 

97 
50 

104 
56 

105 
56 

105 
58 

103 
60 

93 
66 

92 
61 

60 
56 

93 
58 

93 
55 

93 
52 

90 
55 

90 
52 

94 

57 

93 
55 

93 
56 

91 
53 

96 
61 

94 
54 

95 
55 

98 
51 

102 
52 

98 
SI 

97 
49 

94 
47 

92 
48 

95 
51 

94  .8 
54  .0 

BURNET 

HAX 
HIN 

76 
42 

76 
30 

82 
33 

87 
35 

94 

37 

89 
39 

91 
38 

90 
38 

93 
42 

87 
52 

82 
44 

88 
43 

67 
45 

79 
42 

78 
38 

84 

37 

82 
35 

82 
36 

83 
39 

84 

40 

87 

32 

ea 

34 

80 
35 

85 
34 

67 
34 

85 
34 

83 
31 

63 

29 

84 

30 

87 
31 

84.7 

37  .0 

CANTON  DBfl 

HAX 
HIN 

7S 
39 

76 
38 

83 
41 

86 
44 

86 
45 

89 
52 

89 
46 

90 
47 

87 
55 

79 
55 

76 
51 

82 
47 

81 
46 

79 
46 

81 
44 

80 
48 

79 
40 

79 
45 

79 
46 

80 
47 

83 
42 

82 
42 

82 
42 

80 
42 

83 
43 

82 
41 

81 
39 

83 
39 

80 
40 

79 
41 

81  .7 
44.4 

CHESTER 

HAX 
HIN 

7S 
36 

ai 

34 

85 
36 

90 
38 

90 
39 

89 
40 

88 
39 

93 
40 

88 
52 

79 
53 

78 
44 

83 
44 

81 
43 

79 
40 

81 
39 

79 
38 

81 
34 

81 
39 

83 
42 

88 
41 

83 
39 

83 
37 

83 
35 

86 
36 

83 
36 

84 
34 

82 
33 

82 
32 

82 
34 

84 

34 

83.5 
38  .7 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

HAX 
HIN 

84 

52 

87 
52 

90 
54 

95 
55 

102 
59 

99 
60 

99 
60 

97 
62 

62 
64 

90 
53 

73 
57 

89 
57 

88 
58 

87 
56 

87 
56 

86 

55 

92 
57 

92 
57 

87 
59 

87 
56 

92 
59 

91 
58 

91 
56 

97 
56 

94 

57 

96 
54 

94 

50 

90 
49 

90 
51 

89 

53 

90.6 
56.4 

CLEBRLBKE  HIGHLBNOS 

HAX 
HIN 

84 
48 

86 
42 

91 
43 

93 
42 

101 
47 

102 
47 

102 
49 

101 
S3 

95 
57 

82 
54 

76 
49 

89 
51 

92 
SO 

89 
45 

81 
46 

88 
45 

89 
46 

92 
47 

90 
48 

89 
47 

90 
48 

92 
48 

89 
46 

93 
45 

97 
46 

94 
46 

91 
44 

69 
42 

87 
42 

90 
44 

90.8 
46  .9 

COLFAX 

HAX 
HIN 

84 

54 

86 
57 

90 
58 

97 
64 

99 
65 

99 
68 

98 
67 

96 
64 

86 
61 

86 
62 

84 

57 

87 

57 

87 
60 

88 
60 

87 
61 

89 
59 

88 
65 

88 

65 

87 
60 

87 
60 

89 
S9 

90 
60 

92 
61 

92 
63 

93 
53 

92 
62 

91 
60 

87 
60 

87 
60 

89 

59 

89.8 

61  .0 

COLUSfl  2  SSH 

HAX 
HIN 

85 
50 

90 
51 

93 
53 

99 
54 

IDS 
57 

104 

56 

98 

S7 

97 
53 

91 
63 

85 

57 

89 
54 

90 
55 

86 
54 

87 
52 

87 
55 

91 
53 

93 
55 

92 
55 

89 
53 

94 

52 

92 
58 

92 
54 

9S 
54 

97 
5' 

97 
S3 

94 

52 

93 
47 

88 
45 

91 
48 

92 
SO 

92.6 
53.4 

DAVIS  2  HSH  EXP  FARM 

HAX 
HIN 

84 
48 

84 
49 

93 
51 

94 

SS 

101 
57 

99 
53 

95 
54 

92 
57 

82 
62 

69 
57 

81 
54 

87 
53 

86 
51 

82 
51 

83 

53 

88 
50 

91 
56 

91 

56 

87 
54 

82 
50 

90 
56 

92 
54 

89 
53 

95 
56 

99 
53 

96 
51 

92 
47 

87 
44 

88 
45 

91 
49 

89.7 
52  .6 

DEER  CREEK  FOREBAY 

HBX 
HIN 

74 
48 

71 
52 

77 
55 

80 
61 

87 
63 

89 
65 

69 
65 

87 
60 

85 
55 

77 
57 

68 

57 

77 
55 

78 
56 

78 
56 

79 
58 

77 
56 

78 
56 

79 
58 

78 

55 

78 

55 

88 

57 

80 
59 

79 
57 

81 
59 

82 
57 

81 

57 

82 
57 

80 

55 

78 
54 

79 
SB 

79.9 
57 . 1 

OE  SABlA 

HBX 
HIN 

84 

45 

86 
49 

97 
54 

96 
58 

96 
59 

96 
59 

95 
58 

87 
59 

87 
58 

84 

55 

83 
55 

84 

55 

85 
53 

85 
52 

84 

52 

85 
56 

85 
56 

84 

52 

as 

S3 

87 
56 

85 
52 

88 
51 

90 
53 

89 

57 

88 
56 

87 
54 

85 
49 

85 
49 

87 
51 

87.6 
54  .0 

DOBBINS   1  S 

HBX 
HIN 

89 
48 

89 
48 

93 
49 

100 
52 

101 
56 

101 
56 

99 
57 

91 

57 

88 
62 

80 
60 

85 
52 

89 
S4 

88 
52 

90 
52 

91 
54 

87 
60 

87 
54 

88 

S2 

90 

51 

91 

52 

94 

51 

95 
53 

95 
52 

93 
SO 

95 
48 

68 
47 

87 
47 

92 
48 

91  .3 
52  .6 

DOMNIEVILLE  RANGER  STA 

HBX 
HIN 

79 
43 

79 
42 

84 
44 

87 
45 

96 
45 

95 
49 

95 
49 

94 

51 

95 
54 

83 

57 

72 
48 

81 
49 

85 
46 

82 
47 

84 

49 

82 
48 

85 
49 

83 
49 

83 
49 

84 
49 

86 
46 

86 
46 

87 
46 

87 
46 

87 
46 

86 
43 

86 
42 

84 
4  1 

85 
42 

86 
42 

85.6 
46.8 

EAST  PARK  RESERVOIR 

HAX 
HIN 

83 

55 

85 
50 

90 
52 

93 
54 

100 
S9 

101 
57 

101 
60 

lOD 
60 

101 
64 

81 
56 

76 
56 

89 
56 

91 
56 

66 
54 

88 
56 

87 
54 

89 
53 

91 
57 

89 

sa 

88 
56 

94 

59 

92 
53 

88 
56 

94 
54 

96 
55 

94 
54 

92 
45 

90 
47 

80 
48 

92 
SI 

90.8 
55.0 

FBIRF lELO  FIRE  SIBTION 

HAX 
HIN 

82 
52 

83 
51 

90 
S3 

92 
SS 

98 
60 

91 
60 

88 
56 

81 
60 

71 
SS 

82 
54 

75 
55 

82 
52 

81 
54 

77 
54 

77 
54 

81 
54 

86 
56 

84 
54 

78 
52 

78 
53 

85 
52 

85 
55 

84 

52 

93 
53 

97 
56 

95 
51 

88 

50 

77 
51 

77 
49 

89 

50 

84  .2 

53  .8 

FOLSOn  ORM 

HAX 
HIN 

86 
51 

87 
54 

93 
63 

96 
68 

103 
67 

104 

62 

104 

63 

98 
57 

8S 
57 

91 
60 

80 

SS 

87 
SS 

89 
S3 

88 

S3 

86 
S4 

88 
55 

92 
56 

95 
57 

86 
54 

82 
55 

89 
56 

86 

57 

88 

S7 

90 
59 

95 
69 

95 
68 

93 
58 

88 

52 

84 

52 

86 

52 

90.5 
S7  .6 

GEORGETOWN  RBNGER  STB 

HAX 
HIN 

80 
51 

79 
55 

84 

58 

89 
63 

97 
69 

99 
67 

99 
67 

97 
65 

87 
59 

as 

61 

77 
56 

ai 

57 

84 

59 

as 

59 

85 
SS 

85 
S9 

87 
64 

88 
62 

87 
59 

86 
59 

86 

sa 

87 
61 

88 
61 

91 
63 

92 
63 

91 
63 

91 
61 

90 
59 

87 
57 

86 

59 

87.7 

GRBSS  VBLLET  NO.  2 

HAX 
HIN 

79 
48 

80 
48 

86 
50 

90 
S3 

97 
56 

99 
60 

99 
60 

98 
58 

88 
62 

85 
61 

78 
53 

84 

SS 

85 

55 

85 
55 

86 
54 

83 
54 

88 
56 

88 

60 

86 
SS 

86 
56 

86 
SS 

87 
54 

88 

52 

92 
55 

91 

S3 

93 
S3 

91 

SI 

90 

SO 

67 

SI 

86 

SO 

38.0 
S4  .4 

GRIiZLT   ISLBNO  REFUGE 

HBX 

niN 

HARRISON  GULCH  RS 

HBX 
HIN 

79 
49 

80 
40 

85 
40 

89 
40 

93 
45 

97 
4S 

96 
45 

9S 
46 

98 
43 

77 
49 

80 
48 

87 
42 

89 

50 

82 
46 

84 
44 

82 
43 

83 
42 

85 
45 

83 
42 

83 
44 

88 
45 

87 
41 

84 
45 

91 
46 

92 
46 

91 
42 

86 
39 

83 
37 

as 

38 

90 
40 

86.8 
43.6 

SEE  RE,  ERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  4 


DniLY  TEMPERATURES 


COL IFOBNIB 

SEPTEMBER  1975 


DRY  OF  MONTH 


STRr  ION 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

1  3 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 
a 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

rtiN 

79 
46 

79 
34 

86 
36 

91 
38 

96 
39 

98 
4  1 

96 
40 

95 
40 

96 
51 

85 
55 

82 
48 

89 
45 

91 
SO 

88 
44 

87 
42 

87 
42 

85 
38 

87 
40 

85 
43 

87 
44 

90 
37 

89 
38 

87 
39 

88 
38 

91 
38 

88 

37 

67 
35 

87 
33 

87 
33 

89 
34 

88  •4 
40.6 

JESS  VflLLEl^ 

niN 

73 
36 

76 
32 

80 
38 

84 

38 

87 
SO 

85 
48 

84 
48 

88 
44 

84 
49 

79 
51 

73 
45 

80 
49 

79 
49 

73 
43 

78 
41 

77 
40 

78 
41 

75 
35 

78 
40 

80 
44 

BO 
40 

79 
39 

79 
40 

83 
38 

82 
40 

80 
41 

80 
41 

78 
40 

79 
35 

81 
42 

79  .7 
41  .9 

niN 

63 
46 

87 
47 

90 
48 

102 
48 

100 
S3 

101 
SI 

100 
55 

97 
SB 

92 
65 

85 
57 

89 
SB 

91 
54 

89 

SS 

87 
SO 

BB 

S2 

90 
48 

93 
49 

89 

52 

87 
52 

90 
52 

90 
56 

89 
S3 

89 
51 

94 

50 

95 
S2 

93 
50 

92 
46 

87 
43 

88 
47 

89 
SO 

91  .2 
SI  .5 

1  qhf  ^ni  QMn 

MIN 

84 

53 

84 

54 

89 

SS 

91 
55 

97 
60 

100 
SB 

100 
58 

96 
59 

85 
62 

89 
62 

79 
57 

88 

57 

88 
54 

87 
51 

87 
54 

85 
53 

88 
S4 

90 
59 

89 

55 

86 
53 

90 
54 

89 
54 

88 

55 

93 
56 

96 
55 

92 
51 

92 
50 

88 
48 

87 
48 

87 
51 

89.5 
54  .8 

niN 

72 
40 

78 
48 

81 
43 

88 

50 

89 
59 

88 
43 

88 
49 

88 

52 

78 
56 

77 
54 

76 
51 

79 
49 

79 
45 

78 

50 

78 
46 

77 
49 

77 
S4 

78 
48 

82 
49 

81 

S3 

JO 
46 

81 
44 

81 
42 

79 
41 

79 
41 

Bl 
45 

81 

51 

80  .5 
48. 3 

flANJANITfl  LAKE 

HIN 

68 
41 

66 
40 

74 
41 

78 
46 

81 
S2 

85 
47 

84 
48 

84 
47 

85 
51 

71 
51 

6S 
47 

73 
49 

75 
47 

71 
42 

73 
44 

76 
39 

71 
36 

73 
40 

72 
48 

75 
43 

77 
44 

77 
42 

74 
41 

78 
42 

78 
43 

76 
41 

76 
38 

75 
37 

7S 
39 

78 
42 

75  .5 
43.6 

KORHL F  T  COVE 

niN 

8S 
49 

85 
SI 

91 
S2 

91 
S3 

99 
SB 

102 
S8 

99 
S9 

98 

59 

84 

61 

88 

57 

78 
54 

87 
56 

88 
54 

88 

51 

85 
53 

88 

S3 

89 
54 

90 
56 

89 
S3 

86 

53 

91 
54 

92 
55 

89 

55 

93 
54 

94 

53 

95 
52 

93 
50 

90 
49 

86 
50 

90 
51 

90 .  1 

53.9 

Map  V  c  u  1 1  1  c 

niN 

82 
SI 

82 
S3 

87 

57 

90 
57 

94 

63 

98 

61 

101 
59 

98 
59 

90 
62 

90 
60 

71 
54 

89 

56 

89 
54 

88 

S3 

88 

56 

87 
54 

91 
59 

93 
59 

88 

55 

86 
54 

90 
62 

92 
58 

93 
58 

94 

59 

96 
60 

97 
58 

96 
55 

90 
55 

91 
52 

89 
54 

90 . 3 
56.9 

Mr  ri  nun 

MIN 

77 
42 

76 
40 

84 
43 

88 
47 

94 
48 

97 
47 

93 
45 

94 
45 

95 
51 

83 
S3 

81 
S3 

89 
51 

90 
53 

85 
47 

84 
44 

86 
44 

83 
41 

83 
42 

85 
44 

85 
46 

89 
45 

87 
41 

84 
43 

85 
45 

90 
43 

86 
42 

87 
39 

84 

37 

85 
38 

89 
44 

86  .6 
44  .8 

M I NERPL 

MIN 

70 
35 

67 
36 

74 
34 

77 
39 

81 
43 

84 

38 

85 
38 

85 
38 

87 
46 

73 
45 

65 
43 

72 
44 

76 
42 

74 

38 

76 
38 

76 
35 

75 
32 

75 
36 

74 

38 

74 

38 

80 
40 

75 
36 

78 
33 

79 
36 

61 
35 

79 
33 

78 
30 

78 

29 

77 
31 

78 
34 

76  .8 
37.1 

MIN 

71 
43 

77 
43 

83 
SO 

91 
4S 

93 
49 

92 
50 

92 
49 

89 
48 

79 
52 

80 
S3 

86 
SI 

89 
50 

84 

SO 

62 
47 

85 
45 

80 
45 

82 
43 

82 
42 

83 
46 

84 
47 

83 
44 

82 
44 

79 
SO 

83 
46 

84 
45 

84 
44 

82 
42 

78 
42 

81 
42 

87 
43 

83.6 
46.3 

NEvnon  citr 

nnx 
niN 

nBi  Dun 

MIN 

87 
S3 

88 
58 

93 
SS 

9S 
SS 

103 
62 

103 
59 

101 
60 

100 
61 

9S 
64 

90 
60 

76 
SB 

93 
62 

91 
58 

90 
S3 

90 
54 

88 

57 

93 
57 

93 
59 

89 
SS 

89 
57 

96 
60 

96 

SS 

SI 
57 

98 
60 

95 
60 

96 
SB 

94 

50 

90 
48 

91 
50 

91 
52 

92  .8 
56.9 

nnnu  1 1  i f 
unuv 1 L  L  c 

MIN 

poDon ICC 

MIN 

79 
S4 

80 
58 

63 
60 

88 
63 

95 
73 

97 
73 

96 
73 

95 
67 

89 
66 

83 
65 

73 
62 

83 
62 

83 
62 

83 
61 

84 

59 

82 
60 

81 
60 

88 

65 

85 
60 

SI 
61 

85 
63 

86 
62 

86 
61 

88 

65 

90 
67 

91 
67 

88 
63 

86 
59 

84 

57 

84 

57 

85  .9 
62  .B 

PI  orcouii  1  c 

MIN 

83 
49 

84 

47 

87 
51 

91 
54 

96 
58 

99 

61 

98 

61 

94 

S9 

87 
64 

88 
62 

80 
53 

83 
54 

85 
55 

87 
53 

84 

53 

85 
54 

89 
60 

88 
61 

87 
56 

84 

56 

86 
52 

89 
56 

90 
S3 

93 
56 

93 
SS 

94 
54 

92 
51 

89 
SO 

85 
45 

85 
49 

88.5 
54  .7 

Pi  orcouii  1  r  icr 

MIN 

89 

57 

85 
57 

91 
60 

96 
67 

101 
73 

100 
76 

97 
75 

89 
71 

88 

65 

83 
60 

81 

60 

85 
61 

86 
63 

86 
62 

86 
63 

88 
63 

88 
68 

87 
67 

85 
62 

86 
64 

88 
64 

90 
65 

93 
63 

93 
68 

92 
68 

93 
66 

90 
66 

87 
66 

85 
63 

90 
62 

89 . 3 
64.8 

MIN 

74 
34 

80 

32 

BS 
35 

87 
37 

90 
38 

89 
41 

90 
40 

89 
43 

82 
52 

68 
53 

75 
42 

74 

)0 

78 
4  I 

79 
39 

77 
43 

79 
40 

78 
39 

78 
48 

82 
42 

82 
43 

79 
38 

82 
31 

82 
35 

65 
36 

62 
36 

79 
33 

82 
31 

81  .0 
39.3 

MIN 

79 
36 

80 
34 

86 
36 

90 
36 

94 

38 

97 
40 

94 

39 

92 
42 

98 
S3 

86 
56 

64 

50 

84 
47 

87 
45 

86 
41 

85 
41 

86 
39 

85 
38 

85 
46 

86 
43 

87 
44 

90 
35 

89 
38 

89 
36 

89 
37 

90 
37 

88 
34 

88 

32 

86 
31 

87 
33 

89 
33 

87  .2 
39.7 

ocn   pj  iicc   ucn  ap 

MIN 

89 
59 

95 
64 

98 
59 

105 
64 

106 
63 

104 
64 

104 

63 

109 
64 

87 
88 

83 
65 

97 
65 

94 

65 

94 
64 

93 
61 

89 
61 

93 
59 

93 
60 

92 
61 

90 
61 

99 
61 

98 
64 

93 
60 

100 
62 

97 
60 

99 
61 

98 
60 

93 
57 

95 
S3 

95 
57 

96 

56 

95  .9 
61  .4 

PEODING  FIRE  STfl  NO  2 

MIN 

90 
60 

95 
63 

99 
68 

107 
69 

106 
70 

104 

70 

105 
70 

108 
73 

106 
69 

88 
69 

100 
65 

98 
66 

95 
68 

94 

62 

91 
61 

92 
62 

93 
84 

92 
66 

92 
65 

102 
65 

99 
6b 

93 
65 

100 
65 

96 
71 

96 
67 

96 
65 

94 
64 

94 

61 

99 
58 

96 
61 

97.4 

65.6 

ROC  KL IN 

MIN 

90 
54 

87 
52 

9S 
56 

96 
55 

102 
61 

105 
59 

103 
58 

100 
59 

89 
62 

92 
58 

81 
54 

89 

57 

91 
56 

89 
S6 

90 
56 

90 
56 

92 
58 

92 
63 

92 
56 

88 
55 

91 
59 

95 
58 

95 
55 

96 
59 

101 
62 

100 
61 

92 
54 

94 

S3 

88 
49 

91 
SI 

93-2 
56. 7 

SPCRfiMENTO  MSO  flP 

riN 

89 

57 

96 
56 

98 
62 

105 
62 

106 
65 

100 
63 

98 
62 

85 
62 

93 
65 

84 

62 

90 
60 

91 
S9 

89 
59 

88 
59 

90 
60 

94 

59 

96 
67 

92 
62 

88 

60 

95 
59 

94 
64 

94 

60 

99 
60 

102 
63 

100 
65 

97 
63 

92 
59 

89 

55 

93 
55 

92 
56 

94  .0 

60.7 

SACRAnENTO  HSO  CI 

MAX 
MIN 

85 
56 

94 

58 

94 

62 

101 
63 

104 

67 

100 
64 

96 
62 

82 
60 

90 
64 

82 
59 

89 
SB 

88 
SB 

85 
57 

86 
57 

89 
SB 

91 
58 

92 
64 

88 
60 

84 

57 

92 
57 

93 
62 

92 
59 

96 
SB 

99 
65 

98 
64 

94 

63 

88 
SB 

88 
54 

91 
56 

91 

56 

91  .4 

59.8 

SHRSTB  ORM 

MIN 

85 
64 

84 
64 

89 
68 

96 
71 

99 
72 

104 

69 

101 
68 

103 
69 

101 
68 

68 
69 

87 
67 

95 
68 

98 

67 

90 
SS 

92 
63 

89 

63 

90 
62 

92 
63 

91 
64 

91 
64 

97 
66 

91 

63 

92 
63 

94 

68 

96 
67 

94 

64 

9S 
62 

90 
62 

91 
62 

94 

62 

93 . 3 
65.6 

S I E  RRfl  CITY 

MIN 

78 
42 

84 

52 

90 

52 

92 
52 

94 

62 

93 
57 

94 

59 

90 
57 

84 

52 

78 
52 

82 
S3 

BS 
53 

85 
54 

85 

53 

84 

52 

88 
49 

85 
50 

83 
52 

85 
54 

89 
55 

87 
55 

88 
54 

89 
53 

89 
54 

87 
54 

87 
50 

87 
49 

88 

52 

88 

56 

88 

56 

86 . 9 
S3. 2 

SIERRflvILLE  RANGER  STfl 

MAX 
MIN 

75 
32 

76 
33 

82 
35 

85 
38 

89 
41 

91 
43 

87 
41 

88 
45 

90 
47 

80 
52 

68 
39 

78 
43 

81 
41 

72 
39 

78 
41 

71 
40 

80 
42 

80 
42 

79 
43 

81 
44 

83 
37 

81 
39 

81 

36 

BS 
38 

85 
38 

82 
34 

62 
34 

80 
35 

82 
35 

82 
34 

81.1 
39.4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

85 
56 

87 
52 

91 
54 

94 

SB 

102 
57 

103 
59 

101 
60 

102 
61 

102 
64 

BS 
60 

77 
60 

92 
61 

93 
59 

90 
57 

93 
59 

86 

56 

91 
56 

91 
SB 

90 
57 

89 

59 

96 
61 

96 

55 

89 
57 

98 
59 

96 
59 

95 
58 

93 
SI 

89 
48 

91 
50 

95 
S3 

92 . 7 
57.1 

STRfiHBERRY  VOLLEY 

MAX 
MIN 

75 
42 

80 
47 

82 
44 

91 
51 

91 
56 

92 
51 

92 
52 

90 
SS 

80 
54 

77 
54 

80 
49 

83 

50 

79 
49 

79 
47 

79 
47 

80 
46 

81 
46 

81 

53 

81 
49 

84 

50 

84 
54 

82 
48 

84 
46 

84 

50 

89 
46 

84 
45 

B3 
45 

82 
45 

85 
45 

84 
46 

83.3 
48.7 

Thin  LAKES 

MAX 
MIN 

62 
4S 

67 
39 

70 
42 

75 
47 

75 
48 

75 
43 

73 
45 

75 
46 

62 
45 

54 
46 

64 
40 

65 
42 

62 
4  1 

65 
37 

65 
42 

66 
42 

63 
52 

65 
48 

65 
42 

70 
44 

71 
47 

68 
42 

70 
39 

69 
42 

68 
38 

67 
39 

57 
37 

67 

35 

69 
42 

68 
43 

67  .4 
42.7 

VACRV  ULE 

MAX 
MIN 

83 
49 

83 
49 

95 
50 

102 
SO 

104 

57 

103 
55 

103 
55 

92 
56 

90 
61 

88 
58 

89 
55 

88 
54 

86 
S3 

85 
SO 

86 
S3 

89 
55 

93 
57 

90 
57 

86 

55 

91 
52 

91 

57 

91 
53 

95 
51 

99 
55 

97 
55 

95 
51 

92 
52 

89 
45 

89 
45 

87 
45 

91.7 
53  .0 

UHtSKEYTOMN  RES 

MAX 
MIN 

86 
SB 

86 

60 

92 
60 

96 
63 

102 
63 

103 
64 

102 
66 

102 
68 

104 

63 

86 
64 

86 
62 

96 
62 

98 
63 

91 
59 

92 
57 

90 
SB 

91 
59 

92 
59 

91 
59 

94 

60 

98 
61 

95 
58 

90 
60 

97 
65 

99 
63 

93 
61 

93 
58 

90 
58 

93 
59 

97 
54 

94  .2 

60.8 

MILLIANS 

MAX 
MIN 

84 
54 

89 
56 

93 
57 

98 
SB 

100 
63 

103 
59 

101 
59 

100 
60 

91 
66 

85 
60 

56 

90 
59 

91 
57 

89 

S3 

89 
56 

90 
52 

93 
57 

93 
SB 

90 
58 

94 

56 

92 
57 

93 
56 

94 

60 

96 
63 

96 
60 

96 
58 

94 

48 

92 
S4 

93  .2 
57.5 

nillohS 

MAX 
MIN 

85 
52 

89 
SB 

90 

SS 

93 
57 

101 
62 

100 
59 

99 
S9 

96 
60 

89 
64 

91 
61 

77 
58 

90 
60 

88 

56 

87 
S3 

88 

SS 

85 
58 

89 
56 

90 
59 

86 

55 

87 
54 

91 
SB 

91 
57 

90 
57 

98 
59 

94 

58 

95 
59 

92 
51 

89 
47 

90 
52 

93 
53 

90.8 
56.7 

MINTERS 

MAX 

niN 

88 

S3 

87 
54 

94 

57 

96 
56 

102 
63 

103 
61 

101 
59 

98 

59 

88 
64 

91 
60 

81 
58 

91 
57 

92 
SS 

89 
56 

90 
58 

89 
SS 

93 
63 

93 
S9 

92 
56 

89 
56 

93 
61 

93 
56 

92 
SB 

97 
SB 

101 

57 

97 
56 

96 
53 

90 
51 

91 
S3 

91 
57 

92.9 
57.3 

HOODLANO    1  HNH 

MAX 

niN 

89 
47 

87 
50 

93 
52 

95 
54 

102 
58 

105 
56 

103 
55 

100 
56 

89 
SS 

92 
56 

76 
54 

91 
53 

92 
52 

89 

50 

90 

51 

90 
52 

92 
S7 

93 
55 

92 
S3 

91 
51 

95 
52 

93 
50 

94 

53 

96 
58 

100 
56 

98 
54 

96 
49 

95 
SO 

92 
47 

93 
52 

93.4 

52.9 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
RIN 

75 
32 

72 
26 

79 
31 

82 
31 

84 

32 

87 
35 

85 
35 

87 
35 

86 
41 

80 
49 

65 
49 

71 
41 

75 
41 

75 
41 

76 
42 

76 
39 

77 
41 

78 
48 

80 
43 

81 
43 

79 
32 

77 
32 

81 
33 

82 

32 

82 
34 

80 

29 

80 

29 

80 

29 

79 

29 

78 

28 

79.0 
36.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
1  5 


DniLY  TEMPERRTURES 


COLIFORNin 

SEPIEMBER  197S 


DAY   OF  MONTH 

o 
cr 

C  T  Q  T  T  niu 

a  1 H 1  I  UN 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

]  1 

1 2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

eooiE 

MBX 

68 

73 

76 

75 

79 

80 

80 

75 

66 

64 

63 

67 

67 

68 

68 

70 

69 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

74 

71 

70 

71 

4 

nIN 

25 

2  3 

24 

37 

29 

3D 

39 

39 

37 

33 

28 

28 

31 

31 

29 

32 

32 

3  1 

33 

28 

28 

28 

25 

27 

29 

27 

27 

28 

26 

30 

BRIDGEPORT 

MBX 

7S 

80 

82 

81 

82 

86 

83 

78 

74 

68 

69 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

77 

79 

77 

76 

79 

79 

80 

87 

79 

78 

77 

75 

78 

77 

6 

HIN 

39 

26 

29 

29 

29 

33 

32 

40 

4  I 

38 

3  3 

34 

36 

36 

32 

34 

38 

36 

35 

32 

3 1 

29 

28 

29 

28 

28 

26 

^* 

24 

^' 

CEDBRVILLE 

nnx 

73 

69 

74 

79 

82 

89 

89 

88 

85 

80 

72 

78 

83 

82 

ei 

79 

79 

76 

76 

83 

82 

78 

80 

80 

82 

80 

82 

83 

90 

76 

80 

0 

HIN 

*6 

39 

37 

" 

49 

48 

49 

48 

57 

48 

49 

45 

48 

42 

47 

43 

4  2 

52 

37 

38 

4  3 

45 

42 

4  3 

4  3 

39 

CONNER  MEMORIfil.  ST  PK 

MAX 

72 

73 

77 

81 

82 

87 

85 

87 

84 

77 

65 

73 

77 

77 

78 

77 

77 

76 

76 

79 

78 

79 

78 

81 

82 

79 

79 

79 

79 

77 

78 

2 

HIN 

36 

30 

30 

35 

36 

40 

40 

42 

5 1 

4  3 

40 

40 

37 

38 

39 

44 

53 

" 

4  3 

35 

37 

35 

33 

35 

32 

32 

32 

33 

DOYLE  S  SSE 

HAX 

75 

80 

85 

87 

92 

92 

90 

91 

86 

78 

75 

78 

80 

80 

80 

82 

84 

79 

81 

82 

79 

83 

84 

86 

86 

84 

85 

81 

82 

83 

83 

0 

HIN 

38 

42 

52 

48 

50 

6 1 

56 

48 

45 

52 

45 

49 

53 

48 

50 

4  I 

42 

45 

** 

*^ 

40 

39 

46 

FLEMING  F ISH  AND  CUME 

HAX 

79 

84 

87 

89 

89 

89 

90 

88 

77 

76 

79 

81 

81 

81 

92 

92 

91 

82 

83 

80 

83 

83 

85 

85 

84 

83 

81 

80 

82 

93 

0 

HIN 

35 

40 

38 

40 

45 

48 

55 

55 

42 

46 

42 

41 

42 

45 

45 

37 

40 

40 

42 

38 

38 

38 

38 

35 

*^ 

FORT  BIDHELL 

MAX 

73 

79 

82 

87 

88 

87 

90 

89 

89 

80 

82 

61 

82 

83 

80 

90 

90 

93 

76 

81 

82 

85 

8S 

83 

83 

85 

83 

82 

82 

83 

92 

8 

HIN 

48 

36 

40 

4D 

4  I 

42 

4  3 

45 

46 

45 

43 

41 

47 

39 

39 

4  1 

34 

38 

39 

40 

42 

38 

39 

40 

4  1 

35 

35 

40 

9 

nONO  LUKE 

HAX 

80 

82 

85 

83 

85 

84 

84 

77 

72 

66 

68 

72 

74 

73 

75 

74 

75 

74 

73 

77 

79 

77 

79 

79 

78 

77 

77 

78 

77 

77 

77 

0 

HIN 

45 

4  1 

42 

4  3 

" 

45 

46 

46 

46 

50 

46 

42 

4  3 

46 

43 

44 

49 

47 

46 

50 

49 

45 

43 

43 

42 

4  3 

4  3 

4  I 

40 

5 

SQUdH  VBLLET 

HAX 

70 

70 

75 

79 

79 

85 

84 

82 

82 

75 

73 

69 

71 

75 

74 

72 

79 

75 

75 

76 

73 

77 

77 

78 

78 

77 

77 

76 

77 

74 

76 

1 

HIN 

38 

32 

36 

38 

40 

40 

40 

42 

5 1 

42 

40 

40 

38 

39 

37 

34 

54 

4  3 

4  2 

37 

37 

35 
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SI 

48 

53 

54 

52 

55 

56 

56 

47 

56 

SI 

51 

S3 

53 

53 

50 

52.7 

SBL INBS  FBB  BP . 

nBx 

69 

85 

74 

75 

76 

69 

65 

67 

68 

65 

69 

66 

68 

66 

73 

7S 

72 

68 

70 

73 

71 

69 

82 

101 

65 

71 

64 

68 

67 

67 

72.0 

niN 

52 

49 

48 

53 

55 

S4 

54 

55 

S7 

SB 

57 

56 

56 

56 

49 

SO 

55 

55 

55 

52 

53 

53 

49 

58 

SI 

51 

52 

52 

51 

SI 

S3  .2 

S  F  RICMflOND  SUNSET 

nBx 

66 

67 

68 

67 

59 

61 

S9 

57 

62 

64 

60 

S9 

64 

67 

67 

64 

60 

64 

65 

63 

60 

64 

67 

85 

70 

57 

63 

61 

59 

56 

63.5 

niN 

52 

49 

50 

54 

54 

S2 

S2 

S3 

55 

SS 

64 

S4 

55 

57 

55 

55 

SI 

S4 

55 

S3 

51 

52 

49 

52 

51 

50 

52 

52 

51 

SO 

52.6 

SBN  FRBNCISCO  USO  BP 

nBx 

74 

86 

84 

80 

72 

64 

65 

63 

72 

72 

66 

66 

66 

68 

69 

66 

65 

67 

65 

68 

66 

65 

80 

89 

77 

66 

62 

64 

66 

65 

69.9 

niN 

53 

52 

54 

54 

54 

52 

52 

54 

55 

54 

64 

54 

56 

SS 

53 

53 

52 

52 

56 

S3 

52 

54 

SO 

SB 

51 

46 

51 

SG 

47 

50 

52.9 

SBN  FRANCISCO  HSO  Cl 

nBx 

69 

78 

BG 

71 

63 

60 

SS 

58 

67 

64 

60 

60 

62 

65 

66 

62 

61 

62 

62 

62 

60 

63 

78 

69 

70 

60 

60 

58 

64 

60 

65.0 

niN 

S3 

55 

56 

56 

54 

52 

S3 

53 

55 

56 

54 

54 

56 

57 

56 

53 

52 

55 

55 

S3 

52 

S3 

54 

59 

52 

SI 

52 

52 

52 

S2 

53.9 

SBN  ORE  COR  10  2  SE 

nBx 

69 

78 

77 

76 

70 

65 

64 

63 

73 

71 

63 

65 

65 

68 

69 

66 

67 

68 

55 

65 

62 

62 

73 

87 

71 

64 

63 

62 

64 

63 

67.9 

n  I N 

47 

40 

41 

44 

43 

51 

51 

52 

52 

52 

54 

52 

53 

53 

42 

47 

51 

52 

51 

52 

50 

51 

41 

48 

41 

38 

46 

45 

48 

48 

47.9 

SBN  JOSE 

nax 

78 

87 

89 

91 

91 

83 

74 

70 

80 

74 

72 

72 

71 

70 

73 

74 

74 

74 

71 

7S 

75 

72 

84 

93 

9i 

88 

76 

71 

75 

74 

78.1 

n  I N 

SO 

52 

52 

S3 

53 

54 

S3 

54 

54 

S3 

S3 

66 

57 

58 

51 

51 

SS 

56 

56 

52 

S4 

54 

48 

SB 

3b 

S2 

54 

54 

52 

53 

53.6 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

nBx 

75 

70 

81 

77 

78 

76 

73 

76 

78 

68 

72 

69 

69 

67 

66 

77 

80 

78 

72 

74 

77 

75 

79 

93 

102 

99 

87 

72 

68 

72 

76.7 

n  I N 

51 

49 

51 

51 

SI 

S2 

54 

54 

S3 

55 

54 

54 

54 

54 

47 

46 

48 

54 

53 

SO 

50 

50 

50 

63 

56 

51 

49 

50 

51 

51 

52. G 

SBN  MBfEO 

nBx 

79 

90 

90 

92 

90 

85 

73 

73 

7S 

71 

74 

71 

72 

70 

72 

71 

74 

71 

74 

75 

74 

74 

74 

95 

85 

79 

69 

71 

72 

70 

76. B 

niN 

51 

57 

67 

65 

56 

54 

52 

54 

55 

56 

55 

54 

56 

60 

64 

63 

52 

54 

54 

SB 

61 

63 

55 

59 

S4 

50 

50 

61 

63 

54 

56.9 

SBNTB  CLBRB  UNlVERSITr 

nBx 

77 

86 

89 

92 

84 

7S 

73 

67 

80 

75 

72 

70 

71 

71 

73 

73 

76 

73 

70 

75 

72 

71 

83 

94 

88 

81 

69 

66 

75 

70 

76.4 

48 

49 

52 

54 

SS 

54 

50 

51 

SI 

53 

57 

53 

55 

55 

48 

48 

54 

54 

53 

47 

50 

53 

44 

SS 

53 

48 

52 

50 

47 

SI 

51  .5 

SBNTB  CRUi 

nBx 

74 

86 

73 

70 

75 

77 

75 

65 

6S 

71 

70 

7G 

74 

73 

76 

80 

73 

73 

72 

77 

76 

73 

87 

102 

85 

76 

70 

69 

64 

65 

74.5 

M  I  N 

44 

45 

46 

48 

51 

54 

51 

50 

52 

56 

57 

55 

56 

52 

46 

45 

53 

55 

49 

48 

35 

53 

44 

50 

50 

44 

48 

44 

49 

50 

SO.O 

UPR  SBN  LEBNDRO  F IL lER 

nBx 

niN 

HBISONVILLE  mBTERHORKS 

nBx 

70 

68 

82 

70 

67 

69 

70 

63 

63 

67 

65 

64 

65 

65 

62 

71 

72 

70 

67 

68 

69 

70 

70 

83 

99 

81 

65 

64 

68 

64 

69.7 

n  I N 

53 

48 

48 

53 

54 

53 

52 

54 

54 

55 

57 

55 

55 

55 

48 

48 

SI 

54 

52 

49 

50 

SI 

48 

48 

52 

SG 

51 

48 

51 

51 

51  .6 

HOOOSIOE  FIRE  SIB  1 

nBx 

84 

93 

95 

100 

96 

85 

80 

76 

83 

76 

77 

77 

80 

80 

60 

82 

76 

77 

78 

80 

79 

62 

93 

99 

95 

86 

77 

74 

79 

78 

83.2 

n  I N 

46 

45 

44 

50 

51 

50 

48 

50 

55 

55 

58 

56 

55 

56 

45 

43 

53 

52 

47 

46 

45 

SO 

S3 

S3 

49 

43 

47 

44 

43 

46 

49.3 

SBN  JOBQUIN 

DRBINBGE  05 

BNI lOCM  PunPlNC  PL  3 

MBX 

86 

86 

93 

94 

IGO 

98 

96 

94 

76 

84 

79 

83 

83 

80 

81 

84 

87 

89 

64 

83 

89 

88 

89 

95 

99 

97 

91 

83 

82 

87 

88.0 

n  I N 

56 

52 

52 

56 

58 

59 

58 

58 

60 

57 

S7 

54 

52 

52 

52 

51 

58 

58 

54 

52 

S6 

53 

53 

55 

56 

SG 

52 

53 

46 

50 

54  .3 

BSH  nOUNTBIN 

nBx 

90 

88 

92 

99 

99 

101 

101 

IGG 

91 

92 

84 

66 

92 

94 

92 

94 

95 

9S 

91 

90 

90 

97 

96 

97 

98 

99 

98 

92 

89 

90 

93.7 

n  I N 

63 

54 

55 

56 

68 

55 

69 

7G 

67 

67 

63 

59 

SB 

64 

64 

56 

64 

61 

65 

64 

SB 

64 

67 

66 

SB 

71 

66 

62 

60 

58 

62.4 

BuBERRT   1  NH 

nflx 

87 

88 

94 

96 

98 

9S 

94 

90 

88 

86 

82 

87 

88 

87 

90 

69 

90 

89 

85 

85 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

88 

84 

6S 

89 

89.6 

M  I  N 

59 

59 

63 

70 

7S 

71 

72 

70 

65 

63 

62 

61 

66 

67 

65 

6S 

6B 

70 

64 

64 

64 

69 

68 

70 

69 

69 

67 

63 

61 

66 

66.2 

eauERSF lELO  HSO  BP 

nBx 

91 

92 

96 

99 

103 

103 

102 

94 

93 

89 

89 

92 

94 

92 

92 

90 

97 

95 

93 

91 

96 

98 

97 

100 

103 

100 

97 

91 

91 

94 

95.1 

niN 

68 

66 

67 

72 

74 

77 

75 

76 

74 

72 

68 

70 

71 

67 

67 

69 

74 

72 

69 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

71 

66 

66 

67 

70.0 

BBLCH  POhER  mouse 

nflx 

86 

88 

94 

97 

109 

96 

96 

9B 

97 

87 

83 

86 

88 

89 

93 

92 

9G 

89 

86 

86 

90 

92 

91 

99 

94 

92 

91 

88 

85 

89 

91  .4 

n  i  N 

SI 

59 

61 

67 

68 

63 

66 

64 

SB 

55 

49 

45 

46 

45 

42 

40 

44 

42 

32 

31 

SO 

52 

50 

46 

48 

44 

40 

36 

40 

40 

49.5 

BUTTONHILLOH 

nflx 

90 

89 

89 

94 

97 

IGG 

98 

98 

90 

89 

88 

87 

91 

91 

90 

89 

91 

96 

93 

92 

89 

94 

96 

9S 

99 

103 

99 

97 

91 

90 

93.2 

niN 

58 

53 

SB 

60 

64 

62 

63 

68 

62 

64 

61 

63 

61 

61 

61 

61 

63 

66 

61 

59 

59 

59 

SB 

59 

59 

57 

59 

52 

SS 

56 

60.1 

CBLBVERBS  BfC  TREES 

nflx 

77 

76 

79 

83 

87 

89 

92 

92 

80 

60 

72 

74 

77 

79 

80 

80 

80 

76 

BG 

79 

79 

61 

81 

83 

84 

83 

82 

80 

78 

80 

80.8 

niN 

43 

44 

45 

47 

S3 

56 

56 

SS 

SS 

55 

47 

45 

46 

SO 

51 

49 

SO 

S3 

52 

51 

51 

51 

SO 

SI 

SO 

SI 

49 

48 

46 

46 

49.9 

CnnP  PBROEE 

nflx 

8S 

84 

92 

95 

101 

1G2 

97 

92 

83 

89 

80 

84 

86 

87 

68 

86 

90 

92 

87 

83 

89 

90 

88 

94 

97 

98 

94 

68 

63 

87 

89.7 

niN 

54 

54 

63 

61 

68 

61 

63 

61 

62 

60 

57 

SB 

56 

55 

54 

56 

59 

64 

55 

58 

58 

60 

60 

63 

72 

66 

SB 

S3 

54 

S6 

59.3 

CBTHErS   Vr   BULL    RUN  RM 

nflx 

88 

84 

89 

95 

99 

IGG 

98 

96 

90 

91 

82 

85 

88 

89 

88 

90 

91 

92 

90 

66 

69 

93 

94 

93 

94 

97 

95 

90 

85 

88 

91  .0 

niN 

54 

52 

S3 

SB 

62 

60 

64 

67 

61 

60 

55 

56 

57 

57 

56 

57 

65 

64 

SB 

SB 

59 

59 

SB 

59 

59 

59 

57 

55 

53 

58.2 

CHERRT  VBLLET  OBn 

nBx 

80 

78 

31 

86 

90 

94 

95 

91 

83 

80 

75 

7B 

62 

83 

82 

83 

85 

78 

82 

81 

83 

84 

84 

84 

86 

85 

85 

84 

62 

81 

83. S 

niN 

SG 

50 

52 

55 

60 

61 

59 

SB 

56 

57 

SG 

52 

52 

52 

54 

54 

59 

57 

SS 

S3 

55 

56 

53 

S4 

53 

53 

S3 

51 

SO 

52 

S4.2 

COBLINGB 

nflx 

92 

9S 

B9 

87 

88 

90 

91 

90 

87 

92 

97 

100 

101 

101 

102 

96 

92 

89 

91 

niN 

SO 

60 

57 

55 

52 

54 

57 

56 

51 

48 

63 

62 

63 

61 

62 

59 

52 

SS 

SB 

CORCORBN  IRRIC  GIST 

nBx 

91 

91 

95 

100 

IGO 

IGG 

100 

95 

90 

89 

87 

90 

93 

90 

9G 

90 

96 

94 

91 

93 

94 

9S 

95 

98 

101 

100 

98 

92 

90 

92 

94.0 

niN 

54 

51 

55 

59 

64 

63 

60 

69 

65 

63 

SB 

60 

59 

60 

59 

59 

69 

66 

61 

57 

59 

62 

61 

61 

62 

S9 

S7 

55 

S3 

55 

S9.B 

OENBIR  3  NNE 

nBi 

80 

89 

92 

94 

96 

93 

91 

79 

89 

BS 

B6 

87 

85 

81 

83 

97 

90 

87 

83 

86 

89 

89 

90 

94 

97 

92 

87 

ai 

85 

86 

88.2 

niN 

49 

48 

49 

SS 

57 

SB 

S3 

61 

S9 

57 

55 

54 

53 

54 

54 

SO 

64 

60 

56 

SS 

S3 

S4 

57 

51 

S3 

5? 

SO 

51 

45 

48 

53.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOlLGHING  SIBIION  INOEX 


1  7 


DniLY  TEMPERniURES 


:BL IFORNIB 
SEPIEHBER 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUDLEYS 

MAX 
niN 

69 

3S 

89 
36 

90 
37 

95 
45 

98 
48 

98 
50 

93 
48 

88 

55 

85 

rs 

79 
SI 

83 
42 

84 

43 

86 
4S 

87 
44 

88 
42 

85 
47 

86 
49 

84 

48 

86 
43 

85 
47 

84 

48 

87 
49 

85 
40 

88 
44 

92 
42 

87.8 
45  . 3 

ELtCIUfl  POHER  HOUSE 

HA« 
nlN 

87 
50 

91 
SI 

96 
55 

102 
55 

104 

58 

103 
57 

101 
56 

95 
57 

91 
67 

90 
60 

86 
54 

90 
56 

89 

SS 

89 
53 

90 
53 

92 
53 

94 

65 

93 
58 

90 
55 

91 
53 

93 
62 

94 

56 

96 
51 

99 
54 

99 
59 

98 
55 

95 
49 

90 
48 

90 
48 

91 
49 

93.6 
55 . 1 

FIVE  PDlNtS  5  SSH 

MAX 
MIN 

83 
56 

89 
52 

94 

58 

99 
60 

99 
62 

95 
66 

94 

63 

59 

88 
59 

89 
61 

87 

57 

90 
60 

91 
62 

85 
60 

88 
57 

91 
57 

94 
64 

93 
66 

90 
60 

87 
60 

92 
57 

94 

57 

92 
59 

96 
59 

100 
60 

99 
61 

90 
S9 

84 

55 

88 
54 

90 
56 

91  .4 

59  .2 

FRESNO  H50  flP 

MAX 

niN 

85 
ST 

SI 
54 

95 
55 

98 
58 

99 
63 

98 
65 

95 
64 

87 
68 

B9 
64 

B4 

60 

87 
59 

89 
51 

91 
60 

88 

59 

89 
59 

91 
59 

93 
69 

91 
70 

88 
62 

89 
59 

93 
60 

94 

59 

94 

58 

96 
59 

98 
60 

97 
61 

91 
SS 

87 
54 

89 
53 

91 
54 

91  .6 
59  .9 

fRIBNT  COVERNNENT  CfiHP 

HBX 
NIN 

93 
52 

89 

52 

94 

53 

99 
58 

103 
61 

104 
64 

102 
65 

99 
61 

92 
66 

93 
60 

88 

57 

89 
56 

93 
58 

94 

55 

92 
55 

93 
55 

95 
57 

96 
67 

94 

59 

91 
55 

91 
55 

97 
60 

98 

57 

97 
58 

99 
61 

100 
62 

100 
56 

93 

55 

90 
52 

92 
55 

95.0 
57  .9 

GLENNVILLE 

nAX 

niN 

81 
n 

86 
41 

93 
44 

94 

48 

96 
52 

96 
51 

92 
SO 

92 
61 

84 

55 

82 
54 

79 
51 

84 

47 

87 
49 

87 
48 

88 
48 

85 
SO 

87 
58 

83 

57 

83 
49 

83 
47 

90 
48 

90 
47 

91 
47 

91 
45 

90 
45 

89 
47 

90 
45 

83 
44 

82 
42 

86 
43 

87.5 
48  .6 

GRBNI  GROVE 

HBX 

n|N 

72 
45 

66 
44 

72 
48 

77 
52 

79 
57 

81 

59 

80 
58 

75 
55 

68 

so 

65 
48 

62 
44 

63 
44 

67 
45 

70 
48 

70 
47 

72 
51 

73 
53 

68 
53 

68 
49 

69 
49 

70 
SO 

75 
52 

74 

SI 

72 
SI 

73 
50 

73 
50 

71 
49 

70 
47 

68 
47 

72 
47 

71  .2 
49.8 

HHNFORD 

NBX 
tllN 

67 

53 

89 
54 

92 
54 

97 
58 

98 

57 

97 
61 

96 
58 

94 

66 

87 
64 

86 
59 

85 
54 

89 
59 

89 
58 

87 
54 

68 
54 

90 
57 

87 
65 

89 
59 

88 
60 

87 
56 

89 
56 

97 
54 

96 
57 

96 
58 

98 
58 

97 
54 

96 
54 

89 
51 

89 
52 

89 
54 

91  .3 
56  .9 

HEICH  HETCMT 

MAX 

niN 

79 
49 

77 
49 

80 
SO 

85 
51 

90 
55 

96 
56 

96 
57 

94 

58 

85 
55 

75 
56 

82 
51 

84 

SI 

86 
S3 

86 
53 

86 
52 

90 
53 

79 
59 

81 
55 

81 

S3 

82 
S3 

83 
54 

84 
54 

84 

S3 

84 
54 

84 

S3 

84 

51 

83 

51 

80 
48 

80 
49 

84.1 

53.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

niN 

66 
39 

70 
42 

74 
43 

77 
47 

80 
49 

78 
SO 

7S 
49 

71 
50 

65 
48 

65 
46 

60 
41 

64 
4  1 

67 
42 

68 
43 

68 
46 

71 
44 

67 
S3 

66 
53 

68 
46 

68 
45 

72 
48 

71 
47 

71 
45 

72 
46 

71 
45 

69 
44 

66 
44 

65 
42 

66 
40 

70 
42 

69  .4 
45  . 3 

IDRin 

Max 

MIN 

66 

57 

86 
56 

85 
56 

93 
64 

99 
71 

99 
73 

97 
72 

97 
72 

83 
64 

86 
60 

81 
59 

82 
61 

87 
63 

87 
63 

86 
61 

85 
59 

87 
63 

88 
66 

88 
63 

85 
61 

85 
61 

89 
66 

91 
65 

90 
67 

93 
66 

93 
69 

93 
66 

91 
63 

88 
63 

86 

63 

88  .9 
63.8 

KERN  RIVER  PM  NO  1 

MAX 
MIN 

90 
70 

94 

70 

96 
73 

100 
77 

102 
77 

102 
78 

100 
80 

91 
73 

93 
73 

93 
67 

87 
71 

91 
72 

93 
71 

91 
69 

91 
70 

93 
72 

95 
75 

92 
71 

91 
70 

86 
72 

96 
77 

86 
79 

95 
75 

99 
78 

100 
77 

98 
73 

95 
69 

90 
70 

91 
70 

93.8 
73.1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

93 
60 

96 
58 

98 
58 

100 
64 

103 
66 

103 
60 

100 
68 

96 
66 

85 
65 

84 

61 

86 
56 

90 
59 

92 
61 

92 
65 

96 
65 

93 
67 

93 
64 

92 
64 

89 
60 

89 
56 

94 

55 

95 
66 

S4 
64 

94 

66 

94 

65 

94 

65 

92 
65 

90 
60 

90 
SO 

92 
52 

93.3 
61  .7 

KETTLEMBN  STATION 

MAX 
MIN 

68 
58 

91 
58 

96 
70 

101 
71 

103 
76 

100 
72 

99 
72 

92 
70 

90 
66 

85 
65 

88 
62 

91 
65 

93 
64 

88 

60 

90 
61 

90 
63 

95 
73 

93 
71 

93 
67 

93 
61 

93 
70 

96 
66 

95 
64 

98 
68 

100 
74 

100 

72 

94 

69 

89 
59 

90 

65 

95 
68 

93.6 
66.7 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MAX 
MIN 

88 

52 

85 
S3 

92 
56 

97 
58 

100 
63 

100 
64 

97 
58 

94 

61 

8S 
63 

91 
60 

88 

SS 

87 
56 

89 
54 

89 
56 

86 
59 

87 
54 

92 
54 

94 

60 

92 
S8 

92 
58 

90 
52 

93 
58 

92 
57 

95 
60 

99 
63 

102 
58 

97 
61 

90 
SO 

85 
45 

89 
54 

91  .9 
57.0 

LE  GRBND 

MAX 
MIN 

86 

57 

83 
56 

92 
53 

98 

57 

97 
57 

97 
60 

93 
64 

90 
61 

90 

61 

90 
60 

85 

S7 

88 

S7 

89 
S7 

88 

57 

86 
56 

90 
56 

93 
65 

94 

67 

93 
60 

87 
58 

91 
59 

93 
58 

92 
57 

96 
58 

100 
62 

98 

59 

94 
54 

90 

55 

87 
47 

89 

51 

91  .3 

57  .9 

LENON  COVE 

MAX 
MIN 

90 

53 

88 
54 

91 
54 

96 
59 

98 
65 

100 
62 

98 
63 

99 
66 

92 
66 

92 
62 

88 

60 

86 
60 

91 
61 

93 
58 

91 
58 

91 
59 

91 
60 

95 
66 

92 
57 

90 
56 

87 
60 

94 

61 

95 
56 

94 

60 

97 
65 

98 
63 

96 
55 

91 
51 

87 

SS 

89 
56 

92  .7 
59  .4 

L INDSBT 

MAX 
MIN 

91 
53 

93 
51 

98 
52 

100 
55 

102 
60 

101 
64 

101 
61 

98 
67 

94 

65 

91 
63 

90 
58 

93 
58 

95 
58 

93 
57 

93 
57 

92 
52 

96 
65 

93 
64 

92 
58 

92 
55 

97 
57 

97 
56 

97 
58 

99 
56 

101 
55 

99 
56 

95 
55 

91 
53 

92 
50 

94 

52 

95.3 
57.4 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

73 
35 

66 
35 

72 
38 

76 
42 

79 
44 

81 
44 

80 
44 

75 
47 

67 
47 

68 
47 

59 
39 

60 
37 

64 

37 

67 
39 

69 
39 

70 
39 

72 
45 

65 
45 

69 
36 

69 
42 

75 
42 

75 
42 

72 
40 

71 
39 

72 
40 

71 
39 

70 
38 

67 
36 

67 
36 

69 
37 

70.3 
40  . 3 

LOOI 

MAX 
MIN 

86 
49 

93 
53 

98 
55 

102 
57 

101 
62 

100 
62 

93 
60 

78 
57 

89 
62 

83 
58 

86 
54 

86 
54 

86 
55 

87 
56 

85 
55 

93 
S3 

92 
61 

87 
55 

85 
54 

93 
53 

89 
54 

96 
54 

96 
54 

101 
55 

100 
58 

100 
57 

94 

50 

85 
50 

92 
50 

89 

50 

91  .5 
55  .2 

LOS  BBNOS 

MAX 
MIN 

88 

55 

86 

53 

89 
58 

94 

60 

96 
65 

99 
64 

97 
61 

96 
65 

77 
59 

90 
58 

89 
56 

88 
59 

89 
57 

90 
SS 

83 
55 

88 
56 

89 
64 

93 
64 

90 
56 

87 
55 

89 
60 

93 
58 

92 
58 

93 
60 

95 
62 

98 
59 

97 
57 

90 
52 

85 
53 

89 
58 

90.6 
58.4 

LOS  BBNOS  OET  RESV 

MAX 
MIN 

88 

55 

85 
53 

89 
65 

92 
68 

97 
70 

93 
74 

99 
63 

97 
62 

80 
61 

90 
62 

88 
59 

86 
61 

88 

62 

88 
60 

80 
56 

86 
60 

88 
66 

92 
66 

90 
59 

86 
58 

88 
57 

90 
62 

91 
64 

90 
67 

93 
67 

97 
65 

96 
63 

90 
57 

83 
58 

86 
62 

89.5 
62 . 1 

KBDERB 

MBX 
MIN 

90 
55 

81 
48 

91 
50 

95 
55 

99 
S9 

101 
62 

99 
60 

98 

60 

87 
60 

91 

60 

82 
SS 

87 
57 

91 
56 

91 

55 

88 

55 

90 
55 

91 
55 

95 
54 

92 
SI 

90 

SS 

89 
52 

94 

52 

96 
50 

95 
50 

97 
52 

99 
56 

92 
51 

91 
51 

88 
49 

90 
SO 

92.0 
54  .3 

flBNTECfl 

MBX 
MIN 

87 
55 

84 
54 

92 
S7 

96 
58 

100 
62 

100 
63 

96 
60 

93 
60 

78 
63 

90 
58 

84 

57 

89 
57 

89 
57 

89 

SS 

84 

57 

85 
55 

88 
56 

92 

62 

88 

57 

85 
55 

88 

56 

89 
58 

89 
56 

93 
59 

98 
59 

99 
57 

94 

55 

88 

51 

84 

50 

88 
54 

90.0 
57 .  1 

NBRICOPB 

MBX 
MIN 

88 
62 

87 
61 

88 
65 

93 
69 

97 
74 

101 
74 

101 
74 

102 
73 

90 
66 

92 
66 

87 
62 

89 
64 

91 
64 

89 
64 

88 
63 

89 
65 

88 
69 

94 

69 

92 
66 

91 
63 

90 
65 

93 
68 

94 

67 

93 
69 

97 
70 

101 
68 

98 
69 

94 

63 

90 
60 

89 

63 

92  .5 
66  .5 

MERCED  F  IRE  5TBI ION  2 

MBX 
MIN 

85 

52 

92 
52 

96 
54 

100 
57 

100 
60 

97 
64 

96 
60 

91 
61 

91 
58 

67 
57 

90 
54 

91 

56 

90 
56 

87 
54 

92 
56 

95 
63 

92 
58 

87 

56 

90 
54 

94 

52 

94 

57 

94 
54 

98 

57 

102 
59 

97 
58 

92 
S3 

86 
53 

90 
49 

90 
48 

92.6 
55  .9 

nODESTO 

MBX 
MIN 

83 
51 

91 
S3 

95 
55 

98 
60 

99 
60 

96 
61 

94 

58 

79 
61 

90 
62 

85 
59 

87 
57 

87 
57 

86 
56 

83 
55 

85 
56 

88 
55 

91 
67 

88 
63 

85 
57 

88 

57 

90 
58 

89 
58 

92 
58 

98 
S9 

98 
59 

93 
58 

87 
55 

83 
52 

87 

52 

87 
55 

89.4 

57  .5 

NEHHBN 

MBX 
MIN 

89 

50 

93 
52 

95 
51 

100 
53 

99 
58 

102 
60 

97 
58 

95 
62 

90 
59 

91 
58 

90 
56 

91 
58 

90 
57 

87 
55 

88 

55 

89 

57 

94 

61 

92 
62 

90 
57 

92 
55 

93 
58 

93 
58 

98 
55 

100 
55 

102 
60 

97 
58 

92 
57 

87 
51 

91 
52 

91 
54 

93.3 
56  .4 

NORTH  FORK  RBNCER  SIB 

MBX 
MIN 

87 
47 

84 
54 

90 
SS 

95 
60 

97 
48 

96 
62 

96 
62 

92 
65 

85 
60 

85 
60 

84 
54 

86 
54 

88 
59 

88 
59 

89 
60 

90 
59 

90 
64 

86 
58 

87 
60 

87 
59 

89 

S7 

92 
60 

92 
59 

91 

59 

90 
57 

91 
59 

90 
57 

88 
54 

84 

53 

89 
54 

89.3 

57  .6 

ORBNOE  COVE 

MBX 
MIN 

91 
54 

88 

53 

92 

57 

97 
58 

99 
63 

101 
63 

100 
62 

99 
67 

92 
66 

91 
62 

89 
59 

85 
59 

92 
59 

93 
59 

91 
58 

91 
59 

93 
68 

95 
67 

94 

57 

92 
56 

90 
S6 

96 
60 

96 
56 

95 
59 

98 
59 

99 
59 

98 
58 

91 

55 

87 
56 

90 
55 

93.5 
59 . 3 

PORTERVILLE 

MBX 
MIN 

93 
57 

90 
57 

94 

58 

98 
56 

100 
65 

103 
67 

102 
66 

102 
72 

95 
67 

95 
65 

92 
60 

90 
62 

96 
62 

97 
60 

94 

59 

93 
62 

94 

60 

97 
65 

91 
61 

92 
58 

92 
62 

97 
61 

98 
63 

97 
60 

98 

58 

100 
60 

99 
63 

95 
58 

91 

53 

93 
57 

95.6 
61.1 

POSEr   3  E 

MBX 
MIN 

79 
47 

79 
49 

82 
52 

87 
57 

89 
56 

78 
55 

80 
54 

79 
55 

78 
56 

77 
57 

77 
SS 

76 
51 

78 

52 

79 
54 

80 
56 

81 

55 

80 
56 

81 
52 

79 
49 

78 
48 

79 
51 

80 
S2 

79-8 
S3 . 1 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MBX 
MIN 

78 
49 

80 
48 

85 
52 

92 
59 

94 

69 

94 

69 

92 
68 

90 
58 

83 
61 

81 
59 

78 

S3 

79 
S3 

82 
61 

83 
61 

83 
56 

85 
54 

83 
61 

82 
58 

83 

55 

83 

55 

84 

59 

84 

59 

85 
63 

86 
61 

87 
63 

86 
63 

85 
60 

84 

58 

84 

52 

86 
51 

84  .7 

58.3 

SHN  LUIS  DBM 

MBX 
MIN 

86 
56 

83 
57 

89 
61 

91 
69 

96 
68 

99 
69 

99 
71 

91 
65 

73 
62 

88 
60 

84 

60 

85 
61 

89 
58 

87 
59 

75 
58 

86 
59 

88 
63 

91 
67 

91 
63 

86 
61 

88 
62 

90 
62 

89 
60 

90 
64 

93 
60 

99 
63 

97 
66 

96 
62 

83 
56 

86 
58 

88.9 
62  .0 

SONORB  RS 

MBX 
MIN 

86 
49 

85 
51 

89 
50 

94 

50 

99 
60 

100 
58 

57 

57 

57 

56 

82 
56 

89 
56 

90 
SS 

89 
SS 

90 
55 

90 
SS 

92 
59 

92 
57 

90 
SS 

91 
54 

90 
49 

93 
SS 

93 
49 

98 
SO 

96 
S3 

95 
52 

93 
48 

89 
48 

89 

SO 

91  .4 

53.7 

SO  ENTRANCE   rOSEnl TE 

MBX 
MIN 

76 
45 

74 
47 

77 
48 

81 
50 

86 
56 

89 
56 

89 
56 

85 
58 

75 
S3 

76 
54 

67 
49 

70 
48 

74 

51 

77 
SO 

74 
48 

77 
49 

80 
55 

76 
58 

74 

52 

76 
53 

75 
53 

73 
52 

81 
51 

81 
52 

81 
52 

61 
51 

78 
48 

80 
50 

80 

52 

77 
50 

78.0 
51  .6 

STOCKTON  HSO  AP 

MBX 
MIN 

85 
55 

92 
56 

95 
58 

100 
61 

101 
65 

97 
63 

95 
61 

78 
61 

90 
65 

82 
59 

88 
57 

87 
58 

85 
57 

82 
57 

86 
56 

89 
57 

92 
65 

88 
63 

84 

58 

90 
56 

91 
61 

89 
57 

94 

SB 

98 
60 

98 
62 

95 
62 

88 

57 

84 

51 

88 
54 

86 
56 

89.9 
58.9 

STOCKTON  FIRE  STB  NO  4 

MBX 
MIN 

86 
52 

85 

SS 

92 
57 

95 
58 

100 
63 

100 
61 

93 
59 

92 
58 

77 
59 

89 

52 

82 
56 

82 
55 

85 
SS 

88 
55 

80 
55 

85 
54 

90 
58 

90 
59 

85 
55 

82 
53 

89 
57 

90 
54 

90 
SS 

94 

56 

98 
59 

97 
58 

95 
55 

86 
SO 

84 

SI 

89 
SI 

69.0 
55.8 

lEHBCHBPl 

MBX 
MIN 

SEE  i.EFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 
18 


DRILY  TEMPERflTURES 


CRL IFORNin 

SEP'tnBER  1975 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

a 

TEJON  RBNCHO 

nBx 
niN 

99 
53 

88 

65 

95 
60 

98 
61 

101 
66 

101 
70 

100 
72 

94 

65 

92 
6' 

88 
54 

69 
54 

90 
59 

91 
60 

90 
58 

90 
55 

BO 
54 

92 
56 

91 
61 

90 
62 

92 
63 

95 
54 

96 
56 

92 
59 

97 
59 

100 
65 

98 
60 

97 
62 

98 
65 

95 
74 

91 
59 

93.7 
60-8 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

Mn> 

MIN 

92 
SB 

93 
56 

94 

57 

101 
60 

102 
63 

102 
64 

102 
62 

102 
69 

93 
67 

91 
66 

86 
61 

92 
SB 

96 
60 

95 
62 

95 
60 

93 
60 

95 
70 

92 
71 

92 
63 

90 
60 

93 
61 

98 
59 

98 
60 

98 
58 

97 
59 

99 
60 

98 
60 

93 
SB 

91 

55 

90 
56 

95.1 
61  .1 

riCER  CREEK  PH 

MRU 
MIN 

83 
46 

85 
47 

91 
49 

95 
53 

99 
54 

99 
SB 

99 
55 

95 
56 

87 
61 

86 
SB 

81 
51 

85 
50 

86 
54 

86 

53 

87 
S3 

89 
S4 

85 
59 

86 

57 

87 
53 

87 
55 

88 

51 

89 
54 

89 
52 

92 
56 

92 
53 

98 

55 

95 
51 

89 

52 

86 
49 

90 
50 

B9.S 
53.3 

fRDCr  CRRBONR 

MAX 

niN 

86 

82 

90 

93 

96 

98 

96 

93 
58 

75 
59 

90 

57 

84 

56 

86 
55 

BB 
S4 

84 

53 

81 
53 

85 
52 

88 

53 

90 
S3 

BB 

52 

82 
S3 

88 

52 

89 

S3 

86 

S3 

91 
53 

96 
53 

95 
S3 

93 
53 

86 
46 

83 
49 

86 
SO 

88.3 
53.3 

TRBC  PUNPINC  PIBNT 

MBK 

niN 

86 
56 

91 
54 

93 
56 

97 
SB 

100 
65 

95 

7P 

B9 
65 

76 
60 

90 
59 

83 
59 

85 
60 

85 
57 

83 
57 

78 
SB 

BS 
SB 

89 
56 

90 
63 

87 
60 

80 
58 

89 

57 

90 
61 

88 

57 

92 
SI 

96 
58 

95 
59 

93 
SS 

87 
56 

84 

SS 

87 
48 

66 
52 

88.3 
S7.9 

VISHLin 

nnx 
niN 

B9 
55 

B2 
54 

90 
60 

93 
61 

96 
63 

98 
64 

98 
64 

97 
64 

89 
64 

89 
64 

87 
61 

84 

61 

B9 

61 

91 
60 

90 
65 

88 

60 

91 
61 

93 
68 

93 
61 

88 

56 

86 
63 

93 
62 

94 

60 

93 
62 

96 
63 

97 
64 

97 
58 

90 
54 

87 
57 

87 
59 

91  .2 
61  .0 

HRSCO 

MHX 
MIN 

59 

55 

SS 

SB 

62 

63 

66 

62 

60 

60 

60 

92 
61 

93 
61 

97 
61 

94 

69 

93 
63 

93 
65 

97 
67 

98 
59 

94 

59 

94 

60 

97 
62 

97 
60 

96 
61 

98 
60 

104 

61 

102 
60 

95 
65 

91 

55 

90 
57 

60.9 

YOSEHIIE  PBRK  MEROOIRS 
■ 

nAx 
niN 

86 
39 

84 
41 

87 
40 

93 
41 

96 
46 

100 
50 

99 
51 

95 
53 

89 

52 

78 

51 

74 
49 

B3 
46 

86 
46 

89 
46 

84 
46 

88 
45 

92 
45 

90 
56 

89 
49 

88 
47 

69 
47 

91 
47 

92 
47 

91 
46 

92 
SO 

92 
SO 

92 
47 

90 
43 

87 
40 

BB 
40 

69. 1 
46  .7 

ouiH  const 

ORRINRGE  06 

ALPINE 

nBx 
n  IN 

87 
SS 

91 
SS 

97 
65 

98 
68 

9S 
67 

83 
6S 

91 
SB 

BO 

57 

75 
54 

75 
56 

80 
56 

80 
56 

80 
56 

94 

56 

96 
68 

88 

66 

89 
68 

94 

63 

95 
62 

103 
68 

96 
63 

98 
72 

97 
64 

64 

54 

48 

54 

89.7 
60.7 

RVRUON  PLEASURE  PIER 

nflx 
niN 

73 
57 

70 
57 

70 
SS 

71 
58 

69 
55 

69 
64 

70 
63 

70 
64 

69 
61 

70 
60 

70 
61 

69 
56 

68 
61 

68 
62 

70 
63 

73 
63 

78 
58 

72 
60 

73 
61 

72 
60 

72 
59 

78 
SB 

87 
61 

94 

62 

85 
64 

70 
60 

69 
56 

68 
59 

71 
59 

70 
62 

72.6 
60.0 

BRRRETt  Ofln 

nBx 
niN 

95 
53 

92 
54 

94 

56 

96 
60 

102 
62 

99 
61 

96 
64 

82 
59 

81 

57 

81 
S3 

79 
54 

79 
55 

81 
56 

81 
56 

85 
58 

95 
61 

98 
64 

97 
62 

90 
SB 

92 
57 

95 
53 

98 
56 

96 
62 

93 
52 

94 

53 

95 
51 

93 
50 

90 
SO 

86 
49 

79 
49 

90.5 
56.2 

BERunONI  PunPING  PLRNT 

nflx 
niN 

93 
53 

89 
53 

96 
61 

96 
61 

9B 
67 

99 
66 

98 
62 

96 
59 

88 

53 

80 
50 

78 
S3 

74 
47 

Bl 
49 

88 

57 

89 

57 

91 
58 

93 
56 

90 
54 

88 

52 

89 
60 

91 
54 

BB 
56 

91 
58 

90 
SB 

96 
58 

94 

60 

95 
55 

88 

53 

8S 
S3 

86 

52 

89.9 
S6.2 

BIG  BERR  L«KE 

nnx 
niN 

80 
43 

78 
43 

83 
45 

81 
44 

78 
53 

75 
53 

73 
50 

73 
45 

72 
40 

68 
40 

73 
37 

73 
39 

73 
41 

77 
47 

76 
47 

75 
53 

78 
43 

80 
45 

78 
44 

75 
37 

75 
36 

73 
36 

74 

35 

75 
36 

72 
37 

73 
36 

72 
36 

72 
38 

75.2 
42.1 

BURBRNK  VSLLEr  PMP  PL t 

nflx 
niN 

87 
49 

92 
SO 

100 
52 

98 
60 

94 

60 

91 
SB 

92 
61 

84 

62 

79 
59 

76 
58 

78 
55 

79 
53 

82 
59 

86 
59 

95 
58 

96 
64 

98 
65 

92 
64 

93 
59 

91 
SB 

98 
56 

104 

60 

105 
57 

105 
SB 

101 

57 

95 
57 

87 
54 

63 
53 

80 
54 

84 

59 

90.8 
57.6 

CHCHunfi  LAKE 

MBX 

niN 

88 
SI 

80 
46 

92 
44 

94 
47 

98 
SI 

96 
52 

90 
53 

85 
52 

87 
52 

82 
SB 

69 
57 

76 
56 

75 
54 

7S 
S3 

78 
48 

85 
50 

89 
54 

91 
53 

85 
52 

85 
48 

86 
49 

93 
51 

97 
49 

101 
63 

100 
63 

99 
60 

97 
45 

97 
48 

81 
48 

80 
48 

87.7 
51  .8 

cnnpo 

HBX 

niN 

91 
44 

96 
49 

96 
59 

99 
58 

98 
55 

93 
55 

88 
65 

85 

57 

85 

52 

80 
49 

77 
42 

81 
45 

87 
48 

88 
48 

91 
56 

96 
59 

94 

57 

89 
55 

92 
SO 

92 
50 

93 
48 

89 
64 

68 

57 

88 
45 

91 
48 

91 
47 

88 
45 

87 
42 

81 
42 

B4 

40 

89.3 
51  .0 

CHNOCR  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

92 
49 

95 
49 

107 
52 

106 
56 

100 
59 

94 
54 

98 
56 

89 
60 

83 
61 

82 
62 

80 
53 

83 
52 

87 
58 

92 
58 

97 
55 

100 
59 

100 
65 

95 
61 

96 
57 

94 

55 

104 

53 

109 
57 

106 
52 

106 
56 

102 
S2 

97 
52 

91 
52 

87 
50 

36 
52 

90 
SB 

94  .9 

S5.S 

CmuLR  VIStA 

MAX 
MIN 

70 
60 

69 
60 

69 
61 

71 
63 

72 
64 

71 
64 

70 
65 

71 
64 

67 
63 

67 
63 

68 
63 

68 
64 

67 
63 

67 
63 

67 
64 

71 
65 

79 
68 

78 
66 

76 
67 

72 
61 

72 
62 

70 
62 

80 
62 

102 
67 

91 
63 

82 
61 

73 
59 

69 
59 

68 
62 

68 
62 

72.8 
63.0 

CLAHEHONT   POnONA  COL 

MAX 
MIN 

91 
54 

87 
S6 

91 
59 

95 
60 

97 
63 

93 
61 

91 

63 

B9 
63 

BO 
61 

72 
60 

74 

58 

74 
54 

76 
59 

79 
60 

84 

58 

90 
60 

94 

67 

92 
65 

88 
59 

88 
61 

87 
GO 

93 
64 

99 
63 

99 
62 

100 
62 

97 
59 

92 
SS 

85 
51 

BO 
S3 

77 
55 

87.8 
S9.5 

CORONR 

MBX 
MIN 

88 
49 

91 
51 

98 

56 

99 
58 

92 
S8 

90 

57 

93 

57 

83 
61 

77 
61 

79 
64 

79 
56 

8i 
55 

83 
59 

86 
58 

93 
57 

99 
64 

96 
65 

93 
63 

93 
57 

92 
55 

95 
55 

105 
S6 

104 

57 

103 
54 

100 
56 

95 
54 

B9 
SO 

82 

52 

80 
54 

83 
56 

90.7 
56.8 

CULVER  CITT 

MBX 
MIN 

73 
58 

76 
SS 

78 
58 

77 
60 

77 
61 

78 
60 

76 
59 

75 
62 

70 
60 

76 
61 

73 
62 

73 
61 

74 

62 

73 
62 

78 
62 

86 
62 

86 
67 

79 
65 

82 
62 

80 
61 

81 
61 

82 
60 

103 
60 

101 
70 

94 

SB 

87 
64 

71 
59 

74 

SB 

76 
58 

74 

62 

79.4 

61  .0 

CUTRHACA 

MBX 
MIN 

66 

55 

82 
SO 

87 
54 

85 
S3 

88 
55 

89 

56 

82 
57 

76 
55 

76 
54 

74 
47 

76 
51 

74 

SO 

7B 
47 

78 
45 

77 
55 

80 

56 

81 

55 

81 
61 

76 
58 

78 
55 

81 
51 

82 
52 

79 
60 

77 
50 

78 
43 

82 
4S 

80 
44 

78 
45 

75 
41 

78 
SO 

79.8 
51  .7 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

95 
46 

91 
47 

96 
46 

102 
51 

104 

SB 

108 
58 

103 
57 

103 
57 

91 
61 

81 
58 

74 

53 

82 
49 

84 

50 

86 

50 

94 

53 

95 
55 

91 
62 

95 
56 

94 

55 

94 
54 

95 
52 

102 
52 

100 
54 

99 
S3 

99 
53 

99 
50 

97 
49 

92 
48 

99 
46 

66 
46 

94.4 

S2.6 

EL   CBPI TAN  OAn 

MBX 
MIN 

95 
57 

90 
51 

92 
51 

97 
57 

99 
61 

96 
57 

93 
58 

B3 
62 

80 

60 

79 
SB 

79 
60 

79 
62 

80 
62 

83 
62 

83 
62 

9S 
61 

100 
69 

99 
68 

93 

59 

95 

59 

95 

53 

98 

55 

104 
54 

103 
54 

99 

66 

100 
64 

96 
SB 

91 

SO 

89 

51 

80 

55 

91  .5 
58.5 

ELSINORE 

MBX 
MIN 

ESCONOIDO 

MBX 
MIN 

63 
S6 

86 
55 

69 
56 

93 
60 

92 
60 

66 
59 

86 
53 

78 
64 

75 
61 

7S 
61 

73 
62 

75 
61 

65 
62 

81 
63 

88 
62 

94 

66 

91 
66 

88 
64 

90 
59 

89 
59 

88 
55 

100 
56 

99 
57 

99 
70 

97 
61 

93 
56 

84 

S3 

BO 

57 

74 

57 

77 
59 

85.6 
59.7 

FONTBSn  KAISER 

MBX 
MIN 

92 
55 

96 
56 

98 
65 

101 
69 

97 
68 

95 
65 

91 
66 

84 

65 

80 
64 

75 
63 

76 
60 

79 
59 

82 
62 

89 
62 

95 
62 

98 
72 

96 
72 

91 
69 

91 
65 

91 
64 

100 
64 

104 

71 

102 
70 

102 
69 

99 
67 

95 
65 

92 
61 

85 
59 

81 
54 

84 

59 

91  .4 
64.1 

GILLESPIE  FIELD 

MBX 
MIN 

83 
61 

86 
S6 

91 
60 

95 
63 

91 
63 

84 

61 

86 
64 

81 
63 

76 

)62 

76 
62 

75 
63 

76 
64 

76 
63 

78 
64 

91 
63 

97 
67 

95 
67 

93 
66 

92 
60 

91 
60 

91 
56 

100 
SB 

102 
57 

103 
S7 

98 
58 

96 
56 

87 
55 

S3 
59 

75 
56 

77 
61 

87.5 
60.8 

hENShBm  DAn 

MBX 
MIN 

95 
45 

31 
48 

96 
49 

98 
55 

98 

57 

96 
56 

96 
51 

85 
62 

80 
60 

83 
49 

78 
52 

75 
52 

81 
50 

85 
49 

88 
51 

90 
SB 

92 
59 

91 

57 

85 
52 

88 

SI 

90 
48 

93 
48 

89 
44 

69 
41 

89 
4  1 

91 
42 

90 
43 

87 
40 

84 
41 

84 
42 

88.6 
49.8 

lOrLLHILD  FIRE  DEPI 

MBX 
MIN 

86 
51 

86 

50 

87 
SS 

86 
SS 

87 
52 

87 
52 

82 
56 

72 
54 

75 
51 

76 
50 

76 
47 

78 
47 

79 
46 

80 
48 

81 
S3 

80 
54 

80 
53 

79 

52 

80 
46 

82 
SI 

BS 
52 

85 
51 

82 
54 

81 
48 

80 
48 

BO 
46 

80 
45 

78 
45 

79 
46 

79 
54 

80.9 
50.4 

JULIRN  HTNOLR 

MAX 
HIN 

88 
48 

94 
47 

93 
62 

94 

60 

96 
60 

89 
53 

79 
59 

78 
57 

79 
53 

77 
SO 

74 
40 

81 
46 

84 

51 

82 
51 

B7 
59 

91 
61 

91 
59 

86 

55 

89 
52 

91 
S3 

88 
50 

84 

68 

83 
51 

84 

50 

BB 
54 

89 
51 

86 
48 

82 
46 

83 
47 

82 
51 

85.7 
53.1 

LBCUNB  BEBCH 

MAX 
MIN 

73 
43 

73 

51 

74 

52 

75 
53 

76 
56 

70 
59 

74 

60 

72 
58 

66 
62 

73 
62 

71 
62 

71 

55 

72 
62 

74 

61 

76 
60 

84 
64 

85 
64 

84 

63 

BO 
62 

77 
63 

75 
63 

75 
56 

100 
54 

99 
60 

92 
54 

88 

55 

76 
59 

72 
S3 

71 
52 

72 
55 

77.4 

S7.e 

LB  MESB 

MAX 
MIN 

80 
59 

82 
55 

86 
59 

90 
SO 

BS 
62 

83 
61 

83 
62 

79 
62 

73 
60 

74 

60 

74 

60 

72 
60 

74 

59 

76 
61 

BB 
62 

93 
65 

93 
68 

90 
66 

90 
61 

87 
60 

87 
58 

98 
SB 

103 
65 

102 
67 

96 
66 

93 
61 

84 

56 

81 
58 

75 
57 

77 
60 

84.9 

60.9 

LOnPOC 

MAX 
MIN 

70 
53 

74 

SI 

67 
49 

67 
SO 

67 
52 

66 
53 

65 
54 

64 
54 

72 
55 

68 

57 

68 
SS 

65 
55 

63 
54 

69 
56 

69 
46 

71 
52 

72 
55 

72 
56 

69 
57 

68 

SS 

70 
54 

70 
59 

79 
54 

96 
68 

92 
57 

77 
47 

76 
51 

64 

S3 

62 
S3 

65 
S3 

70.6 
54  .0 

LONG  BEBCH  MSO  BP 

MAX 
MIN 

80 
63 

84 

59 

86 
61 

69 
64 

84 
64 

78 
66 

77 
65 

74 

67 

71 
67 

77 
63 

76 
63 

74 

63 

76 
67 

79 
68 

87 
67 

94 

67 

95 
68 

87 
67 

86 
64 

87 
63 

86 

62 

100 
63 

IDS 
63 

105 
65 

95 
62 

87 
63 

81 

62 

7S 
62 

73 
61 

76 
66 

84.1 
64.2 

LOS  bngeles  hso  bp 

MBX 
M  1  N 

71 
61 

73 
59 

72 
58 

74 

62 

74 
64 

73 
63 

73 
63 

73 
64 

68 
64 

74 

62 

71 
62 

72 
63 

74 

63 

73 
64 

73 
64 

82 

65 

85 
67 

79 

'65 

77 
65 

77 
64 

75 
64 

80 
63 

104 

67 

102 
68 

94 

68 

83 
62 

69 
62 

71 
60 

71 
62 

72 
64 

77.0 
63.4 

LOS  BNCELES  CIVIC  CTR 

MBX 
MIN 

77 
60 

B2 
60 

84 

59 

86 
6S 

85 
66 

82 
63 

81 
66 

77 
65 

67 
63 

74 

62 

71 
61 

73 
60 

76 
63 

78 
63 

86 
65 

91 
68 

91 
70 

87 
68 

87 
66 

85 
65 

84 
64 

98 

65 

102 
72 

102 
74 

96 
74 

88 

69 

77 
61 

77 
60 

75 
61 

76 
63 

83.2 
64.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

SEPTEMBER  1975 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
ce 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  WILSON  2 

nBX 
niN 

75 

58 

80 
62 

83 
66 

85 
68 

90 
71 

86 
72 

82 
62 

74 

60 

74 

57 

72 
56 

79 
54 

79 
59 

76 
62 

76 
61 

75 
60 

79 
62 

78 
60 

74 

SB 

78 
58 

61 
63 

64 

68 

83 
66 

82 
63 

82 
64 

79 
61 

76 
62 

75 
61 

78 
69 

75 
59 

75 
61 

7B.9 

NEW  CUTBflfl  FIRE  S'B 

MBX 

niN 

85 
44 

87 
50 

90 
54 

95 
56 

100 
59 

98 

57 

100 
57 

98 

55 

86 
55 

87 
51 

83 
49 

85 
51 

87 
53 

90 
52 

91 
51 

93 
56 

88 
56 

89 
53 

88 

50 

87 
49 

90 
52 

94 

51 

94 

SI 

96 
52 

95 
53 

94 

52 

94 

46 

88 
48 

88 
49 

91  .0 

NEWPORT  BEfiCH  MBRBOR 

RBX 

niN 

67 
61 

69 
56 

68 

58 

69 
61 

72 
59 

73 
63 

72 
62 

67 
64 

68 
63 

69 
64 

69 
64 

67 
62 

69 
63 

69 
63 

69 
63 

75 
64 

75 
65 

72 
64 

74 

62 

72 
62 

70 
60 

71 
6S 

89 

61 

88 
64 

83 
62 

79 
62 

69 
62 

69 
59 

69 
61 

70 
61 

72.1 

OCEBNSIDE 

nBX 
niN 

75 
55 

75 
59 

75 
59 

76 
60 

77 
63 

76 
64 

76 
62 

74 
64 

72 
63 

74 

62 

74 

63 

73 
61 

73 
63 

72 
62 

77 
63 

81 
64 

81 
65 

80 
63 

78 
60 

76 
60 

74 

60 

70 
61 

102 
63 

95 
66 

66 
65 

84 

59 

73 
SB 

73 
59 

73 
59 

74 

63 

77.3 

OJfll 

nBX 
niN 

87 
47 

90 
47 

98 
49 

100 
55 

92 
55 

88 
54 

89 

85 
58 

76 
57 

66 
52 

74 

52 

74 
54 

78 
55 

B4 

54 

94 

52 

94 

SB 

94 

62 

90 
59 

90 
56 

90 
53 

96 
61 

104 

55 

102 
56 

102 
55 

99 
53 

93 
51 

85 
48 

81 
45 

78 
45 

78 
58 

88.4 

OXNBRO 

nBX 
niN 

72 
59 

75 
52 

74 

56 

73 
57 

72 
57 

75 
56 

76 
57 

75 
59 

77 
62 

67 
61 

71 
59 

73 
57 

72 
58 

70 
61 

67 
55 

73 
SB 

80 
61 

60 
S9 

78 
62 

78 
55 

76 
S4 

74 

55 

79 
56 

89 
62 

97 
61 

88 

56 

82 
58 

72 
58 

73 

se 

74 

59 

76.1 

PBLOMBR  nr  OBSERVBTORT 

nflx 
niN 

86 
57 

82 
59 

87 
62 

65 
65 

85 
65 

90 
66 

BS 

57 

74 

56 

70 
55 

74 

52 

77 
50 

75 
57 

78 
58 

79 
55 

78 
61 

82 
61 

60 
60 

82 
58 

80 
57 

7B 
59 

80 
63 

84 

60 

82 
60 

84 

60 

80 
54 

62 
57 

80 
58 

75 
56 

75 
SS 

78 
55 

80.2 

PBSBDENB 

nBX 
niN 

87 
55 

88 
54 

93 
59 

93 
63 

92 
64 

91 
61 

88 

67 

87 
63 

80 
61 

74 

59 

75 
56 

77 
54 

79 
60 

84 

55 

92 
57 

96 
67 

96 
69 

91 
66 

91 
61 

B8 
62 

95 
63 

102 
55 

102 
69 

103 
68 

100 
66 

95 
63 

90 
58 

83 

56 

82 

S7 

82 
59 

89.2 

POMONB  CBL  POLf 

nnx 
niN 

89 
52 

85 
51 

69 
55 

95 
59 

96 
59 

93 
58 

90 
60 

89 
63 

80 
61 

71 
60 

75 
54 

74 

57 

76 
61 

78 
60 

83 
58 

91 
60 

96 
61 

93 
63 

89 

57 

89 
SB 

89 
57 

94 

59 

103 
67 

102 
64 

102 
65 

98 
58 

92 
54 

83 

52 

80 
54 

78 
S3 

88.0 

RBMONB  FIRE  DEPI 

nflx 
niN 

89 
46 

91 
47 

98 
54 

97 
58 

97 
59 

94 

54 

90 
60 

80 

57 

80 
55 

76 
53 

75 
S5 

79 
56 

81 
56 

84 

55 

94 

51 

97 
57 

96 
61 

92 
63 

91 
55 

92 
54 

101 
51 

98 

57 

97 
59 

96 
SI 

98 

58 

94 
54 

90 
48 

85 
53 

82 
44 

81 
52 

89. B 

REOLBNOS 

nflx 
niN 

93 
52 

96 
52 

100 
58 

103 
61 

101 
61 

96 
60 

94 

62 

82 
61 

79 
S9 

74 

59 

75 
S7 

80 
56 

84 

57 

93 
61 

96 
61 

98 

65 

96 
65 

92 
63 

92 
56 

94 

59 

104 

63 

102 
66 

100 
59 

100 
60 

100 
60 

95 
58 

86 
54 

84 

50 

BO 
49 

92.0 

RIVERSIDE  FIRE  SIB.  .3 

nnx 
niN 

91 
54 

94 

55 

99 
59 

100 
61 

98 
62 

95 
62 

93 
5S 

84 

64 

79 
65 

76 
62 

76 
58 

80 
55 

83 

60 

89 
61 

95 
59 

98 
66 

97 
61 

92 
63 

93 
59 

93 
59 

102 
58 

103 
59 

101 
58 

100 
56 

100 
56 

95 
56 

91 
SS 

85 
S3 

80 
54 

83 
SB 

91  .5 

RIVERSIDE  C 1 T  EXP  STB 

nBX 
niN 

95 
54 

91 
54 

95 
59 

100 
62 

101 
62 

99 
60 

9S 
65 

93 
65 

84 

63 

78 
62 

76 
SB 

76 
55 

80 
61 

83 
61 

90 
58 

97 
67 

99 
67 

97 
64 

93 
59 

94 

60 

94 

59 

104 

61 

104 

59 

102 
61 

102 
59 

102 
58 

97 
54 

92 
52 

88 

53 

81 
SB 

92.7 

SBN  BERNBRDINO  CO  MOSP 

nBX 
niN 

94 

55 

97 
55 

101 
61 

103 
64 

102 
65 

99 
63 

96 
67 

84 

65 

81 
63 

76 
62 

78 
58 

82 
59 

85 
60 

94 

60 

98 
61 

100 
68 

97 
68 

94 

66 

93 
61 

95 
62 

104 

61 

104 
64 

102 
60 

101 
59 

101 
59 

97 
58 

92 
55 

89 

55 

83 
53 

86 

52 

93.6 

SBNOBERC  WSO 

nBX 
niN 

79 
55 

83 

57 

89 
65 

91 

70 

94 

72 

91 
69 

86 
62 

78 
61 

78 
60 

76 
56 

78 
55 

81 
58 

82 
61 

83 
63 

81 
64 

82 
64 

81 
63 

77 
60 

60 

60 

81 

59 

83 
63 

83 
65 

84 

64 

81 

67 

83 
67 

83 

65 

82 
53 

80 
60 

81 
61 

80 
61 

82  .4 

SBN  DIEOO  WSO  BP 

nBX 
niN 

74 

65 

74 

62 

76 
64 

79 
65 

77 
66 

74 

66 

78 
66 

71 
65 

71 
65 

72 
66 

72 
66 

71 
65 

70 
65 

70 
65 

75 
66 

84 

69 

64 

70 

79 
67 

79 
65 

76 
66 

74 

65 

BB 
65 

103 
67 

96 
69 

90 
68 

81 
64 

73 
60 

72 
63 

70 
63 

72 
65 

77.5 

SBN  CBBRIEL  FIRE  OEPT 

nBX 
niN 

85 
57 

88 
S3 

91 
S6 

91 

60 

90 
61 

87 

60 

87 
62 

81 
63 

79 
62 

76 
60 

74 

55 

77 
54 

79 
62 

82 
61 

92 
60 

98 

65 

95 
68 

91 
63 

91 

60 

90 
59 

91 
SB 

103 
59 

103 
60 

103 
60 

99 
61 

96 
57 

86 
56 

81 
SS 

79 
56 

81 

61 

88.2 
59  .6 

SBN  JBCINIO 

nflx 
niN 

95 
47 

102 
49 

104 

56 

105 
59 

1  10 
60 

108 
SB 

94 

67 

89 
63 

87 
60 

82 
S8 

81 
57 

87 
S3 

91 
55 

96 
53 

100 
57 

100 
65 

99 
63 

95 
62 

96 
54 

96 
57 

107 
55 

103 
SB 

101 
52 

100 
54 

101 
56 

98 
53 

93 
50 

92 
48 

88 
46 

89 

SO 

96.3 

SBN  NICDLBS  ISLBND 

nBX 
niN 

SRNtfi  BNB  F IRE  SIBTION 

nflx 
niN 

79 
60 

81 
SI 

85 
SB 

86 
61 

86 
61 

81 
62 

77 
65 

71 
63 

73 
61 

77 
64 

78 
64 

85 
64 

94 

66 

93 
62 

92 
65 

64 

61 

85 
62 

84 

60 

90 
62 

102 
63 

102 
64 

98 
62 

92 
62 

81 
63 

78 
60 

77 
60 

77 
60 

84.7 

SBNTB  6BR6BRB 

nflx 
niN 

69 
58 

75 
S8 

74 

55 

74 

55 

75 
58 

72 
57 

72 
57 

74 

60 

73 
59 

67 
62 

66 
56 

66 
58 

68 
S9 

69 
60 

70 
57 

72 
57 

74 

61 

80 
61 

80 
61 

81 

59 

79 
55 

73 
66 

77 
57 

82 
S9 

98 

56 

85 
59 

73 
58 

68 
58 

69 
58 

68 
58 

74.2 

SBNTB  BBRBBRB  Fflfl  BP 

nflx 
niN 

72 
54 

66 
57 

68 

57 

72 
58 

74 

59 

71 
56 

70 
5S 

71 
59 

66 
61 

66 
62 

67 
54 

67 
60 

68 
59 

69 
59 

70 
56 

77 
52 

80 
61 

77 
59 

76 
56 

77 
55 

73 
51 

83 
54 

87 
54 

94 
54 

88 
54 

70 
53 

66 
56 

67 
57 

69 
58 

67 
58 

72.9 

SBNIB  HBRIR  WSO  BP 

nnx 

MIN 

68 
52 

74 

50 

71 

52 

73 
52 

72 
52 

71 
53 

68 
54 

73 
55 

72 
55 

68 
57 

69 
56 

64 

55 

63 
56 

67 
51 

71 
47 

73 
49 

73 
55 

71 
53 

70 
51 

72 
48 

73 
52 

72 
52 

81 
48 

99 
55 

91 
53 

75 
48 

66 
51 

67 
53 

67 
53 

69 
53 

72.1 

SBNTB   MONICB  PIER 

nnx 
niN 

65 
55 

66 
56 

66 
57 

68 
58 

66 
60 

68 
58 

66 
61 

65 
61 

66 
60 

66 
60 

66 
60 

64 

61 

69 
60 

66 
60 

66 
58 

72 
60 

71 
64 

76 
64 

71 
65 

70 
63 

67 
60 

72 
62 

81 
64 

81 
66 

Bl 

66 

75 
62 

65 
60 

66 
60 

66 
59 

67 
62 

69.1 

SBNTB  PBULB 

nnx 
niN 

77 
50 

78 
45 

61 
45 

50 

80 

78 
52 

78 

78 
5S 

76 
60 

68 
57 

S6 

72 
64 

74 

S3 

76 
SB 

79 
55 

90 
56 

89 
59 

82 
66 

82 
56 

84 

51 

82 
49 

92 
50 

101 
54 

103 
58 

95 
56 

85 
53 

75 
53 

73 
50 

74 
48 

75 
56 

81  .3 

SUN  C I Tr 

nnx 
niN 

95 
49 

100 
50 

101 
55 

103 
56 

lOS 
58 

103 
57 

100 
66 

90 
60 

85 
SB 

8-4 

55 

80 
53 

82 

52 

85 

SI 

96 
56 

97 
56 

98 
64 

96 
63 

94 

60 

96 
58 

96 
50 

104 

52 

99 
55 

99 
51 

99 

52 

99 
50 

J8 
SO 

94 
49 

90 
47 

84 
46 

84 

51 

94. S 

TORRBNCE 

nBX 
niN 

72 
57 

74 

56 

73 
54 

77 
58 

77 
60 

76 
59 

78 
61 

75 
62 

75 
63 

72 
61 

73 
62 

70 
60 

71 
62 

71 
62 

75 
62 

85 
62 

87 
61 

85 

62 

80 
60 

79 
59 

75 
SB 

88 
58 

101 
64 

101 
67 

94 

63 

86 
64 

71 

57 

74 

se 

73 
57 

74 

62 

78.7 

TUJUNCB 

nflx 
niN 

86 

53 

92 
54 

98 
59 

98 
64 

93 
65 

94 

61 

91 
63 

82 
62 

72 
60 

73 
57 

76 
53 

77 
52 

80 
54 

87 
52 

90 
S3 

90 
67 

91 
66 

87 
64 

88 
60 

87 
60 

97 
60 

97 
66 

96 
63 

96 
62 

93 
61 

89 
60 

85 

57 

81 
54 

77 
51 

82 
54 

87.5 

TU5T1N    IRVINE  RBNCH 

nBX 
niN 

81 
51 

80 

51 

63 
51 

88 
53 

89 

55 

86 
57 

80 
60 

82 
63 

77 
63 

69 
63 

75 
S9 

77 
60 

77 
61 

78 
65 

80 
64 

BB 
64 

96 
64 

94 

63 

87 

57 

87 

SS 

86 
56 

BS 
56 

91 
55 

103 
60 

103 
55 

95 
SS 

89 
SS 

79 
56 

76 
56 

84  .9 

TWITCHELL  DBH 

nflx 
niN 

78 
49 

80 
47 

79 
48 

81 
46 

82 
47 

83 
48 

79 
50 

78 
S2 

79 
50 

80 
48 

76 
49 

77 
47 

76 
49 

78 
47 

79 
49 

80 
46 

78 
47 

79 
49 

80 
46 

81 
47 

64 
48 

64 

51 

96 
54 

102 

57 

98 

SO 

94 

SO 

92 
SI 

85 
53 

73 
49 

73 
47 

82.2 

U  C  L  B 

nnx 
niN 

69 
56 

73 
56 

75 
53 

77 
60 

76 
61 

75 
SB 

74 

61 

74 

61 

68 
61 

70 
59 

67 
58 

69 
55 

71 
59 

69 
60 

77 
60 

86 
63 

83 
69 

78 
65 

80 
61 

78 
61 

77 
SB 

91 
61 

99 
71 

96 
7B 

92 
72 

87 
65 

70 
56 

71 
57 

71 
SB 

72 
60 

77  .2 

UPLBND  3  N 

nBX 
niN 

88 

51 

91 

SI 

97 
59 

98 
63 

95 
63 

94 

61 

94 
64 

82 
63 

76 
60 

73 
59 

73 
53 

77 
51 

80 
56 

87 

53 

92 
58 

94 

66 

92 
65 

69 
62 

89 
58 

BB 
59 

95 
59 

100 
62 

98 
61 

99 
60 

96 
62 

91 
61 

85 
54 

81 

52 

76 
48 

79 
54 

B8.3 

VISTfl  2  NNE 

MAX 
niN 

76 
S6 

78 
64 

62 
56 

B 1 

57 

78 
58 

78 
58 

60 

68 
57 

58 

72 
58 

72 
56 

73 
59 

57 

82 
58 

89 
60 

89 

62 

83 
60 

63 
54 

84 

55 

89 
SS 

1 03 
64 

1 0 1 
66 

95 
59 

90 
55 

8 1 
51 

54 

53 

75 
58 

81  .4 

57.8 

UBRNER  SPRINGS 

nBX 

MIN 

91 
48 

92 
49 

96 
39 

96 
39 

95 
58 

93 
47 

91 
58 

82 
54 

82 

53 

83 
52 

BO 
45 

86 
47 

87 
48 

87 
48 

89 

57 

89 
59 

90 
56 

86 
56 

86 
S2 

90 
SO 

92 
49 

91 
40 

87 
50 

86 
49 

66 
50 

89 
46 

86 
44 

85 
44 

86 
43 

85 
50 

88.1 
49.3 

rORBB  1.  INOfl 

nBX 
niN 

84 

52 

87 
SO 

92 
54 

93 
56 

88 

56 

86 
58 

85 
S9 

78 
61 

70 
60 

77 
59 

76 
55 

77 
54 

BO 
61 

83 
52 

91 
58 

98 
63 

96 
64 

90 
61 

90 
56 

90 
56 

90 
55 

99 
54 

106 
63 

106 
62 

96 
61 

92 
S6 

82 
57 

80 
53 

78 
54 

81 
59 

87.4 

SOUTMEBST  DESERT 

BBS  INS  07 

BBKER 

nBX 
niN 

107 
67 

105 
65 

109 
7D 

1  1  1 
73 

110 
78 

109 
71 

107 
74 

97 
73 

98 

72 

102 
73 

99 
68 

101 
72 

101 
64 

102 
65 

104 

65 

102 
69 

104 

71 

103 
75 

104 

72 

102 
75 

102 
75 

102 
64 

101 
62 

101 
61 

103 
58 

102 
58 

102 
63 

102 
62 

102 
63 

101 
59 

103.2 
67.9 

BBRSTOW 

nflx 
niN 

97 
60 

96 
54 

101 
60 

102 
65 

103 
67 

102 
64 

98 
64 

96 
64 

94 
64 

88 
61 

89 

55 

92 
59 

93 
60 

93 
58 

93 
61 

92 
66 

96 
70 

96 
65 

96 
65 

98 
64 

96 
60 

92 
53 

92 
S3 

92 
53 

92 
54 

95 
53 

94 
54 

93 
SS 

92 
SS 

93 
54 

94.9 
59.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TBTI0N  INDEX 
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□  niLY  TEMPERniURES 


5TRT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

BEBunONI   1  E 

NflX 
NIN 

94 

51 

97 
52 

98 
S9 

102 
59 

100 
62 

95 
61 

68 
67 

82 
61 

83 
57 

77 
S5 

76 
52 

84 

SI 

87 
50 

89 

S3 

91 
59 

95 
62 

95 
61 

94 

60 

92 
55 

93 
57 

96 

57 

93 
69 

92 
60 

93 

59 

95 
57 

94 

56 

90 
52 

89 
52 

85 
49 

85 

52 

90.8 
56  .9 

BISHOP  W50  OP 

nRx 
niN 

92 
47 

92 
49 

95 
47 

96 
51 

98 
54 

97 
50 

95 
48 

87 
57 

81 
56 

81 
54 

80 
50 

84 
49 

86 
49 

88 
SI 

88 
49 

90 
51 

89 
S4 

90 
56 

90 
57 

91 
56 

88 

SI 

87 

52 

88 
48 

89 
47 

89 
45 

87 
46 

88 
47 

87 
46 

87 
46 

88 
44 

88. 9 
50  .2 

BLTtME 

nRx 
niN 

106 
76 

109 
80 

106 
76 

108 
74 

105 
77 

97 
77 

92 
73 

97 
74 

98 

75 

101 
70 

101 
66 

101 
68 

99 
67 

99 
64 

102 
76 

106 
77 

102 
73 

104 

76 

105 
73 

104 

71 

106 

72 

98 
64 

99 
65 

100 
62 

102 
60 

102 
56 

101 
60 

102 
60 

102 
62 

99 

70 

101  .8 
69  .8 

BL"HE  fBfl  SIRPORI 

MAX 

niN 

106 
B3 

103 
62 

107 
80 

104 

80 

103 
81 

97 
61 

92 
74 

93 
76 

100 

77 

101 
76 

99 
73 

95 
71 

99 
72 

98 
69 

102 
61 

105 
81 

101 
75 

103 
81 

103 
78 

106 
78 

103 
81 

100 
72 

98 
71 

100 
69 

101 
69 

102 
66 

102 
68 

100 
66 

100 
67 

96 
76 

100.6 
75 . 1 

DORREGO  0E5ERI  PARK 

MAX 

niN 

109 
75 

106 

71 

102 
80 

106 
81 

1  10 
80 

106 
81 

101 
70 

93 
66 

91 
73 

97 
71 

97 
66 

97 
71 

97 
72 

97 
70 

97 
77 

101 
80 

101 
74 

105 
75 

101 
71 

104 

72 

108 
7S 

103 
74 

100 
70 

99 
70 

99 
73 

102 
70 

104 

70 

102 
68 

101 
68 

98 
73 

igi  .2 

72  .9 

BRSMLE>  2  SH 

nAx 
niN 

109 
7S 

106 
79 

103 
77 

107 
77 

1  10 
81 

105 
79 

105 
77 

92 
74 

97 
74 

98 
72 

100 
65 

98 
67 

98 
67 

98 
70 

96 
76 

103 

77 

104 
74 

IDS 
78 

107 
73 

105 
71 

105 
69 

106 
62 

102 
63 

100 
64 

102 
64 

102 
65 

104 

65 

103 
66 

101 
63 

100 
52 

102.4 
70. S 

OnCCETI  FBfl  niRPORT 

MAX 

niN 

100 
71 

100 
65 

106 
71 

106 
76 

107 
76 

102 
72 

97 
79 

91 
74 

93 
73 

94 

68 

92 
64 

94 

67 

95 
69 

95 
68 

94 

70 

93 
71 

96 
71 

98 

76 

97 
72 

98 

70 

94 

69 

93 
61 

94 

62 

95 
62 

96 
64 

94 

67 

96 
68 

93 
67 

95 
67 

95 
66 

96.4 

69.2 

DESTh  VBLLET 

nBx 
niN 

1  12 
87 

106 
77 

1  12 
75 

1  15 
76 

1  16 
69 

1  16 
80 

I  12 
86 

110 
89 

100 
80 

99 
72 

101 
79 

104 

79 

105 
78 

105 
72 

106 
77 

106 
85 

106 
83 

108 
87 

109 
88 

1  1  1 
68 

1  10 
67 

104 

70 

IDS 
72 

107 
70 

106 
68 

IDS 
69 

IDS 
66 

104 
68 

104 

57 

IDS 
67 

107.1 
77  .7 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

nRx 

MIN 

85 
SO 

85 
48 

88 
51 

90 
55 

90 
56 

92 
57 

91 
SI 

87 
57 

74 

56 

73 
51 

75 
38 

77 
43 

78 
47 

80 
49 

80 
48 

82 
52 

81 
55 

82 
55 

85 
57 

64 

59 

82 
46 

82 
50 

81 
45 

82 
47 

80 
46 

81 
47 

62 
47 

80 
46 

82 
46 

79 
44 

82.3 
50.0 

EBGLE  nOUNTRlN 

nBx 

fllN 

106 
63 

103 
82 

101 
81 

104 

83 

106 
83 

105 
82 

100 
75 

92 
77 

91 
78 

97 
76 

98 

77 

96 
76 

97 
75 

97 
74 

96 
78 

99 
82 

9S 

77 

99 
82 

102 
83 

103 
81 

105 
82 

too 

75 

98 
74 

97 
70 

97 
70 

99 
70 

99 
75 

100 
74 

100 
73 

96 
78 

99.4 

77. S 

EL  CENTRO  2  SSH 

nBx 
niN 

109 
60 

108 
63 

109 
65 

112 
77 

108 
79 

105 
78 

100 
73 

95 
72 

101 
71 

too 

6B 

100 
65 

99 

67 

99 
65 

100 
69 

101 
75 

103 
74 

IDS 
73 

106 
70 

106 
67 

107 
67 

104 

70 

107 
62 

107 
61 

103 
60 

102 
62 

104 

65 

103 
6S 

104 

63 

101 
64 

109 
62 

103.9 
67.7 

EL  nlRBCE  FIELD 

nBx 
niN 

93 
46 

91 
45 

93 
50 

96 

52 

95 
S3 

98 
59 

97 
60 

91 
64 

85 
59 

89 
54 

88 
52 

85 
S3 

87 
54 

89 
54 

89 
SI 

91 
62 

86 
62 

90 
59 

91 
59 

92 
55 

92 
53 

88 
47 

88 
47 

67 
46 

87 
46 

88 
48 

87 
50 

86 
47 

85 
48 

85 
48 

89.6 
52  .8 

FniRnONT 

nBx 
niN 

87 
59 

84 

59 

90 
61 

93 
61 

99 
72 

99 
77 

96 
70 

94 

66 

85 
62 

85 
61 

84 

60 

87 
60 

88 
64 

89 
66 

89 
64 

87 
65 

85 
66 

86 
66 

85 
66 

87 
67 

91 
66 

89 
63 

88 
63 

88 
64 

88 

63 

90 
64 

89 
68 

86 
68 

90 
65 

89 
62 

88.9 
64  .6 

GOLD  ROCK  RRNCH 

nBx 
niN 

102 
82 

101 
81 

103 
80 

104 

82 

102 
80 

103 
80 

90 
74 

97 
72 

99 
71 

99 
72 

100 
70 

97 
71 

99 
74 

99 
75 

102 
79 

106 
81 

103 
79 

103 
80 

104 

76 

103 
74 

102 
74 

103 
76 

99 
78 

100 
76 

103 
70 

102 
67 

103 
69 

102 
68 

100 
68 

9S 
74 

100.8 
75.1 

MBIMEE 

nBx 
niN 

95 
62 

90 
57 

87 
57 

93 
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05 

K  INGS 

9 

36 

06 

1  1  9 

34 

200 

5P 

5P 

r 
L 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RRNCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONfi 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

33 

610 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2059 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

1  1 

10160 

s 

L  A  DEPT-WATER  4  POWER 

COVELO 

2081 

01 

MENOOC INO 

7 

39 

47 

123 

15 

1  385 

5P 

5P 

H 

MRS  GAY   B  CARAWAY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINA   TEMPLE  FC    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

WILLIAM  8  TEMPLE 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULRRE 

10 

36 

34 

1  18 

21 

10700 

s 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

LKHWrUKU  KHNLH 

21  39 

07 

COM  nippn 
o  HN    U 1 t  uU 

c 
D 

32 

53 

1  16 

17 

1500 

c 

ROBERT   A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY    1  N 

2147 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

1  24 

1  2 

4U 

4P 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

48 

124 

05 

120 

8A 

STATE  DEPT-PARKS  4  REC 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE  DiV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  17 

15 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

1  3 

9 

RQ 
on 

OH 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL   LAKE  FC  283C 

2198 

05 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

1  17 

51 

5370 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

.CULVER  CITY 

22  1  4 

05 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

1  18 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMM INGS 

2218 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CU'i'AMACP 

2239 

06 

Q  o  M   n  1  r  p  n 

9c; 

32 

59 

1  16 

35 

4640 

8A 

8fl 

C  H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DPGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  1  6 

c;  o 

1  y  /  u 

r 

L 

SO  CALIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  16 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHRSTR 

21 

4  1 

06 

121 

31 

3320 

8R 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SRNTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

275 

1  2M 

LONE  STAR   INDUSTRIES  I 

OAVIS   2   WSW   EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

OH 

O  M 

8  A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

1  3 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

S 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

C 

o 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  8 

1  20 

50 

4  4  bo 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  4  ELEC  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STANISLAUS  CO-  PARK  0- 

DENRIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

1  40 

/  r 

7P 

KEN  C .  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  5 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

Lie  1/  n Pi 

Nt  VHUH 

JO 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

H 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

5IERRR 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

5P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1  455 

7A 

7R 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  A  DEUTSCH 

DUNN  I GAN 

2558 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7R 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

13 

122 

16 

2420 

8A 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

OUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

LOUIS  ABATE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RI  VERSIDE 

6 

33 

48 

1  15 

27 

973 

7A 

7A 

MCTOn     UQTrt?  niQTOIPT 

ntlKU    HHItK  UlOlnlUI 

ERST   PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8R 

8A 

FRANKLIN    1  HOLDEN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7A 

7R 

1 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
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(T 

Q. 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

EL  CENTRO  2  SSW 

271  3 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

C 

EL   CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRO  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

PG&E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

WILLIAM  L  KOPLIN 

ELLERY  LPIKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

14 

9645 

MID 

so  .   CAL  IF  .   EDISON  CO • 

ELL lOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

1  4 

121 

12 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

2771 

07 

1  o 

34 

36 

1  17 

36 

2910 

8A 

8fl 

Ll  I  1  I   I  DM    r    RRTpn  PR 
WlLLlHn    \j  DrCluULLD 

EL  MODENfl 

2775 

06 

ORANGE 

28 

3  3 

48 

1  1  7 

4  7 

4  64 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ESCONDIDO 

2862 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

550 

6P 

6P 

DRRWIN  M  TING 

ESCONDIOO  NO  2 

2863 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

ESCONDIOO  FIRE  OEPT 

ETIWRNDfl 

2895 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1  390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

S I SK I  YOU 

12 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKA  USO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

M  ;  D 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FflUVER  RANCH 

2922 

05 

TULRRE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

2934 

02 

oUL  HIN  u 

d.  J 

38 

16 

1  22 

02 

38 

8A 

8A 

FQlRFIFin    FIRF  C:TQTinw 
rH|r\riLLU    rlnL  olHllUIN 

FAIRF [ELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

1  7 

1  22 

02 

1  1  0 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7A 

7fl 

L  A  WTR  4  PWR  OEPT 

FALLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  17 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8  A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROR  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BRRBRRR 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

55 

435 

8R 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

I  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RANCH 

FLEM  ING  F ISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CRL  DEPT  FISH  S  GRME 

Fl  nPFWrF    t  QKF 

3093 

05 

F  [?  P  C  M  n 
r  n  t  0  IN  u 

9  ~l 
1 

37 

16 

1  18 

58 

7325 

c 

cn   PQI  IF   Fnicinw  m 

FOLSOM  DAM 

3  113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

4  2 

1  2  1 

1  0 

350 

8fl 

8R 

8A 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  17 

27 

1972 

5P 

ROLRND  W  GETCHELL 

FONTANR  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  17 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8R 

8R 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

4  1 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L   J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENOOC INO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8R 

8R 

c 

CALIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

124 

09 

46 

8R 

BENNY  L.  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

31  76 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

122 

43 

3324 

c 

CRRL  C  CRAMER 

PnDT      inMFQ    (?DMr*F(?  c:tq 
rUr\l      JUiNtO     KHiNULiA  OIH 

3182 

01 

O  1  O  r\  1  T  U  U 

i  c. 

4  1 

36 

122 

51 

2725 

8R 

8R 

FORT  ORO 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

1  2 1 

4  6 

1  34 

MID 

FRI  TZSCH  ARMY   AIRE lELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

FORT  ROSS  ST  HIST  PARK 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7fl 

MRS  PRTRICR  A  CLARY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  19 

43 

328 

MID 

M  I  D 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

35 

59 

1  19 

43 

4  1  0 

8R 

8R 

8A 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FULLERTON  DAM 

3285 

05 

ORANGE 

25 

33 

54 

1  17 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORRNGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

BR 

CRRROLL  fl  PANCOAST 

nOCnilFT     DQMPFD  CTOTrOM 

3357 

01 

n  p  1    M  n  R  T  p 

Ut  L    iNUr\  1  t 

1  / 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8R 

c 

M          pnRPCT  CpDuirp 
U    O    rUr\LOi  OtitVILt 

GEM  LAKE 

3  369 

03 

MONO 

38 

37 

4  5 

1  1  9 

08 

8970 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8R 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8R 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBRRR 

32 

34 

31 

1  19 

41 

1550 

8R 

c 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHhSTA 

23 

4  1 

01 

122 

24 

1650 

8R 

STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  1  7 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9R 

9R 

GILROY  RURAL  F I  RE  DEPT . 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

LrlLKUY     14  tNt 

3422 

04 

OHNIH  LLHKH 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8fl 

pull    TP      1  mM7QirQ 

GLENDORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS   L    M  WEST 

GLENNV I LLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

1  20 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLOSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7A 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRHNT  GROVE 

3551 

05 

TULRRE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VRLLEY  NO-  2 

3573 

02 

NEVROA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

CITY   OF   GRASS  VALLEY 

GRRTON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS  LOUISE  HRLLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

33 

122 

54 

2820 

1  2M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STR 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8R 

8A 

8A 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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LONE  STAR  INDUSTRIES 
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52 

1450 

3P 

3P 

RRMONR  FIRE  DEPT 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

6P 

BP 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  I 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  flP 

R 

7292 

02 

TEHRMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

REDOING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  F IRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

03 

117 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REOLRNDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

29 

122 

1  4 

31 

5P 

5P 

CITY  F  IRE  DEPT   STR  2 

REDWOOD  CREEK  O'KANE 

7342 

0  1 

HUMBOLT 

17 

40 

54 

1  23 

49 

850 

c 

CLYDE   M  HEMPHILL 

REPRESR 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8R 

8A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

•R I CHMOND 

74  1  4 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

5P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

ARMY  RESERVE   TRAIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  "3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

1  17 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  17 

21 

986 

8R 

BR 

8A 

c 

U  OF  CALIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SRC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLRT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

27 

1  18 

44 

9670 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

r\  U  L  f\  L  I  IN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

4  8 

1  2  1 

I  4 

242 

8R 

8A 

RRYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULRRE 

10 

36 

06 

1  18 

38 

5240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

1  18 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHRSTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

5P 

c 

PRCIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5955 

c 

CRLIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSO  AP 

R 

7630 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

nSflCRRMENTO  WSO  CI 

R 

7633 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

!9 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CRMP  RANGER  STR 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

1  4 

6337 

5P 

UNIVERSITY   OF  CRLIF 

764  3 

0  I 

NAPA 

17 

38 

30 

1  22 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SflINT  HELENR  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

GARY  H  LEARNED 

SAINT  MARYS  COLLEGE  . 

7651 

04 

CONTRA  COSTR 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SAL INRS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S.  DEPT  .OF  RG . 1  ARS 

SAL  INAS   FAR  flP 

7659 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SRL INAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

BA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SRLSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

BR 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4   E  COMPRNY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

OS 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

1  20 

40 

830 

7A 

CRLRVERRS  CEMENT  CO 

SAN   ANTONIO  DAM 

7712 

05 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

5RN  RRDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8R 

MRS  JERN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

3  1 

1 2  1 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

8R 

CRLIF  AMERICAN  WATER  CO 

SRNDBERG  PTL  FC I 30B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

8R 

L  R  CO  F IRE  DEPT 

SRNDBERG  WSO 

R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

M  1  0 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SAN  DIEGO  WSO  RP 

R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

MID 

c 

J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8R 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FEL  IPE   HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SRNTR  CLRRH 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SRN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOi  ANGELES 

1  3 

34 

.9 

1  18 

30 

1250 

c 

Lunro   ur    c ino  i  niL c no 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

33 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SRN  FRRNCISCO 

SAN  FRANC  1  SCO  WSO  AP 

R 

7769 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

■SRN  FRRNC ISCO  WSO  C I 

R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

CL 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

a. 

\^ 
a. 

5 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

SON  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  17 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  OEPT 

SflN  GABRIEL  Oli  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1  481 

5P 

C 

TONY  H  GEORGE 

SflN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

06 

1  18 

06 

450 

4P 

4P 

CITY   F  I  RE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY   J.  RRRTA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

78  1  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1  6 

58 

1  560 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  19 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENlTO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  GAY  D  CARMAN 

SON  LUIS  DAM 

7848 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

c 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

CRL   STRTE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

"SAN  MATEO 

7854 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  MIGUEL   WOLF  RANCH 

7857 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

4  1 

720 

c 

MISS  JUDY  R  WOLF 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

1  4 

1  19 

27 

502 

M  I  D 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  RAFAEL 

7880 

0  1 

MARIN 

17 

37 

58 

1  22 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

52 

1  15 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

06 

1  970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTR  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

4  1 

5 

8fl 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.   TR  . 

SANTA  BARBARA  FRA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  19 

50 

9 

M  1  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLRRA 

SANTA  CRUZ 

791  6 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  1  00 

8R 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  WSO  RP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

M  1  D 

c 

J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

"SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

1  1  8 

30 

1  5 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

1  19 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

1  20 

35 

4300 

7A 

RTLRS  RSBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

500 

c 

SRNTR  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

1  1  7 

43 

855 

c 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

05 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

6A 

L   A  WTR  I   PWR  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

18 

123 

08 

2169 

8R 

M  I  D 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  I  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

1  24 

06 

1  39 

8R 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

0  1 

SONOMA 

17 

38 

24 

1  22 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

15 

44  40 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

10 

1  18 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

81  35 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1  076 

Bfl 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

02 

124 

04 

4  10 

4P 

4P 

STANLEY  B  0L5EN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

I  NYO 

6 

35 

58 

1  16 

1  6 

1570 

7A 

R  M  MC  G I  NT  Y 

S I ERRA  CITY 

8207 

02 

S I ERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND   V  OARRAH 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

S  I  ERRR 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

824  3 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

39 

1  095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1930 

8R 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1  730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

4  1 

1  940 

7R 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MAR  I POSR 

1  4 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332 

02 

NE''RDR 

39 

39 

19 

120 

22 

5885 

c 

ROBERT  MRUGHRN 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8R 

RLDEN  N  RNDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORRDO 

1  6 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JRCK   R.  HRSELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

05 

VENTURR 

33 

34 

17 

1  19 

03 

500 

8A 

WRYLRNO  0.  WRTSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

18 

1  22 

28 

97 

5P 

5P 

CRL   DEPT   PARKS  4  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8R 

8R 

H 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

2  1 

1  1  9 

27 

6886 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MAR  I POSR 

1  4 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

8A 

8A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

1  1 

118 

34 

9580 

M  I  0 

SOUTHERN  CRLIF  EDISON  C 

SPRDRA  PRC  FC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

1  17 

49 

676 

c 

J  .   E  .  STULL 

5PRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4  1 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

5PRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULRRE 

9 

36 

12 

1  18 

39 

4070 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

SQURW  VALLEY 

8474 

03 

PLRCER 

36 

39 

12 

120 

1  4 

6235 

8A 

8R 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOC  INO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8R 

CA  DEPT-PARK5  4  REC 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

1 UUL  UMNt 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

1     U   &    t  LUnrHNT 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  18 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRL ING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

CITY   OF  STOCKTON 
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OBSERVER 

PRECIP. 

a. 
a 

UJ 

SPECIAL 

ISEE  NOTfSl 

SIOCKTON  WSO  OP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

C 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE   STfl  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE   STfl  NO  4 

5T0NYF0RD  COOLEY  RONCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORO  RANGER  STfl 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8M 

U  S  FOREST  SERVICE 

8587 

02 

GLENN 

7  ^ 

C  J 

39 

35 

122 

32 

791 

8fl 

8A 

C 

nRI  RNO   WATFR   nSFR'"i  flSSN 

Lir\l_~'»U     nnii_>\     iJvJl_'»'J  nj.jii 

STOUTS  MEADOW 

R  t;  Q  1 
O  v)  3  1 

n9 

Vjc 

SHASTA 

21 

A  1 

t  n 
1  u 

1  C  1 

DO 

c;  Q  n  n 

c 
O 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.  LILLIAN  MflORUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

119 

13 

6240 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8555 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SflNTfl  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  S  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

1  10 

C 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

I  18 

40 

1085 

8A 

SUSflNO  KN  FIRE  STfl 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4  148 

MID 

MID 

H 

DflVID  BflRR 

QiiCQkiuti  1  r     I  UMU 
OUOririVlLLL.     I  nnin 

8703 

03 

L  M  o  O  C  ''I 

1  o 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STflTE  D I  V  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

0  T  1 
t3  /  I  J 

n  c: 
u  o 

AMADOR 

16 

J  0 

9 

C  J 

t  9  n 
I  c  u 

A  P 

1  oC3o 

Cj  H 

STflTE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAF  T 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  19 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  «  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

8A 

8A 

7fl 

H 

FRANK  G  TOWER 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHflCHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  17 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

T  £  RliO 

8873 

03 

1  Q  c:  c;  F  N 
L  rl  O  0  C  IN 

1 8 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

Sill  n   F   1  AKSO 

THE  GEYSERS 

OQQC. 
0  OOO 

n  t 

SONOMA 

22 

J  0 

1  99 

n 

oU 

1  AF;n 

I  Duo 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

1  12 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

1  15 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

05 

VENTURA 

33 

34 

1  3 

1  18 

52 

810 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

1900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1  1  40 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

Bfl 

L   A  CO  FIRE  DEPT 

1  U  n  f\  r1  IN  L  C 

8973 

06 

1           QMP.FI  F9 
LUO  MINLjCLLO 

3  3 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

Q  Q  Q  O 

ORANGE 

33 

jy 

1    1  1 

J  D 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

flAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SflN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7A 

7A 

BflNTA  CARBONA   1 RR I  OlST 

TRACY   PUMPING  PLANT 

900i 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY   RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8A 

8A 

8A 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  8ERDIN0 

6 

35 

47 

1  17 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8fl 

Bfl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

15 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

Tit  IIIKirO    Mil  1      PR    FT  A'7n 

9049 

06 

1           QMP.FI  F9 

1  3 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

0  I 

SISKIYOU 

12 

A  1 

C^P 

1  9  1 

I  c.  1 

9  P 

4  n  ^ 

5P 

5P 

5P 

Q 

TULELAKE    IRRIC  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

I  18 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

1  4 

37 

29 

120 

51 

1  15 

BA 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  17 

47 

1  18 

7fl 

7fl 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.   MON . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PflCIFIC  CAS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SflNTfl  MflRIfl  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

: 

USPS  C/O  DIST  RflNGER 

■  UK  I  AH 

9122 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

6P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

U"  1  Hn    4  Won 

9124 

01 

11 C  IN  U  U  L  1  IN  U 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

Bfl 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

■  UCLA 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

t  18 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  F  ILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT   MUN  WATER 

VALYERMO  F IRE  STfl  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  F IRE  STA 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.  WTR.   AND  POWER 

VENAOO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMfl  CO  WflTER  AGENCT 

VENTURA 

9285 

05 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

17 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VOLLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 
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EvfiP. 

SPECIAL 
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VICTORVILLE  PUMP  PLONT 

9325 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  1  7 

18 

2858 

8A 

8R 

c 

VICTOR  CO  WRTER  DIST 

VIOETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

25 

9500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STR  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

31  35 

5P 

L  A  CO  F I  RE  DEPT 

V INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

V ISRL  Ifl 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  19 

18 

325 

8A 

8fl 

VlSALlfl  FIRE  DEPARTMENT 

VISTfl  2  NNE 

9378 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  1  7 

1  4 

5  1  0 

5P 

5P 

VISTA  F I  RE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

BR 

C 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTR  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

C 

P  G  4  E  COMPANY 

WRLLflCE    1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  2 

120 

58 

328 

BA 

CALIF  DEPT  FISH  4  GAME 

WRLNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

54 

122 

0  1 

220 

C 

TOMRS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS-   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

DO 

1  17 

52 

488 

8A 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8fl 

BA 

BA 

C 

U  S  RRMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  7 

1  1  6 

38 

3180 

4P 

4P 

C 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

1  0 

35 

35 

1  1  9 

20 

333 

8A 

BA 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

WRTSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

1  2  1 

46 

95 

8R 

BA 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WflWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MAR  I  POSA 

1  4 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

BA 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

5  I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

26 

122 

23 

3590 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

1  0 

35 

40 

1  18 

1  8 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL    10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  F  I  L  I  PELL  1 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BRRBARR 

32 

34 

42 

1  1  9 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

1  3 

1  19 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

1  5 

38 

24 

1  20 

32 

2820 

BA 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

I 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

1 0 

36 

2  1 

1  1  8 

34 

8950 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE    I  OKANO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

8R 

8A 

8A 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

5 

37 

30 

1  18 

10 

10150 

8R 

BA 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

5 

37 

35 

1  1  8 

1  4 

12470 

8R 

BA 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

1  18 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCO 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WIIDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

1  1  7 

1  4 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILL  lAMS 

9677 

02 

COlUSR 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

7R 

7A 

c 

CITY  OF  WILL! AMS 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOC I  NO 

I  7 

39 

25 

123 

20 

1  348 

4P 

4P 

HENRY  C  .  WAOE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

21 

123 

19 

1  925 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

451 

BR 

BR 

BR 

U  5  FOREST  SERVICE 

W ILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

1  35 

BR 

BR 

HOWRRD  R  ALLRRD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

I  35 

8R 

BR 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALP  1 NE 

3 

38 

47 

1  19 

49 

5670 

5P 

5P 

H 

MRS   WILMA  C  BARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

4  1 

121 

48 

69 

9A 

9R 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  FIRE  STR  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

WR I GHTS 

98  14 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARGIN  E  WARE 

WRIGHTS  LRKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

1  4 

5950 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

rORBR  LINDR 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

rORKVILLE 

9851 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

38 

54 

123 

1  4 

1  100 

c 

MRS  .   V  .   SYLV I  A  HUL8ERT 

rOSEMITE  PRRK  HERDQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

I  19 

35 

3970 

7A 

7A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

rREKR 

9855 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

122 

38 

2625 

BA 

BA 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENIR-KETTENPDM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3600 

c 

ARCHIE  B  FUGATE 
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REFERENCE  NOTES 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,   State  or  California  CALIFORNIA 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BulldlnK,  Awheville,  N.C. 
26801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Temperature  in    F,   precipltitloo  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
m.wement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except   for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO,   which  are   taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,   and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  tabic  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  ice  on  the  ground.     Safflplea  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  ASD  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


Pan  Is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  pa 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  Is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


Holtvllle  sllty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  Iherraoraeters, 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.  Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,  level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-lnch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  is 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WREN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


ue  of  this  publication. 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporat 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperalu 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Inst 
Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
Data  collected  by  radio  telemetry. 


nd  Wind"   table,   "Snowfall  and  Sn 
table  is  indicated  by  no  entry. 


on  Ground" 


nt  to  measure  fastest  mile  data. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is   oartially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

4  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO    6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINCS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-HERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  lato  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  S4 . 50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S4 . 70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy:  30C  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
AshevlUe,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natio 
Climatic  Center,  Ashevlllc,  North  Carolina  28801. 


lonAM  Climatic 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  11/4/75-2740 


/ 


/  1. 


i 


in 

UJ 

Q 


I  IS  ^'    :<>£  J 


Itil  J-'N  IT 


6  .        "5  s         =  '  I     O        \  % 

e     '!«.    els «   a  ;  J     f.     .     -  <  s 


i  li'l  t 

9?  •    *  ' 


— '-— r^..^. 


<  I  3  s 


I' 


s    :<S»v         o  EN  IS   J    ^.  A 


N-  V'3         I'o  ?• 

l\      i  '  o  „J. 
t\.  :  8  "  « 


3  !  VJ"* 


'i 


/:  r 


fit  r 


Iff  IMi^'i 

g  sifi!  I  i|s5  3; 
§1  '     *  °  •  ll  S  2! 

IP! 


OCTOBER 


1975 


VOLUME  79 


NUMBER  10 


Climatological  Data 


CnLIFORNIfl 


TEMPERflTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GRERTEST   TOTAL  PREC I P I TRT I  ON : 
LERST  TOTRL  PRECIPITATION: 
GRERTEST    1   DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 


DEATH  VALLEY 
WHITE  MOUNTAIN  2 
KLAMATH 

17  STATIONS 
BRANSCOMB  3  NNW 
TWIN  LAKES 
TWIN  LAKES 


106 
0 

15.48 
.00 
5.93 
35.5 
14 


DATE 
DATE 


01 
23 


DATE  26 


DATE  1 


SUPPLEfH^Tni  DRT.f#/ 


HIND 
ISPEED  -  M.P.H. 1 

r/ RELpnvE'  huiJibiTT 

 flVE«fiCES- 

PERCENT 

NUMBER  OF  OflrS  HITH 
PRECIPITRTION 

oc  — 

cc 

ION  OF 
T  MILE 

STHNOnRO  OF  Tine 

PACIFIC 

O 

r 

O 

O  tf> 

(Z 

o 

O 

o 

o  ° 
o  o 

a: 

K 

CD 

a  S 

£  »- 

«  a 

X  in 
—  a 
a  u. 

o  ^ 

04 

10 

16 

22 

o 

csi  a 

o 

o 

a  v> 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

35 

2 

.  1 

7 

2 

29* 

+ 

33 

06 

71 

53 

37 

60 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

8 

2 

7 

BISHOP  WSO  RP 

48 

22 

28 

23 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

BLUE  CANYON  WSO  RP 

17 

3 

.6 

6 

6 

22- 

19 

26 

58 

50 

58 

60 

1 

1 

4 

3 

0 

2 

1  1 

EUREKA  WSO  CI 

33 

SE 

09 

5 

2 

8 

3 

0 

1 

19 

42 

6 

5 

FRESNO  WSO  RP 

31 

0 

.9 

5 

3 

31 

NW 

22 

81 

57 

40 

70 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

82 

2 

6 

LONG  BEACH  WSO  RP 

26 

2 

.7 

6 

1 

23* 

+ 

29 

30 

84 

57 

53 

77 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

3 

6 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

26 

3 

.7 

6 

8 

37 

W 

30 

81 

59 

67 

79 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

3 

5 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

20 

SW 

06 

0 

2 

I 

0 

0 

0 

3 

73 

3 

4 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

7 

0 

.6 

5 

6 

80 

64 

57 

75 

3 

3 

3 

1 

2 

0 

1  2 

OAKLAND  WSO  AP 

27 

3 

.5 

8 

2 

30* 

* 

15 

09 

86 

75 

68 

83 

1 

1 

2 

2 

2 

0 

8 

3 

9 

RED  BLUFF  WSO  AP 

29 

1 

.0 

9 

1 

34 

NW 

21 

75 

58 

43 

66 

0 

0 

6 

1 

1 

0 

8 

80 

5 

0 

SACRAMENTO  WSO  AP 

20 

2 

.  1 

6 

6 

25 

N 

23 

74 

57 

42 

67 

0 

2 

4 

1 

0 

0 

7 

71 

3 

2 

SANDBERG  WSO 

38* 

32 

23 

55 

44 

44 

57 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

SRN  DIEGO  WSO  AP 

30 

3 

.8 

7 

0 

21 

NW 

15 

74 

59 

63 

74 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

73 

4 

0 

SAN  FRHNCISCO  WSO  AP 

28 

6 

.2 

9 

3 

30* 

30 

30* 

80 

67 

61 

78 

2 

4 

2 

2 

0 

0 

10 

4 

1 

5  SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

0 

3 

4 

1 

0 

0 

8 

|SRNTA  MARIA  WSO  AP 

53 

59 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

7 

2 

9 

*STOCKTON  WSO  RP 

30 

3 

.  1 

7 

5 

23* 

32 

23* 

86 

64 

43 

74 

0 

2 

4 

0 

0 

0 

6 

3 

3 

•/.  PEAK  GUST 

103d   NflTIONRL  OCERNIC  AND 


RTMOSPHERIC  RDM  I N I STRRT I  ON 


ENVIRONMENTRL  DRTR 
SERVICE 


RSHEVILLE.  N.C 


MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  AND  DIVISIONRL  DRTfl  cblifornib 


TEMPERATURE 

PRECIPITRT ION 

NO 

OF 

0BY5 

SNOH 

SLEET 

NO. 

Of 

ORYS 

STATION 

nnx. 

niN. 

s 

S 

a,  z 

1  1 

S 

0  0 

g 

s  . 

-  5 

si 

a  «: 

u  £ 

r 

s 

S  i 

a  c 

° 

» 

X 

° 

si 

i;  s 

0 

i  g 

m         m  m 

NORTH  COAST 

DRfllNfiCE  01 

ALOERPOINT 

fiQ 

_ 

_ 

■ 

DO 

DO 

0 

0 

0 

0 

ft 

_ 

0 

9 

2 

PNGHIN  PRC  UNION  COL 

BIG  BRR  RRNGER  STATION 

67 

.9M 

42 

.7M 

55 

3(1 

98 

1 

33 

23 

318 

2 

0 

0 

0 

6 

58 

.0 

Q 

CRLLAHRN 

61 

.8 

37 

.4 

49 

6 

84 

1 

25 

23 

471 

0 

0 

6 

0 

4 

51 

1  -80 

25 

.0 

0 

7 

4 

1 

CECILVILLE  5  SE 

62 

' 

36 

49 

3(1 

88 

23 

24 

484 

0 

0 

7 

0 

79 

2.10 

26 

.  0 

0 

3 

3 

3 

CLOVEROOLE  3  SSE 

12 

45 

4 

* 

0 

0 

0 

0 

- 

2  9 1 

1 0 

.  0 

0 

4 

3 

2 

COVELO 

66 

•  8 

38 

.  3 

53 

92 

J 

24 

24* 

353 

2 

0 

5 

0 

71 

1  04 

1-33 

25 

.  0 

0 

2 

] 

CRESCENT  CITY   I  N 

62 

.5 

48 

.4 

55 

5 

.2 

72 

5. 

35 

23 

289 

0 

0 

0 

0 

12 

56 

6.40 

.0 

Q 

OUTTONS  LRNOING 

69 

.en 

45 

.4(1 

57 

5(1 

85 

21 

38 

29> 

232 

0 

0 

0 

0 

2 

52 

1  .21 

10 

.0 

Q 

4 

2 

1 

ELK  VRLLEY 

6 1 

■  ^ 

35 

.5 

48 

* 

87 

25 

29* 

509 

0 

0 

9 

0 

1  2 

47 

3  . 75 

25 

.  0 

0 

1  5 

g 

3 

EUREKR  HSO  CI  R 

59 

48 

■  5 

c  . 

2 

* 

fifi 

?9* 

38 

23 

32fl 

0 

0 

0 

0 

_ 

77 

_    _  . 

2  >83 

25 

.  0 

0 

1  2 

4 

] 

FOREST  GLEN 

63 

38 

5 1 

93 

1 

28 

24  • 

425 

2 

0 

3 

0 

54 

1 0 

.  0 

0 

g 

g 

3 

FORT  BRRGG 

62 

.3 

45 

.0 

53 

7 

-   1  .8 

68 

30. 

36 

24 

343 

0 

0 

0 

0 

4 

72 

1  .76 

1  .98 

26 

.0 

Q 

9 

2 

2 

FORT  JONES  RANGER  STfl 

66 

.  4n 

33 

.9n 

50 

2(1 

-   1  .2 

90 

1 

22 

24 

458 

1 

0 

12 

0 

2 

81 

1  .19 

.0 

0 

FORT  ROSS 

62 

.4M 

45 

•  9M 

54 

2(1 

72 

20 

39 

23 

328 

0 

0 

0 

0 

95 

1-17 

1  .00 

.0 

Q 

4 

GRRTON 

17 

- 

40 

- 

0 

0 

2 

0 

m 

1 0 

0 

3 

3 

HRPPT  CRMP  RANGER  ST A 

66 

39 

5 

53 

3  3 

91 

31 

28* 

370 

2 

0 

7 

0 

90 

4  "57 

'  60 

28 

.  0 

0 

g 

g 

HEAL  DSBURG 

74 

.3 

47 

.7 

61 

0 

-   1  .6 

91 

4 

37 

29 

142 

1 

0 

0 

0 

5 

62 

3-10 

2.11 

9 

.0 

Q 

B 

5 

2 

HILTS 

62 

.9 

38 

.5 

50 

86 

1 

28 

31  . 

435 

0 

0 

6 

0 

2 

77 

.87 

.0 

HOOPA 

67 

.  4M 

45 

.  4P1 

56 

4(1 

92 

38 

23 

27  1 

1 

0 

0 

0 

70 

.0 

Q 

I  2 

7 

3 

KENTF  I  ELD 

70 

. 

47 

SH 

.J 

fl 

fl? 

38 

29 

q? 

0 

0 

0 

0 

47 

_  _„ 

2  -20 

1  0 

.  0 

0 

4 

4 

2 

KLAnRTH  R 

53 

69 

35 

23 

362 

0 

0 

0 

0 

I  5 

48 

25 

.  0 

0 

1  3 

]  1 

5 

LAVA  BEOS  NAT  nONUMENT 

57 

.2 

35 

.5 

46 

4 

83 

2 

24 

28 

573 

0 

0 

13 

0 

3 

24 

.90 

10 

I 

28 

7 

3 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

57 

.7 

30 

.3 

44 

0 

83 

2 

19 

31» 

643 

0 

0 

23 

0 

2 

30 

1  .25 

T 

Q 

NAPA  STATE  HOSPITRL 

7  3 

,  g 

46 

.  8 

60 

89 

* 

38 

29 

1  46 

0 

0 

0 

0 

64 

2  -06 

1  .04 

26 

.  0 

Q 

5 

4 

I 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

fi? 

_ 

_ 

2(1 

_  - 

„- 

-„„ 

0 

0 

1 

0 

R 

R 

3  .52 

25 

-  0 

0 

1  2 

Q 

5 

ORLEANS 

68 

'  ^ 

46 

57 

'  7 

90 

37 

24 

248 

1 

0 

0 

0 

49 

5  45 

25 

.  0 

0 

2 

PETRLUMR  FIRE  STfl  2 

72 

.8 

46 

.8 

59 

8 

-   1  .9 

87 

4 

35 

29 

159 

0 

0 

0 

0 

4 

64 

3.30 

1  .22 

26 

.0 

Q 

'5 

5 

2 

POINT  ARENA 

62 

.7 

43 

.7n 

53 

2(1 

69 

6 

33 

25 

359 

0 

0 

0 

0 

s 

37 

1  .96 

26 

.0 

Q 

3 

3 

2 

POTTER  VALLEY  PH 

7  ] 

■  ® 

*^ 

* ' 

57 

90 

30 

24  ♦ 

24  1 

1 

0 

3 

0 

65 

1  . 39 

26 

.0 

0 

7 

g 

2 

RICHRRDSON  GROVE   ST  PK 

QM 

_ 

^ 

_ - 

2^ 

-  „ 

1 

0 

0 

0 

_ 

n 

.  0 

0 

1 0 

g 

^ 

SAINT  HELENA 

71 

45 

'  5 

58 

2  6 

88 

34 

29 

191 

0 

0 

0 

0 

20 

2  09 

112 

30 

0 

5 

SAN  RAFAEL 

69 

.6 

49 

.6 

59 

6 

81 

20< 

43 

29 

167 

0 

0 

0 

0 

4 

75 

2.06 

10 

.0 

0 

5 

3 

3 

SANTA  ROSA 

74 

.0 

45 

.0 

59 

5 

-   1  .6 

89 

4 

35 

29 

172 

0 

0 

0 

0 

6 

44 

4  .57 

1  .34 

26 

-0 

Q 

7 

5 

4 

SAHYERS  BAR  RRNGER  STfl 

66 

35 

5  1 

96 

^ 

23 

23 

435 

2 

0 

9 

0 

20 

2  . 95 

26 

.  0 

0 

1 0 

g 

3 

SCOT  I A 

-  ^ 

_ 

_q 

^ 

■^ni 

0 

0 

0 

0 

fin 

7  ?"=, 

•  0 

0 

1  3 

g 

2 

SHELTER  COVE  AVIATION 

62 

9 

50 

56 

79 

1 9 

4^ 

23 

258 

0 

0 

0 

0 

34 

3  53 

25 

0 

SONOMA 

76 

.8 

45 

.8 

61 

3 

91 

4. 

35 

29 

136 

2 

0 

0 

0 

4 

73 

1  .64 

26 

-0 

0 

5 

4 

2 

TRINITY  RIVER  HATCH 

65 

.8 

40 

.0 

52 

9 

92 

1 

26 

23 

374 

2 

0 

3 

0 

5 

38 

2.57 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

TULELAKE  //R 

0 

0 

15 

0 

79 

.54 

J 

T 

27 

7 

0 

UK  I  AH 

72 

.6 

43 

.9 

58 

3 

-  3.2 

88 

19. 

32 

24. 

213 

0 

0 

2 

0 

4 

38 

2-21 

I  .33 

9 

.0 

0 

8 

4 

1 

HARM  SPRINGS  DAM 

n 

n 

(1 

0 

0 

0 

5 

92 

3.03 

10 

-0 

0 

HEAVERVILLE  RANGER  STfl 

65 

•  6M 

36 

.  4  M 

5  1 

0(1 

-  3.3 

93 

1 

2 1 

24 

4  34 

2 

0 

7 

0 

7 

]  1 

4  . 46 

.0 

0 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

59 

.9 

36 

.  1 

48 

0 

85 

2 

21 

31 

520 

0 

0 

1  4 

0 

3 

1  7 

1  .08 

26 

.0 

0 

4 

3 

1 

H I LL 1 TS   1  NE 

70 

.  2 

40 

.  3 

55 

3 

86 

1 

26 

24 

296 

0 

0 

4 

0 

5 

4  I 

1  .75 

26 

.0 

0 

7 

g 

2 

HILLOH  CREEK    t  NH 

68 

.9M 

39 

.on 

64 

0(1 

95 

1 

31 

29 

343 

2 

0 

2 

0 

10 

25 

.0 

0 

YREKA 

63 

-  5 

* ' 

50 

-  2.7 

88 

27 

451 

0 

0 

8 

0 

74 

1  .26 

1  .26 

26 

1 

X 

27 

7 

D I  V  I S [ ON 

_ 

a        ■  ■ 

SACRAMEN  T  0 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

RC, 

_^ 

7M 

q 

7M 

R7 

Q 

24 

4RH 

D 

0 

14 

0 

_ 

I  9 

ALTURAS  RANGER  STATION 

59 

5 

30 

■  ^ 

45 

85 

1  5 

26* 

614 

0 

0 

15 

0 

39 

70 

1  9 

23 

0 

Q 

flUBURN 

71 

.4 

47 

.5 

59 

5 

-  3.8 

90 

1 

36 

24 

223 

1 

0 

0 

0 

4 

71 

2-61 

1  .80 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

Auburn  oflM  projec  t 

69 

.8 

43 

.6 

56 

7 

88 

1 

33 

24. 

283 

0 

0 

0 

0 

4 

56 

1  .53 

26 

0 

6 

4 

I 

BLUE  canyon  HSMO  //R 

55 

"  ^ 

40 

.0 

48 

78 

28 

27 

52  1 

0 

0 

8 

0 

g 

69 

5  .55 

2  . 97 

26 

1  .8 

J 

?7 

9 

5 

2 

BOHMAN  DAM 

c -J 

__ 

_ 

(-  _ 

79 

25 

2R 

526 

0 

0 

10 

0 

37 

7  .05 

4  .56 

25 

1  n 

0 

BR ANN AN   I SL  AND 

72 

48 

■  ^ 

60 

90 

29 

1 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  F  flRNHflM  RANCH 

78 

.4n 

46 

.8n 

62 

5(1 

-  .2 

94 

1 

31 

29 

1  13 

6 

0 

1 

0 

1 

92 

.77 

1  .10 

10 

.0 

Q 

4 

I 

1 

BURNE  Y 

64 

.6 

30 

.2 

47 

4 

89 

1 

15 

23 

539 

U 

0 

21 

0 

3 

58 

.85 

30 

6 

5 

0 

CANYON  OAM 

58 

.  4n 

^* 

.  2M 

46 

3(1 

-  2.5 

82 

2 

24 

28  . 

572 

0 

0 

1  4 

0 

5 

I  3 

2  .68 

1  . 27 

30 

1  -0 

1 

30 

g 

g 

2 

CHESTER 

62 

30 

.  0 

46 

1 

85 

1 

22 

24 

58 1 

0 

0 

21 

0 

4 

35 

2.23 

J 

T 

30' 

Q 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

72 

45 

.  8 

59 

3 

-  3.8 

92 

3 1 

28  . 

20 1 

1 

0 

2 

0 

2 

4  I 

.74 

1  . 20 

1  0 

•  0 

0 

3 

2 

2 

CL EARLflKE  HI GHL ANDS 

71 

.6 

40 

.7 

56 

2 

93 

1 

31 

24 

278 

2 

D 

3 

0 

2 

20 

I  .34 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

COLFAX 

70 

.0 

44 

.7 

57 

4 

-  4.1 

89 

1 

34 

28 

274 

0 

0 

0 

0 

6 

32 

3.47 

2.75 

26 

.0 

6 

3 

2 

COLUSA  2  SSH 

75 

.6 

45 

.  5 

60 

g 

-  2-4 

93 

33 

29 

1  72 

3 

0 

0 

0 

' 

93 

•  93 

.  93 

1 0 

■  0 

2 

0 

ORVIS  2  HSH  EXP  FARM 

^- 

„ 

46 

50 

2 

-  2.9 

90 

5* 

34 

29 

1  69 

3 

0 

0 

0 

2 

33 

1  . 29 

.  96 

1 0 

„ 

0 

. 

_ 

Q 

OEER  CREEK  FOREBflY 

OE  SABLA 

66 

.  7M 

4  1 

.9M 

54 

3(1 

-  3.9 

85 

1 

29 

23 

344 

0 

0 

3 

0 

7 

36 

3.24 

2.66 

10 

.0 

0 

7 

4 

3 

DOBBINS   1  S 

DOMNIEVILLE  RANGER  STA 

63 

.9M 

36 

.3(1 

50 

1(1 

88 

1 

28 

29. 

452 

0 

0 

7 

0 

8 

47 

4  .55 

2  .04 

1 1 

.0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

72 

.2 

42 

.8 

57 

5 

-  3.5 

92 

1 

30 

29 

251 

1 

0 

2 

0 

1 

96 

.75 

1  .70 

10 

.0 

0 

2 

1 

I 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

73 

.3 

46 

.5 

59 

9 

89 

5. 

37 

29 

175 

0 

0 

0 

0 

3 

50 

1  -02 

ID 

■  0 

0 

6 

5 

1 

FOLSOM  OflM 

72 

.0 

48 

.7 

60 

4 

89 

5 

35 

25. 

179 

0 

0 

0 

0 

3 

DO 

.86 

30 

.0 

0 

6 

3 

0 

GEORGETOHN  RANGER  STfl 

66 

.6 

44 

.3 

55 

5 

90 

1 

31 

23 

330 

1 

0 

2 

0 

7 

98 

3.0s 

26 

.0 

0 

7 

4 

4 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

67 

.  4 

41 

.0 

54 

2 

90 

1 

30 

28. 

349 

1 

0 

3 

0 

7 

87 

2.50 

26 

.0 

0 

6 

6 

4 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOHINC  SIRTION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«liforni« 


TEMPERflTURE 

PRECIPITRTION 

STBI ION 

n  § 
£  - 

i 

c 

- 

o 

a 

£  ' 

o  * 

— 

g 

o 

o 
o 

NO 

OF 

DAYS 

%  O 
a  c 
o  J 

o 

s 

SNOM. 

SLEET 

NO. 

0? 

ORYS 

ItBK  . 

MIN. 

g 

o 

ft.  z 

a  s 
i  s 

a 

o 

S 

o 

° 

S 

E 

s 

? 

1 
% 

g 

S_ 

Is 

°  S 
a  s 

-  * 

i  i 

CRI?;lt   ISLBND  REFUGE 

75.  3M 

47 

4M 

6 1 

4M 

89 

6- 

38 

31  • 

1  32 

0 

0 

0 

0 

1 

7  1 

.98 

10 

.0 

1 

0 

HHRRISON  GULCH  RS 

6S.3M 

34 

6M 

50 

OM 

87 

1 

24 

2B> 

461 

0 

n 

0 

5 

14 

.0 

0 

HBI  CREEK  PH  NO  1 

66 . 7 

32 

9 

49 

8 

-  2.2 

90 

I 

1  9 

23 

468 

1 

0 

1  3 

0 

2 

85 

1  -SS 

•  85 

30 

.0 

0 

JESS  VHLLEr 

S9.8 

32 

1 

46 

0 

82 

1 

18 

23 

585 

0 

0 

15 

0 

2 

56 

1  .19 

.71 

7 

1  .0 

0 

8 

2 

0 

LflKEPORT 

70. S 

42 

9 

56 

7 

-  2.2 

89 

1 

29 

23 

264 

0 

0 

2 

0 

2 

79 

.89 

.64 

10 

.0 

0 

7 

3 

0 

LAKE  SOLHNO 

72.7 

47 

2 

60 

0 

90 

4 

37 

29 

175 

1 

0 

0 

0 

2 

70 

1  .71 

10 

.0 

? 

4 

2 

1 

LBKE  SPBULOINO 

Sfl.9M 

34 

6M 

46 

8M 

-  4  .2 

82 

1 

24 

28 

SS3 

0 

0 

14 

0 

10 

22 

S.91 

3.20 

26 

1  .0 

22 

9 

6 

4 

NBNZBNITB  LBKE 

55  .6 

30 

4 

43 

0 

79 

I 

1  6 

26 

677 

0 

0 

21 

0 

5 

54 

1  . 30 

30 

13.0 

6 

27 

6 

flBRKLEr  COVE 

72  .9 

46 

4 

59 

7 

89 

S» 

37 

29 

189 

0 

0 

0 

0 

3 

02 

1  .70 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOP  Y  ^  V  1  1  1  f 

74  .9 

48 

5 

61 

7 

■  2.7 

92 

6 

36 

28 

144 

2 

0 

0 

0 

2 

46 

1  .02 

1  .02 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

nC  CLOUD 

62  .6 

33 

5 

46 

I 

-  2.9 

90 

1 

22 

23 

517 

1 

0 

IS 

0 

4 

9 1 

1  .29 

1  .32 

10 

.0 

? 

7 

4 

3 

niNERBL 

S6.6 

26 

0 

42 

3 

-  6.1 

80 

2 

18 

23 

695 

0 

0 

24 

0 

4 

52 

.1  1 

1  .46 

10 

4.0 

30. 

7 

4 

1 

nOUNI  SHflSTB  HSO  CI  //R 

56  .8 

37 

2 

46 

0 

-  3.4 

85 

1 

29 

29* 

520 

0 

0 

7 

0 

3 

88 

1  . 34 

1  . 1 1 

9 

3  . 0 

I 

25 

NEVBOB  CITY 

64  .0 

35 

4 

49 

7 

-  4.2 

83 

3 

21 

23 

466 

0 

0 

ID 

0 

6 

96 

3.94 

1  .80 

26 

.0 

0 

7 

5 

4 

74  .4 

45 

6 

60 

0 

-  3.7 

93 

1 

33 

29» 

188 

2 

0 

0 

0 

2 

40 

I  .35 

1  .93 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

OROVILLE  RANGER  SIB 

73. 8H 

SO 

9M 

62 

89 

6 

37 

24 

141 

0 

0 

0 

0 

3 

S 1 

1  .63 

30 

.0 

5 

2 

2 

PBRHOISE 

67  .0 

48 

6 

57 

8 

86 

1 

38 

23 

263 

0 

0 

0 

0 

5 

91 

2.01 

30 

.0 

0 

7 

4 

2 

PLBCERVILLE 

68  . 9 

42 

0 

55 

5 

-   I  .8 

88 

6* 

30 

31  • 

324 

0 

0 

3 

0 

4 

86 

2  .74 

1.63 

1  1 

.0 

0 

PLBCERVILLE  IFG 

68. 6M 

4B 

0 

58 

3M 

88 

1 

36 

28  • 

255 

0 

0 

0 

0 

5 

44 

1  .97 

26 

.0 

0 

6 

4 

3 

pnRTHl  Q 

60.6 

29 

9 

45 

4 

-  2.6 

83 

1 

16 

28 

603 

0 

0 

20 

0 

3 

1  1 

1  .72 

.87 

10 

.0 

0 

8 

2 

0 

OUINCr 

68.  3M 

31 

CM 

49 

7M 

-   1  .5 

90 

1 

19 

24 

465 

1 

0 

0 

6 

54 

3.83 

2.50 

30 

2 

RED  BLUFF  MSO  BP  R 

73.2 

49 

1 

61 

-  3.8 

92 

4 

37 

29« 

188 

4 

0 

0 

0 

3 

43 

2.26 

1  .19 

9 

.0 

0 

8 

2 

1 

REDOING  FIRE  STB  NO  2 

74  .9M 

50 

SM 

62 

7M 

-  3.0 

94 

1 

39 

23 

1  45 

1 

0 

0 

0 

5 

13 

2  .85 

1  .23 

30 

.0 

0 

ROCKL  IN 

74  .4 

45 

6 

60 

0 

-  2.1 

92 

6' 

32 

24 

194 

4 

0 

1 

0 

3 

22 

1  .92 

1  .15 

30 

■  0 

0 

6 

3 

1 

QQrRQHfluTn    u^n    qp  p 
OMLnMntriiu    HoU    Mr  r\ 

77.4 

52 

7 

65 

1 

1  .6 

95 

5 

4  ) 

24 

72 

3 

0 

0 

0 

2 

03 

1  .04 

.52 

9 

■  0 

0 

5 

1 

0 

SBCRBHENTO  HSO  C I  R 

74  .5 

52 

2 

63 

4 

-  1.1 

92 

4 

42 

28 

109 

3 

0 

0 

0 

2 

32 

1  .31 

.67 

9 

5 

2 

0 

SHBSTB  OBn 

70.2 

60 

5 

60 

4 

95 

1 

40 

27 

203 

2 

0 

0 

0 

7 

83 

3.41 

10 

.0 

0 

6 

4 

3 

SIERRB  CUT 

69  .  3M 

36 

6M 

54 

OM 

66 

2* 

26 

28 

332 

0 

0 

0 

8 

95 

2  . 92 

I  0 

.0 

0 

SIERRBVILLE  RBNGER  STB// 

64  .7M 

29 

.SM 

47 

IM 

-   1  .9 

64 

2 

12 

28 

535 

0 

0 

24 

0 

S 

51 

3.37 

72.6 

44 

.4 

S8 

S 

-  3.9 

94 

1 

34 

29 

229 

1 

0 

0 

0 

2 

35 

1  .23 

1  .90 

10 

.0 

^ 

2 

1 

1 

STRBHBERRT  VBLLET 

62  .8 

37 

.8 

50 

3 

82 

1 

25 

28 

446 

0 

0 

7 

0 

10 

40 

3.49 

1 0 

0 

THIN  LBKES 

49.9 

28 

.4 

39 

2 

-  3.6 

69 

1 

13 

28 

795 

0 

1 

19 

0 

8 

76 

6.22 

2.10 

26 

35.5 

14 

1  1 

9 

7 

3 

VBCflVILLE 

74  .8 

47 

.5 

61 

2 

-  2.1 

92 

3 

36 

30« 

148 

3 

0 

0 

0 

3 

46 

2  .01 

1  .61 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

HHISKEYTOHN  RES 

70.2 

46 

.6 

58 

4 

94 

2> 

36 

29 

239 

2 

0 

0 

0 

8 

24 

3.94 

10 

.0 

0 

5 

4 

3 

MILL  IBMS 

M 

n 

0 

0 

0 

.0 

Q 

2 

0 

0 

NILLOHS 

74  .6 

46 

2 

60 

4 

-  3.7 

92 

1 

34 

29* 

1 78 

2 

0 

0 

0 

2 

00 

1.02 

0 

MINTERS 

75.8 

49 

.4 

62 

6 

92 

4 

36 

29 

123 

4 

0 

0 

0 

2 

09 

1  .06 

1  .47 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

WOODLBNO  1  WNH 

75.4 

47 

.0 

61 

2 

-  3.0 

93 

6 

36 

29 

151 

4 

0 

0 

0 

1 

87 

.89 

.94 

10 

.0 

0 

? 

2 

0 

DIVISION 

54 

9 

-  3.2 

59 

2.32 

1  .  1 

■       ■  ■ 

NORTHEAST  INTERIOR 

aac  t  kic                              n  ^ 

BOCA 

60  .9 

26 

.2 

4  3 

6 

'   1  .2 

82 

2 

12 

24 

557 

0 

0 

28 

0 

3 

1  .83 

.68 

1 1 

2.0 

30* 

6 

4 

0 

BODIE 

55.9 

20 

.0 

38 

0 

73 

1 

1 

24 

833 

0 

1 

31 

0 

65 

.60 

30 

6.0 

3 

30. 

1 

1 

0 

BRIDGEPORT 

63  .2 

2  1 

.5 

42 

4 

77 

1 

24 

693 

0 

0 

25 

0 

T 

30 

CEOBRVILLE 

59.5 

35 

.3 

47 

4 

-  2.9 

81 

2 

22 

24 

538 

0 

0 

1  1 

0 

2 

54 

I  .27 

.89 

26 

I 

0 

5 

2 

0 

OONNER  MEMORIOL   ST  PR 

58.0 

27 

.6 

42 

8 

78 

2. 

16 

28» 

680 

0 

0 

26 

0 

7 

31 

1  .71 

26 

10.0 

5 

1  1 

8 

6 

4 

DOTLE  5  SSE 

63.6 

35 

.9 

49 

8 

85 

2 

18 

24 

471 

0 

0 

1  4 

0 

2 

32 

.49 

6 

T 

^ 

6 

0 

0 

FLEMING  FISM  AND  GAME 

63.9 

31 

.2 

47 

6 

83 

2 

16 

24 

535 

0 

0 

17 

0 

1 

10 

.41 

7 

5 

0 

0 

FORT  BIDHELL 

63  .  I 

34 

.  7 

48 

9 

-  1.4 

85 

1 

20 

23 

496 

0 

0 

1  3 

0 

HONO  LAKE 

62  .7 

33 

.0 

47 

9 

77 

5 

16 

23 

523 

0 

0 

15 

0 

1 

97 

.56 

7 

T 

0 

5 

1 

0 

SQUAH  VALLET 

56  .0 

27 

.  4 

41 

7 

76 

2 

1  4 

23 

7 1 6 

0 

0 

24 

0 

10 

93 

7 

1  1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

62.3 

33 

.  I 

47 

7 

-  2.7 

85 

2 

20 

29. 

528 

0 

0 

1  7 

0 

1 

50 

.35 

.41 

6 

6 

0 

0 

TBMOE  CITY 

55.6 

30 

.4 

43 

0 

-  2.2 

75 

2 

17 

23 

677 

0 

0 

22 

0 

6 

67 

4  .70 

1  .36 

7 

10.0 

2 

30. 

10 

6 

3 

TBMOE  VALLEY  FBA  BP 

55.7 

27 

.9 

4  1 

8 

74 

2 

12 

23 

710 

0 

0 

25 

0 

TERno 

58.6 

28 

.5 

43 

6 

82 

1 

18 

24 

655 

0 

0 

23 

0 

2 

92 

I  .80 

6 

1  .5 

1 

6 

4 

2 

1 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

59  .5 

26 

.  1 

42 

8 

-  3.0 

60 

3* 

I  1 

24 

68 1 

0 

0 

27 

0 

4 

61 

97 

1  .23 

27 

3 

27 

NOODFOROS 

62.6 

33 

.0 

47 

8 

-  4.1 

63 

4 

18 

24. 

526 

0 

0 

1  5 

0 

3 

98 

2.70 

1  .09 

26 

1  .0 

T 

23. 

6 

3 

1 

0 1  V  I S I  ON 

4  4 

8 

-  3.3 

53 

2.17 

4  .4 

■       ■  ■ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

74  .9 

43 

.7 

59 

3 

96 

4 

32 

29. 

186 

3 

0 

2 

0 

6 

76 

2.91 

10 

.0 

Q 

5 

4 

3 

BERKELEY 

66.6 

52 

-S 

59 

6 

-    1  .6 

79 

20 

47 

28. 

170 

0 

0 

0 

0 

4 

22 

2.93 

1  .46 

9 

.0 

0 

6 

4 

1 

BURL INGAME 

.66 

30 

CARMEL  VALLEY 

73  . 1 

46 

.  1 

59 

6 

92 

4 

34 

26 

185 

1 

0 

0 

0 

1 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

CROCKE  T  T 

71  .7M 

49 

.7M 

60 

7M 

81 

4 

41 

28 

138 

0 

0 

0 

0 

1 

96 

.84 

.89 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

GILROY 

75.8 

46 

■  5 

61 

.2 

95 

5 

34 

28 

151 

2 

0 

0 

0 

1 

90 

1  .05 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

HALF  MOON  BAY 

62.0 

47 

.3 

54 

.7 

-  2.4 

67 

19 

40 

29 

312 

0 

0 

0 

0 

4 

49 

3.05 

1  .35 

26 

.0 

0 

5 

4 

2 

HOLLISTER  2 

KING  CITY 

78.2 

42 

.8 

60 

.5 

-   1  .4 

101 

4 

30 

28. 

159 

4 

0 

3 

0 

63 

.31 

.45 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

L 1 VERMORE  COUNTY  F  0 

76.0 

44 

.2 

60 

.1 

-  2.2 

93 

4 

33 

29. 

172 

3 

0 

0 

0 

1 

27 

.63 

.37 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

LOS  GATOS 

72.8 

46 

.2 

-  2.3 

87 

4 

37 

29. 

173 

0 

0 

0 

0 

1 

87 

.51 

.80 

10 

.0 

0 

s 

2 

D 

MARTINEZ  MATER  PLANT 

74  .5 

47 

.2M 

60 

.9M 

87 

5- 

37 

29 

151 

0 

0 

0 

0 

1 

57 

.64 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

MONTEREY 

67.1 

48 

.5 

57 

.8 

77 

4 

42 

28 

217 

0 

0 

0 

0 

1 

70 

.76 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

MONTEREY  FBA  BP 

66.5 

SO 

.0 

58 

.3 

78 

5 

36 

25 

205 

0 

0 

0 

0 

1 

08 

.64 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

MORRO  BBY  FIRE  OEPT 

67.4 

46 

.5 

57 

.0 

81 

20 

40 

29 

243 

Q 

Q 

Q 

1 

.14 

.37 

1  1 

.0 

0 

3 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIRIION  INDEX 


3 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cflLiFORNis 


TEMPERfiTURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  onrs 

SNOW.  SLEET 

NO  ■ 

0 

srnT ION 

_, 

MRX  . 

MIN. 

_, 

a 

° 

r 

UJ 

UJ 

It 

a 

1 

O 

g 

o 

5 

1  ' 

1  ' 

2 

£  1 

\ 

g 

o 

o 

UJ 

%^ 

o 

S 

1 

£ 

I 

X 

g 

°  % 

S  5 

H 

?  o 

S 

a  z 

o 

o 

g 

a 

^ 

«: 

a 

O  IX. 

X 

o 

~J 

o 

a 

sl 

Us 

•ii 

i£ 

•- 

O  u. 

i:  o 

o 

- 

KOUNT  DIABLO  N  GATE 

70 

.9 

50 

.  3 

60 

6 

90 

5 

39 

27 

198 

1 

0 

0 

0 

2  .60 

1  .25 

1  0 

■  0 

0 

3 

2 

I 

MOUNT  HRfllLTON 

60 

.9 

45 

.7 

53 

3 

-  4.1 

80 

1 

32 

23 

384 

0 

0 

1 

0 

3  .00 

1  .89 

1  .00 

26 

■  0 

0 

6 

2 

I 

NRCIFtlENTO  OPtI 

77 

.9 

43 

.8 

60 

9 

97 

5 

33 

24 

172 

6 

0 

0 

0 

■  60 

.37 

30 

■  0 

0 

2 

0 

0 

MP  UQRK 

68 

.3M 

M 

M 

80 

6 

40 

29 

0 

0 

0 

0 

1  .12 

.46 

.33 

27 

■  0 

0 

4 

0 

0 

OflKLflND  HSO  HP 

R 

66 

.0 

52 

•  2 

59 

1 

-  2.0 

79 

20 

45 

28 

176 

0 

0 

0 

0 

4  .40 

3  .32 

1.16 

10 

■  0 

0 

6 

4 

2 

flQIfl  Okin  MIICClIM 

UMnLHPiu  nuotun 

69 

.2 

51 

.9 

60 

6 

82 

20 

44 

29« 

1  38 

0 

0 

0 

0 

3  .95 

1  .32 

26 

■  0 

0 

5 

4 

1 

r ML  U    ML  1  U 

72 

•  5 

46 

.  7 

59 

6 

.  7 

88 

21 

37 

29 

1  70 

0 

0 

0 

0 

.98 

.  35 

.32 

10 

■  0 

0 

4 

0 

0 

78 

.7 

40 

.3 

59 

5 

-  1.8 

98 

4 

24 

24 

191 

4 

0 

4 

0 

.77 

.35 

.61 

10 

.  0 

0 

2 

1 

0 

PASO  ROBLES  FflA  AP 

7S 

.7 

4  \ 

.5 

58 

6 

96 

4 

27 

24 

220 

4 

0 

5 

0 

.67 

.34 

30 

■  0 

0 

2 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

76 

■  6 

39 

.8 

58 

3 

-  4.3 

96 

5 

30 

28 

233 

4 

0 

6 

0 

1.15 

.58 

.70 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PR  t  P     T    UQI  1  F  Y 

73 

.7 

38 

.6 

56 

2 

-  .5 

93 

6 

26 

29. 

290 

5 

0 

4 

0 

1  .91 

1  .31 

.81 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

REDWOOD  CITY 

72 

.5 

45 

.5 

59 

0 

-  2.6 

87 

20 

37 

29 

1  84 

0 

0 

0 

0 

1  -55 

.63 

.69 

1  0 

.0 

0 

4 

1 

0 

R I chmond 

69 

.  1 

51 

•  8 

60 

5 

81 

4 

44 

29. 

1  4  1 

0 

0 

0 

0 

3  .09 

.97 

9 

.0 

0 

4 

4 

0 

^aiNT  mqry<?  rni  i  rrr 

67 

.  4 

45 

■  1 

56 

3 

78 

20* 

33 

24 

261 

0 

0 

0 

0 

5.21 

3  .54 

1  .68 

26 

.0 

0 

S 

4 

3 

OML  1  rinO    J  C 

70 

.4 

46 

.6 

58 

5 

86 

16 

35 

24 

200 

0 

0 

0 

0 

1  .72 

.90 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

SALINAS  FAA  AP 

69 

.2 

47 

.0 

S8 

1 

-  3.0 

84 

4 

36 

24 

210 

0 

0 

0 

0 

1  .63 

1.10 

.82 

26 

■  0 

0 

3 

2 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

63 

.2 

49 

.5 

56 

4 

67 

1  9 

42 

29 

262 

0 

0 

0 

0 

2.10 

.73 

9 

■  0 

0 

5 

2 

0 

^QM  PROMT  i<^rn  u<^n  ap 

OMU    rnMriLiOLU    MOU  Mr 

67 

.  4 

SO 

•  2 

58 

8 

-  2.2 

82 

20 

42 

28 

1  88 

0 

0 

0 

0 

2  .27 

1  .29 

.89 

9 

■  0 

0 

4 

2 

0 

^QM  PROMT t^rn  u^n  ri 

66 

■  0 

53 

■  3 

59 

-  1.7 

62 

20 

51 

29. 

1  64 

0 

2.44 

1  . 38 

.87 

9 

S 

I 

0 

SAN  GRECOR 10  2  SE 

64 

.3 

42 

.9 

S3 

6 

75 

20 

31 

23 

346 

0 

0 

1 

0 

3  .53 

1  .23 

26 

■  0 

0 

5 

3 

1 

SAN  JOSE 

70 

■  8 

49 

.2 

60 

0 

-  2.7 

82 

21- 

38 

28 

157 

0 

0 

0 

0 

1  .30 

.66 

.63 

30 

■  0 

0 

4 

I 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

72 

.6 

49 

.2 

60 

9 

-  2.5 

68 

17 

40 

29 

149 

0 

0 

0 

0 

2.23 

1  .54 

.88 

1  1 

■  0 

0 

4 

2 

0 

SAN  MATEO 

70 

.1 

SO 

.9M 

60 

5M 

-  1.4 

82 

4 

41 

28 

1  36 

0 

0 

0 

0 

2.13 

1  .05 

.92 

30 

■  0 

0 

4 

I 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

68 

.  4H 

45 

•  2M 

56 

8M 

-  5.3 

82 

20 

36 

29* 

245 

1.21 

.57 

.48 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

SANTA  CRU2 

71 

.8 

44 

.7 

58 

3 

-    1  .7 

92 

4 

35 

25. 

207 

1 

0 

0 

0 

3.65 

2.38 

1  .22 

10 

■  0 

0 

3 

3 

3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

68 

.2 

45 

.  7 

57 

0 

82 

5 

39 

31  . 

246 

0 

0 

0 

0 

6.41 

2  .03 

26 

.0 

0 

S 

4 

3 

WATSONVILLE  HATERHORKS 

67 

.5 

46 

.8 

57 

2 

-2.1 

83 

17. 

38 

30. 

238 

0 

0 

0 

0 

2  .95 

2  .05 

1.16 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

HOODSIOE  FIRE  STA  I 

73 

•  5 

43 

.8 

58 

7 

88 

4 

3S 

31  . 

1  97 

0 

0 

0 

0 

2  .87 

.98 

10 

.0 

0 

5 

3 

0 

n  t  u  1   I  nu 

U  1  ¥  1  3 1 un 

58 

7 

-  2.1 

2  .37 

1-4  1 

.0 

3Mn    JUHUU  I  rt 

DRAINAGE  05 

QMTtnrH    PIIHPtMP    PI  ^ 
Mrl  1  1  ULn    runrlPit/    rL  j 

74 

■  8 

47 

•  9 

61 

4 

90 

5 

35 

29 

1  35 

1 

0 

0 

0 

1  .40 

.  37 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

Q^H  nniiMTOru 
Mon  nuuniMin 

76 

■  Q 

48 

•  5 

62 

3 

-  3.9 

96 

4 

37 

23 

161 

6 

0 

0 

0 

3  -82 

3.03 

1  .37 

1  1 

.0 

0 

6 

3 

1 

AUBERRY   1  NM 

72 

.  1 

49 

.0 

60 

6 

-   1  .0 

91 

3- 

37 

31 

196 

2 

0 

0 

0 

3.51 

2.52 

.95 

30 

■  0 

0 

7 

4 

0 

BAKERSFIELO  HSO  AP 

78 

.0 

55 

-1 

66 

6 

-  .3 

98 

5 

43 

24 

73 

6 

0 

0 

0 

.48 

.22 

.22 

7 

■  0 

0 

2 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

73 

.5 

47 

.6 

60 

6 

92 

4 

38 

31 

1  76 

" 

0 

0 

0 

4  .19 

1  .20 

7 

■  0 

0 

8 

4 

2 

DU 1  lUnHlLLUH 

78 

.5 

47 

.  2 

62 

9 

-   1  .9 

95 

6 

32 

24 

1  34 

7 

0 

1 

0 

.46 

.23 

.21 

1  1 

■  0 

0 

2 

0 

0 

rai  QuPRQ*;  Rtn  trpp<^ 

6 1 

.  4 

36 

.  3 

46 

9 

-  3.8 

84 

2 

26 

24 

495 

0 

0 

13 

0 

8.01 

5  .23 

1  .94 

27 

■  0 

0 

6 

6 

3 

rOHP  PQRRPF 

72 

■  8 

48 

.6 

60 

7 

-  3.9 

91 

5 

39 

29. 

174 

2 

0 

0 

0 

2  .80 

1  .65 

.79 

30 

■  0 

0 

7 

3 

0 

rOTMPV^    UY    Rill  1     Bum  RM 
L  n  1  nc  1  O    VI    DULL    nUri  nn 

73 

.4 

44 

.6 

59 

0 

92 

6 

32 

23 

229 

4 

0 

1 

0 

2. 59 

I  .02 

30 

■  0 

0 

5 

2 

1 

CHERRY  VALLEY  OfiM 

64 

.5M 

39 

.  5M 

52 

OM 

85 

2* 

29 

24. 

4  1  0 

0 

0 

9 

0 

8  .07 

2.18 

27 

2  ■O 

2 

30 

9 

7 

3 

UUrIL  1  MoM 

79 

.9M 

47 

.9M 

63 

9M 

96 

5 

35 

28* 

1  1  1 

6 

0 

0 

0 

.40 

.  16 

1  0 

■  0 

0 

2 

0 

0 

nP  MQ 1 R    1  MMP 

73 

.6 

43 

.6 

58 

6 

-  3.9 

93 

5 

29 

24 

210 

1 

0 

4 

0 

1  .38 

.80 

.72 

30 

■  0 

0 

4 

1 

0 

Di im  P  Y^ 

ELECTRfl  POWER  HOUSE 

75 

.  7 

44 

■  8 

60 

3 

-  3.0 

92 

5* 

34 

28* 

1  78 

5 

0 

0 

0 

4.21 

2  .57 

1  .27 

26 

■  0 

0 

6 

4 

3 

77 

-DM 

48 

.OM 

62 

5M 

95 

5 

36 

29* 

1  36 

3 

0 

0 

0 

.68 

.47 

30 

■  0 

0 

2 

0 

0 

rnCD'^U    H3U  Mr 

74 

-9 

47 

-9 

61 

4 

-  2.8 

92 

5* 

35 

23 

1  54 

4 

0 

0 

0 

1  .07 

.65 

■  73 

30 

■  0 

0 

3 

1 

0 

r  M  1  Mri  1    OU ¥  t  "HnC  N  1  LMnr 

77 

.9 

45 

.2 

61 

6 

-  3.5 

96 

6 

29 

28 

169 

6 

0 

2 

0 

1  .69 

1  .06 

.90 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

Pi  P  ijuu  1 1  I  P 
uL  C  Nn  V  1  L  L  t 

71 

.8 

37 

.3 

54 

6 

88 

4 

24 

24 

324 

0 

0 

7 

0 

2  .37 

1  ^03 

30 

-0 

0 

4 

2 

1 

GRANT  GROVE 

55 

•  1 

35 

■  1 

45 

1 

-  4.0 

72 

2* 

23 

24* 

6 1 0 

0 

0 

1  4 

0 

6.15 

4  .69 

2^31 

1  1 

6  .0 

3 

3  1 

6 

4 

3 

nnnir  unu 

UPTPM  MPTTMY 

nc  1  L  n  nt i l  n i 

65 

-DM 

38 

.9M 

52 

OM 

-  4.8 

84 

2 

30 

25* 

398 

0 

0 

5 

0 

6  .68 

4  .92 

1  ■BS 

1  1 

.0 

0 

8 

4 

2 

55 

.5 

34 

.2 

44 

9 

-  2.3 

70 

1 

24 

24. 

618 

0 

0 

13 

0 

8.10 

2  ^40 

1  1 

b  -0 

6 

30 

8 

6 

4 

72 

.2 

48 

.4 

60 

3 

-  2.9 

90 

5 

36 

28 

212 

1 

0 

0 

0 

1.11 

.63 

■  55 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

80 

.5M 

58 

.8M 

69 

7M 

.  4 

97 

6 

47 

23 

4  1 

7 

0 

0 

0 

1.21 

.76 

■  36 

1  1 

.0 

0 

5 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

77 

•  8 

45 

•  8 

6 1 

8 

92 

4* 

30 

24 

163 

6 

0 

2 

0 

.52 

.29 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

KPTTl PHQU  ^TQTtOM 
nCI'LCriMri  olMilUii 

77 

.  7 

53 

•  3 

6S 

5 

-  2.6 

95 

5 

44 

29. 

86 

5 

0 

0 

0 

.86 

.65 

.64 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

MUinuTC     CCDDv     O  CP 

nniunia   rtnrl    <;  ot 

76 

9M 

44 

.6M 

60 

8M 

95 

6 

30 

24 

165 

3 

0 

2 

0 

2  .20 

.84 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

1  P  r>oaun 
L  L  LiKHNU 

76 

2 

47 

.  1 

61 

7 

-  2.2 

93 

5 

32 

28 

138 

1 

0 

1 

0 

1  .69 

1.12 

1  .25 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

LEMON  COVE 

77 

1 

46 

0 

61 

6 

-  3.6 

93 

6* 

33 

25. 

159 

6 

0 

0 

0 

1  .77 

1  .22 

.82 

1  I 

-0 

0 

3 

1 

0 

1  t  unco  V 
L 1 NUdHT 

80 

1 

4S 

.  4 

62 

8 

-  1.1 

96 

5 

33 

29. 

1  30 

6 

0 

0 

0 

1  .49 

1.11 

.51 

1  1 

.0 

0 

4 

1 

0 

L  UUut rUL t 

54 

3 

28 

0 

4  1 

2 

7  1 

2 

1  9 

24. 

732 

0 

0 

2S 

0 

5  .05 

1  .74 

1  1 

3.S 

2 

7 

L  00  I 

76 

7 

46 

.4 

61 

6 

.0 

93 

4 

36 

28. 

1  45 

3 

0 

0 

0 

1  .83 

.91 

.59 

30. 

■  0 

0 

5 

2 

0 

LOS  BANDS 

77 

2 

48 

.4 

62 

8 

-   1  .2 

93 

6 

37 

29 

117 

3 

0 

0 

0 

1  .01 

.48 

.33 

30 

■  0 

0 

4 

0 

0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

74 

4 

52 

.5 

63 

5 

92 

6 

44 

29. 

1  I  0 

1 

0 

0 

0 

.73 

■  35 

30 

■  0 

0 

3 

0 

0 

HHUt "H 

77 

2M 

42 

.7M 

60 

OM 

-  4.4 

95 

3 

32 

31 

200 

5 

0 

1 

0 

1  .26 

.62 

■  59 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

75 

.3 

48 

.  1 

61 

7 

90 

6- 

39 

28 

139 

2 

0 

0 

0 

1  .64 

■  61 

30 

■  0 

0 

6 

1 

0 

MAR  I COP A 

77 

2 

51 

.8 

64 

5 

-  3.5 

94 

6 

39 

23 

1  12 

7 

0 

0 

0 

.47 

.21 

■  33 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERCED  F IRE  STBT ION  2 

77 

5 

45 

.3 

61 

4 

-  2.0 

96 

5 

33 

28. 

153 

3 

0 

0 

0 

.92 

.37 

■  69 

30 

■  0 

0 

2 

1 

0 

HODESIO 

74 

.3 

48 

.2 

61 

3 

-   1  .S 

90 

4 

38 

28. 

145 

1 

0 

0 

0 

1  .17 

.55 

■  75 

30 

■  0 

0 

4 

1 

0 

NEWMAN 

79 

.  1 

47 

.1 

53 

1 

-   1  .2 

98 

5 

34 

28 

104 

2 

0 

0 

0 

.95 

.47 

■  40 

30 

■  0 

0 

S 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STfl 

72 

.7 

43 

.2 

58 

0 

88 

6* 

31 

24. 

259 

0 

0 

2 

0 

4  .84 

3.61 

2^03 

1  1 

■  0 

0 

6 

3 

2 

DRfiNGE  COVE 

77 

IM 

45 

8M 

61 

5M 

-  2.9 

94 

2 

33 

23 

151 

5 

0 

0 

0 

1  .36 

.87 

■  46 

1  1 

■  0 

0 

5 

0 

0 

PORTERVILLE 

79 

.9 

49 

.2 

64 

6 

-  .6 

96 

6 

36 

24 

97 

7 

0 

Q 

0 

1  .63 

1  .21 

■  70 

1  1 

■  0 

0 

3 

2 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIHO  STKIION  INDEX 


4 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cblifornib 

  OCIOBER  1975 


TEMPERRTURE 

PREC IPI TRT ION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOH 

SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

STRT ION 

a 

nnx . 

niN. 

a 

o 

i  o 

g 

c 

3  o 

° 

4.  Z 

C 

c 

3  o 

o  o 

s 

E 

s 

a  £ 

5 

5 

s 

°s 

f  5 

r? 

'  5 

a  r. 

a 

S 

o 

1 

> 

^ 

> 

o  * 

g 

o 

a 

l§ 

o 

a 

o 

a 

s 

° 

=  S 

o  K 

c  o 

POSET  3  e 

63 

.9 

38 

.8 

51 

4 

81 

3 

25 

23 

413 

0 

0 

7 

0 

3.14 

1.10 

3  1 

.0 

0 

S 

3 

1 

SBLT  SPRINOS  PHR  HOUSE 

66 

.5 

44 

.3 

56 

4 

88 

1 

33 

27 

301 

0 

n 

0 

0 

8.19 

S.93 

1  .70 

1  1 

.0 

0 

9 

6 

4 

SRN  LUIS  onn 

•  6 

51 

•  S 

63 

1 

93 

6 

40 

24 

1  1  2 

I 

0 

0 

0 

.62 

.27 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

SONORfl  RS 

71 

.9 

41 

.7 

56 

8 

-4.9 

91 

6 

30 

29 

263 

3 

0 

4 

0 

4  .05 

2  .56 

.94 

27 

.0 

0 

7 

4 

0 

SO  ENTRRNCE  YOSErltTE 

64 

.6M 

33 

6M 

49 

2M 

-  3.6 

81 

1 

25 

24> 

487 

0 

0 

16 

0 

5.15 

3.12 

1  .97 

1  1 

3.0 

3 

31 

6 

4 

2 

STOCKTON  HSO  HP 

74 

.3 

48 

•  6 

61 

S 

-  2.0 

91 

5 

39 

25 

140 

2 

0 

0 

0 

1  .36 

.64 

.49 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

STOCKTON  F IRE  STH  NO  4 

75 

.  I 

48 

■  1 

61 

6 

.4 

91 

6' 

38 

26« 

142 

2 

0 

0 

0 

2.05 

1  .37 

.62 

30 

.0 

0 

s 

2 

0 

TEMRCHflPI 

68 

•  8 

39 

.7 

54 

3 

66 

3' 

26 

24 

332 

0 

0 

s 

0 

.86 

.32 

1  1 

.0 

0 

4 

0 

0 

TEJON  RONCMO 

77 

.9 

44 

.3 

61 

1 

-  4.5 

93 

6 

34 

30- 

174 

6 

0 

0 

0 

1  .78 

1  .27 

.70 

1  1 

.0 

0 

5 

1 

0 

THREE  RVRS  EOlSON  PH  ) 

76 

-8 

46 

•  3 

62 

6 

97 

3 

35 

25> 

145 

6 

0 

0 

0 

2  .50 

1  .09 

1  1 

■  0 

0 

5 

2 

1 

TIGER  CREEK  PH 

70 

.5 

40 

■  6 

55 

6 

-4.7 

90 

1 

28 

23 

314 

1 

0 

3 

0 

7  .07 

4  .63 

2.42 

26 

■  0 

0 

7 

4 

3 

TRnCT  CflROONR 

74 

.8 

47 

.2 

61 

0 

89 

6« 

40 

26- 

ISO 

0 

0 

0 

0 

1  .23 

.53 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

TRBCt   PUMPING  PLBNT 

74 

.0 

SO 

.  1 

62 

1 

90 

5 

35 

29 

1  26 

1 

0 

0 

0 

.98 

.43 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

VISRLIR 

77 

.5 

49 

.7 

63 

6 

-   1  .9 

93 

6 

36 

26 

116 

6 

0 

0 

0 

1  .07 

.71 

.29 

1  1 

■  0 

0 

4 

0 

0 

HRSCO 

78 

•  8 

48 

•  0 

63 

4 

-  2.1 

95 

6 

35 

24 

120 

7 

0 

0 

0 

.62 

.4  1 

.38 

1  1 

■  0 

0 

1 

0 

0 

YOSEfllTE  PRRK  HEBOOTRS 

72 

.7 

33 

.4 

53 

1 

-  3.2 

94 

2 

23 

25- 

377 

4 

0 

19 

0 

6.56 

4  .96 

1  .72 

1  1 

T 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

59 

4 

-  2.4 

2  .61 

1  .76 

■  4 

■       ■  a 

SOUTH  CORST 

DRBINBCE  06 

BLPINE 

79 

.3(1 

49 

.211 

64 

3n 

99 

5« 

41 

25 

100 

0 

0 

0 

.08 

.06 

7 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BVBLON  PLEBSURE  PIER 

70 

.2 

54 

.0 

62 

1 

-  1  .3 

80 

15- 

45 

23 

92 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .41 

T 

30 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BRRRETT  DBM 

76 

.  7 

43 

.6 

6 1 

2 

-  2.6 

98 

5 

33 

2S 

156 

7 

0 

0 

0 

■  08 

.41 

06 

31 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BEBunONT  PUMPING  PLBNT 

76 

.4n 

43 

.4M 

60 

9M 

96 

3 

32 

23 

187 

6 

0 

1 

0 

.38 

.40 

.38 

31 

■  0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEBR  LBKE 

64 

.6 

31 

.7 

46 

2 

76 

6 

17 

24 

515 

0 

0 

16 

0 

.96 

.33 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

BURBBNK  VBLLEt  PHP  PL T 

61 

.4 

49 

.7 

65 

6 

-  .9 

102 

3 

37 

25 

62 

5 

0 

0 

0 

■  19 

-  .17 

.14 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CflCHUHB  LBKE 

79 

.0 

45 

.3 

62 

2 

99 

5 

34 

28- 

134 

5 

0 

0 

0 

.43 

.25 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CBMPO 

76 

.  4 

36 

■  2 

57 

3 

93 

5* 

27 

25 

251 

3 

0 

6 

0 

.07 

.43 

.05 

20 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CBNOGB  PBRK  PIERCE  COL 

84 

.4 

47 

.5 

66 

0 

105 

4 

37 

26 

66 

8 

0 

0 

0 

.19 

.  1 1 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

66 

.8 

54 

.8 

61 

8 

-   1  .2 

80 

16 

47 

25> 

99 

0 

0 

0 

0 

.21 

.14 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLBRENONT  POnONB  COL 

76 

.6 

49 

.5 

63 

1 

-  2.8 

99 

5 

41 

24 

1  19 

3 

0 

0 

0 

.26 

-  .13 

.13 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORONB 

80 

.6 

46 

.0 

64 

3 

-   1  .4 

100 

4* 

40 

31- 

80 

5 

0 

0 

0 

.03 

-  .26 

.03 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

75 

■  6 

56 

.  2 

65 

9 

.  3 

87 

1  5 

50 

29* 

24 

0 

0 

0 

0 

.  1  0 

.19 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUTBHBCfl 

66 

.8 

37 

.6 

52 

2 

-  3.0 

84 

6 

24 

28 

390 

0 

0 

8 

0 

.56 

-  .45 

.35 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

80 

.5 

42 

.7 

61 

6 

99 

5« 

32 

28 

156 

6 

0 

I 

0 

.21 

-  .14 

.17 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CBPITBN  OBM 

81 

.9 

47 

.8 

64 

9 

-  3.5 

102 

4 

38 

24 

72 

6 

0 

0 

0 

.24 

-  .31 

.10 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

81 

.5 

M 

M 

104 

3 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONOIOO 

76 

.5 

49 

.9 

63 

2 

-  1.3 

95 

4 

38 

25 

95 

2 

0 

0 

0 

■  1  4 

.32 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTBNB  KBISER 

80 

.3 

SS 

.7 

68 

0 

102 

3 

47 

25 

28 

6 

0 

0 

0 

.15 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

Piiiccpic  ptnn 

blLLCjrlt    r ItLU 

78 

.3 

SI 

.2 

64 

8 

98 

3 

39 

25 

64 

3 

0 

0 

0 

.11 

.OS 

12. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MENSHBM  Dfln 

IDTLLHILD  F IRE  OEPT 

70 

.5 

38 

.6 

54 

6 

62 

6« 

25 

23 

318 

0 

0 

7 

0 

1.18 

.48 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

JUL IRN  HYNOLB 

73 

■  1 

42 

.2 

57 

7 

92 

5 

33 

1  3 

242 

2 

0 

0 

0 

.47 

.31 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

LBGUNfl  BEBCH 

73 

.6 

50 

.6 

62 

2 

-  .6 

66 

15- 

4  1 

25« 

102 

0 

0 

0 

0 

1  .15 

.82 

1  .00 

30 

■  0 

0 

1 

1 

1 

L fi  ME S W 

77 

.6 

52 

.9 

65 

4 

-  .6 

95 

3 

44 

25 

46 

3 

0 

0 

0 

■  12 

-  .30 

.10 

7 

■  0 

0 

1 

0 

0 

LOMPOC 

72 

.9 

45 

.7 

59 

3 

84 

16 

36 

26 

177 

0 

0 

0 

0 

.53 

■  21 

30 

■  0 

0 

3 

0 

0 

LONG  BEBCH  HSO  BP 

77 

.1 

56 

.3 

66 

7 

-  .2 

94 

3 

47 

31 

26 

2 

0 

0 

0 

.25 

.06 

■  12 

1  1 

■  0 

0 

2 

0 

0 

LOS  BNGELES  NSO  BP  R 

73 

.  4 

57 

•  5 

65 

5 

.  3 

66 

1 S 

49 

26 

3 1 

0 

0 

0 

0 

■  24 

.02 

■  1 5 

1  1 

■  0 

0 

1 

0 

0 

LOS  BNGELES  CIVIC  CIR  R 

75 

.  1 

57 

.7 

66 

4 

-  2.0 

93 

4 

SO 

26 

31 

2 

0 

0 

0 

.27 

.00 

■  17 

1  1 

■  0 

0 

1 

0 

0 

Mr  uticnu  "7 
n  1   MIL  oUN  c 

67 

.2M 

46 

.6M 

56 

9M 

-   1  .7 

79 

s« 

30 

23 

266 

0 

0 

I 

0 

■  89 

.00 

.35 

12 

■  0 

0 

3 

0 

0 

NEM  CUTBMB  FIRE  STB 

73 

.6M 

37 

.  3M 

55 

6M 

93 

s« 

25 

24 

312 

3 

0 

8 

0 

.18 

.08 

6 

■  0 

0 

0 

0 

0 

NEHPORT  BEBCH  HBRBOR 

69 

.4 

SS 

.9 

62 

7 

-  .7 

62 

14 

50 

31« 

72 

0 

0 

0 

0 

.08 

-  .16 

.08 

30 

■  0 

0 

0 

0 

0 

OCEBNSIOE 

73 

.5 

S3 

.9 

63 

7 

63 

16 

42 

25 

59 

0 

0 

0 

0 

.09 

■  04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJBI 

79 

.  4M 

46 

.2M 

62 

8M 

-  2.0 

99 

4* 

36 

24 

1  18 

4 

0 

0 

0 

.45 

.06 

■  25 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

0  X  NHRO 

74 

.3 

SO 

.7 

62 

5 

-  .2 

85 

17 

42 

26 

101 

0 

0 

0 

0 

.38 

.1  1 

■  35 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

PBLOHBR  HT  OBSERVBTORT 

66 

.7 

44 

.9 

SS 

8 

-  4.0 

63 

6 

32 

24. 

297 

0 

0 

2 

0 

.54 

-  .25 

■  37 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

PBSBOENB 

78 

.8 

52 

.2M 

65 

SM 

-   1  .5 

96 

4< 

43 

26 

60 

5 

0 

0 

0 

.38 

-  .06 

■  15 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

POHONB  CBL  POLT 

77 

•  3 

50 

•  0 

63 

7 

-   1  .6 

98 

5 

4  1 

26 

96 

4 

0 

0 

0 

.45 

.03 

■  21 

3  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

RflnONfl  FIRE  OEPT 

80 

.3 

42 

.5 

61 

4 

99 

3 

33 

25 

ISl 

6 

0 

0 

0 

.23 

■  10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

KtULHHUo 

79 

.7 

48 

.5 

64 

1 

-    1  .9 

99 

*• 

36 

24 

98 

6 

0 

0 

0 

.43 

-  .03 

■  19 

30 

.0 

0 

i 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STB.  .3 

80 

.0 

49 

.4 

64 

7 

-  1.4 

100 

4< 

38 

25 

76 

S 

0 

0 

0 

.18 

-  .12 

■  10 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EKP  STB  R 

80 

.4 

50 

.4 

65 

4 

103 

4 

40 

25- 

73 

6 

0 

0 

0 

■  1  1 

■  09 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  BERNARDINO  CO  HOSP 

81 

•  3 

50 

■  8 

66 

1 

.7 

102 

3 

38 

25 

60 

7 

0 

0 

0 

1.17 

-66 

■  43 

1 2 

.0 

0 

4 

0 

0 

SBNOBERC  MSO  //R 

64 

.7 

45 

.7 

55 

2 

-  3.6 

64 

4 

31 

23 

333 

0 

0 

1 

0 

•  26 

-  .06 

■  19 

30 

.3 

0 

1 

0 

0 

SBN  DIEGO  MSG  BP  R 

72 

.5 

59 

.2 

65 

9 

-  .2 

67 

3 

51 

25 

19 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  .25 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  GB8RIEL  F  IRE  OEPT 

79 

.7 

50 

.9 

65 

3 

-   1  .8 

97 

4< 

41 

24- 

63 

6 

0 

0 

0 

.17 

-  .22 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  JBCINTO 

82 

.6 

44 

.2 

63 

4 

-   1  .5 

101 

4 

32 

25- 

109 

7 

0 

2 

0 

.24 

-  .26 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBN  NICOLBS  ISLAND 

SBNTB  BNB  F 1  RE  STBT ION 

77 

.  IM 

55 

.5M 

66 

311 

-  .2 

90 

3 

47 

24 

30 

1 

0 

0 

0 

■  51 

.25 

.38 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

SBNTB  BBRBBRB 

72 

.4 

51 

.5 

62 

0 

-   I  .4 

85 

4 

42 

24. 

104 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .35 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  BBRBBRB  FBB  BP 

71 

.2 

48 

.9 

60 

1 

-   1  .5 

83 

IS 

36 

24 

IS6 

0 

0 

0 

0 

■  35 

.00 

.21 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

SBNTB  HARIB  HSO  BP  R 

71 

.4 

44 

.8 

58 

1 

-  2.3 

86 

16 

36 

25 

215 

0 

0 

0 

0 

.79 

.27 

■  25 

1  1 

.0 

0 

4 

0 

0 

SBNTB  MONICA  PIER 

SBNTB  PBULB 

72 

.0 

46 

.3M 

59 

2(1 

90 

3 

36 

31. 

195 

1 

0 

0 

0 

■  22 

.20 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUN  C 1 TY 

81 

.3 

42 

.7 

62 

0 

99 

4> 

30 

26. 

145 

9 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lORRBNCE 

74 

.5 

54 

.2 

64 

4 

-  .6 

86 

15 

46 

31 

57 

0 

0 

0 

0 

.17 

-  .01 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGB 

73 

.8 

50 

.0 

61 

9 

93 

3 

43 

28. 

147 

2 

0 

0 

0 

.37 

.19 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

TUSIIN   IRVINE  RANCH 

77 

.9M 

49 

.IM 

53 

SM 

-    1  .7 

93 

4 

39 

24 

85 

2 

0 

0 

0 

.22 

-  .08 

■  II 

7 

.0 

0 

0 

0 

THITCHELL  OBtl 

76 

.3« 

45 

.DM 

60 

7M 

92 

4 

36 

26 

143 

0 

0 

0 

1  .SO 

■  68 

1  1 

.0 

0 

4 

1 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIHO  STATION  INOEK 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«liforni« 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO  ■ 

OF 

DAYS 

5 1 H 1 1 UH 

nnx . 

niN. 

1 

o 

o 

o 

1  1 

«i 

^  s 

o  o 

g 

a 

s„ 

's 

.  5 

£ 

1 

1 

1 

1  1 

r 

1 

3 

1 

s 

^  i 

i 

1 

2 

s 

si 

ii  S 

i;  i 

o 

1 

?  o 

U  C  L  fl 

72 

.2 

56 

.7 

64 

5 

-  2.0 

86 

4- 

51 

30 

60 

0 

0 

0 

0 

.50 

.17 

.45 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPLRND  3  N 

75 

.2 

48 

•  0 

61 

6 

95 

4« 

40 

25 

165 

4 

0 

0 

0 

.74 

.13 

.40 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

VISTB  2  NNE 

75 

.  7 

49 

.  ] 

62 

4 

93 

3 

4  J 

24 

1  08 

2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

HRRNER  SPRINGS 

78 

.4 

37 

.  I 

57 

8 

-  2.0 

92 

4 

26 

28 

237 

4 

0 

7 

0 

.36 

-  .19 

.25 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

YORBd  L INDH 

78 

.5 

SO 

.5 

64 

S 

-  2.0 

96 

3 

42 

31 

72 

5 

0 

0 

0 

.36 

.07 

.17 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

62 

1 

-   1  .8 

.35 

-  .16 

I 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

87 

.  1 

S4 

.5 

70 

8 

103 

2 

40 

25 

19 

1  1 

0 

0 

0 

.05 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOH 

80 

.2 

4S 

.  1 

62 

7 

-  3.0 

95 

S 

28 

25 

144 

6 

0 

2 

0 

T 

-  .26 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAunONT   1  E 

78 

.  1 

47 

•  6 

62 

9 

.9 

97 

5 

36 

23 

1  28 

4 

0 

0 

0 

.26 

.34 

.  1  7 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WSO  AP  R 

72 

.7 

35 

.9 

54 

3 

-  2.9 

87 

5« 

22 

24 

330 

0 

0 

1  0 

0 

.09 

-  .17 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

87 

.5 

52 

.8 

70 

2 

-  3.5 

102 

6. 

37 

25 

22 

1  1 

0 

0 

0 

.02 

-  .28 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

86 

.8 

SB 

.7 

72 

8 

-  2.9 

102 

S 

44 

26» 

15 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

-  .26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

87 

.4 

59 

.3 

73 

4 

103 

6- 

44 

25 

1  I 

1  0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAHLEY  2  SH 

68 

•  0 

54 

.  7 

7  1 

4 

-  3-9 

104 

5 

39 

25 

20 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

.  1  4 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

79 

.9 

54 

.8 

67 

4 

-  .7 

96 

3 

40 

25 

53 

5 

0 

0 

0 

.04 

-  .24 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

91 

.3 

62 

.2 

76 

8 

-  .6 

106 

1 

43 

2S 

8 

17 

0 

0 

0 

.04 

-  .03 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

65 

.3M 

33 

.4M 

49 

4M 

81 

1 

22 

25. 

478 

0 

0 

I  4 

0 

.02 

.02 

12 

T 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

86 

.4 

62 

.8 

74 

6 

-   I  .2 

100 

6- 

50 

26. 

12 

9 

0 

0 

0 

.07 

-  .14 

.07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

69 

.  9 

53 

.  4 

7  1 

7 

-  2-9 

1  05 

6* 

4  3 

26. 

2 

1  5 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

74 

•  9 

40 

.5 

57 

7 

89 

6 

24 

25 

242 

0 

0 

5 

0 

.07 

.06 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

70 

.8 

49 

.0 

59 

9 

-  3.6 

90 

5 

36 

25. 

220 

1 

0 

0 

0 

.49 

.16 

.26 

I  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

88 

.3 

S9 

.5 

73 

9 

104 

6» 

48 

26. 

6 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA IWEE 

73 

.5 

43 

•  9 

58 

7 

-  2.9 

88 

2. 

32 

25 

227 

0 

0 

1 

0 

.03 

-  .32 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

64 

.5 

54 

,  3 

69 

4 

-  2.4 

1 00 

5 

40 

26 

28 

9 

0 

0 

0 

.01 

.27 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

87 

.8 

58 

.8 

73 

3 

-  2.0 

103 

4 

43 

25 

1  1 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

BE 

.5 

55 

.5 

71 

0 

102 

5 

42 

25 

19 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

75 

.0 

42 

.4 

58 

7 

90 

1 

28 

25. 

219 

1 

0 

2 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

88 

•  8 

S8 

•  0 

73 

4 

-  2.3 

104 

6» 

40 

25 

13 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 NYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

87 

.3 

59 

.6 

73 

5 

-   1  .8 

101 

6. 

47 

26 

13 

1  1 

0 

0 

0 

.01 

-  .34 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

63 

.5 

39 

.4 

51 

5 

-  3.4 

79 

4< 

29 

25. 

413 

0 

0 

7 

0 

1  .73 

.51 

.78 

1  1 

T 

0 

4 

1 

0 

LANCASTER  FSS/FAA 

75 

.4 

43 

.4 

59 

4 

95 

4 

26 

25. 

217 

5 

0 

4 

0 

.23 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

89 

.0 

53 

.  I 

71 

1 

-  3.2 

104 

4 

37 

25 

1  I 

1  1 

0 

0 

0 

.51 

.26 

.51 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

73 

-0 

52 

.  9M 

63 

OM 

86 

5* 

33 

23 

1  36 

0 

0 

0 

0 

.  66 

.  4  1 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOJAVE 

75 

.0 

47 

.4 

61 

2 

92 

6 

33 

25 

176 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

M 

M 

M 

87 

2 

20 

25. 

0 

0 

0 

.27 

.22 

31 

.0 

0 

I 

0 

0 

MT   SAN  JAC INTO  W  S  PK 

58 

.2M 

33 

.4M 

45 

en 

68 

5 

19 

24 

588 

0 

0 

0 

.98 

.55 

20 

T 

0 

2 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

85 

.6 

59 

.7 

72 

8 

-   1  .5 

101 

5 

47 

26 

17 

9 

0 

0 

0 

.1  I 

-  .23 

.  1  1 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

PBLMDALE 

78 

•  8 

45 

•  6 

62 

2 

-  1.7 

96 

4 

24 

^4 

1  59 

7 

0 

2 

0 

.00 

.32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

89 

.5 

59 

.7 

74 

6 

.3 

105 

5. 

45 

25 

2 

1  4 

0 

0 

0 

.02 

-  .18 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

87 

.6 

62 

.8 

7S 

2 

'   1  .6 

103 

6 

49 

25 

13 

I  3 

0 

0 

0 

.14 

-  .16 

.14 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

73 

.6 

50 

.  1 

61 

9 

-  3.3 

90 

5 

37 

24. 

172 

1 

0 

0 

0 

.04 

.19 

.02 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

87 

•  5 

54 

,  4 

7  I 

0 

1  04 

5 

36 

25 

2 1 

9 

0 

0 

0 

.01 

.20 

.01 

20 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

82 

.4 

49 

.5 

66 

0 

-  2.3 

98 

5 

34 

26 

86 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

rwENTYNINE  PALMS 

84 

.2 

SO 

.7 

67 

s 

-   1  .7 

98 

6« 

36 

25 

52 

7 

0 

0 

0 

.02 

.44 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  F IRE  STA  79 

74 

.OM 

40 

.9M 

57 

SM 

90 

3 

25 

28. 

255 

1 

0 

5 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

77 

.2 

43 

.4 

60 

3 

-   1  .5 

93 

6» 

28 

25 

195 

6 

0 

3 

0 

.08 

-  .17 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

48 

.  1 

22 

.7 

35 

4 

60 

7- 

1 

23 

910 

0 

3 

28 

0 

.74 

.35 

31 

10.0 

5 

12 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

35 

.5 

18 

.4 

27 

0 

49 

5 

0 

23 

1173 

0 

1 1 

31 

1 

1  .34 

.51 

31 

17.5 

8 

14. 

4 

1 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

71 

•  0 

37 

.8 

54 

4 

87 

1 

22 

25 

343 

0 

0 

1  1 

0 

.  1  1 

.  1  1 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

63 

9 

-  2.5 

.19 

-      .  1  8 

.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIAIION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


tlDCRPeihT 

AMGUIN  PAC  UNION  cei 

BIG  BAS  QAHGCa  STATtan 

BOQNvtLLC  nnmc  sta 

BHANSCOrtt    3  NNM 

boiDGtviLLC  4  nnu 

BUONT  OAftCH  1  & 
CAL ISTOCA 
CA>  '.AHAM 

CA  *ocsa  3  u 

CECaviLLC  »  5£ 
CLCAft  CRCtft 
CLOVCffOAlC  3  SSC 
COPCD  NO  1  OAn 

cevCLO 

CBCiCtNT  CITY  I  N 
CBC5CCNT  CITY   7  ENC 

cufniNCS 

OUTTOnS  LAMOINO 
tl»  vAiLCr 

CUBC«A  US0  CI 
roAC&T  QLtN 
rOBT  BSACO 
rofiT  Diet 

riM»T  JOnCS  BANQCQ  STA 

roQT  am 

GABBEBVILLC 

CAJOUCT  BANGCB  STATION 

OBATon 
ORCCNvieu 

CUCBHCVILLC  2 
HAPPT  CAr«>  BANGCB  STA 
HATTSB*   BAnGCB  STATION 
HCm  OSBUBG 
HCALDSeuBC  NO  3 

MILT5 
HOOPA 

lOLCWlLD  MMY  rWTNC  STA 


LAVA  BEDS  NAT  P«NUFCN 
rWO  RIVER  RAHCCR  STA 
mftC  ISLAND 
f«UNT  HCBROR  BS 
njIB  U«0OS 


ORLEANS 

PtTAlunA  r  IBC   STA  2 
POINT  ABENA 
PQTTCB  VALLCr  PH 
RICHABOSOn  CBOvC  ST  I 

SAINT  HELENA 
SAN  RArACL 
SANTA  ROSA 

SAWTtaS  BAB  RANGER  S 
SCOTIA 


LAS  Loms 


UKIAM  4  USM 
UPPER  MATTOLE 
bMRn  SPRINGS  OAn 

KAvCRvlLLC  RANGER  STi 
rfEO  flRE  DEPABTrCNT 
UILLITS  I  NC 

UILLQU  CBECK    1  NH 

mCKA 


AOIN   BANGER  STATION 
AiTURAS  BANGCB  STATION 
AueuBN 

AUftUBN  OAn  PBOJCCT 
BLUE   CANTON  USr« 

BOtirvwi  OAn 

BBANNAN  ISLAND 
BBOOKS   FARNMAn  BANCM 
BBUSH  CREEK  RS 
BUC»M«ftN 

BUCKS  CBCEK  PH 

BimncT 

CANBr    RANGER  STATION 

CANrQn  OAn 

CARIBOU  POkCB  HO'JSC 

CHAILENCC    BAnCCR  STA 
CMESTtB 

CmICO  UNIvEBSITt  FAOn 

CITBlrt  HCIGMTS 

CLABRS  v«LLET  fTtOO  RCH 

CLCAfilAKC  HlCHLANDS 
COHASSCT    I  NNC 
COLEMAN  nSHCBIES  STA 
cot  TAX 

COLGATE  PO*CR  MOUSE 

COLl^SA  3  SSW 
COOL 

COBtiinC  HOUCMTON  BANCM 

OANA   3  SC 

DAVIS  3  USM  Exp  TAAn 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


1  .02 
1  .00 


.0*  I. 
.03  1. 


see  REftRENCE  NOTES  FOLLOMIMC  STRTIOH  INOEK 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


DAY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


DEER  ORCEIN  FOflCBAr 
OE  SAALft 
OMBINS  t  S 

ookftiEviLic  tmnccR  sta 
DunniGAh 

DUNSruiR  OANGCC)  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
rAIRFIEUO  FIRE  STATION 
FOLSen  DAM 

FORESTHILL  HAMGER  STB 

FRENCH  GULCH 
GEORGETOMt  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  WTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAIi 
HAT  CREEK  PH  NO  1 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

lOUA  HILL 

JESS  VALLEY 

RELSEY  1  N 

KJLARC  POVCR  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKE  SOLAHO 
LAKE  SPAULDING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITT1.E  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSU 
MROEL INE 
nANZANITA  LAKE 
r«RKLEY  COVE 
MARYSVILLE 

nC  CLOUD 

niOOLETOMI 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 
NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROVILLE  RANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 

PL ACER V ILL E 
PLACEHVILLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  WSO  Ap  B 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 
RE PRCS A 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  m  P  G  AND  E 

SACRArCNTO  use  AP  R 
SACRArCNTO  WSO  CI  H 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOUH  2  E 
SIERRA  CITT 

SIERRAVILLE  RANGER  STA//' 
STONYFORD  CeOLEY  RANCH 
STONYFOHD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAl«EflRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  u 
VACAVILLE 
VINTON 
vOLLftRS 

VOLTA  POlCR  HOUSE 
kMISKETTQMI  RES 
WILL lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

kWJDLANO  1  IMW 


BOCA 
600  IE 

BRIDGEPORT 
CEOAHVILLE 
OONNCR  rcnofiiAL 


Pk 


DOYLE 

doyle  5  sse 
cllery  lake 
fleming  fish  and  garc 

FORT  BIDbCLL 

GEM  LAKE 
none  LAKE 
SAGCHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 


AIRPORT 


SUSANVtLLE 
TAMOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
kCNOEL    10  SE 

kAODFORDS 


3.02 
2.46 


.26  3.1 
.09  2. 


.  19  2. 

.17  2.1 
.20  1.1 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


eCRftCLCY 

OIC  SYATC  PABU 

BLACil   rOUHTAin  2  SU 

CALAVCBAt  SCSESveiR 
CAfittL  vAlLCY 
CHlTTtNOCN  PAiS 
CQOCKETT 
OAvCnPeST 

rORT  ORO 
OCRftCR  BAnCH 
GILBeY 

GILRQr   M  LHC 

MALf    tJOtl  6AY 

HCBNANOCZ    2  MM 
NOLL liTCB  3 
MMO  CITY 
LAFAYETTE   3  NUC 
LA  HONOA 

L  IVEDWBE  COUMTY  r  0 

LOCKWOO  3  n 

Ln  GATO^ 

LOS  GATOS  4  SU 

nAHTIftfl  3  iit 

mBTINEZ  WATEB  PLAMT 

r«NTERCT 

tJHTEBCT  FAA  AP 


l-ORRO  SAY 


"lac  OEP 


nOBBO  BAY  3  n 
r«UNT  DIABLO  N  GATE 
nOUMT  HAnU  TON 
lACIIiltNTO  0AM 
AC  MARK 

oakland  uso  ap 
oaklaao  museum 
paiciaes  ohbuall  ranch 
palo  alto 

PALSm 

PASO  boblcs 

PASO  BOBLtS  FAA  AP 
PINNACLES    NAT  MONUrCNT 

PISm  BEACH 

POINT  PieOBAS  BLAHCAS 


POST  CHICAGO  I 


avAL  DEP 


BEDM)0O  Cltr 
R ICHMONO 

SAINT  rtuir%  COLLEGE 

SAL INAS   3  £ 
SAL  tNAS  FAA  AP 
SAL  INAS  DAM 
SAN  ABDO 

SAN  CLErtNTE  OAn 

s  F  bichmono  sunset 

SAN  FRANCISCO  MSO  AP 
SAn  FBAnCISCO  WSO  CI 
SAn  CRECOHtO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  l«)TES 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CBUZ 

SANTA  rvMCABITn  BOOST 
SOLEDAO 

spbeckels  hut  BBIOGC 
upr  san  leanoro  frtcb 

hAinuT  CBEEK   4  C 
MATSenvlLLE  iMTCBhafiVS 

MOOS  IDE  FIRE  STA  1 


ANGIOLA 

ANTIOCM   PU^VING   PL  3 
ASM  rflONTAIN 
nuBEBRY    I  NW 

6AKEBSFIEL0  uSO  AP 

BALCH  PO^R  HOUSE 
BUTTONUlLLOU 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVtBAS  RAflGCB  STA 
CA**  PARDEE 

CASTXC  BOCK  RAO  LAB 
CATHCrS   vr  BULL    BUN  BM 
CHERRY  VALLEY  DAPI 
COAL INCA 

CSBCORAN   IBBIC  OIST 
OCL  ANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CArV 
OCNAIR  3  nnC 
DUDLEYS 

ELECTBA  POiCR  HOUSE 
EIL IBTT 

EJCMCOUCR  RESERVOIR 
FIOOtETOktl  LYNCH  RANCH 

r  ivE  POINTS  s  ssw 

FRESNO  USO  AP 

FBIANT  GOvERNrCNT  CAr«> 
ClENNVIlLC 

GRANT  GROVE 
GROvELANO  RANGER  STA 
MAHFOeO 

MCTCH  MCTCMY 
HUNTINGTOTf  LAKE 
lORIA 

jOhnsonoal  e 


1     2  3 


5  6 


DRY  OF  MONTH 


10 


1112 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIHTION  INOEK 
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DniLY  PRECIPITnTION 


STflT  ION 


Ktnn  Qivctt  ph  no  3 

RETTLEMBn  STftTISM 
KNIGHTS  rCRRY  2  S£ 
LEBCC 
LC  GBAMO 

LCHmn  RANCH 
LCnBH  CQVE 

L iNDSnr 

LOOI 

LOS  BfiHOS 

LOS  BANOS  ARftUBUA  SCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 
riADESA 
r«nTECA 

rMSICOPA 
MAOIPOSR 
nATHER 
PCAOOU  LAKE 
hChOOTA  DAM 

rCDCEO  riRE  STATION  2 

WOES  TO 

N£t*1AN 

NOBTH  FORK  RANGER  STA 
ORANGE  COVE 

PACMECO  PASS 

PANQCHE  2  U 

PATTIMAT 

Pine   FLAT  DAM 

POHTEBVILLE 

POSET  3  E 

SALT  SPRlnCS  PkO  MOUSE 
SAn  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  OAM 
SANTA  RITA  PEAK 

SONORA  BS 

SO  ENTRANCE  TOSEniTE 
STANISLAUS  PQtCR  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  nO  4 


RANGER  STA 


SUTTER  MI 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THREE  RvRS  EDISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 

TRACT  CARBONA 
TRACT  PUWIHG  PLANT 
TURLOCK 
vISAL lA 
WALLACE    1  NNC 

MASCO 

ICSTHAVEN 

fcCST  POINT 

UOFFORD  HEIGHTS 

YOSEniTE  PARK  HEADOTRS 


ACTON-ESOO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  HT  FC 

ALPINE 

AL TADENA 

AHZA 

AVALOn  PLEASURE  PIER 

BARRETT  OAH 

BEAUrONT  PUrPING  PLANT 

BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  Ten  Onri  FC223CC 
BIG  TXJJUNGA  DAn  FC460e 
BOUQUET  CANTON 
6UR6ANK    VALLEY  Pr«>  PLT 
CACHUMA  LAKE 


OPIDS  67E 


CAW  H 

CAr«>0 

CAnOGA  PARK  PIERCE  CBL 
CHATSkORTH  rc24r 
CHULA  VISTA 

CLAREKJNT  POnONA  COL 
COLBTS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEr»>LE  FC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  aSaC 

CULVER  CITY 
CUYAriACA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOmEY  Fo  rciOTC 

DRY  CANYON  RESERVOIR 


I  DAn 


CL  CAPITA! 
ELSINORE 
ESCONDIOO 
FILLMORE  1 
FONTANA  S  N 

FQNTANA  KAISER 
FULLERTON  HKLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAIi  NQ  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLEND0RA  MIST  FC  105 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
ME^CT 

HEHSHAU  DAn 
HOEGEES  FC  eO  A 
IDTLLWILD  FIRE  DEPT 

JULIAN  UYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rtSA 
LECHUZA 

•-ONC  BEACH  USO  AP 
LSS  ALAMBS 


STA  FC  352B 


DAY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  II 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DniLY  PRECIPITnTION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


I     2  3 


4     5  6 


7  8 


10  11 


12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28 


29  30 


L«  ftwcCLCS  CIVIC  cn» 

105  MtlCTn  QAHGCR  STA 
LTTVC  CBCCK   BATtGCB  STA 

KT  6A10V  rc  e»Q 

m  UK  sen  2 
ncu  cuTAnA  riRC  sta 
nCM4All  solcoad  rC32CC 
Net4>0C)T  eEACH  HASbOB 


PALOMAB  m  OeSCBVATQBV 

PALOs  vraoci  tii  fc«o 

PASAOCIA 

pitofiA  eLAttcA  cao  sta 

PIBU  3 

PT  ABGUCLLO  LIGHT  STA 
Per«HA  CAL    POL  T 
POmAY  VALLO 
BAMOtiA  riBC  OtPT 
BCOLAMDS 

BIVCBSIDC  FIBC  n 
BIvtBJIOC  C IT  CXP  STA 
SALSlPUCDCf  CAOINC  STA 
SAn  BCBNABOINO  CO  HOSP 
SAHDMBG  PTL  rci306 

sAAoeCBQ  kfie  y. 

SAn  DICOO  kAO  AP 

SAn  oir«$  rtBC  uD  rcH 
SAh  CAflBlCL  CRtron  PH 
SAti  GA«BIEL   on  rc4M6C 


nat  ocpT 


SAH  CA«BICL 
5A«  JACIHTB 
1A^  mCBlAS  ISLAMO 
^AATA  AHA  F IfiC  STATION 
SAflTA  BABQABA 

SANTA  AABSABA  TAA  AP 
SANTA  maiA  MSO  AP 
SANTA  rVNICA  PICB 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PkA  PL    NO  I 

sonis  ?  NM 

SUCT  RANCH 
SUN  CITY 
SUMHA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TQPANGA   PATHOL    STA  fC6 

TOBBANCC 

TUJUNCA 

TUSTIN    IBvINC  RANCH 
TWITCHCLL  Dtm 

UCLA 

UPLAND   3  N 

WALLET  CENTEB  2  NNE 

VAN  NUYS  rc  ISA 

VCNTUBA 

VINCENT  riBC  STA  rciaO 
VISTA  3  NNC 
KM.NUT  PTl    STA  rcI02C 
UABNCB  SPBINGS 
l*ITTICB    CTY   M   rc  106C 

V0B6A  L  I  no  A 


AOCLANTO 
APPLE  VAILCT 
OAXEB 
BASS YOU 
KAL>f«nT    I  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PABft  rc  B3B 
BISHOP  CREEK    INTAKE  J  yytt 
BISHOP  USD  AP  B 
BL  TTHC 

BL  TTHE  rAA  AIBPOBT 
BOBSEGO  OCSEBT  PABK 
BOULEVABO  no.  2 
BBAM.Er  3  Su 
CAiCxICe  3  HE 

DAGGETT  TAA  AIBPOBT 
DEATX  VALLEY 
OCEP  CAnron  lABOBATORy 
DEEP  SPBiNCS  COLLEGE 
EAGLE  rVUNTAin 


HAIbCE 

HArflELO  Pur*>inG  PLAnT 

HCSPCBIA 

|r«>EBIAL 

irWBlAL    FAA  AP 

INOEPENOENCE 
inOIO  LI  S  OATC  GABDCN 
nrOKEBn 

nrOKCBn  AoniTACE 

I  BON  r«L/NTAln 


3  5 


JOSHUA  TBtt 
KCE  RAMCM 
LAKE  AOBOWCAO 
LAAE  SABBINA 
LAftCASTEB  rsS/<A« 

rCCCA  riBC  STATION 
niTCMCLL  CAVEHnS 
rtJjAvE 


SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STfttlON  INDEX 


1  1 


DRILY  PRECIPITnTION 


STRT ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

POUNTftin  Poss 
nccolcs  taa  aioport 

NILMIO 

OCOTILLQ  tCLLS 

eCOTILLe  2 
PAL  PO  ALE 
PALM  SPBIfiGS 
PAQKCR  RCseOvQIR 
RAHO&BURG 

SHQSHQNC 

Sneu     RECK  UPPCR 
SeuTi  LAtlE 
THERMAL    FAA  AP 
TRQnA 

TVCHTYMIME  PALMS 

vALrcRno  riRc  sta  7q 

VICTSRVILLE  PUr*>  PLANT 
kMITC   nOUHTAIN  1 
M4ITE   nOUNTAIH  2 

MILOROSe  QArtGER  $TA 

.27 
.06 
.  1 1 
.06 

.03 
.00 
.02 
.14 
.04 

1 .36 
.01 
.00 

.02 
T 

.00 
.74 
1 .34 

.  11 

.14 

.02 

.22  .02 

.0» 
.32 

.08  .14 

.33 
T  .37 

.04 

.01 
.  14 

.06 

.OS 
.55 
T  .11 
.06 

.03 

.02 
.  14 

.01 
.02 

.04     .26  .12 

.43 

.02 
.24 

.22 

.07 
.  35 
.51 

-  1 1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

OCTOBER  1975 


STRTION 

DfiY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COnST 

ORAINRCE  01 

DLOERPOINT 

NAX 

BB 

79 

65 

87 

85 

64 

69 

70 

56 

61 

62 

69 

70 

72 

74 

79 

67 

70 

78 

78 

65 

59 

64 

62 

55 

56 

55 

65 

65 

59 

HIN 

45 

44 

49 

46 

47 

43 

41 

45 

44 

SO 

49 

47 

46 

42 

41 

47 

49 

49 

48 

44 

40 

34 

35 

37 

47 

41 

43 

39 

40 

39 

RNCMIN  PRC  UNION  COL 

HAX 

HIN 

BIG  BHR  RANGER  STATION 

HAX 

96 

94 

84 

85 

86 

67 

S9 

62 

6 1 

52 

72 

73 

73 

6 1 

63 

70 

77 

64 

55 

6 1 

6 1 

54 

50 

50 

60 

63 

57 

niN 

4B 

SO 

46 

48 

47 

52 

40 

41 

46 

45 

45 

45 

45 

44 

43 

45 

46 

41 

33 

34 

38 

36 

39 

39 

36 

38 

42 

cm  RHAN 

HAX 

84 

81 

74 

78 

78 

74 

55 

56 

S3 

57 

56 

57 

6 1 

64 

57 

68 

67 

63 

67 

7 1 

65 

56 

47 

5 1 

49 

5 1 

46 

54 

59 

52 

S3 

niN 

44 

53 

4S 

45 

43 

49 

33 

34 

40 

34 

32 

42 

37 

31 

34 

34 

37 

46 

34 

39 

42 

35 

25 

27 

41 

36 

33 

28 

36 

39 

28 

CECILVILLE  S  SE 

MAX 

88 

86 

76 

77 

75 

78 

55 

54 

55 

S3 

53 

56 

58 

62 

69 

68 

70 

69 

64 

70 

7  1 

60 

49 

52 

S3 

48 

44 

45 

54 

62 

niN 

4B 

49 

47 

44 

44 

44 

38 

35 

39 

39 

37 

35 

36 

35 

34 

34 

34 

38 

35 

35 

40 

37 

26 

23 

26 

36 

32 

26 

25 

29 

CLOVEROniE  3  SSE 

NRX 

BO 

77 

78 

88 

86 

84 

63 

68 

69 

58 

66 

67 

65 

7  1 

79 

8 1 

83 

79 

8 1 

85 

87 

7  1 

62 

65 

70 

62 

65 

60 

66 

64 

6 1 

MIN 

47 

49 

47 

46 

45 

48 

42 

42 

43 

52 

52 

44 

42 

43 

49 

49 

SO 

50 

54 

56 

47 

47 

44 

41 

42 

44 

38 

39 

35 

36 

43 

COVELO 

NRX 

92 

89 

89 

90 

89 

65 

65 

65 

57 

60 

62 

65 

66 

76 

73 

76 

68 

68 

79 

79 

73 

54 

60 

63 

52 

57 

53 

60 

63 

6 1 

6 1 

HIN 

4S 

43 

38 

40 

41 

46 

41 

3S 

SO 

45 

44 

38 

38 

36 

38 

36 

38 

45 

39 

39 

40 

34 

24 

24 

31 

43 

39 

39 

29 

34 

32 

CRESCENT  cur   1  N 

HRX 

S9 

6S 

64 

72 

72 

65 

63 

60 

62 

60 

68 

65 

64 

63 

63 

65 

64 

65 

67 

65 

62 

SB 

57 

59 

56 

56 

S3 

64 

65 

60 

57 

MIN 

SO 

47 

56 

56 

S4 

54 

S3 

49 

51 

52 

51 

46 

47 

41 

42 

46 

50 

45 

47 

51 

S3 

45 

35 

39 

50 

50 

52 

50 

52 

48 

38 

OUTTONS  LANDING 

NRX 

79 

67 

72 

78 

84 

76 

66 

67 

67 

63 

65 

63 

64 

67 

72 

75 

78 

78 

65 

7  1 

66 

66 

66 

66 

62 

62 

65 

65 

64 

NIN 

49 

47 

48 

50 

50 

49 

44 

44 

51 

53 

48 

45 

46 

45 

45 

47 

48 

48 

47 

43 

44 

44 

42 

40 

40 

38 

38 

41 

44 

ELK  VALLEY 

HAX 

87 

70 

68 

77 

73 

64 

55 

61 

59 

57 

60 

61 

62 

66 

67 

7 1 

70 

60 

64 

70 

62 

49 

5 1 

47 

52 

52 

42 

56 

62 

52 

SO 

HIN 

36 

40 

42 

4S 

38 

44 

35 

35 

43 

40 

41 

40 

39 

25 

39 

30 

34 

41 

30 

3S 

36 

33 

26 

29 

39 

34 

33 

31 

25 

31 

28 

EUREKA  HSO  CI 

HAX 

S8 

65 

66 

65 

61 

60 

60 

63 

62 

62 

6 1 

58 

56 

57 

60 

6 1 

66 

SB 

61 

55 

63 

S3 

54 

55 

57 

57 

54 

64 

66 

58 

55 

HIN 

SO 

51 

SI 

S3 

51 

51 

49 

52 

S3 

54 

SO 

46 

49 

48 

47 

48 

50 

49 

46 

51 

46 

46 

38 

41 

49 

47 

46 

46 

53 

51 

40 

FOREST  GLEN 

HAX 

93 

90 

81 

80 

64 

8 1 

54 

60 

61 

49 

52 

55 

61 

63 

67 

68 

69 

68 

61 

67 

71 

67 

50 

55 

SB 

59 

48 

50 

50 

60 

48 

HIN 

43 

44 

38 

40 

40 

49 

35 

34 

42 

43 

43 

42 

40 

39 

38 

40 

37 

45 

44 

43 

42 

34 

28 

28 

33 

35 

35 

35 

31 

36 

36 

FORT  BRAGG 

HAX 

6S 

57 

65 

64 

65 

68 

62 

63 

64 

60 

68 

62 

62 

63 

62 

63 

61 

64 

62 

68 

64 

63 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

59 

66 

SB 

HIN 

48 

SI 

48 

48 

48 

SO 

45 

45 

45 

51 

51 

49 

43 

43 

42 

43 

45 

49 

44 

44 

45 

40 

41 

36 

37 

47 

42 

43 

44 

46 

40 

FORT  JONES  RANGER  STB 

HRX 

90 

89 

80 

78 

79 

82 

57 

SB 

60 

53 

SB 

66 

69 

71 

74 

70 

72 

64 

50 

50 

54 

54 

61 

54 

HIN 

38 

41 

46 

42 

39 

51 

33 

35 

39 

38 

37 

27 

27 

30 

30 

33 

35 

36 

23 

22 

23 

28 

34 

26 

FORT  ROSS 

HRX 

S7 

56 

65 

69 

69 

67 

62 

61 

58 

61 

62 

6 1 

61 

64 

65 

63 

66 

65 

66 

72 

63 

60 

68 

60 

54 

59 

56 

60 

56 

6 1 

HIN 

49 

49 

47 

45 

45 

49 

44 

43 

53 

52 

49 

44 

44 

46 

45 

40 

47 

50 

46 

SO 

46 

48 

39 

41 

43 

50 

41 

42 

49 

40 

CRAION 

HRX 

72 

72 

76 

83 

87 

86 

7  1 

73 

70 

SB 

69 

65 

68 

70 

76 

78 

80 

75 

78 

62 

65 

75 

66 

66 

69 

59 

65 

65 

67 

64 

66 

HIN 

47 

49 

40 

42 

39 

40 

36 

36 

37 

48 

50 

48 

44 

43 

41 

42 

43 

45 

43 

43 

46 

46 

32 

32 

33 

37 

37 

35 

33 

35 

36 

HAPPY  CAMP  RANGER  SIA 

HRX 

91 

90 

81 

81 

83 

83 

60 

60 

62 

62 

55 

66 

68 

70 

71 

74 

73 

70 

70 

71 

73 

66 

55 

56 

55 

55 

55 

55 

53 

51 

5 1 

HIN 

41 

43 

45 

45 

43 

51 

38 

40 

46 

41 

45 

42 

42 

40 

40 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

36 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

34 

34 

HERLDSBURG 

HAX 

77 

79 

86 

91 

88 

76 

7  1 

70 

60 

69 

65 

68 

72 

60 

81 

63 

76 

B 1 

87 

68 

78 

66 

70 

72 

60 

66 

65 

69 

67 

66 

77 

niN 

SI 

52 

46 

48 

47 

55 

41 

42 

SI 

5S 

51 

47 

44 

48 

46 

49 

49 

57 

49 

52 

52 

49 

43 

42 

42 

54 

41 

40 

37 

51 

47 

HILTS 

MAX 

B6 

84 

77 

80 

60 

78 

58 

56 

53 

56 

58 

59 

6 1 

68 

70 

71 

69 

65 

71 

70 

68 

59 

45 

44 

48 

51 

47 

48 

58 

56 

57 

niN 

43 

46 

4S 

47 

42 

47 

36 

36 

50 

47 

40 

42 

42 

31 

35 

35 

37 

45 

34 

36 

40 

34 

30 

30 

38 

39 

34 

30 

26 

42 

26 

HOOPA 

HRX 

92 

86 

75 

80 

85 

83 

63 

61 

65 

65 

67 

69 

69 

70 

66 

68 

72 

73 

60 

55 

60 

59 

52 

55 

5 1 

63 

67 

56 

niN 

47 

48 

48 

50 

48 

SO 

44 

45 

45 

47 

45 

43 

46 

48 

49 

48 

SI 

49 

43 

38 

39 

40 

47 

43 

40 

39 

49 

41 

KENTFIELD 

MAX 

70 

71 

62 

81 

79 

77 

71 

70 

68 

59 

66 

69 

65 

74 

73 

76 

74 

7  1 

75 

81 

74 

68 

67 

65 

64 

63 

64 

6 1 

63 

64 

66 

niN 

46 

SO 

49 

SO 

48 

54 

45 

44 

SI 

S3 

47 

47 

46 

47 

45 

48 

49 

SS 

48 

SO 

42 

46 

44 

43 

44 

55 

43 

41 

38 

50 

45 

KLRHATH 

HRX 

60 

65 

69 

66 

64 

62 

62 

63 

59 

61 

65 

62 

62 

60 

53 

65 

64 

64 

68 

63 

57 

56 

57 

56 

56 

56 

SO 

62 

64 

58 

58 

HIN 

SO 

48 

51 

S3 

48 

50 

47 

47 

48 

50 

44 

42 

45 

42 

41 

44 

46 

46 

44 

49 

48 

42 

35 

37 

46 

45 

42 

42 

39 

46 

37 

LAVA   BEDS  NAT  nONUNENT 

HAX 

B I 

83 

77 

77 

74 

74 

50 

46 

SO 

SO 

42 

59 

48 

55 

65 

65 

66 

59 

59 

65 

66 

62 

40 

39 

46 

46 

40 

4  I 

50 

50 

44 

HIN 

49 

46 

49 

47 

47 

46 

32 

32 

32 

36 

34 

35 

34 

33 

32 

36 

39 

39 

36 

43 

42 

28 

25 

25 

26 

35 

30 

24 

30 

27 

27 

ttOUNI  HEBRON  RS 

HAX 

80 

B3 

77 

72 

74 

74 

46 

49 

49 

46 

57 

54 

54 

55 

62 

65 

68 

62 

62 

60 

69 

62 

40 

42 

49 

46 

45 

45 

49 

52 

42 

HIN 

34 

47 

47 

44 

36 

43 

32 

32 

4  1 

31 

28 

26 

24 

22 

25 

25 

29 

25 

24 

28 

40 

29 

22 

21 

25 

30 

30 

19 

30 

32 

19 

NAPA  STATE   HOSP 1 TAL 

HAX 

7  I 

78 

82 

89 

86 

84 

70 

70 

65 

66 

67 

65 

70 

77 

79 

82 

80 

77 

79 

64 

79 

74 

73 

70 

65 

67 

66 

69 

67 

68 

69 

HIN 

48 

48 

47 

48 

43 

51 

41 

42 

51 

54 

49 

44 

50 

46 

46 

49 

48 

53 

51 

SI 

51 

42 

40 

49 

46 

42 

42 

39 

38 

52 

SO 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HAX 

SB 

67 

7  \ 

73 

71 

62 

62 

61 

59 

59 

66 

64 

66 

66 

65 

69 

6 1 

56 

57 

58 

56 

57 

56 

62 

55 

58 

60 

HIN 

46 

43 

47 

49 

44 

SO 

45 

44 

49 

48 

46 

37 

35 

40 

42 

38 

41 

40 

30 

33 

45 

46 

43 

42 

36 

48 

33 

ORlERNS 

HAX 

90 

80 

8 1 

65 

63 

77 

65 

63 

64 

57 

69 

69 

72 

70 

74 

75 

67 

71 

75 

76 

71 

67 

62 

59 

56 

S3 

48 

60 

57 

59 

65 

HIN 

48 

49 

46 

S6 

57 

S3 

44 

42 

50 

46 

47 

46 

47 

45 

44 

47 

49 

47 

42 

52 

46 

42 

49 

37 

46 

44 

39 

40 

41 

46 

38 

petaluhr  fire  STA  2 

HAX 

7  ] 

75 

8 1 

87 

82 

74 

67 

7  1 

64 

70 

65 

66 

70 

76 

79 

82 

81 

77 

82 

65 

79 

67 

70 

7  1 

66 

63 

62 

67 

67 

65 

72 

HIN 

S2 

S4 

47 

47 

44 

57 

44 

42 

52 

S2 

50 

49 

46 

46 

44 

46 

4S 

SO 

46 

47 

52 

47 

43 

45 

39 

S3 

40 

38 

35 

S3 

47 

POINT  ARENA 

HAX 

62 

60 

65 

67 

64 

69 

62 

67 

65 

56 

54 

65 

63 

63 

63 

64 

65 

66 

65 

68 

66 

68 

59 

60 

60 

59 

57 

60 

59 

61 

63 

HIN 

SO 

SO 

SI 

44 

50 

S3 

39 

36 

44 

52 

48 

42 

41 

41 

44 

48 

48 

52 

51 

47 

44 

36 

37 

33 

36 

40 

35 

35 

35 

46 

POTTER  VALLEY  PM 

HAX 

90 

80 

66 

87 

67 

62 

67 

7  1 

60 

63 

62 

68 

72 

78 

76 

80 

74 

77 

65 

89 

74 

62 

65 

68 

62 

58 

56 

66 

65 

60 

73 

HIN 

50 

48 

46 

45 

45 

43 

44 

36 

52 

SO 

50 

42 

43 

44 

40 

42 

43 

49 

40 

48 

48 

40 

30 

30 

45 

50 

40 

38 

33 

46 

32 

RICHARDSON  GROVE  SI  PK 

HAX 

93 

72 

81 

65 

60 

6 1 

65 

64 

56 

SB 

65 

65 

67 

70 

7 1 

73 

63 

66 

74 

74 

65 

56 

59 

60 

52 

56 

51 

58 

6 1 

55 

HIN 

46 

46 

46 

49 

48 

46 

42 

42 

41 

43 

49 

50 

47 

42 

42 

41 

41 

42 

44 

44 

42 

38 

37 

36 

46 

45 

43 

38 

37 

38 

SRINT  HELENA 

HRX 

80 

62 

88 

65 

72 

70 

70 

60 

67 

60 

65 

7  1 

76 

76 

79 

74 

79 

83 

64 

75 

66 

64 

70 

SB 

64 

6 1 

65 

66 

6S 

75 

HIN 

50 

49 

4S 

46 

46 

57 

40 

4D 

47 

S4 

48 

46 

47 

45 

45 

47 

46 

44 

45 

48 

52 

42 

41 

44 

39 

S3 

38 

36 

34 

SI 

44 

SAN  RAFAEL 

HAX 

66 

69 

80 

61 

76 

64 

68 

57 

63 

65 

65 

66 

73 

76 

78 

77 

7  1 

79 

61 

70 

65 

67 

67 

65 

62 

60 

65 

64 

60 

70 

HIN 

49 

S3 

S3 

S3 

48 

55 

48 

48 

55 

56 

49 

45 

51 

49 

46 

50 

52 

57 

51 

53 

SO 

51 

45 

47 

44 

48 

44 

44 

43 

S3 

46 

SANTA  ROSA 

HRX 

95 

B9 

85 

79 

72 

70 

6 1 

70 

63 

67 

7  1 

79 

79 

83 

80 

79 

85 

86 

78 

70 

69 

70 

66 

67 

64 

68 

67 

66 

75 

HIN 

46 

52 

4S 

45 

43 

55 

39 

41 

49 

SS 

47 

47 

46 

41 

43 

45 

46 

S3 

45 

49 

SO 

47 

36 

39 

39 

54 

36 

36 

35 

SO 

40 

SRHYERS  BAR  RANGER  STA 

HAX 

96 

92 

68 

82 

B2 

85 

59 

74 

56 

S4 

56 

60 

65 

63 

72 

74 

77 

71 

75 

73 

75 

58 

54 

54 

S3 

SO 

52 

54 

S6 

57 

55 

NIN 

45 

46 

43 

44 

42 

46 

36 

36 

42 

35 

36 

36 

39 

31 

31 

33 

36 

39 

33 

38 

38 

33 

23 

25 

27 

28 

30 

34 

26 

36 

27 

SCOTIA 

HAX 

69 

64 

71 

74 

75 

68 

61 

62 

61 

58 

61 

65 

61 

61 

62 

66 

68 

66 

60 

69 

66 

61 

54 

56 

58 

56 

59 

55 

64 

64 

5S 

HIN 

49 

SO 

49 

52 

48 

51 

48 

46 

51 

52 

50 

46 

47 

48 

45 

49 

50 

49 

46 

52 

46 

45 

39 

40 

41 

46 

43 

44 

46 

50 

39 

SHELTER  COVE  AVIATION 

HAX 

59 

64 

66 

65 

66 

63 

62 

59 

59 

59 

60 

63 

63 

64 

67 

69 

63 

64 

79 

77 

73 

58 

59 

62 

56 

56 

S2 

59 

61 

SB 

66 

HIN 

48 

50 

S3 

SO 

50 

52 

48 

SO 

51 

S3 

52 

50 

52 

51 

53 

52 

50 

S3 

57 

60 

51 

48 

45 

47 

46 

47 

46 

47 

51 

49 

49 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
1  3 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

CC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

soNonn 

HRX 
MIN 

86 
SI 

84 
47 

91 
49 

91 
45 

89 
45 

83 
57 

73 
41 

72 
39 

68 
49 

69 
55 

68 
48 

67 
43 

71 
45 

82 
44 

80 
43 

83 
45 

83 
46 

82 
S3 

87 
45 

88 
47 

86 
47 

71 
48 

73 
42 

73 
48 

69 
37 

65 
54 

66 
40 

59 
36 

68 
35 

67 
S3 

76 
43 

76.8 
45.8 

TRINITY  RIVER  HHTCH 

MAX 

niN 

92 
42 

91 
48 

80 
44 

83 
45 

83 
43 

82 
4S 

58 
35 

62 
38 

58 
41 

55 
41 

56 
45 

60 
43 

65 
42 

68 
41 

68 
42 

69 
43 

70 
42 

63 
44 

69 
44 

70 
46 

74 
44 

67 
39 

SS 
26 

58 
27 

59 
29 

46 

39 

54 

36 

50 
37 

59 
34 

57 
39 

59 
37 

65  .8 
40  .0 

TULELPKE 

nRx 
niN 

8S 
3S 

82 
35 

73 
35 

74 
45 

75 
39 

74 
42 

49 

33 

52 
33 

S2 
32 

55 
32 

55 
34 

52 
37 

58 
34 

65 
24 

67 
24 

69 
28 

69 
31 

60 
38 

69 
26 

70 
31 

67 
32 

52 
28 

45 

19 

50 
19 

48 

35 

45 

35 

45 

26 

51 
20 

58 
35 

52 
38 

SS 
23 

60.5 
31  .5 

UKIflH 

MBX 

niN 

86 
48 

81 
46 

84 

47 

88 
48 

8S 
48 

76 
55 

68 
46 

68 
39 

63 
S2 

64 
48 

63 
46 

68 
47 

73 
4  1 

79 
42 

80 
42 

83 
43 

75 
45 

75 
S3 

88 
44 

87 
47 

79 
47 

63 
44 

65 
32 

67 
32 

59 
46 

61 
SO 

59 
40 

66 
4  1 

63 
35 

62 
33 

72 
34 

72.6 
43.9 

HflRft  SPRINGS  DRn 

MBX 
MIN 

77 
SI 

76 
55 

78 
55 

88 
58 

67 
50 

69 
49 

69 
SO 

58 
53 

70 
53 

77 
55 

79 
47 

81 
54 

87 
56 

89 
50 

73 
51 

64 
45 

66 
47 

65 
46 

65 
48 

63 
42 

MESVIUVILLE  RBNOER  STB 

MBX 
MIN 

93 
42 

92 
44 

80 
38 

82 
43 

84 
40 

84 

51 

57 
34 

59 
34 

54 
41 

54 

39 

56 
43 

59 
40 

67 
35 

69 
35 

70 
36 

71 
38 

62 
42 

64 
40 

72 
39 

76 
40 

66 
39 

55 
22 

57 
21 

54 

30 

50 
36 

48 

33 

59 
27 

59 
28 

60 
31 

56 
31 

65.6 
36  .4 

HEED  FIRE  DEPBRTMENT 

MBX 
MIN 

80 
41 

85 
49 

75 
48 

7S 
42 

77 
47 

74 
46 

52 
32 

S3 
37 

SO 
47 

SO 
41 

53 
30 

55 
32 

55 
37 

58 
28 

62 
32 

65 
32 

65 
36 

66 
43 

se 

31 

65 
31 

67 
38 

63 
32 

44 

29 

54 
28 

50 
31 

49 

36 

50 
31 

44 

33 

54 

38 

51 
39 

49 

21 

59  .9 
36  .  1 

HILLITS   1  NE 

MBX 
MIN 

86 
41 

81 
42 

80 
39 

82 
42 

80 
39 

76 
50 

63 
39 

64 

37 

63 
49 

62 
45 

61 
46 

64 
45 

69 
43 

74 
42 

76 
40 

80 
41 

78 
42 

70 
44 

85 
39 

85 
40 

81 
41 

61 
34 

61 

27 

64 

26 

61 
42 

60 
47 

55 
39 

62 
40 

61 
31 

58 
46 

72 
31 

70  .2 
40.3 

HILLOM  CREEK   1  NH 

MBX 
MIN 

95 
41 

93 
43 

75 
41 

84 
44 

88 
42 

8S 
43 

62 
38 

65 
39 

65 
41 

61 
41 

58 
40 

72 
40 

70 
36 

70 
40 

72 
40 

65 
39 

69 
40 

75 
40 

75 
45 

60 
37 

58 
32 

63 
33 

61 
40 

59 
39 

51 
34 

60 
35 

66 
31 

67 
42 

55 
36 

68.9 
39.0 

YREKfl 

. 

MBX 
MIN 

B8 
4S 

85 
46 

81 
46 

79 
44 

80 
46 

81 
45 

55 
38 

57 
38 

60 
4" 

SS 
38 

59 
34 

59 
38 

60 
38 

63 
32 

68 
33 

71 
35 

72 
36 

69 
41 

64 

36 

71 
39 

71 
40 

66 
35 

SO 
29 

48 

28 

51 
29 

49 
41 

51 
32 

49 

29 

50 
32 

52 
39 

S3 
27 

63. S 
37.1 

SBCRBMENTO 

□RBINBCE  02 

BDIN  RBNCER  STATION 

MHX 
MIN 

87 
40 

82 
43 

74 

52 

78 
41 

79 
43 

74 
40 

50 
32 

57 
34 

57 
31 

55 
36 

53 
38 

70 
32 

72 
31 

72 
35 

73 
38 

72 
33 

74 

36 

59 
26 

45 

19 

S4 

19 

60 
26 

60 
22 

58 
36 

60 
25 

65.6 
33.7 

BLTURHS  RBNCER  STBTION 

MAX 
MIN 

83 
32 

8S 
38 

82 
48 

74 

3S 

7S 
34 

77 
47 

64 

33 

45 

27 

55 
35 

50 
39 

52 
37 

50 
35 

52 
29 

54 

29 

62 
24 

66 
24 

70 
25 

63 
33 

65 
33 

71 
35 

70 
33 

60 
29 

4  1 

16 

40 

18 

40 

IB 

4  I 

15 

45 

18 

50 
20 

56 
32 

63 
38 

42 
34 

59.5 
30.4 

nuBURN 

MAX 
MIN 

90 
60 

38 
59 

85 
61 

87 
61 

89 
61 

87 
61 

63 
44 

67 
43 

69 
44 

65 
49 

58 
48 

62 
46 

65 
45 

68 
4S 

74 
46 

75 
49 

79 
51 

77 
50 

73 
51 

79 
50 

80 
50 

76 
44 

62 
37 

64 

36 

64 

38 

58 
40 

58 
39 

60 
38 

64 

39 

69 
43 

59 
43 

71  .4 
47.5 

AUBURN  ORM  PROJECT 

MAX 
MIN 

88 
S6 

84 
54 

83 

57 

85 
S6 

87 
52 

86 
56 

63 
40 

65 
40 

67 
42 

64 

45 

59 
47 

64 

39 

64 
42 

66 
41 

71 
45 

73 
47 

77 
48 

77 
49 

72 
45 

77 
43 

78 
46 

74 
38 

61 
33 

64 

33 

62 
35 

59 
36 

S3 
3S 

57 
34 

62 
36 

65 
41 

56 
41 

69.8 
43.6 

BLUE  CBNTON  HSnO 

MAX 
MIN 

78 
SB 

72 
55 

70 
54 

72 
S5 

72 
55 

58 
35 

42 

31 

51 
35 

48 

33 

42 

36 

44 

32 

45 

34 

51 
34 

62 
41 

62 
47 

66 
49 

62 
45 

64 
44 

71 
51 

70 
SI 

61 
44 

44 

30 

40 

29 

49 

32 

41 
34 

42 

31 

41 

28 

S7 
30 

54 

37 

42 

33 

59 
36 

55.9 
40  .0 

BOHnnN  DBn 

MAX 
MIN 

79 
SO 

76 
50 

71 
50 

72 
48 

71 
48 

66 
43 

45 

33 

55 
33 

51 
33 

42 

39 

42 

36 

45 

32 

52 
30 

56 
40 

66 
38 

68 
4  1 

64 
42 

65 
40 

67 
45 

73 
51 

67 
42 

57 
30 

40 

27 

54 

32 

40 

32 

43 

35 

42 

26 

57 
25 

57 
3D 

49 

32 

53 
36 

57  .9 
37  .7 

BRBNNBN  ISLAND 

MAX 
MIN 

84 

53 

76 
54 

79 
S6 

84 

S9 

90 
60 

87 
58 

70 
50 

70 
44 

74 
48 

67 
SO 

66 
46 

67 
49 

69 
46 

69 
47 

76 
49 

75 
50 

78 
49 

77 
44 

75 
56 

80 
48 

8S 
SO 

73 
47 

68 
47 

65 
46 

62 
40 

57 
40 

61 
4S 

63 
40 

63 
38 

69 
42 

66 
50 

72.5 
48.4 

BROOKS  FRRNHBn  RBNCH 

MAX 
MIN 

94 

55 

90 
50 

88 
54 

92 
48 

91 
50 

91 
62 

75 
42 

73 
41 

72 

52 

68 
48 

67 
43 

69 
44 

69 
45 

78 
45 

80 
45 

81 
44 

80 
50 

78 
49 

89 
58 

90 
49 

81 
39 

68 
48 

69 
45 

66 

34 

31 

71 

66 
45 

78  .4 
46  .8 

BURNET 

MAX 
MIN 

89 
32 

88 
41 

76 
38 

76 
36 

79 
31 

78 
52 

64 

32 

65 
32 

58 
32 

54 

38 

55 
32 

54 

33 

59 
34 

62 
26 

70 
26 

71 
27 

72 
26 

68 
30 

68 
28 

75 
28 

75 
31 

68 

23 

52 
15 

51 
16 

56 
18 

49 

39 

51 
33 

49 

26 

56 
20 

60 
36 

53 
24 

64  .6 
30  .2 

CANTON  DRn 

MAX 
MIN 

78 
42 

82 
4S 

74 
43 

79 
43 

72 
42 

65 
45 

49 

30 

52 
30 

52 
42 

45 

39 

47 

37 

47 

33 

SS 
32 

59 

30 

60 
31 

65 
34 

70 
33 

67 
38 

63 
30 

47 

25 

SO 
24 

50 
31 

45 

37 

44 

31 

50 
24 

57 
27 

56 
32 

66 
28 

58  .4 
34  .2 

CHESTER 

MHX 
MIN 

85 
36 

80 
40 

75 
36 

78 
35 

76 
34 

72 
41 

51 
26 

54 

29 

53 
33 

48 

33 

51 
33 

55 
27 

60 
31 

67 
31 

68 
28 

62 
26 

65 
28 

67 
32 

74 

28 

71 
31 

71 
30 

68 
24 

45 

25 

52 
22 

49 

29 

50 
36 

49 

30 

55 
24 

59 
23 

58 
24 

57 
25 

62.1 
30.0 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 
MIN 

92 
53 

85 
53 

84 
54 

85 
53 

87 
48 

88 

S3 

63 
41 

69 
45 

67 
42 

62 
50 

65 
56 

66 
43 

67 
44 

69 
45 

75 
44 

77 
46 

79 
45 

76 
52 

77 
54 

86 
51 

80 
47 

75 
47 

64 

31 

65 
36 

57 
43 

59 
46 

67 
46 

61 
31 

67 
34 

67 
44 

66 
44 

72.8 
45.8 

CLERRLHKE  MICHLBNDS 

MAX 
MIN 

93 
49 

90 
46 

84 
45 

85 
46 

86 
42 

8S 
43 

65 
43 

68 
38 

67 
39 

54 

50 

62 
41 

59 
42 

66 
40 

70 
39 

77 
39 

77 
41 

79 
42 

77 
40 

75 
41 

85 
42 

85 
44 

75 
46 

59 
34 

61 
31 

67 
33 

56 
SI 

58 
40 

64 

32 

64 

33 

66 
38 

60 
32 

71  .6 
40.7 

COLFAX 

MAX 
MIN 

89 
61 

87 
59 

84 

59 

87 
57 

86 
60 

85 
53 

57 
39 

66 
41 

65 
45 

57 
44 

60 
42 

60 
38 

63 
39 

73 
41 

73 
42 

78 
46 

77 
49 

72 
48 

78 
49 

80 
50 

78 
51 

74 

39 

60 
36 

62 
37 

61 
40 

52 
40 

56 
36 

62 
34 

65 
36 

55 
40 

69 
36 

70.0 
44  .7 

COLUSB  2  SSH 

MAX 
MIN 

92 
51 

86 
49 

89 

SO 

87 
47 

93 
49 

91 
S9 

69 
39 

69 
43 

69 
SD 

66 
43 

68 
49 

69 
43 

68 
46 

77 
44 

76 
45 

78 
45 

78 
46 

78 
49 

87 
49 

87 
52 

82 
48 

80 
41 

65 
43 

67 
41 

65 
45 

69 
43 

66 
38 

66 
34 

70 
33 

65 
53 

71 
45 

75.6 
45  .5 

OBVIS  2  HSM  EXP  FBRM 

MAX 
MIN 

90 
48 

84 

50 

83 
50 

90 
49 

90 
51 

89 
58 

74 
40 

71 
39 

71 
51 

62 
52 

64 
49 

66 
45 

67 
47 

69 
46 

76 
45 

77 
49 

80 
46 

76 
48 

76 
49 

82 
48 

83 
47 

BI 
45 

68 
46 

64 
46 

66 
41 

59 
52 

64 
41 

66 
35 

67 
34 

68 
50 

65 
48 

73.8 
46  .6 

DEER  CREEK  FOREBRY 

MAX 
MIN 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

86 
S3 

83 
53 

80 

56 

82 
54 

81 
SS 

79 
49 

56 
33 

58 
39 

57 
42 

52 
39 

52 
43 

58 
35 

60 
39 

69 
38 

68 
40 

73 
40 

71 
43 

71 
43 

82 
49 

80 
52 

75 
47 

66 
38 

58 
29 

57 
31 

SS 
39 

55 
40 

SB 
30 

59 
35 

54 
40 

67 
33 

66.7 
41  .9 

DOBBINS  I  S 

MAX 
MIN 

DOHNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

88 
43 

87 
43 

82 
43 

78 
44 

81 
43 

81 
43 

58 
41 

53 
33 

61 

36 

60 
4  1 

51 
40 

51 
34 

55 
35 

61 
34 

69 
35 

69 
36 

71 
36 

79 
36 

76 
39 

71 
39 

54 

29 

S3 
28 

48 

29 

49 
38 

50 
37 

51 
28 

51 
28 

64 

29 

SI 
32 

63  .9 
36.3 

ERST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

92 
S5 

89 
50 

85 
51 

87 
47 

86 
45 

88 

SO 

74 
40 

65 
41 

64 
43 

54 
47 

67 
48 

60 
41 

67 
41 

69 
41 

77 
43 

76 
44 

78 
45 

72 
48 

75 
42 

86 
48 

85 
45 

81 
47 

62 
36 

6U 
33 

63 
36 

61 
49 

64 

35 

60 
31 

65 
30 

61 
39 

65 
36 

72.2 
42.8 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

84 

SI 

78 
51 

79 
52 

87 
52 

89 
53 

89 
55 

69 
47 

69 
43 

70 
46 

64 

51 

67 
48 

66 
46 

67 
47 

69 
47 

77 
47 

77 
46 

79 
47 

76 
48 

76 
47 

84 
47 

82 
47 

75 
50 

69 
48 

67 
43 

69 
42 

61 
42 

65 
39 

65 
39 

65 
37 

68 
42 

69 
41 

73.3 
46.5 

FOLSOn  DAN 

MAX 
MIN 

88 

S2 

84 

50 

83 
SI 

88 
54 

89 
64 

88 
58 

65 
46 

69 
45 

71 
45 

66 
50 

62 
52 

67 
46 

67 
48 

69 
46 

74 

SI 

76 
55 

79 
56 

78 
52 

75 
50 

76 
S3 

80 
55 

77 
48 

65 
40 

64 

35 

65 
3S 

60 
48 

56 
43 

61 
43 

63 
45 

68 
SO 

58 
43 

72.0 
48.7 

GEORGETOHN  RANGER  SIA 

MAX 
MIN 

90 
60 

86 
59 

85 
59 

83 
58 

85 
60 

84 

S3 

55 
35 

58 

39 

62 
43 

58 
42 

52 
41 

S4 

37 

57 
39 

62 
42 

69 
44 

70 
47 

75 
SO 

73 
48 

70 
51 

77 
54 

77 
51 

71 
37 

54 

31 

60 
34 

59 
39 

55 
42 

59 
32 

54 

33 

60 
39 

63 
41 

49 

33 

66.6 
44  .3 

GRASS  VALLEY  NO-  2 

MAX 
MIN 

90 
51 

87 

51 

85 
53 

84 

52 

84 

51 

82 
S3 

60 
37 

58 
38 

63 
39 

58 
41 

52 
45 

58 
36 

59 
36 

62 
38 

71 
40 

71 
42 

72 
44 

74 
43 

69 
45 

80 
45 

78 
43 

72 
37 

68 
30 

57 
31 

63 
33 

52 
42 

50 
37 

53 
30 

62 
35 

65 
39 

50 
35 

67.4 
41  .0 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

83 
48 

77 
45 

80 
48 

88 
53 

89 
54 

89 
56 

71 
47 

71 
46 

75 
51 

66 
54 

69 
49 

68 
47 

69 
48 

73 
50 

78 
48 

77 
49 

79 
49 

82 
49 

85 
S3 

76 

45 

66 
41 

69 

41 

65 
38 

70 
38 

68 
38 

75. 3 
47.4 

HARRISON  GULCH  RS 

MAX 
MIN 

87 
43 

83 
39 

80 
39 

80 
39 

81 
41 

55 
32 

60 
31 

56 
34 

46 

33 

SS 
34 

53 
34 

63 
35 

70 
36 

75 
37 

73 
35 

65 
35 

66 
44 

80 
43 

77 
39 

69 
39 

SO 
24 

56 
24 

60 
24 

SS 
26 

SO 
3D 

52 
29 

65.3 
34.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INOtX 


1  4 


DniLY  TEMPERATURES 


o 

CC 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

cc 

HRT  CREEK  PH  NO  1 

MBX 

niN 

90 
30 

89 
43 

80 
42 

79 
40 

81 

35 

81 

52 

68 
33 

56 
34 

59 
34 

S7 
39 

56 
34 

56 
36 

61 
36 

63 
28 

70 
29 

71 
29 

75 
3D 

70 
40 

84 

31 

78 
33 

77 
37 

71 
27 

S2 
19 

S3 
21 

56 
25 

53 
39 

53 
29 

S2 
26 

59 
23 

64 
34 

S3 
25 

66.7 
32.9 

JESS  VBlLEr 

HRX 

niN 

02 
46 

78 
40 

73 
48 

71 
38 

75 
45 

68 
36 

58 

31 

S3 
27 

S3 
40 

45 

27 

45 
34 

44 

34 

49 

33 

64 

23 

65 
27 

73 
35 

71 
33 

63 
35 

66 
29 

68 
32 

64 

31 

60 
22 

56 

la 

S3 
20 

47 

30 

44 

33 

43 

27 

59 
27 

55 
33 

SS 
33 

54 

28 

59.8 
32.1 

LflHEPORt 

MAX 

niN 

89 
SI 

83 

50 

85 
48 

87 
46 

87 
48 

80 
S2 

67 
40 

66 
39 

62 
49 

64 

SO 

60 
45 

6S 
41 

67 
40 

76 
42 

75 
41 

75 
43 

75 
44 

72 
48 

79 
40 

as 

45 

64 
47 

64 
40 

63 
29 

63 
31 

64 

43 

57 
50 

58 
37 

62 
35 

65 
34 

59 
49 

67 
33 

70.5 
42.9 

LilKE  SOLANO 

MRX 

niN 

86 
S3 

84 

SO 

83 
50 

90 
S3 

87 
SO 

87 
50 

71 
48 

69 
42 

70 
43 

61 

S3 

66 
50 

62 
49 

67 
45 

67 
46 

74 
45 

75 
46 

78 
48 

77 
47 

76 
50 

83 
49 

84 

51 

79 
50 

65 
SI 

64 

51 

66 
4  1 

61 
44 

64 
41 

61 
38 

65 
37 

67 
41 

66 

SO 

72.7 
47.2 

IRKE  SPnULOINC 

HRX 

niN 

82 
4S 

8D 
46 

78 
47 

75 
45 

75 
42 

71 
46 

46 
34 

56 
30 

S3 
40 

44 

35 

44 

34 

45 

29 

52 
29 

65 
34 

65 
30 

69 
32 

72 
36 

60 
32 

47 

28 

51 
29 

48 

28 

43 

39 

42 

30 

56 
24 

58 
26 

53 
32 

59 
32 

58.9 
34.6 

nRN'-4NITn  LAKE 

HRX 

niN 

79 
43 

78 
4S 

71 
48 

66 
38 

69 
39 

68 
39 

SS 
27 

42 

27 

46 

32 

46 

20 

43 

31 

48 

28 

47 

29 

50 
31 

62 
3D 

63 
31 

64 

29 

60 
33 

67 
29 

71 
33 

70 
33 

59 
23 

38 
22 

38 
19 

48 

20 

48 

31 

38 

26 

38 
16 

S2 
22 

S3 
32 

44 

36 

55.6 
30.4 

imiJKLEr  COKE 

nRx 

NIN 

89 
54 

86 

SO 

85 
52 

88 

50 

89 

50 

88 
51 

70 
43 

67 
43 

70 
48 

60 
S3 

66 
46 

62 
48 

66 
46 

67 
46 

75 
46 

74 
47 

77 
48 

78 
49 

77 
47 

86 
48 

as 

48 

78 
43 

65 
44 

63 
45 

67 
4  1 

59 
49 

64 
40 

62 
38 

63 
37 

69 
44 

66 
45 

72.9 
46.4 

fIRRTSVaLE 

NRX 

niN 

91 
54 

87 
S3 

85 
54 

88 
55 

89 
57 

92 
59 

71 
44 

71 
47 

72 
52 

64 

50 

68 
SO 

71 
45 

74 
47 

71 
46 

78 
48 

78 
50 

81 
50 

80 
51 

77 
49 

83 
50 

82 
S3 

79 
48 

66 
43 

66 
40 

68 
44 

59 
SO 

64 
42 

66 
38 

68 
40 

69 
50 

65 
46 

74.9 
48.5 

nC  CLOUD 

HRX 

niN 

90 
41 

89 
43 

75 
44 

75 
40 

77 
39 

76 
39 

57 
33 

51 
34 

S3 
41 

49 

33 

52 
3S 

56 
32 

60 
32 

63 
30 

70 
31 

72 
32 

73 
34 

65 
36 

67 
36 

76 
37 

75 
40 

62 
28 

53 
22 

52 
23 

55 
26 

43 

32 

50 
30 

40 

31 

57 
27 

54 

32 

55 
27 

62.6 
33.5 

niNERRL 

HRX 

niN 

79 
34 

80 

36 

75 
35 

72 
33 

74 
34 

72 
40 

56 
24 

45 

25 

52 
'1 

47 

29 

43 

28 

45 

25 

47 

28 

SO 
25 

61 
2S 

62 
25 

66 
26 

64 

27 

62 
30 

70 
33 

71 
29 

62 
25 

43 

18 

42 

22 

47 
24 

44 

31 

4  1 

26 

38 
23 

48 
24 

54 

29 

42 

25 

56.6 
28.0 

nouNi  SHRsrn  mso  ci 

nnx 
niN 

85 
46 

74 

55 

72 
50 

75 
42 

73 
48 

58 
38 

52 
33 

50 
43 

47 

33 

50 
35 

55 
31 

56 
38 

59 
38 

69 
31 

68 

35 

71 
35 

63 
39 

60 
43 

66 
39 

70 
40 

59 
38 

46 

33 

47 

32 

54 

29 

44 

33 

49 

33 

40 

31 

54 

29 

51 
37 

51 
35 

54 

30 

58.8 
37.2 

NEVRDH  CITr 

NBX 

niN 

82 
44 

81 
46 

83 
46 

81 
45 

60 
45 

80 
46 

59 
34 

54 
34 

61 
35 

SB 
37 

SS 
44 

56 
32 

58 
34 

59 
33 

65 
34 

65 
32 

69 
34 

70 
39 

74 

38 

73 
37 

72 
37 

69 
36 

53 
21 

53 
22 

55 
29 

SI 
30 

SO 
35 

51 
27 

56 
28 

62 
31 

SO 
31 

64.0 
35.4 

ORLRND 

NRX 

niN 

93 
55 

88 

51 

84 

52 

88 
49 

88 
49 

90 
S3 

70 
40 

69 
42 

66 
46 

58 
47 

69 
SO 

66 
42 

69 
44 

71 
45 

79 
45 

78 
4S 

80 
47 

76 
49 

83 
SO 

88 

S3 

84 
48 

77 
48 

64 
40 

64 
41 

68 
45 

63 
47 

67 
33 

64 
34 

68 
33 

67 
42 

66 
48 

74  .4 

45.6 

OROVILLE  RHNOER  STfl 

«BX 
niN 

87 
S8 

86 

SS 

87 
57 

88 

60 

88 
64 

89 
61 

68 
46 

68 
48 

68 
57 

63 
49 

63 
53 

68 
48 

68 
48 

70 
S2 

75 
54 

76 
53 

78 
54 

78 
53 

78 
52 

88 

56 

78 
55 

72 
48 

68 
40 

65 
37 

49 

63 
44 

61 
41 

65 
42 

68 
42 

67 

73.8 
50.9 

PRRROISE 

MBX 

niN 

86 
61 

84 

61 

81 
63 

82 
60 

82 
62 

82 
55 

65 
40 

59 
43 

62 
48 

58 
46 

57 
48 

55 
41 

61 
42 

63 
48 

70 
48 

69 
49 

74 

52 

71 
50 

72 
SO 

84 

SB 

72 
S4 

70 
43 

57 
38 

59 
41 

S9 
46 

54 
45 

55 
4  1 

SS 
40 

60 
44 

62 
47 

57 
42 

67  .0 
48  .6 

PLRCERVILLE 

MAX 

niN 

88 
S3 

87 
56 

86 
53 

86 
53 

87 
54 

88 

59 

64 

39 

61 
38 

67 
41 

67 
47 

57 
45 

59 
37 

60 
38 

63 
38 

69 
41 

71 
42 

75 
44 

75 
46 

70 
41 

74 
41 

77 
43 

74 
43 

57 
30 

60 
31 

sa 

33 

59 
34 

58 
46 

53 
35 

60 
34 

67 
38 

58 
30 

68.9 
42.0 

PLBCERVILLE  IPC 

nflx 
niN 

88 
64 

87 
63 

85 
62 

87 
62 

85 
60 

57 

57 
38 

65 
43 

62 
48 

56 
44 

56 
42 

59 
42 

63 
44 

69 
48 

75 
49 

73 
52 

75 
S3 

74 
54 

75 
56 

78 
SO 

73 
55 

71 
41 

59 
38 

60 
38 

54 
42 

44 

53 
36 

60 
36 

68 
43 

59 
43 

63 
42 

68.6 
48.0 

PORIOLH 

NRX 

niN 

83 
34 

79 
37 

74 
40 

76 
40 

76 
34 

68 
44 

48 

30 

58 
26 

S6 
34 

48 

38 

50 
31 

SO 
30 

53 
30 

64 

25 

68 
26 

71 
36 

69 
27 

68 
26 

70 
28 

72 
28 

65 
30 

SB 
28 

42 

22 

51 
19 

SO 
26 

46 

37 

49 

26 

55 
16 

60 
18 

55 
36 

54 

26 

60.8 
29.9 

OUINCT 

nflx 

NIN 

90 
35 

89 
38 

86 
39 

8D 
37 

82 
34 

81 
46 

59 
3D 

55 
29 

60 
33 

57 
38 

63 
31 

68 
31 

7D 
34 

71 
32 

75 
27 

75 
35 

72 
29 

54 

21 

51 
19 

59 
22 

58 
21 

65 
25 

52 
27 

68.3 
31  .C 

RED  BLUFF  HSO  BP 

Nflx 
NIN 

89 
54 

86 
SS 

90 
54 

92 
5S 

90 
54 

74 

51 

66 
43 

67 
49 

61 
SO 

66 
52 

64 

52 

68 
47 

71 
47 

78 
46 

77 
49 

80 
48 

72 
50 

79 
52 

89 

56 

90 
60 

74 

S3 

6S 
48 

66 
44 

68 
42 

60 
48 

62 
48 

61 
42 

63 
37 

63 
37 

6S 
53 

73 
47 

73.2 
49.1 

REDOING  FIRE  SIB  NO  2 

nflx 
niN 

94 

65 

88 
59 

85 
59 

89 
59 

89 
59 

82 
56 

67 
45 

65 
51 

62 
SO 

62 
49 

6S 
48 

72 
48 

73 
47 

80 
52 

80 
49 

82 
52 

76 
54 

79 
56 

89 
S7 

89 
59 

82 
S3 

72 
51 

66 
39 

67 
42 

63 
42 

65 
48 

60 
41 

66 
42 

63 
40 

75 
44 

74.9 

50.5 

ROCKL IN 

nflx 
niN 

92 
S2 

88 

51 

86 

S3 

90 
54 

92 
58 

92 
S8 

68 
44 

71 
43 

74 
47 

67 
SI 

63 

S3 

70 
42 

69 
42 

70 
42 

78 
45 

76 
46 

80 
49 

80 
53 

76 
45 

81 
46 

82 
48 

79 
46 

66 
38 

66 
32 

6B 
36 

62 
48 

60 
40 

64 

33 

65 
35 

70 
44 

62 
41 

74  .4 

45.6 

SRCRRHENTO  HSO  RP 

nflx 
niN 

87 
56 

88 

57 

93 
59 

94 

60 

95 
62 

75 
54 

74 

50 

77 
49 

68 
57 

69 
59 

72 
55 

73 
49 

73 
49 

79 
50 

80 

S3 

83 
54 

83 
54 

81 

57 

85 
51 

88 

53 

83 
59 

71 
51 

70 
SO 

72 
41 

67 
50 

57 
52 

68 
48 

69 
42 

72 
44 

67 
56 

75 
52 

77.4 

52. 7 

SRCRRHENrO  HSO  CI 

NAX 

niN 

84 

SS 

85 
56 

91 
56 

92 
60 

90 
65 

72 
53 

72 
49 

73 
SO 

66 
55 

6S 
55 

70 
54 

70 
SO 

70 
51 

77 
50 

79 
51 

82 
54 

80 
57 

77 
55 

83 
S3 

84 

57 

80 
56 

67 
51 

66 
46 

69 
44 

62 
49 

63 
51 

66 
46 

68 
42 

70 
44 

65 
52 

72 
48 

74.5 

52.2 

SHRSTR  DBn 

nAx 
niN 

95 
63 

92 
62 

80 
61 

83 

59 

87 
59 

84 

59 

65 
43 

64 
44 

62 
52 

56 
46 

59 
48 

64 
49 

69 
SO 

70 
51 

73 
53 

76 
55 

78 
S3 

69 
S3 

75 
56 

83 
61 

82 
55 

71 
45 

61 
42 

63 
42 

64 
45 

52 
4S 

60 
40 

56 
42 

61 
42 

61 
43 

62 
47 

70.2 
50.5 

SIERRB  CITT 

MAX 

niN 

88 

SO 

88 
49 

82 
46 

82 
45 

80 
45 

74 
45 

50 
37 

63 
34 

64 
34 

56 
40 

SO 
37 

55 
34 

59 
38 

65 
37 

71 
39 

71 
36 

74 

36 

75 
38 

75 
38 

76 
38 

77 
40 

71 
30 

26 

65 

57 
36 

64 

38 

69.3 
38.6 

SIERRRVIILE  RRNCER  STfl 

nAi 

n  IN 

82 
35 

84 

35 

78 
44 

75 
40 

77 
39 

75 
40 

55 
28 

61 
25 

58 
26 

58 
34 

52 
32 

55 

24 

65 
26 

71 
28 

72 
29 

74 

29 

75 
30 

68 
29 

49 

20 

46 

18 

52 
12 

57 
28 

62 
31 

52 
26 

64.7 

29.5 

SrONT  GORGE  RESERVOIR 

nflx 
niN 

94 

56 

88 
S3 

84 

52 

84 

51 

86 
51 

89 
51 

71 
42 

67 
42 

65 
45 

57 
48 

67 
49 

60 
43 

68 
43 

69 
44 

77 
45 

77 
45 

77 
47 

73 
48 

77 
44 

88 
45 

ea 

46 

75 
47 

63 
4  1 

62 
36 

65 
35 

60 
49 

64 

37 

64 

35 

64 
34 

64 

36 

64 

35 

72.6 
44  .4 

STRBHBERRT  VHLLET 

NAX 

niN 

82 
47 

78 
48 

77 
46 

77 
44 

77 
44 

67 
47 

49 

33 

58 
38 

52 
39 

46 

39 

S4 

39 

54 

31 

57 
34 

70 
36 

68 
37 

72 
36 

68 
39 

69 
39 

78 
48 

77 
46 

69 
4  1 

61 
35 

52 
3D 

56 
28 

50 
32 

47 

35 

48 

35 

60 

25 

59 
31 

49 

39 

65 
32 

62.8 
37.8 

Thin  lrkes 

HRX 
RIN 

69 
39 

65 
39 

62 
40 

62 
49 

62 
39 

49 

35 

46 

21 

48 

20 

46 

33 

38 
28 

42 

25 

38 
18 

43 

16 

57 
24 

58 
27 

61 
28 

56 
32 

S4 

33 

59 
36 

63 
39 

55 
31 

44 

20 

31 
17 

42 
14 

35 
24 

39 
35 

37 
17 

49 

13 

49 

35 

41 

27 

47 

27 

49.9 
28.4 

VRCRVILLE 

HRX 
niN 

86 

52 

85 

SO 

92 

SO 

90 
49 

90 

50 

86 
59 

72 
42 

72 
40 

68 
54 

67 
53 

67 
55 

68 
55 

69 
45 

77 
45 

77 
47 

80 
47 

78 
49 

77 
48 

83 
46 

as 

53 

80 
49 

71 
42 

65 
49 

67 
46 

65 
43 

65 
53 

65 
42 

67 
37 

65 
36 

67 
36 

72 
50 

74.8 
47. S 

NnlSKETTOHN  RES 

NAX 

niN 

94 
54 

94 

55 

81 
50 

85 
55 

87 
SO 

86 

56 

64 
44 

61 
46 

62 
49 

54 
46 

60 
48 

61 
46 

61 
45 

70 
45 

78 
49 

80 
51 

79 
48 

69 
48 

74 
54 

84 
54 

81 
49 

72 
46 

60 
40 

63 
39 

64 
40 

48 
44 

60 
37 

57 
38 

62 
36 

61 
39 

63 
43 

70.2 
46.6 

HILL IRnS 

nflx 
nlN 

54 

51 

52 

50 

41 

45 

51 

44 

45 

53 

47 

MILLOMS 

nflx 
niN 

92 

55 

67 

52 

84 

55 

68 
49 

88 
50 

69 
57 

70 
40 

69 
44 

68 
45 

58 
47 

68 
50 

67 
43 

70 
45 

7  1 
45 

79 
46 

79 
47 

80 
48 

76 
50 

79 
5D 

90 
54 

as 

48 

78 
44 

67 
43 

66 
41 

66 
45 

64 
46 

70 
34 

63 
34 

68 
34 

66 
44 

67 
48 

74  .6 
46.2 

HINTERS 

nflx 
niN 

90 
55 

88 
52 

85 
S3 

92 

SS 

91 
54 

91 
61 

76 
47 

72 
45 

73 
53 

61 
53 

68 
49 

67 
47 

70 
46 

70 
47 

77 
49 

79 
50 

81 
49 

80 
54 

79 
50 

87 
53 

87 
49 

81 
45 

69 
SO 

67 
49 

69 
43 

62 
54 

69 
43 

67 
39 

68 
36 

69 
52 

66 
SO 

75.8 
49.4 

HOODLBNO    I  HNM 

■            ■  ■ 

nflx 
niN 

92 
51 

88 

51 

86 
52 

90 
SI 

90 
54 

93 
59 

77 
42 

70 
42 

72 
45 

62 
52 

68 
52 

70 
45 

70 
48 

69 
42 

77 
48 

78 
49 

81 
49 

79 
50 

78 
50 

84 
48 

82 
48 

82 
46 

68 
42 

66 
46 

68 
4S 

60 
47 

70 
40 

67 
37 

67 
36 

69 
42 

65 
48 

75.4 
47.0 

NORTHERSr  INTERIOR 
BRSINS  03 

Bocn 

nRx 
niN 

79 
?9 

82 
29 

78 
35 

73 
35 

76 
30 

75 
43 

61 
26 

46 

25 

62 
26 

61 
32 

52 
3D 

51 
27 

46 

29 

52 
25 

64 

2S 

70 
26 

73 
27 

69 
27 

65 
25 

68 

23 

74 

25 

66 
30 

46 

IS 

40 

12 

53 
16 

47 

27 

SO 
25 

43 

18 

60 
17 

61 
27 

46 

2S 

60.9 
26.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  SIRIION  INDEX 
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CRLIFORNIA 

OCTOBER  1975 


DAILY  TEMPERniURES 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

BOO  IE 

MAX 
MIN 

73 
Z4 

68 
22 

67 
27 

69 
26 

69 
27 

65 
29 

48 
14 

52 
12 

56 
22 

55 
22 

44 

29 

40 

25 

38 
22 

62 
20 

64 

17 

66 
18 

64 

16 

61 
14 

64 

16 

66 
15 

65 
24 

51 
26 

29 
5 

47 

1 

55 
13 

51 
27 

44 

21 

53 
7 

58 
28 

48 

26 

43 
24 

55  .9 
20.0 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

77 
25 

76 
24 

75 
35 

74 

35 

75 
34 

68 
36 

57 
19 

63 
14 

68 

23 

59 
36 

54 
34 

SO 
30 

51 
18 

64 

15 

72 
15 

74 

16 

71 
16 

66 
24 

68 
15 

75 
IS 

71 
18 

54 

32 

38 
12 

49 
4 

61 
12 

54 

16 

54 

25 

64 

6 

66 
12 

57 
32 

55 
20 

63.2 
21  .5 

CEOflRVlLLE 

MAX 
MIN 

79 
43 

81 
45 

78 
48 

7S 
49 

75 
45 

78 
46 

60 
35 

45 

30 

54 

35 

55 
40 

52 
37 

52 
35 

50 
38 

53 
27 

63 
33 

65 
33 

78 
36 

69 
40 

64 

32 

72 
36 

69 
44 

64 

30 

39 
24 

39 
22 

45 
24 

46 
38 

44 

32 

44 

28 

51 
26 

61 
40 

46 
24 

59.5 
35.3 

DONNER  nEHORlBL  ST  PK 

MAX 
MIN 

78 
32 

78 
33 

75 
37 

71 
42 

72 
35 

73 
37 

56 
30 

45 

25 

57 
27 

57 
32 

46 

31 

45 

30 

43 

28 

50 
26 

62 
28 

67 
26 

69 
26 

66 
28 

64 

27 

68 
27 

71 
27 

63 
30 

45 

16 

38 
16 

SI 
18 

42 

32 

44 

27 

38 
16 

63 
18 

58 
24 

42 

25 

58.0 
27  .6 

OOTLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

B4 
42 

85 
47 

79 
54 

81 
50 

80 
49 

73 
48 

51 
31 

60 
29 

65 
41 

56 
42 

52 
37 

52 
32 

54 

36 

63 
29 

65 
30 

68 
32 

72 
37 

67 
43 

69 
32 

74 

31 

71 
39 

62 
34 

44 

24 

51 
18 

56 
30 

53 
43 

49 

35 

56 
21 

66 
30 

59 
39 

54 

26 

63  .6 
35.9 

FLEW  AC  F  ISH  AND  OnflE 

MAX 
MIN 

SO 

37 

83 
40 

79 
45 

81 
41 

81 

39 

76 
46 

55 
30 

53 
27 

63 
37 

55 
34 

55 
33 

55 
28 

59 
34 

63 
25 

66 
28 

69 
30 

72 
28 

69 
36 

69 
29 

73 
30 

70 
34 

63 
30 

48 

21 

50 
16 

55 
27 

57 
42 

49 

19 

55 
17 

67 
25 

55 
36 

55 
23 

63.9 
31  .2 

FORT  BIDHELL 

MAX 
MIN 

8S 
37 

80 
43 

75 
55 

76 
44 

80 
42 

75 
41 

57 
35 

54 

30 

56 
40 

57 
41 

56 
38 

55 
37 

57 
34 

65 
26 

71 
33 

73 
31 

74 

32 

68 
40 

74 

32 

72 
34 

69 
41 

S7 
32 

48 

20 

51 
21 

45 

31 

48 

36 

47 

31 

57 
30 

65 
28 

55 
37 

55 
23 

63.1 
34.7 

IIONO  LAKE 

MAX 
MIN 

7S 
40 

75 
39 

75 
45 

76 
44 

77 
41 

71 
46 

52 
30 

61 
28 

67 
33 

60 
40 

54 

37 

SO 
31 

54 

33 

60 
27 

65 
30 

68 
30 

71 
31 

66 
31 

68 
30 

68 
31 

75 
33 

60 
37 

45 

16 

48 

19 

62 
25 

54 
42 

52 
34 

59 
23 

68 
33 

57 
33 

52 
32 

62.7 
33.0 

SOUBH  VBLLEr 

MAX 
MIN 

75 
33 

76 
35 

74 

35 

70 
39 

72 
38 

71 
38 

56 
29 

45 
24 

55 
25 

53 
30 

42 

30 

42 

28 

42 

26 

49 
24 

58 
23 

65 
25 

68 
26 

63 
27 

60 
26 

63 
27 

70 
27 

62 
32 

43 
14 

37 
IS 

SO 
19 

45 

35 

44 

27 

37 
16 

53 
19 

SS 
32 

40 

24 

56  .0 
27.4 

SUSBNVILLE  aiRPORI 

MAX 
MIN 

BO 

37 

85 
45 

79 
45 

79 
45 

81 
42 

60 
45 

50 
32 

52 
28 

61 
40 

57 
37 

58 
33 

55 
30 

56 
37 

58 

27 

67 
30 

69 

31 

72 
32 

65 
34 

72 
29 

74 

33 

70 
43 

46 

32 

46 

23 

43 

21 

60 
29 

56 
47 

49 

27 

S3 
20 

66 

20 

50 
30 

55 
23 

62.3 
33.1 

TBHOE  CITY 

MAX 
MIN 

71 
38 

75 
40 

69 
41 

69 
40 

66 
39 

71 
46 

56 
28 

43 

27 

53 
33 

55 
32 

47 

33 

44 

28 

47 
28 

48 

28 

57 
30 

62 
30 

64 

28 

62 
29 

65 
28 

64 

31 

63 
31 

61 
33 

41 

17 

37 
19 

46 

26 

48 

28 

47 

25 

40 

19 

51 

27 

56 
32 

43 

27 

55.6 
30.4 

TBMOE  VBLLET  FBB  BP 

MAX 
M  I N 

69 
32 

74 

33 

71 
38 

72 
40 

71 
32 

58 
34 

44 

27 

S8 
24 

56 
32 

45 

33 

44 

29 

43 

28 

48 

26 

58 
24 

63 
25 

62 
27 

65 
26 

60 
27 

65 
26 

66 
2S 

64 

30 

SO 
24 

36 
12 

46 

15 

49 

30 

46 

33 

40 

25 

50 
21 

SB 
26 

47 

31 

49 

28 

55.7 
27.9 

TERMO 

MAX 
MIN 

82 
31 

78 
35 

73 
45 

77 
43 

77 
38 

60 
32 

45 

29 

SI 
27 

55 
41 

48 

35 

48 

31 

49 

30 

50 
33 

62 
21 

66 
23 

70 
25 

67 
20 

65 
30 

72 
24 

72 
25 

67 
30 

56 
27 

40 

20 

47 

18 

45 

25 

44 

32 

40 

20 

51 
20 

59 
20 

45 
34 

55 
20 

58.6 
28.5 

TRUCREE  RANGER  STBTION 

MAX 
MIN 

80 
30 

80 

32 

80 

35 

77 
35 

72 
34 

72 
37 

55 
28 

49 
25 

58 
26 

58 
31 

56 
29 

58 
28 

49 

26 

49 
24 

50 
24 

66 
26 

69 
25 

67 
24 

64 

23 

60 
25 

68 
24 

63 
30 

SO 
14 

49 

1 1 

50 
12 

48 

30 

50 
27 

44 

17 

55 
19 

59 
32 

40 

26 

59  .5 
26.1 

HOODFOROS 

MAX 
MIN 

79 
45 

81 
46 

78 
48 

83 
47 

80 
45 

70 
44 

52 
28 

64 

26 

61 

39 

54 

33 

52 
26 

S3 
28 

S3 
28 

62 
28 

68 
35 

70 
35 

68 
39 

65 
36 

68 
35 

70 
35 

70 
42 

59 
25 

52 
18 

46 

18 

54 

25 

53 
35 

49 

25 

53 
23 

68 
30 

54 

30 

52 
27 

62.6 
33  .0 

CENTRAL  COBST 
ORBINBGE  04 

BEN  LOnONO  4 

MAX 
MIN 

74 

51 

83 
51 

90 
45 

96 
47 

91 
49 

78 
53 

74 
44 

74 

35 

65 
44 

63 
52 

69 
49 

70 
43 

73 
46 

79 
41 

83 
38 

87 
43 

82 
43 

76 
51 

84 
44 

75 
43 

76 
48 

69 
47 

68 
36 

71 
32 

71 
34 

64 

51 

66 
42 

70 
34 

67 
32 

64 
48 

71 
38 

74  .9 
43.7 

BERKELET 

MAX 
MIN 

62 
54 

68 

55 

73 
54 

77 
55 

68 
52 

62 
54 

63 
SI 

64 

SO 

65 
53 

65 
55 

64 

S3 

61 
S3 

65 
55 

70 
53 

74 

S3 

75 
55 

62 
52 

68 
56 

75 
55 

79 
59 

67 
SS 

64 

51 

66 
48 

65 
49 

60 
SO 

59 
S3 

61 
47 

66 
47 

69 
48 

61 
54 

66 
48 

66.6 
52.5 

BURL INCAME 

MBX 
MIN 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

68 
50 

74 
46 

35 
49 

92 
55 

82 
60 

72 
51 

67 
48 

72 
40 

76 
41 

71 
55 

69 
48 

66 
44 

68 
52 

80 
44 

80 
46 

85 
48 

77 
46 

70 
52 

86 
49 

81 
52 

75 
44 

64 
46 

64 

37 

69 
36 

69 
40 

66 
48 

63 
43 

70 
34 

73 
37 

61 
47 

72 
40 

73.1 
46.1 

CROCKETT 

MBX 
MIN 

73 
52 

73 
S3 

75 
54 

81 
55 

79 
54 

80 
54 

67 
50 

68 
46 

70 
50 

64 

55 

67 
47 

65 
49 

75 
49 

72 
50 

79 
52 

76 
S3 

74 

SO 

77 
52 

80 
S4 

80 
49 

65 
44 

67 
45 

69 
42 

64 
41 

65 
43 

68 
52 

63 
47 

71  .7 
49.7 

GILROY 

MAX 

niN 

82 
52 

74 
54 

82 
51 

87 
S3 

95 
54 

93 
56 

77 
45 

71 
41 

76 
45 

76 
46 

68 
52 

69 
47 

69 
47 

74 

45 

78 
45 

80 
46 

85 
47 

84 
54 

75 
46 

84 

47 

84 

52 

77 
SO 

67 
39 

66 
36 

70 
38 

72 
49 

61 
45 

65 
34 

70 
36 

73 
SO 

66 
39 

75.8 
46.5 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

61 

52 

63 
54 

63 
47 

62 
49 

61 
42 

60 
48 

64 
47 

61 
44 

63 
46 

61 
54 

61 
49 

61 
49 

63 
54 

60 
46 

65 
46 

63 
48 

58 
46 

63 
53 

67 
45 

64 
48 

64 

53 

63 
52 

60 
45 

64 
43 

61 
42 

58 
48 

59 
44 

64 

46 

60 
40 

60 
45 

64 
41 

62.0 
47.3 

HOLL ISTER  2 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

76 
48 

78 
52 

90 
47 

101 
47 

97 
51 

84 
49 

71 
41 

77 
37 

75 
42 

75 
54 

75 
50 

72 
44 

74 

38 

81 
38 

85 
39 

92 
40 

87 
43 

75 
47 

85 
41 

85 
42 

78 
52 

71 
50 

67 
38 

74 

30 

75 
34 

72 
43 

66 
40 

73 
30 

72 
32 

70 
42 

71 
45 

78.2 
42.8 

LIVERtlORE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

84 
47 

81 
51 

86 
47 

93 
49 

92 
51 

91 
53 

68 
45 

75 
38 

73 
45 

68 
46 

69 
44 

66 
45 

72 
41 

77 
41 

78 
42 

81 
43 

84 
44 

74 

S3 

86 
43 

88 
49 

85 
48 

70 
42 

69 
40 

70 
39 

67 
36 

64 

53 

62 
41 

68 
33 

74 

33 

69 
52 

70 
37 

76.0 
44  .2 

LOS  GBTOS 

MAX 
MIN 

77 
52 

76 
53 

80 
49 

87 
50 

84 

52 

76 
54 

68 
45 

77 
39 

71 
SO 

67 
53 

66 
45 

69 
47 

71 
44 

77 
44 

75 
42 

80 
45 

72 
48 

73 
S3 

83 
45 

85 
50 

74 

48 

67 
45 

65 
42 

68 
41 

68 
38 

65 
53 

53 
41 

69 
37 

70 
37 

64 

50 

69 
40 

72.8 
46  .2 

riBRTINEZ  MATER  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
49 

79 
51 

86 
52 

87 
51 

87 
53 

85 
54 

71 
47 

74 
42 

71 
49 

70 
49 

66 
4S 

68 
48 

68 
45 

77 
45 

77 
43 

78 
46 

78 
48 

7S 
55 

B3 
49 

86 

84 

73 

71 

69 

67 
40 

65 
SS 

63 
43 

64 

39 

71 
37 

68 
52 

72 
41 

74.5 
47.2 

nONIEREY 

MAX 
MIN 

62 
52 

67 
52 

74 

50 

77 
51 

76 
49 

71 
52 

65 
48 

68 
44 

70 
47 

72 
55 

67 
50 

65 
49 

63 
51 

71 
48 

67 
48 

68 
SO 

65 
47 

63 
52 

73 
48 

74 
54 

65 
S3 

64 
49 

63 
43 

66 
43 

65 
43 

60 
51 

61 
43 

68 
42 

63 
43 

59 
50 

67 
45 

67.1 
48.5 

nONTEREY  FBR  BP 

MAX 
MIN 

61 

55 

64 

55 

70 
48 

76 
48 

78 
54 

69 

57 

66 
55 

64 
45 

72 
50 

74 

58 

68 
52 

64 

52 

62 
58 

66 
49 

65 
51 

70 
46 

68 

53 

63 
46 

68 
50 

72 
54 

59 
56 

62 
49 

61 
44 

64 
43 

64 

36 

64 

58 

62 
46 

67 
46 

66 
44 

61 
SI 

62 
42 

66.5 
50.0 

nORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

63 
50 

60 
50 

64 

50 

74 

51 

77 
52 

75 
SO 

65 
45 

65 
46 

73 
41 

69 
44 

63 
54 

64 
44 

64 
44 

66 
47 

79 
SI 

75 
47 

80 
44 

61 
47 

67 
50 

81 
46 

58 
48 

59 
49 

66 
42 

66 
42 

69 
42 

65 
43 

61 
47 

63 
50 

72 
40 

64 

43 

60 
43 

67.4 
46.5 

nOUNI   DIABLO  N  GATE 

MBX 
MIN 

89 
64 

84 

58 

82 
60 

85 
61 

90 
70 

87 
52 

61 
43 

65 
44 

70 
48 

62 
49 

59 
45 

58 
43 

62 
44 

68 
44 

75 
55 

75 
56 

79 
58 

75 
51 

78 
52 

79 
58 

84 

56 

76 
42 

60 
42 

62 
46 

62 
48 

59 
45 

52 
39 

61 
41 

63 
50 

67 
51 

68 
46 

70.9 
50.3 

nOUNT  HAnlLION 

MBX 
MIN 

80 
68 

76 
61 

75 
61 

79 
62 

76 
65 

70 
42 

48 

35 

57 
38 

55 
39 

48 
40 

49 

38 

48 

38 

57 
38 

63 
44 

68 
S3 

71 
55 

70 
57 

59 
42 

70 
50 

73 
59 

56 
55 

56 
36 

47 

32 

53 
36 

59 
43 

52 
41 

43 

33 

56 
35 

57 
45 

51 
39 

55 
37 

60.9 
45.7 

NflCSnlENIO  DAn 

MAX 
MIN 

94 
46 

91 
48 

93 
48 

95 
56 

97 
56 

95 
50 

68 
41 

70 
40 

75 
39 

73 
45 

70 
49 

68 
44 

70 
44 

72 
43 

77 
45 

83 
44 

87 
47 

86 
46 

76 
45 

85 
4B 

85 
49 

81 
49 

70 
36 

68 
33 

70 
37 

75 
37 

66 
41 

68 

37 

70 
37 

74 
42 

64 

39 

77.9 
43.8 

NEHARK 

MAX 
MIN 

68 

67 
47 

70 
52 

73 
54 

78 
54 

80 
48 

77 
51 

65 

69 

66 
43 

67 
54 

67 
52 

68 

50 

67 

74 

70 

75 

69 
54 

69 
52 

54 

42 

67 
45 

63 

66 

60 
50 

65 
46 

66 
48 

60 

65 
40 

70 

61 
46 

68-3 

ORKLANQ  HSO  BP 

MAX 
MIN 

63 
56 

67 
SB 

70 
S3 

77 
52 

89 
53 

65 
56 

63 
53 

66 
52 

64 

55 

65 
54 

64 
54 

62 
55 

65 
55 

68 
53 

71 
49 

75 
53 

61 
51 

67 
58 

75 
52 

79 
54 

64 

55 

65 
52 

68 
48 

63 
46 

60 
48 

59 
54 

60 
49 

61 
45 

65 
47 

60 
52 

65 
46 

66  .0 
32.2 

OAKLAND  nusEun 

MAX 
MIN 

65 
54 

72 
55 

77 
53 

81 
55 

74 

53 

63 
58 

65 
52 

69 
51 

65 
54 

68 
55 

67 
53 

63 
54 

66 
54 

74 

52 

75 
51 

79 
52 

66 
53 

72 
57 

81 
53 

82 
55 

70 
SS 

63 
52 

67 
48 

67 
47 

63 
47 

60 
S3 

62 
46 

67 
44 

70 
44 

64 

53 

69 
47 

69.2 
51  .9 

PBLO  ALIO 

MAX 
MIN 

67 
57 

70 
54 

72 
48 

78 
51 

77 
50 

85 
51 

67 
47 

70 
42 

73 
45 

68 
56 

72 
47 

69 
45 

70 
47 

72 
45 

79 
43 

77 
46 

81 
48 

70 
53 

74 
46 

84 
49 

88 
52 

75 
49 

68 
40 

68 
42 

66 
39 

69 
45 

63 
42 

67 
38 

69 

37 

74 

53 

66 
41 

72.5 
46.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


CdLIFORNlP 

OCTOBER  I97S 


STOT ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PdSO  R0BLE5 

MAX 
fllN 

88 
4S 

91 
45 

97 
43 

98 
48 

97 
49 

87 
48 

72 
38 

76 
37 

73 
30 

65 
S3 

69 
50 

75 
43 

72 
39 

79 
38 

8S 
40 

85 
33 

8b 
40 

81 
48 

80 
43 

81 
38 

80 
43 

79 
52 

68 
35 

70 
24 

75 
30 

76 
37 

74 
46 

71 
33 

76 
28 

69 
39 

67 
35 

PBSO  ROBLES  FBI  BP 

MAX 
KIN 

87 
47 

91 
48 

93 
SO 

96 
SI 

94 

S2 

74 

50 

70 
4  1 

75 
35 

68 
36 

63 
55 

66 
52 

68 
48 

71 
40 

77 
38 

83 
40 

85 
38 

81 
40 

75 
50 

82 
4  I 

82 
42 

80 
42 

68 
48 

67 
32 

68 
27 

73 
30 

66 
39 

66 
42 

70 
29 

76 
28 

65 
40 

66 
37 

PINNACLES  NBT  tlONUnENT 

HBX 

niN 

91 
*2 

88 
43 

B9 
45 

93 
49 

96 
54 

95 
49 

79 
4  1 

67 
35 

75 
34 

68 
45 

68 
45 

69 
41 

68 
40 

73 
40 

80 
4  1 

84 
40 

66 
40 

88 
42 

74 
44 

88 
46 

87 
43 

82 
4  1 

61 
34 

65 
31 

70 
32 

74 

32 

62 
36 

63 
30 

63 
31 

73 
31 

62 
36 

PISnO  BEBCH 

MAX 

niN 

POINT  PIEORBS  BLBNCnS 

MAX 
niN 

PORT  CMICflCO  NBVBL  OEP 

HAX 
MIN 

PRIEST  VBLLET 

nBx 
niN 

90 
45 

90 
46 

92 
49 

92 
48 

93 
48 

83 
46 

66 
37 

73 
39 

66 
44 

58 
50 

65 
46 

63 
36 

68 
34 

74 
34 

78 
36 

B2 
36 

82 
38 

74 
43 

83 
38 

83 
35 

80 

39 

68 
46 

60 
36 

65 
26 

71 
29 

65 
37 

61 
34 

63 
26 

74 

26 

58 
34 

65 
36 

REOMOOO  CITY 

nBx 
niN 

71 
46 

72 
51 

77 
46 

83 
49 

83 
4B 

79 
55 

67 
46 

70 
40 

68 
48 

70 
54 

68 
46 

67 
40 

70 
45 

78 
43 

75 
43 

82 
45 

80 
45 

72 
54 

83 
45 

87 
47 

74 

51 

66 
45 

66 
39 

70 
40 

68 
39 

63 
S3 

es 

42 

66 
36 

71 
37 

65 
51 

72 
39 

RICHNOND 

nBx 
niN 

64 
54 

69 
SS 

72 
SS 

81 
54 

67 
54 

66 
54 

68 
49 

68 
51 

65 
55 

68 
55 

07 
54 

65 
SO 

69 
55 

71 
49 

75 
48 

7B 
50 

70 
52 

73 
57 

79 
51 

80 
54 

72 
61 

65 
60 

65 
55 

68 
54 

63 
44 

63 
45 

62 
44 

66 
44 

68 
44 

63 
SI 

72 
49 

SBINT  liBRTS  COLLEGE 

HAX 
MIN 

69 
S2 

73 
52 

70 
53 

71 
56 

78 
56 

68 
49 

62 
45 

66 
43 

70 
45 

61 
S3 

60 
53 

62 
43 

65 
52 

72 
43 

70 
41 

73 
45 

73 
46 

74 

46 

77 
44 

78 
44 

74 
41 

73 
40 

66 
35 

62 
33 

59 
40 

57 
52 

56 
40 

59 
3S 

66 
35 

60 
49 

66 
38 

SBLINBS  3  E 

MBX 

niN 

64 

53 

68 

53 

79 
49 

85 
52 

73 
50 

70 
54 

67 
45 

72 
40 

77 
36 

72 
54 

68 
52 

6S 
48 

66 
55 

75 
46 

72 
48 

86 
45 

71 
45 

68 

S2 

73 
46 

72 
SI 

66 
54 

65 
4S 

65 
41 

69 
3S 

69 
41 

64 

SI 

63 
46 

7S 
39 

66 
39 

62 
39 

69 
4  1 

SBLINBS  FBB  BP 

Max 

MIN 

63 
55 

68 
53 

78 
49 

84 

51 

74 

SO 

71 
49 

67 
49 

72 
42 

75 
44 

70 
S7 

67 
51 

65 
46 

66 
49 

74 
44 

71 
49 

83 
47 

71 
46 

66 
50 

77 
44 

72 
50 

65 
55 

64 
48 

64 
44 

68 
36 

67 
40 

59 
SI 

61 
44 

70 
37 

65 
38 

61 
49 

67 
41 

S  F  RICHHONO  SUNSET 

MBX 

niN 

60 
50 

63 
SI 

SS 
SI 

64 

50 

59 
SI 

60 
S3 

64 
47 

64 
48 

65 
SO 

65 
55 

65 
60 

6S 
52 

63 
53 

61 
48 

66 
49 

6S 
48 

63 
SO 

6S 
S3 

67 
49 

66 
49 

64 
S4 

62 
52 

63 
SI 

64 
45 

61 
46 

S8 
52 

61 
45 

66 
43 

64 
42 

59 
53 

62 
44 

SBN  FRBNCISCO  HSO  BP 

MBX 
MIN 

66 
53 

68 
54 

68 

53 

79 
51 

73 
52 

68 
S3 

64 

52 

69 
47 

65 
53 

67 
54 

66 
51 

65 
S3 

66 
52 

70 
SO 

71 
48 

75 
SI 

65 
SO 

68 

SS 

76 
52 

82 
52 

64 

52 

62 
51 

64 

SO 

65 
45 

65 
45 

60 
51 

61 
46 

63 
42 

67 
43 

60 
52 

67 
43 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

MBX 
MIN 

61 
S3 

66 
55 

70 
54 

77 
S3 

63 
52 

62 
54 

61 
S3 

65 
52 

63 
SB 

66 
56 

65 
55 

61 
54 

64 
54 

69 
55 

72 
52 

73 
54 

61 
52 

67 
55 

77 
SS 

82 
55 

64 
54 

63 
53 

66 
S3 

65 
52 

63 
SI 

59 
52 

59 
52 

65 
51 

67 
51 

60 
53 

69 
52 

SBN  CRECORIO  2  SC. 

MBX 
MIN 

63 
SO 

67 
52 

67 
43 

68 
4S 

71 
41 

66 
44 

62 
41 

65 
40 

64 
45 

63 
52 

6S 
46 

62 
46 

64 
47 

65 
41 

65 
44 

67 
42 

62 
44 

63 
45 

70 
40 

75 
45 

64 

50 

59 
46 

60 
31 

64 
34 

64 

38 

58 
49 

59 
39 

62 
35 

67 
34 

se 

44 

63 
36 

SBN  JOSE 

MBX 
MIN 

72 
53 

71 
54 

75 
54 

81 
53 

80 
54 

76 
SB 

66 
49 

71 
43 

71 
51 

68 
SS 

68 
48 

65 
51 

68 
52 

74 
48 

74 
46 

72 
48 

71 
SO 

69 
57 

80 
48 

82 
48 

82 
52 

67 
50 

64 
43 

66 
41 

66 
42 

64 

58 

60 
45 

65 
38 

71 
41 

68 

S3 

68 
42 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

MBX 
MIN 

72 
S3 

69 
51 

75 
52 

B7 
54 

87 
51 

8S 
52 

66 
49 

68 

SO 

74 

43 

66 
43 

62 
55 

66 
46 

67 
49 

70 
47 

79 
SB 

82 
63 

88 
46 

72 
47 

70 
S2 

86 
49 

75 
49 

66 
51 

69 
45 

67 
46 

73 
44 

72 
49 

63 
50 

6S 
51 

74 
40 

72 
42 

61 
46 

SBN  nBTEO 

MBX 
MIN 

68 
59 

69 

55 

75 
S8 

82 

SI 

78 
55 

68 
55 

66 
46 

69 
46 

69 
51 

74 

S2 

67 
49 

67 
49 

69 
51 

74 

56 

7S 
SO 

80 
49 

75 
48 

72 
58 

70 

68 
SI 

71 
S4 

64 

SI 

66 
48 

69 
43 

67 
48 

61 
54 

64 

SI 

68 
4  1 

72 
SI 

66 
54 

69 
43 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSl IT 

MAX 
MIN 

68 
51 

69 
51 

76 
47 

80 
SO 

77 
50 

72 
48 

65 
45 

70 
41 

67 
48 

67 
51 

65 
45 

64 
47 

67 
44 

73 
45 

76 
42 

70 
47 

6B 

52 

78 
45 

62 
47 

69 
48 

61 
46 

62 
39 

65 
40 

64 

37 

60 
51 

60 
40 

62 
36 

68 
36 

62 
49 

66 
38 

SBNTB  CRU; 

nflx 
niN 

66 
SI 

74 

S3 

81 
4S 

92 
48 

83 
48 

70 
50 

69 
43 

72 
39 

72 
47 

65 
52 

69 
49 

70 
44 

69 
45 

74 
43 

78 
42 

86 
44 

84 
44 

71 
50 

77 
45 

71 
47 

64 

SI 

64 
43 

67 
40 

66 
35 

70 
35 

65 
52 

68 
38 

70 
36 

66 
36 

64 

51 

68 
39 

UPR  SBN  LEBNDRO  FILTER 

MBX 
MIN 

70 
46 

66 
50 

7  I 
48 

75 
48 

82 
50 

78 
SI 

62 

44 

54 
44 

68 
47 

63 
51 

65 
49 

64 
48 

62 
49 

66 
46 

73 
45 

48 

76 
48 

68 
49 

70 
48 

78 
48 

BG 
48 

67 
45 

62 
43 

66 
42 

66 
40 

63 
41 

58 
42 

60 
40 

65 
39 

70 
40 

62 
39 

HBTSONVILLE  UBTERHORKS 

MBX 
MIN 

64 

52 

63 
S3 

67 
49 

76 
51 

83 
50 

73 
53 

66 
47 

66 
42 

68 
45 

70 
48 

64 

SO 

65 
51 

63 
47 

64 
47 

72 
47 

71 
48 

83 
46 

66 
49 

66 
47 

76 
49 

67 
51 

65 
47 

68 
42 

62 
36 

65 
40 

64 
42 

58 
42 

60 
45 

69 
47 

65 
38 

64 
48 

MOODSlOE  FIRE  STB  1 
• 

MAX 
MIN 

73 
49 

75 
50 

81 
45 

88 
47 

86 
46 

79 
53 

57 
45 

67 
36 

68 
46 

69 
48 

70 
44 

68 
42 

72 
44 

80 
42 

79 
40 

83 
43 

74 
44 

75 
52 

85 
44 

87 
48 

76 
SI 

64 
47 

67 
35 

70 
35 

68 
35 

62 
55 

65 
40 

69 
35 

76 
35 

63 
45 

72 
35 

SBN  JOAQUIN 

ORBINBCE  OS 

BNT lOCH  PUHPINC  PL  3 

MBX 

niN 

82 
49 

85 
49 

80 
S3 

86 
55 

90 
54 

88 
52 

74 

52 

70 
43 

74 
49 

70 
54 

67 
47 

67 
48 

70 
44 

70 
46 

78 
46 

77 
49 

79 
48 

60 
54 

77 
51 

83 
51 

8S 
49 

80 
50 

69 
SO 

70 
41 

68 
38 

65 
48 

69 
44 

64 

39 

66 
35 

70 
44 

66 
53 

nSH  nOUNTBIN 

MBX 

niN 

91 
62 

91 
61 

95 
54 

96 
51 

93 
64 

93 
62 

88 
47 

63 
45 

74 
44 

72 
51 

75 
SO 

67 
47 

62 
44 

69 
45 

73 
47 

79 
50 

81 

50 

85 
49 

84 

SO 

76 
49 

84 

52 

82 
S3 

56 
37 

62 
38 

66 
39 

71 
42 

67 
49 

SS 
40 

67 
41 

80 
50 

S8 
39 

nuBERRT  1  NH 

MAX 
MIN 

89 
63 

91 
65 

91 
44 

89 
63 

69 
65 

8S 
64 

65 
44 

68 
42 

69 
SO 

64 

50 

63 
49 

61 
44 

65 
43 

68 
45 

74 
49 

76 
S2 

80 
SS 

74 

SS 

73 
48 

81 
SO 

80 
52 

69 
SI 

57 
38 

61 
38 

67 
42 

63 
51 

61 
41 

64 
40 

75 
45 

64 
43 

S9 
37 

BBKERSFIELD  HSO  BP 

MBX 
MIN 

95 
68 

93 
67 

93 
67 

93 
69 

9B 
68 

92 
64 

68 
53 

75 
SO 

79 
54 

79 
57 

71 
60 

69 
54 

70 
52 

76 
S2 

Bl 
S3 

81 
S6 

87 
57 

74 

S7 

80 
55 

85 
SB 

85 
59 

69 
50 

64 
45 

70 
43 

72 
45 

78 
49 

66 
53 

68 
45 

78 
47 

65 
SI 

65 
SI 

BBLCH  POWER  MOUSE 

MAX 
MIN 

90 
42 

90 
42 

90 
5S 

92 
S7 

B9 
64 

88 

63 

81 
47 

70 
45 

71 
43 

72 
52 

61 
50 

S9 
45 

64 
41 

71 
45 

74 
47 

77 
49 

80 
52 

79 
54 

75 
47 

79 
50 

78 
52 

76 
55 

61 
39 

62 
39 

68 
42 

68 
51 

57 
46 

63 
41 

70 
42 

66 
40 

58 
38 

BUTTONHILLOH 

MBX 
MIN 

92 
Sb 

92 
56 

92 
59 

90 
59 

93 

57 

95 
56 

92 
49 

69 
44 

75 
43 

77 
49 

79 
54 

70 
52 

70 
47 

72 
46 

76 
43 

79 
46 

81 
47 

85 
51 

75 
SO 

80 
45 

82 
48 

85 
53 

69 
36 

66 
32 

89 
34 

73 
39 

79 
51 

67 
41 

68 
33 

78 
38 

64 

50 

CBLflVtRBS  BIG  TREES 

MBX 
MIN 

82 
49 

84 
49 

79 
SO 

77 
49 

79 
49 

78 
48 

59 
30 

47 

30 

59 
31 

58 
39 

61 
36 

49 

30 

47 

31 

51 
32 

61 
35 

65 
35 

69 
37 

63 
40 

70 
40 

72 
40 

73 
41 

68 
35 

48 

31 

49 

26 

54 

27 

49 

33 

46 

30 

47 

27 

57 
29 

61 
34 

42 

32 

CnnP  PBROEE 

MBX 
MIN 

65 

55 

84 

53 

84 

53 

66 

57 

91 
57 

90 
58 

75 
43 

67 
45 

74 
47 

69 
SI 

64 
49 

73 
45 

65 
45 

69 
48 

74 

SO 

77 
53 

79 
54 

82 
53 

74 

52 

78 
S3 

80 
5S 

76 
SO 

63 
39 

65 
39 

66 
42 

64 
47 

53 
43 

60 
39 

63 
39 

72 
49 

55 
41 

CfllMETS   VT   BULL    RUN  RH 

MBX 
MIN 

90 
56 

88 

55 

90 
SB 

89 

56 

90 
56 

92 
56 

79 
42 

64 

37 

72 
41 

73 
51 

63 
46 

65 
44 

65 
3S 

67 
41 

71 
43 

76 
45 

79 
48 

83 
51 

70 
45 

77 
45 

83 
4B 

80 
48 

63 
32 

60 
37 

64 

35 

70 
43 

58 
38 

60 
33 

55 
35 

78 
46 

52 
37 

CHERRT  »BLLEr  DBH 

MAX 
MIN 

85 
53 

8S 
S2 

81 
53 

80 
52 

81 
51 

80 
51 

67 
31 

S3 
34 

63 
39 

60 
40 

49 

37 

53 
35 

32 

70 

70 
44 

67 
44 

74 
47 

74 
44 

70 
42 

53 
29 

52 
29 

55 
31 

53 
36 

47 

30 

49 

30 

60 
37 

65 
32 

45 

32 

COBL INCB 

nnx 

MIN 

CORCORAN  IRRIC  GIST 

MAX 
MIN 

93 
56 

92 
S7 

91 
SB 

93 
58 

96 
59 

93 
SB 

81 
46 

7S 
42 

77 
47 

75 
54 

76 
56 

72 
36 

71 
45 

75 
44 

80 
45 

83 
47 

B6 
49 

84 
54 

80 
49 

85 
48 

85 
SO 

62 
57 

6S 
40 

69 
3S 

70 
38 

68 
48 

75 
38 

70 
35 

81 
39 

75 
47 

DENBIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

83 
50 

83 
SI 

85 
SI 

88 
58 

93 
50 

75 
53 

69 
41 

73 
37 

72 
45 

66 
S3 

69 
SO 

68 
51 

70 
40 

74 

39 

76 
40 

78 
42 

60 
41 

82 
42 

77 
41 

82 
44 

80 
44 

67 
SO 

66 
43 

68 
29 

71 
32 

60 
51 

63 
40 

67 
30 

73 
32 

62 
45 

63 
38 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  7 


DAILY  TEMPERniURES 


CBLIFORNIfl 

OCTOBER  197S 


STRT ION 


DAY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

nnx 
niN 

nnx 

90 
SO 

88 

51 

90 
S3 

92 
53 

92 
54 

90 
54 

68 
43 

73 
40 

73 
46 

70 
51 

67 
44 

66 
42 

66 
42 

74 
43 

78 
46 

81 
45 

83 
48 

80 
49 

80 
44 

83 
46 

82 
48 

79 
50 

66 
34 

72 
35 

66 
40 

63 
50 

61 
40 

66 
34 

76 
38 

72 
39 

61 
38 

75.7 
44  .8 

MBX 

niN 

90 
56 

90 
56 

89 
58 

89 
62 

95 
62 

88 
59 

82 
44 

74 
42 

75 
52 

73 
55 

69 
54 

69 
51 

71 
43 

74 
46 

77 
45 

81 
47 

83 
45 

83 
45 

83 
45 

80 

52 

66 
43 

66 
36 

70 
42 

74 

51 

75 
38 

67 
37 

80 

35 

60 
46 

61 
44 

77.0 
48  .0 

nnx 
niN 

92 
53 

91 
55 

90 
57 

89 

57 

92 
58 

82 
52 

67 
46 

71 
43 

72 
48 

70 
56 

69 
52 

69 
SO 

70 
43 

74 

45 

78 
47 

80 
46 

83 
49 

74 

56 

77 
49 

83 
48 

83 
50 

66 
48 

64 

35 

66 
37 

70 
38 

70 
53 

65 
43 

67 
36 

78 
38 

57 
47 

61 
49 

74  .9 
47.9 

niN 

93 
54 

94 

53 

94 

52 

93 
54 

93 
57 

96 
57 

64 
44 

66 
40 

73 
39 

74 
47 

69 
53 

70 
48 

69 
43 

72 
40 

75 
44 

80 
47 

82 
47 

B6 

52 

77 
48 

79 
53 

85 
53 

84 

51 

69 
33 

65 
30 

68 
35 

73 
38 

70 
42 

67 
29 

69 
33 

82 
41 

61 
45 

77.9 
45.2 

HRX 
HIN 

87 
44 

87 
45 

87 
48 

88 
47 

87 
45 

84 
45 

76 
42 

71 
33 

71 
37 

68 
37 

61 
49 

59 
40 

56 
35 

67 
33 

74 

35 

78 
35 

81 
36 

76 
39 

73 
35 

82 
38 

74 

38 

70 
39 

54 

25 

59 
24 

65 
28 

64 

31 

55 
43 

65 
29 

76 
29 

71 
30 

57 
42 

71  .8 
37.3 

nnx 
niN 

MBX 

72 
SO 

72 
49 

70 
49 

70 
50 

70 
48 

70 
4S 

63 
25 

40 
26 

51 
29 

54 
36 

48 

31 

40 

30 

35 
25 

40 

26 

S2 
29 

S9 
36 

64 
41 

64 

39 

55 
39 

68 
47 

63 
41 

64 

39 

46 

23 

39 
23 

45 

26 

SS 
35 

45 

30 

41 

27 

57 
34 

58 
34 

39 
25 

55.1 
35.1 

MIN 

MBX 
MIN 

B3 
50 

84 

SO 

80 
52 

80 
52 

81 
51 

80 
35 

56 
34 

65 
35 

62 
44 

51 
4  I 

55 
36 

57 

34 

65 
35 

70 
39 

72 
40 

72 
41 

68 
43 

76 
42 

72 
42 

S3 
32 

54 

30 

56 
30 

S3 
34 

49 
34 

55 
32 

60 
32 

66 
35 

44 

33 

65.0 
38.9 

MBX 
MIN 

70 
44 

67 
43 

68 
45 

67 
44 

68 
43 

67 
42 

48 

26 

50 
29 

54 

33 

SO 
37 

43 

33 

39 
29 

43 

26 

52 
29 

62 
34 

63 
36 

62 
36 

59 
35 

64 

36 

64 

38 

62 
36 

58 
37 

39 
24 

43 
24 

S2 
30 

SO 
39 

42 

30 

54 

29 

56 
32 

50 
32 

53 
29 

55. S 
34  .2 

MBX 
MIN 

88 

65 

89 
63 

88 
61 

88 

63 

90 
64 

89 
61 

78 
4! 

61 
41 

69 
48 

64 

40 

58 
43 

61 
42 

62 
42 

73 
45 

70 
50 

74 

49 

78 
58 

81 
46 

71 
52 

78 
54 

81 
57 

80 
47 

62 
37 

57 
39 

61 
42 

68 
43 

63 
38 

57 
36 

69 
43 

73 
48 

56 
4  I 

72  .2 
48  .4 

MBX 
MIN 

94 

72 

94 

73 

94 

69 

96 
71 

94 

73 

97 

71 

90 
50 

72 
52 

79 
61 

80 
56 

78 
57 

78 
52 

74 

52 

78 
58 

78 
63 

84 

65 

84 
64 

75 
56 

84 
64 

84 

65 

84 

56 

66 
47 

67 
49 

70 
52 

76 
S3 

71 
49 

77 
50 

73 
S4 

64 

51 

80  .S 
58  .8 

MAX 
MIN 

90 
54 

90 
64 

92 
62 

92 
60 

91 
60 

91 
60 

80 
48 

75 
37 

79 
41 

76 
44 

69 
55 

64 
47 

67 
42 

73 
37 

80 
50 

84 
48 

84 
48 

80 
50 

80 
38 

86 
42 

84 
44 

78 
54 

61 

33 

64 

30 

70 
37 

72 
38 

72 
38 

74 

32 

76 
46 

70 
46 

65 
36 

77  .8 
45  .6 

MBX 
MIN 

92 
63 

92 
61 

92 
63 

93 
63 

95 
69 

89 
67 

74 
48 

74 
45 

74 

SS 

71 
SS 

69 
54 

68 

52 

72 
47 

75 
51 

79 
S6 

82 
56 

84 

55 

76 
55 

81 

55 

83 
53 

84 

60 

76 
S3 

64 
46 

68 
44 

73 
44 

74 
54 

68 
46 

68 
4E 

82 
44 

73 
45 

64 
46 

77  .7 
53.3 

MBX 
MIN 

88 
49 

88 

50 

91 
53 

93 
55 

82 
55 

95 
54 

76 
38 

71 
39 

76 
48 

74 
54 

64 

51 

70 
41 

70 
43 

72 
38 

76 
47 

84 
44 

83 
44 

84 
43 

84 
44 

80 
46 

83 
45 

81 
45 

67 
31 

68 
30 

68 
33 

72 
47 

62 
40 

64 

36 

76 
SO 

64 
46 

76  .9 
44  .6 

MBX 
MIN 

87 

52 

86 
54 

89 

55 

85 
55 

93 

57 

89 
59 

70 
46 

74 
41 

77 
46 

72 
49 

70 
53 

68 
49 

70 
43 

75 
44 

78 
44 

81 
46 

B2 
48 

81 
48 

79 
47 

83 
49 

61 
49 

78 
47 

66 
37 

67 
34 

73 
37 

68 
54 

63 
45 

60 
32 

Bl 
40 

71 
52 

64 
49 

76.2 
47. 1 

MBX 
MIN 

91 
56 

93 
55 

92 
S4 

90 
SS 

91 
57 

93 
56 

88 
46 

68 
43 

73 
46 

74 

51 

70 
51 

71 
43 

68 
45 

71 
43 

79 
44 

78 
45 

82 
46 

83 
49 

73 
48 

77 
51 

86 
52 

83 
48 

69 
33 

65 
37 

68 

37 

69 
33 

73 
45 

66 
35 

68 

35 

78 
43 

61 
44 

77.1 
46.0 

MBX 
MIN 

95 
52 

95 
53 

93 
56 

94 

55 

96 
55 

92 
59 

60 
47 

76 
4  1 

76 
45 

75 
50 

72 
54 

70 
45 

74 
40 

77 
42 

82 
43 

84 
43 

68 
44 

85 
SO 

81 
47 

87 
47 

86 
47 

82 
46 

66 
35 

71 
34 

75 
33 

75 
41 

68 
44 

70 
35 

81 
33 

66 
42 

68 
48 

60.1 
45.4 

MBX 
MIN 

70 
34 

71 
38 

68 
38 

69 
38 

68 
37 

69 
36 

61 

26 

41 

26 

53 
27 

53 
26 

50 
31 

41 

29 

38 
22 

4  I 

23 

54 

26 

57 
27 

62 
27 

63 
29 

55 
29 

65 
29 

63 
30 

61 
30 

47 
19 

38 
19 

42 

20 

51 

25 

47 

32 

42 

22 

51 
24 

53 
27 

40 

27 

54.3 

28.0 

MBX 
MIN 

89 
SO 

89 
51 

89 
54 

93 
55 

92 
55 

90 
58 

73 
43 

76 
43 

72 
SO 

69 
52 

72 
47 

70 
44 

72 
43 

78 
45 

80 
47 

83 
46 

82 
48 

79 
50 

83 
46 

84 
46 

8S 
SO 

74 
44 

68 
40 

69 
36 

69 
40 

64 

SO 

6S 
41 

68 
36 

71 
38 

65 
49 

66 
42 

76.7 
46.4 

MBX 
MIN 

90 
54 

87 
52 

87 
55 

88 

57 

91 
58 

93 
57 

81 
48 

71 
44 

73 
50 

77 
54 

77 
50 

72 
SO 

70 
45 

73 
45 

76 
46 

79 
48 

80 
49 

83 
S3 

77 
50 

81 
46 

84 

52 

84 

53 

69 
47 

63 
38 

69 
41 

78 
47 

66 
42 

65 
36 

67 
37 

75 
48 

66 
44 

77.2 
48  .4 

MBX 
MIN 

88 

56 

85 
55 

83 
60 

86 

63 

89 

63 

92 
60 

79 
57 

69 
49 

70 
64 

77 
54 

61 
51 

69 
53 

68 

50 

71 
SI 

72 
53 

75 
54 

76 
54 

80 
54 

75 
51 

79 
54 

81 

57 

81 

56 

67 
51 

65 
44 

65 
46 

72 
46 

65 
46 

63 
44 

64 
44 

74 

49 

63 
47 

74  .4 

52  .5 

MBX 
MIN 

90 
SO 

90 
SS 

95 
52 

89 
51 

92 
53 

94 
54 

82 
41 

70 
3S 

73 
37 

75 
50 

70 
50 

71 
40 

71 
38 

70 
40 

79 
41 

82 
42 

85 
40 

75 
42 

79 
42 

84 
45 

83 

68 
34 

65 
35 

70 
40 

74 
34 

72 
44 

65 
35 

70 
40 

BO 
45 

54 

32 

77.2 
42  .7 

MBX 
HIN 

87 
52 

8S 
52 

83 
52 

87 
58 

90 
55 

90 
60 

75 
48 

72 
44 

75 
45 

70 
51 

67 
49 

70 
49 

69 
43 

72 
45 

77 
47 

78 
47 

83 
SO 

82 
52 

77 
SO 

81 
SO 

84 

SI 

80 
49 

68 
42 

67 
42 

68 
40 

69 
45 

SB 
43 

65 
39 

68 
44 

72 
S3 

65 
45 

75. 3 
48.1 

MBX 
MIN 

92 
64 

93 
65 

92 
60 

90 
65 

90 
64 

94 
64 

90 
47 

66 
44 

73 
48 

76 
48 

77 
55 

67 
52 

67 
46 

69 
49 

73 
49 

77 
52 

79 
58 

83 
54 

72 
52 

80 
53 

82 
56 

84 

56 

69 
39 

64 
40 

67 
42 

72 
46 

77 
51 

63 
41 

65 
43 

78 
51 

71 
51 

77.2 
51  .8 

MAX 
MIN 

89 
52 

89 

50 

89 
51 

93 
52 

96 
55 

91 
56 

72 
43 

76 
40 

71 
43 

70 
50 

72 
49 

71 
45 

72 
44 

76 
42 

73 
45 

86 
44 

87 
47 

61 
50 

81 
46 

85 
45 

63 
48 

79 
42 

66 
39 

68 
33 

73 
37 

"7 
Sk 

65 
44 

69 
33 

79 
jS 

63 
47 

65 
45 

77.5 
45.3 

MAX 
MIN 

83 
53 

82 

53 

88 
54 

90 
60 

69 
57 

75 
55 

70 
47 

74 
44 

72 
50 

66 
55 

70 
SO 

70 
47 

71 
45 

75 
47 

77 
46 

80 
48 

82 
49 

75 
52 

80 
48 

83 
51 

80 
50 

68 
48 

66 
44 

68 
38 

70 
40 

62 
50 

64 
42 

67 
38 

7S 
4  1 

64 

51 

64 
41 

74.3 
48  .2 

MAX 
MIN 

88 
55 

87 
S3 

89 
54 

95 
57 

98 
57 

89 
49 

87 
42 

76 
42 

78 
48 

75 
54 

74 
48 

72 
47 

75 
44 

78 
44 

81 
45 

83 
46 

86 
47 

79 
50 

84 
46 

85 
46 

86 

SO 

78 
49 

68 
49 

70 
38 

75 
39 

66 
52 

67 
40 

70 
34 

77 
35 

68 
50 

69 
SO 

79.  1 
47.1 

MBX 

niN 

88 

57 

87 
57 

67 
58 

88 

57 

86 
57 

86 
57 

82 
38 

75 
42 

74 
42 

69 
35 

60 
46 

59 
40 

64 
34 

63 
38 

71 
42 

73 
47 

77 
47 

77 
35 

79 
43 

75 
41 

75 
48 

78 
48 

58 
31 

S9 
31 

65 
36 

64 
46 

57 
38 

59 
35 

72 
40 

75 
37 

69 
35 

72  .7 
43.2 

MAX 
MIN 

93 
53 

94 

53 

93 
S3 

92 
55 

8? 
SO 

76 
48 

74 
43 

73 
42 

75 
42 

73 
42 

70 
44 

71 
45 

76 
46 

78 
47 

81 
49 

90 

50 

74 
47 

76 
42 

76 
56 

89 
SI 

83 
SO 

66 

33 

64 

35 

73 
36 

71 
45 

70 
42 

69 
36 

80 
44 

60 
46 

77.1 
45.8 

MAX 
MIN 

94 

56 

95 
57 

94 

60 

93 
60 

94 

60 

96 
60 

92 
47 

81 
43 

77 
48 

75 
50 

74 

56 

73 
48 

70 
49 

73 
46 

77 
48 

80 
48 

83 
51 

87 
53 

74 

52 

80 
51 

87 
52 

85 
50 

71 
40 

66 
36 

70 
38 

75 
44 

78 
47 

69 
4  1 

71 
40 

81 
47 

63 
47 

79.9 
49.2 

MBX 
MIN 

80 
bO 

79 
47 

81 
46 

78 
45 

77 
46 

75 
47 

69 
45 

62 
31 

62 
38 

60 
47 

56 
40 

52 
39 

S5 
40 

S9 
4  1 

62 
41 

65 
44 

66 
43 

70 
4S 

71 
42 

69 
36 

70 
35 

71 
29 

50 
25 

51 
26 

52 
29 

53 
30 

49 

33 

S3 
36 

67 
41 

60 
35 

56 
31 

63.9 
38  .8 

MBX 
MIN 

88 
63 

85 
61 

82 
59 

83 
60 

82 
60 

79 
53 

54 

37 

65 
37 

65 
42 

60 
42 

55 
37 

54 

35 

60 
35 

68 
36 

7! 
40 

75 
52 

74 
48 

74 
47 

80 
SI 

79 
45 

77 
58 

71 
42 

58 
36 

SB 
40 

58 
36 

54 
44 

51 
33 

63 
36 

70 
37 

67 
37 

65 
34 

68.5 
44  . 3 

MBX 
M  1  N 

88 
58 

84 
54 

84 

56 

66 
62 

87 
62 

93 
61 

78 
54 

69 
47 

72 
54 

75 
54 

66 
53 

70 
54 

68 
54 

70 
51 

73 
50 

75 
50 

78 
55 

82 
52 

7S 
52 

79 
S2 

82 

55 

78 
54 

68 
52 

65 
40 

66 
42 

72 
47 

63 
44 

65 
41 

64 
42 

74 
49 

64 
46 

74  .6 

51  .5 

MBX 
M !  N 

88 

52 

89 
52 

88 
50 

90 
55 

90 
50 

91 
S3 

74 

37 

74 

37 

70 
39 

70 
48 

68 
46 

62 
40 

63 
37 

66 
38 

70 
39 

75 
36 

77 
43 

79 
46 

7! 
42 

75 
43 

77 
45 

78 
46 

62 
32 

61 
31 

63 
32 

64 
40 

53 
37 

58 
39 

62 
30 

70 
42 

52 
36 

71  .9 
4  1.7 

MBX 
MIN 

81 
49 

79 
48 

78 
47 

60 
44 

77 
45 

80 
36 

76 

31 

68 
32 

59 
38 

62 
39 

60 
34 

57 
27 

61 
29 

67 
2S 

65 
33 

68 
33 

71 
36 

70 
34 

72 
35 

70 
30 

69 
38 

54 

25 

49 

25 

52 
26 

55 
29 

51 
29 

49 

26 

60 
27 

62 
31 

37 
28 

64  .6 

33  .8 

MBX 
MIN 

83 
S3 

83 
53 

88 
55 

90 
59 

91 
58 

76 
54 

70 
46 

74 
44 

70 
51 

68 
54 

70 
50 

70 
49 

71 
44 

75 
46 

78 
47 

80 
50 

61 
47 

77 
S3 

81 
47 

82 
49 

82 
52 

73 
51 

68 
44 

67 
41 

67 
39 

60 
51 

64 
42 

65 
40 

70 
40 

65 
S2 

63 
46 

74  .3 
48.6 

MAX 
MIN 

87 
51 

82 
51 

82 
SS 

87 
56 

91 
57 

91 
61 

75 
45 

70 
44 

75 
50 

69 
53 

65 
51 

71 
47 

69 
45 

72 
47 

77 
47 

79 
49 

"iO 

50 

80 
52 

78 
SO 

82 
SO 

84 

52 

81 
48 

69 
41 

67 
36 

68 
41 

67 
43 

59 
43 

63 
38 

67 
4  1 

71 
50 

71 
45 

75.  1 
48. 1 

MBX 
MIN 

86 
47 

84 
49 

86 
49 

83 
48 

85 
47 

80 
46 

73 
39 

66 
30 

73 
43 

67 
36 

62 
45 

48 
41 

54 

39 

66 
33 

73 
40 

75 
36 

80 
39 

72 
39 

70 
39 

76 
38 

70 
47 

67 
46 

48 

29 

54 

26 

61 
30 

62 
44 

57 
42 

64 

30 

70 
4  1 

68 
36 

52 
38 

68.8 
39.7 

DUDLEYS 

ELECTRB  POHER  HOUSE 

F IVE  POINTS  5  5SH 

FRESNO  HSO  BP 

FRIBNT  GOVERNMENT  CAMP 

GLENNVILLE 

CRBNT  GROVE 

HBNFORO 

METCH  HETCMT 

HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRT  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
L INDSAr 
LODCEPOLE 
LODI 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MBDERB 

MBNTECB 

MRRICOPB 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEHMBN 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 
ORANGE  COVE 
PDRTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 
SAN  LUIS  DBM 
SONDRB  RS 

SO  ENTRBNCE  Y05EHITE 
STOCKTON  HSO  BP 
STOCKTON  F IRE   STB  NO  4 
TEHBCMBPI 
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DniLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
a: 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

I  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

I  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

TEJON  RNNCHO 

nnx 

WIN 

91 
56 

91 
56 

92 
53 

90 
56 

91 
57 

93 
60 

85 
46 

72 
47 

76 

77 

75 

76 

66 

71 

75 

79 

64 

83 

84 

81 

83 

74 

64 

69 
39 

68 
36 

70 
42 

76 
36 

68 
34 

7S 
34 

75 
34 

60 
4  1 

77.9 
44  .3 

THREE  R»RS  EDISON  PH  1 

nB» 

HIN 

95 
S2 

96 
SI 

97 
56 

96 
58 

94 

58 

95 
58 

87 
48 

73 
43 

75 
4  3 

76 
54 

72 
52 

70 
47 

70 
40 

75 
4  3 

80 
43 

82 
45 

87 
45 

85 
5 1 

78 
45 

86 
47 

85 
46 

82 
SO 

64 

35 

63 
36 

71 
35 

72 
44 

66 
50 

69 
39 

69 
37 

69 
44 

63 
39 

78.8 
46.3 

riCER  CREEK  PH 

nnx 
niN 

90 
SI 

SB 

52 

86 

53 

68 
54 

89 
52 

85 
SO 

59 
36 

68 
34 

66 
40 

65 
4  3 

58 
38 

59 
34 

63 

68 
35 

73 

75 

76 

75 

75 
43 

78 
43 

77 
45 

75 
4  3 

SB 
28 

61 
3 1 

61 
36 

54 
44 

56 
33 

62 
3 1 

70 
33 

65 
40 

64 
34 

70.5 
40  .6 

TRBCT  CHRBONO 

HAX 

niN 

86 
SO 

83 
50 

83 
52 

89 
54 

89 
55 

89 
57 

78 
5 1 

69 
43 

75 
4  3 

69 
45 

70 
45 

68 
46 

69 
42 

72 
48 

75 
50 

78 
48 

80 
49 

79 
47 

75 
50 

81 
49 

83 
50 

80 
48 

66 
4  1 

66 
4  1 

67 
40 

70 
50 

62 
42 

64 
40 

66 
42 

71 
47 

65 
47 

74.8 
47  .2 

TRnCT   PUnPINC  PLPNT 

HAX 

niN 

82 
56 

82 
52 

88 

57 

89 
64 

90 
S6 

83 

57 

68 
52 

72 
44 

70 
49 

67 
55 

68 
47 

68 
51 

71 
41 

76 
49 

77 
4B 

79 
49 

78 
46 

77 
48 

82 
48 

85 
49 

78 
57 

68 

SO 

67 
50 

68 
48 

67 
48 

63 
55 

62 
48 

66 
39 

69 

35 

65 
52 

69 
S2 

74.0 

50 . 1 

VISRL in 

MAX 
niN 

90 
58 

91 
58 

90 
60 

90 
58 

90 
57 

93 
60 

88 
48 

67 
45 

75 
50 

73 
56 

71 
55 

72 
48 

69 
46 

71 
46 

75 
SO 

78 
49 

61 

53 

85 
S2 

84 

SI 

78 
53 

66 

55 

82 
54 

69 
37 

65 
40 

68 
40 

72 
46 

72 
47 

67 
36 

69 
4  1 

79 
46 

61 
46 

77. S 
49.7 

MflSCO 

HAX 
HIN 

93 

57 

94 

62 

92 
59 

91 
59 

91 
57 

95 
59 

92 
47 

71 
43 

70 
46 

77 

79 

71 

71 

73 

76 

79 

82 

86 

82 

80 

83 

85 

70 
36 

65 
35 

69 
37 

74 
40 

78 
48 

71 
46 

69 
46 

67 
49 

68 
49 

78.8 
48.0 

TOSEHITE  PSRK  HEflDQIRS 
. 

HAX 
HIN 

90 
40 

94 
44 

90 
45 

90 
47 

89 
45 

89 
4  4 

81 
32 

63 
32 

73 
32 

72 
32 

54 

59 
32 

55 

60 

72 

77 
3 1 

81 
32 

82 
32 

80 
33 

82 
36 

85 
34 

81 
34 

73 
26 

62 
23 

65 
23 

60 
26 

51 
35 

61 
32 

69 
25 

74 

29 

40 

27 

72.7 
33.4 

SOUTH  const 

ORniNHCE  06 

ALPINE 

nnx 
niN 

54 

56 

63 

99 
54 

99 
63 

96 

55 

68 
50 

75 
42 

73 
44 

78 
42 

74 
44 

73 
52 

73 
4  3 

84 
43 

93 
54 

88 

55 

76 
4  3 

76 

48 

75 
48 

73 
52 

72 
50 

76 
48 

78 
4  ) 

74 

5 1 

77 
44 

83 
49 

74 
46 

74 
43 

79.3 
49  2 

nvniON  PLEASURE  PIER 

nnx 
niN 

70 
S8 

70 
55 

76 
60 

71 
60 

66 
58 

67 
54 

68 
6 1 

70 
55 

68 
56 

69 
52 

72 
54 

68 
57 

67 
54 

80 

53 

80 
54 

72 
52 

70 
50 

70 
52 

68 
52 

75 
58 

65 
57 

67 
59 

70 
45 

69 
46 

72 
50 

69 
52 

65 
56 

70 
5 1 

71 
5 1 

72 
5 1 

66 
51 

70.2 
54  .0 

BARREir  QAM 

nnx 
niN 

82 
SI 

90 
52 

93 
55 

9S 
51 

98 
50 

96 
52 

82 
53 

65 
38 

74 

38 

75 
39 

79 
40 

70 
52 

66 
36 

71 

80 

84 

39 

90 
40 

90 

77 

73 
48 

71 
4  7 

75 
47 

70 
48 

71 
39 

67 
33 

77 
34 

77 
40 

70 
36 

78 
39 

84 
4  1 

71 
44 

78.7 
43.6 

BEAUMONT  PUHPINC  PLANT 

HAX 

niN 

88 

SO 

90 
53 

98 
54 

91 
50 

92 
61 

96 
62 

97 
50 

60 
4  4 

86 
39 

73 
36 

72 
42 

71 
40 

63 
34 

67 
34 

75 

80 
SO 

84 

SO 

80 
SO 

64 
42 

85 
40 

74 
44 

72 
45 

S8 
32 

65 
35 

52 
36 

73 
38 

74 

35 

72 
36 

80 
42 

69 
35 

78.4 
43.4 

BIG  BEHR  LAKE 

HAX 

niN 

72 
38 

73 
39 

74 
40 

75 
36 

75 
36 

76 
42 

72 
40 

62 
24 

63 
29 

65 
35 

62 
4  3 

51 
3 1 

56 
24 

SB 
29 

69 
29 

72 
26 

72 
25 

66 
30 

64 

30 

64 
4  3 

70 
34 

68 
36 

48 

25 

52 
1  7 

61 
20 

63 
34 

62 
34 

64 

23 

67 
27 

60 
35 

48 

30 

64.6 

31.7 

euRBANK  VALLET  PHP  PL T 

HAX 

niN 

88 

56 

95 

57 

102 
59 

100 
57 

94 

56 

89 
58 

77 
54 

80 
44 

76 
48 

79 
53 

73 
54 

73 
47 

77 
44 

87 
45 

89 
46 

93 
47 

86 
47 

77 
56 

71 
46 

78 
52 

72 
52 

73 
57 

74 

SB 

77 
4  1 

81 

37 

77 
40 

74 

5 1 

81 
40 

83 
42 

71 
43 

73 
49 

61  .4 
49.7 

CACHUnn  LAKE 

HAX 

niN 

79 
SO 

83 
47 

88 
49 

98 
56 

99 
59 

96 
52 

78 
46 

74 
40 

77 

72 
48 

68 
54 

70 
4  4 

70 
47 

75 
45 

82 

87 
44 

91 
52 

85 
49 

73 
46 

90 
42 

79 
4  7 

76 
49 

74 
42 

70 
34 

75 
37 

75 
37 

71 
47 

72 
34 

77 
38 

82 
40 

63 
45 

79.0 
45  •  3 

cnnpo 

HAX 
HIN 

87 
46 

89 
48 

90 
5 1 

93 
48 

93 
4  4 

85 
44 

69 
48 

75 
31 

76 
32 

76 
31 

69 
35 

63 
46 

71 
29 

73 
29 

77 
42 

82 
36 

89 
37 

80 
37 

71 
32 

70 
45 

75 
36 

68 
36 

64 
4  3 

61 
38 

75 
27 

76 
33 

69 
33 

77 
32 

84 
42 

72 
35 

68 

37 

76.4 
36  .2 

CBNOCH  PHRK  PIERCE  COL 

HAX 
HIN 

93 
58 

99 
55 

102 
56 

105 
55 

102 
54 

89 

56 

79 
57 

83 
40 

77 
44 

81 
47 

74 

59 

74 
46 

80 
42 

85 
SO 

94 

SO 

98 
44 

93 
43 

84 
48 

72 
4  3 

82 
50 

74 
45 

78 
56 

74 
48 

73 
38 

86 
38 

80 
37 

76 
50 

83 
38 

88 
39 

77 
39 

81 
4; 

84.4 

47.5 

CHULA  VISTA 

HAX 

niN 

68 
60 

70 
62 

70 
61 

76 
59 

69 
58 

70 
59 

68 
62 

67 
50 

68 
51 

66 
52 

67 
55 

69 
59 

66 
51 

66 
50 

75 
53 

80 
55 

75 
52 

68 
56 

66 
60 

67 
57 

68 
57 

67 
60 

67 
57 

67 
47 

73 
47 

71 
48 

67 
55 

67 
50 

65 
51 

66 
5 1 

65 
55 

68.8 
54  .8 

Claremont  PonONA  col 

HAX 

niN 

79 
54 

64 

56 

87 
60 

97 
60 

99 
60 

92 
55 

74 

55 

70 
46 

77 
48 

74 
49 

73 
53 

67 
47 

68 
45 

71 
47 

81 
52 

85 
52 

89 
53 

85 
48 

71 
48 

69 
5 1 

73 
49 

66 
51 

62 
4  4 

69 
4  1 

73 
42 

74 
4  3 

75 
45 

70 
46 

71 
46 

83 
45 

67 
42 

76.5 
49.5 

CORONA 

nnx 
niN 

87 
54 

90 
55 

100 
56 

100 
55 

92 
53 

88 

55 

76 
55 

78 

76 
49 

76 
48 

74 

57 

73 

75 
4  3 

84 
42 

84 

52 

93 

87 
45 

78 
45 

76 
48 

78 
54 

75 
48 

66 
54 

75 

75 

80 
40 

77 
40 

75 
49 

80 
40 

81 
4  4 

74 

4  3 

73 
40 

80.6 
48  .0 

CULVER  CITT 

HAX 

niN 

73 
63 

78 
6? 

8S 
6 1 

86 

6 1 

7S 
59 

74 

60 

72 
60 

74 

55 

73 
55 

72 
54 

70 
53 

73 
S3 

69 

55 

80 
53 

87 
53 

86 
58 

64 

55 

73 
58 

73 
56 

74 

57 

70 
60 

70 
60 

76 
57 

78 
52 

77 
59 

75 
50 

75 
59 

75 
5 1 

73 
50 

68 
5 1 

75 
52 

75.6 
56.2 

CUTAHACA 

HAX 

niN 

75 

76 
5 1 

77 
50 

80 
42 

63 

84 
47 

72 

48 

29 

66 
3 1 

67 
39 

70 
46 

51 
38 

51 
36 

60 
36 

65 
37 

67 
36 

73 
3 1 

72 
26 

79 
38 

69 
43 

62 
37 

69 
43 

61 
38 

56 
29 

53 
25 

66 
37 

64 

57 
24 

66 
32 

73 
37 

58 
34 

66.8 
37.6 

0R»  CANTON  RESERVOIR 

HAX 

niN 

88 

93 

95 
53 

99 

99 

96 

84 
48 

71 
36 

80 
37 

74 
40 

75 

70 
45 

69 

75 
40 

79 
45 

85 
4  3 

89 
42 

88 
40 

75 
4  3 

92 

80 

78 

72 
39 

68 
38 

57 
40 

79 
36 

76 
40 

72 
32 

79 
34 

84 

37 

65 
38 

80.5 
42.7 

EL  CAPiTBN  onn 

nnx 
niN 

86 
52 

89 
52 

93 
57 

102 
52 

100 
58 

98 
52 

83 
SO 

70 
4  ] 

77 
47 

76 
46 

80 
46 

73 
SO 

71 
47 

76 
46 

87 
45 

93 
45 

94 

50 

89 
49 

75 
50 

74 

5 1 

75 
48 

78 
46 

73 
52 

72 
38 

79 
42 

80 
4  1 

79 
47 

77 
46 

79 
45 

85 
4  4 

76 
4  7 

61  .9 
47.8 

ELSINORE 

nnx 

HIN 

94 

62 

101 

104 

100 
65 

100 

82 
60 

83 
63 

80 

78 
53 

81 

80 

70 
52 

76 
SO 

79 
SO 

89 
55 

95 
54 

91 
54 

82 
54 

73 
53 

74 

55 

73 
55 

75 
58 

75 
55 

76 

77 

80 

74 

73 

67 

71 

75 

81  .5 

ESCONOIDO 

nnx 
niN 

81 

85 

93 

95 
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COLIFORNIA 

OCTOBER  1975 


DRILY  TEMPERATURES 
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OCTOBER  1976 


DRY  OF  MONTH 
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.  4C 

■  30 

.6C 

.25 

.2- 

.27 

.  36 

.  1 6 

.4C 

.52 

H  INO 

37 

31 

31 

32 

26 

61 

163 

79 

30 

1  17 

216 

125 

32 

66 

45 

27 

24 

23 

44 

57 

20 

36 

1  45 

1 1; 

22 

18 

30 

33 

1  4 

51 

188 

1962 

MAX 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

93 

82 

83 

62 

81 

80 

81 

79 

85 

85 

84 

60 

82 

85 

67 

87 

65 

73 

72 

66 

79 

76 

78 

63 

74 

82.8 

MIN 

65 

65 

73 

65 

65 

65 

63 

54 

52 

S8 

69 

55 

55 

56 

61 

56 

56 

55 

55 

62 

60 

62 

45 

45 

47 

52 

55 

53 

53 

57 

57.6 

INOIO  U  S  ORTE  CRROEN 

.30 

.30 

.30 

.24 

.34 

.40 

.30 

.30 

■  32 

.28 

.24 

.31 

■  29 

.26 

■  31 

■  23 

.30 

.34 

.33 

.06 

.17 

■  21 

.32 

.29 

.16 

.19 

.22 

.30 

.21 

.26 

.25 

HIND 

20 

13 

19 

9 

13 

15 

25 

48 

21 

23 

16 

29 

49 

18 

26 

10 

12 

8 

9 

1  1 

14 

13 

73 

25 

19 

9 

9 

34 

14 

9 

43 

657 

MRX 

92 

93 

92 

92 

93 

91 

65 

64 

83 

95 

86 

85 

79 

81 

81 

84 

87 

82 

76 

79 

83 

83 

80 

74 

77 

73 

75 

78 

85 

81 

79 

83. S 

MIN 

65 

64 

65 

63 

63 

61 

60 

55 

55 

55 

57 

55 

53 

52 

53 

54 

54 

52 

55 

55 

58 

57 

50 

46 

42 

43 

50 

S3 

54 

56 

s: 

SS-O 

MOJflVE 

EVRP 

.25 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.48 

.35 

.05 

■  30 

.39 

.15 

■  15 

.15 

■  40 

■  20 

.27 

.29 

■  1  3 

.30 

.30 

■  35 

.06 

.10 

.33 

.34 

.15 

.15 

.35 

.26 

.00 

7.77 

HIND 

31 

24 

43 

54 

58 

41 

149 

152 

25 

78 

105 

1  1  1 

174 

53 

52 

29 

22 

48 

31 

45 

92 

147 

94 

62 

34 

121 

186 

134 

IS 

33 

192 

2438 

MAX 

82 

83 

60 

80 

83 

80 

71 

62 

70 

71 

71 

57 

63 

70 

70 

74 

75 

74 

67 

72 

73 

72 

59 

60 

60 

64 

65 

61 

64 

70 

59 

69.7 

MIN 

53 

54 

54 

55 

55 

52 

44 

37 

36 

41 

40 

41 

41 

40 

43 

42 

45 

45 

44 

44 

43 

48 

35 

35 

34 

36 

41 

35 

34 

40 

41 

42.9 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


OCTOBER  197S 


STRTION 


DRY  OF  MONTH 


1     2     3     4     5     6  •? 


9     10    II    12    13    14    15    15    17    18    19   20   21    22    23   24    25    26    27   28    29    30  31 


NORTH  COBST 

ORfllNBCE  01 


SBCRBMENTO 

ORBlNflCE  02 
BLUE  CBNYON  HSMO 

CBNrON  OBtl 
CHESTER 
JESS  VBLLET 
LBKE  SPBULOING 
MBNZBNITB  LBKE 
MINERAL 

nOUNT  SHBSTfl  HSO  CI 
QUINCT 

SIERRBVILLE  RANGER  STB 
STRBHBERRr  vALLEr 
THIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 

DONNER  HEMORIBL  ST  PK 
DOTLE  S  SSE 
HONO  LBKE 
SOUBH  VBLLET 
5USBNV1LLE  AIRPORT 
TBHOE  Cllr 
HOOOFOROS 


SBN  JOBQUIN 
ORBINBGE 


05 


GRBNT  GROVE 
HUNTINGTON  LBKE 
LOOGEPOLE 

TOSEHITE   PARK  HEAOQTRS 


SOUTH  COBST 
DRAINAGE 


SANOBERG  MSG 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
HHITE   nOUNTAIN  1 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN   ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SEE  RE  ERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STflT ION 


IE  MOUNTAIN  2 


SNOWFSLl. 
SN  ON  OND 


cm  iFORNin 

OCTOBER  1978 


DRY  OF  MONTH 


22 


25 


27 


26 


30 


31 
6.0 


I  I 
SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHrNC  STBIION  INDEX 
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STnilON  INDEX 


CRLIFORNIR 
OCTOBER  1975 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  1 N  1  T 

UJ 

o 
(I 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

r: 
•- 

PRECIP. 

tr 

UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

OCTON-ESOO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  18 

16 

2960 

5P 

C 

L  A  CO  FLOOD  CONTROL 

RDELflNTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

1  17 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

PDIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

4  1 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALRMO   I  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

5P 

BERNARD  R  CUZZILLO 

RLDERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

37 

460 

8A 

8R 

CARL  W  BRADLEY 

Ql  riF  R    crPR  I  Wn9 

0093 

02 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

II    ^    QRMY    FMP,  IKIFFR^ 
U     0     Mrxlll  LiNUilNCCr^O 

RLISO  CN  ORT  MT  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  9 

1  1  8 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY   OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1  16 

45 

1  735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

RLTRDENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

08 

1  1  27 

5P 

RUBIO  CANYON  L4W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8R 

C 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RNGIOLfl 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1  19 

29 

205 

8R 

ANGIOLA  ELEV  4  WHSE 

RNGWIN  PRC  UNION  COL 

0212 

01 

NRPR 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

6P 

6P 

c 

PHYSICS  DEP-PAC  UNION  C 

RNTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRR  COSTR 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8R 

8A 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

flN2fl 

0235 

06 

RIVE'^SIDE 

33 

33 

33 

1  16 

40 

3915 

8R 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VRLLEY 

0244 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

31 

1  17 

13 

2935 

4P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

0320 

04 

CM    i  1 1  I c  nopn 

A 

35 

07 

120 

34 

105 

8R 

RRROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  4 

1  2  1 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLRRD 

RSH  MOUNTRIN 

0343 

05 

TULRRE 

9 

36 

29 

1  18 

50 

1708 

8A 

8R 

H 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

RTLRS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.   GLROYS  R.  DUTRfi 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY    1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STRNLEY  TOPHRM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7fi 

7R 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8R 

8R 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVRLON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

21 

1  18 

19 

25 

7fi 

7R 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULRRE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

LURNA  REED 

0425 

05 

1  1  n  n  1  r  u  0  H 

1  A 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

s 

BAKER 

04  36 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

1  6 

1  1  6 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BRKERSFIELD  WSO  RP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

1  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRLCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  19 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

1  22 

47 

6500 

s 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  16 

40 

1  623 

7R 

7R 

SRN  DIEGO  WATER  DEPT 

BRRSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

1  17 

02 

2160 

4P 

4P 

BRRSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIOGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1  19 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF   SRNTR  BARBARA 

BATTLE  CREEK  RDR 

D546 

02 

TEHAMR 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BERRTRRP  MERDOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4  1 

I  18 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DC  Ql  iMflM  T 

0606 

06 

D  r  w  p  D  c  I nc 

9  R 

33 

56 

1  16 

58 

2613 

c 

RFQIIMflMT     IRRir  ni<^T 
DLrlUIIUINI      ifAiAiO  UlOl 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

3  3 

59 

1  1  6 

58 

3045 

7R 

7  A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    1  E 

0509 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

I  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOfl 

D6I9 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

I  18 

27 

540 

5P 

c 

LACFCD 

BEN  LOMOND  4 

D673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

1  18 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT  .QUARANT INE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

1  5 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

4  1 

07 

121 

08 

4  125 

c 

CALIF   DIV   OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STAT  ION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

Bfl 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

074  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

RIP    RFQR    1  QKF  nOM 

0742 

06 

CQKj    DC  pn  I  Mn 

9  R 

34 

1  4 

1  16 

58 

581  5 

c 

RFDR    VQl  1      Y    MlIT    Ul  T  R  m 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

1  0 

1  1  7 

4  9 

1  587 

8R 

L   A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0757 

07 

INYO 

19 

37 

08 

1  18 

29 

1  0060 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

23 

1  17 

4  1 

5862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PRRK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8R 

STATE  PRRK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  OfiM  FC460E 

0798 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LRCFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LO?  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

1  18 

35 

8154 

MID 

SO.   CALIF  .   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  RP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4  108 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BLfiCK  MOUNTRIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLRRR 

4 

37 

18 

122 

1  0 

2330 

9A 

MRS   MRRY  INCERPI 

Qt   OrwC  MmiMTDIW 

uLHLno  nUUlNtHlrJ 

0867 

02 

L  H  J  0  L  IN 

9  1 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

MQTI      UFQTHFR  ^^FPUIPF 
IN  MIL     WuMlnLn  DLr^VlLL. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSMO  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

M  1  D 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

8R 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8R 

8A 

8R 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

1  3 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICRL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC INO 

1  7 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8R 

9A 

t 

CRL  DIV  BERCH  4  PKS 

BOULOER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCRTELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRRILER  RRNCH 
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STnTION  INDEX 


CPL IFORNIR 
OCTOBER  1975 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  n  1  1  U  IN 

•ON  X9QNI 

DIVISION 

r  n  II M  T  Y 

L  U  U  IN  1  T 

UJ 

O 
a. 
z 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVOT ION 
TIME  OND 
TRBLES 

UDDLrvvLix 

TEMP  . 

Q- 

LJ 

OC 
tt. 

UJ 

SPECIfiL 

- 

X 

BOUQUET  CRNYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

M  I  0 

L  fl  WTR  4  PWR  OEPT 

BOWMAN  0PM 

1018 

02 

NEVRDR 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

C 

NEVflDfl  IRRIG  DIST 

BRflNOY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

USBR  SHRSTR  FIELD  DIV 

BRflNNRN  ISLAND 

1043 

02 

SRCRRMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8.1 

8fl 

Bfl 

DEPT-PflRKS  4  RECREflTION 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8R 

MRS .   DOROTHY  F  .  JflCK 

1  048 

07 

I  1  I  r  C  i\  I  M  L 

C 

D 

32 

57 

1  15 

33 

100 

9fl 

9fl 

c 

Qr.R    RF^FPRTH  <^FRVirF 

BRER  DAM 

I  057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1  7 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTR 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CflKEBREflD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

36 

38 

15 

1  19 

1  4 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

1  19 

17 

6560 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8R 

MRS  flLBERT  R  HUNT 

BRIOCEVILLE  5  W 

1  084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 
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CAZRDERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  400 

5P 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

06 

123 

03 

2980 

6fl 

6fl 

GEORGE  DENOMfl 

CEDRRVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8fl 

Bfl 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RRNGER  SIR 

1653 

02 

YUBR 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

Bfl 

U  S  FOREST  SERVICE 

LnHnrb    rLHI    Htol  nUW 

1656 

02 

1  □  Q  Q  r  M 
L  Hoot  N 

40 

42 

120 

58 

5590" 

s 

CHRTSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.  PAUL  NEWTON 

CHRT5W0RTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VRLLEY  DRM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

Bfl 

Bfl 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1  700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  ERRL 

ChICO  UNIVERSITY  FRRM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

80 

8R 

8fi 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FflRM 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MRDERR 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CflL  OEPT  WTR  RESOURCES 

CHI TTENDEN  PRSS 

1739 

04 

SRN  BENI TO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

BR 

VICTOR  L  HflSKIN 

CHOLflME    RLLEY  RRNCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLRSKETT 

CHUCHUPRTE  RRNGER  STR 

1  754 

05 

VENTURR 

10 

34 

48 

1  19 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULR  VISTR 

1758 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  17 

06 

9 

Bfl 

8R 

Bfl 

WESTERN  SflLT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRRMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

JflMES  0  GOODRIDGE 

CLRREMONT   POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

05 

1  17 

43 

1201 

Bfl 

BR 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLflRKS  VRLLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

4  10 

7R 

DICK  MUDD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

29 


STflTION  INDEX 


CRLIFORNIR 
OCTOBER  1975 


9  T  Q  T  T  n  M 
o  1  M  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  I 

o 
cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDO[_r\  VLr\ 

Q- 
C_» 
OC 

a. 

1^ 

CE 
UJ 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

CLERR  CREEK 

1  799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9R 

JOHN  R  JARDINE 

CLEflRLRKE  HICHLPINDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1  365 

BR 

8R 

C 

CRRL  A  POTTS 

CLOVEROflLE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

BR 

8R 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEROfiLE    1  S 

1839 

01 

SONOMR 

22 

38 

48 

1  23 

00 

320 

c 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMRS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

1864 

05 

F  RF  SNfl 
r  r\  c  o  IN  u 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

5P 

5P 

rnfil  INGA   FIRF  DFPT 

COALINGR   1  SE 

n  c: 
U  o 

FRESNO 

27 

Jo 

1  20 

£.  I 

C  C  "3 

r 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

4  1 

05 

122 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHRSSET    1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8R 

WRITER  RORCH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHRNDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STR 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8R 

BUR-SPORT  FISH  &  WLDLF 

COLFRX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

24  18 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

4P 

YUBR  CO.   WRTER  RGENCY 

COLUSA  2  SSW 

1948 

02 

COLUSR 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

CITY  OF  COLUSR 

COOL 

1985 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

53 

121 

01 

1  480 

4P 

W  B  THRELKEL 

rnprn  no  t  rrm 

1990 

01 

c  I  Q u  T  Y ni  1 
o  1  o  r\  1  1  u  u 

1  2 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PRC   PnWFR   4   1  IGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

U  D 

KINGS 

9 

36 

06 

I  1  9 

34 

200 

5P 

5P 

r 
L 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RRNCH 

2027 

02 

TEHRMfl 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8R 

TROY  DUNCAN 

CORONR 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

33 

610 

5P 

5P 

CORONR  FIRE  DEPT 

CORRRL I TOS 

2048 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2059 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  1  8 

1  1 

10160 

s 

L  A  DEPT-WRTER  4  POWER 

COVELO 

2081 

01 

MENOOC  INO 

7 

39 

47 

123 

15 

1  385 

5P 

5P 

H 

MRS  GRY  B  GRRRWRY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINR  TEMPLE  FC    193  B 

2090 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

05 

1  17 

52 

575 

5P 

WILLIRM  B  TEMPLE 

CRRBTREE  MEROOW 

2114 

05 

TULRRE 

10 

36 

34 

I  18 

21 

10700 

s 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

rROLOFHRn  RRNPH 
l_ '\  n  ri  r  u  1  \  u  (xnixL-ii 

21  39 

07 

9fiN  n  I  Fp.n 

32 

53 

1  16 

17 

1500 

c 

RnRFRT    P  PRPUlFPRn 

CRESCENT  CITY    I  N 

U  1 

DEL  NORTE 

17 

4  I 

A  C 

1  O  A 

1  O 
1  C 

A  n 
*t  U 

4P 

4P 

PRC   POWER  4   LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

8R 

STRTE  DEPT-PRRKS  4  REG 

CRESCENT  CITY  MTNC  STR 

2150 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

46 

124 

12 

50 

c 

STRTE  DiV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STR  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  17 

15 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STR  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

1  3 

9 

8R 

8  A 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLRT 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTRL  LRKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

"CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

01 

1  18 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOC  INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRRM 

2239 

06 

SRN  niFGD 
ijni\  uiLUU 

25 

32 

59 

1  16 

35 

4640 

8R 

8R 

C  H 

HFI IX    IRRIGATION  HIST 

DAGGETT  EDISON  PLANT 

O  O  Q  tl 

u  / 

SRN  BERDINO 

6 

1  1  D 

c  o 

1  Q  "7  n 

1  y  /  u 

r 

SO  CALIF  EDISON  CO 

DRGGETT  FRR  AIRPORT 

2257 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DRNR  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8R 

DALE  5.  BOSE 

DRVENPORT 

2290 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

275 

12M 

LONE  STAR   INDUSTRIES  I 

DflVIS  2  WSW  EXP  FRRM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8R 

8R 

8R 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DRY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMRN  L  LORENZEN 

DERD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DERTH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  16 

52 

194 

4P 

4P 

4P 

US  NRT  PRRK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

1  16 

23 

1  200 

8fi 

BOYu  DESERT  RESERRCH  CT 

2331 

07 

I  NYO 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

nppp  spRl^'P,s  rni  \  fp.f 

DEER  CREEK  FOREBRY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  8 

1  20 

50 

4  4  55 

9R 

9A 

PRCIFIC  GRS  4  ELEC  CO. 

DELRNO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8R 

DELRNO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRRD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  RORD  CRMP 

2369 

05 

STRNISLfiUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STRNISLRUS  CO.   PRRK  D. 

DENRIR  3  NNE 

2389 

05 

STRNISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

140 

7P 

7P 

KEN  C  BRRTTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BU-^TE 

23 

39 

52 

121 

37 

2720 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

DESCANSO  RANGER  STR 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

1  16 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIRMOND  BRR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

48 

880 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2455 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY   L.  ROYRT 

2467 

03 

MF  UQDQ 
INC  V  M un 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8R 

8fl 

H 

PPI   IF    n 1 U    RFOfH    4  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STR 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8R 

8R 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8R 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1455 

7R 

7R 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  fl  DEUTSCH 

DUNNIGRN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7R 

MRS.    MRRY   R.  HUNT 

DUNSMUIR  RRNGER  STR 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

1  3 

122 

16 

2420 

8R 

WRLLRCE  E.  MRRSHRLL 

DUTTONS  LRNDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8H 

8H 

8A 

LOUIS  ABATE 

ERGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ERGLE  MOUNTRIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  15 

27 

973 

7R 

7R 

METRO  WATER  DISTRICT 

ERST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSR 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

BR 

8R 

FRANKLIN    I  HOLDEN 

EL  CRPITRN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

500 

7R 

7R 

C 

SRN  DIEGO  WRTER  DEPT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 

30 


STATION  INDEX 


CPLIFORNIfl 
OCTOBER  1975 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  n  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  T 

UJ 

cr 
z 

oc 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOQixVlirx 

T. 

PRECIP. 

(X 

SPECIflL 

(SEE  NOTES  1 

EL  CENTRO  2  SSW 

271  3 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL   CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRfl  POWER  HOUSE 

2728 

05 

RMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPRNY 

ELK  VOLLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

WILLIAM  L  KOPLIN 

ELLERY  LRKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

14 

9645 

MID 

so.   CRLIF  .   EOlSON  CO. 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JORQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C  NORMRN  ADAMS 

2771 

07 

COM  RFRniwn 

on  IN  DCr\LlllNU 

1  c 
1  D 

34 

36 

1  17 

36 

2910 

8R 

8A 

will  I  AM   G  RR  1  FGI  FB 

EL  MODENR 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

4  8 

1  1  7 

4  7 

4  60 

c 

HOMER  F  WANNRMRKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ESCONOIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

OARWIN  M  TING 

ESCONDIOO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONDIOO  FIRE  DEPT 

ETiWRNDfl 

2895 

06 

SRN  8ERDIN0 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

-EUREKP  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MflRI'~OSR 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8R 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FflUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

2934 

02 

cm  QMn 

O  U  L  M  IN  U 

9 

C  J 

38 

16 

122 

02 

38 

8A 

8R 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

1  7 

1  22 

02 

1  1  0 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7R 

7R 

L  R  WTR  4  PHR  OEPT 

F ALLBROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  17 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIRL  DIST  SERVS 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLHMRTION 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FICUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

56 

435 

8R 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

F IVE  POINTS  5  SSH 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RRNCH 

FLEMING  F ISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CRL  DEPT  FISH  4  GRME 

Fl   npFwrp     1  QKF 

3093 

05 

p  DC  C  M  n 

r  r\  Q  o  IN  U 

f.  1 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

sn  TRi  IF  FHisnN  rn 

FOLSOM  ORM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

4  2 

1  2 1 

1  0 

350 

8R 

OH 

8A 

U  S  BUR  RECLRMATION 

FONTANA   5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  17 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

05 

1  17 

30 

1  090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8R 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STR 

31  34 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

4  I 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8R 

c 

CALIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L .  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FnPT      inwF<^    PDMP.FP  ^TD 

3182 

01 

O  1  O  i\  I  1  u  u 

1  2 

4  1 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

1)   S   FOREST  SFRVirF 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

35 

4  1 

1  2  1 

46 

1  34 

M  I  D 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

1  20 

5P 

5P 

FORT  ROSS  ST  HIST  PARK 

FORT  SEWRRD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHRSTR 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7R 

MRS  PATRICR  A  CLARY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

M  I  D 

MID 

CG  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

4  1  0 

8R 

8A 

8F 

U  5  BUR  RECLRMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

1  17 

53 

340 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERV ILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PANCORST 

PQCnilCT     QOMPri?  QTDTinM 

3357 

01 

U  C  L    (N  U  i\  1  C 

1  7 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

II   S   FARF^^T  SFRVIPF 

GEM  LRKE 

3359 

03 

MONO 

38 

37 

4  5 

1  1  9 

08 

8970 

M  I  0 

SO.   CALIF.  EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8R 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRRGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRRLTRR  ORM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

4  1 

1550 

8R 

c 

SANTA  BRRBRRR  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHRSTR 

23 

4  1 

01 

122 

24 

1650 

BR 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  1  7 

04 

SRNTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9R 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT . 

GILROY  8  NE 

34  1  9 

04 

SRNTR  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MRNTELLl 

U  i  L T     1  4  LNt 

3422 

04 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8R 

PH  IMP    1   GANZAI  FS 

GLENOORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV  n.LE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8R 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

5P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3493 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7R 

RLBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SRN  BENl TO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

E.  F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULRRE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8A 

8R 

C  H 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8R 

c 

CITY  OF  GRRSS  VRLLEY 

GRRTON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7R 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SIbK 1  YOU 

12 

4  1 

33 

122 

54 

2820 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRR 

GREENVILLE  RRNGER  STA 

3621 

02 

PLUMRS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8fl 

BR 

STATE  DEPT  FISH  4  GRME 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STfiTION  INDEX 
31 


STnilON  INDEX 


CRLIFORNIR 
OCTOBER  1975 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  n  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  In  1  1 

lij 
o 
<i 
z 

cr 
or 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

nDcpp\/pp 
UDOiirx  viirx 

TEMP  . 

PRECIP. 

Q_ 
CZ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

GROVELflND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

1  20 

1  4 

2875 

C 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELHND  RONGER  SIR 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8R 

SHERIFFS  OFFICE 

HRINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HRIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

1  17 

57 

3825 

7R 

7A 

H 

L   fi  WTR   S   PWR  DEPT 

Hfll  F    MnnN  RflY 

3714 

04 

*^QK)  MQTFn 
o  n  I'l    1 1  n  1  c  u 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT   OF   PRRKS   4  REC 

HRMILTON  BRRNCH  PH 

"7  9 

U  c. 

PLUMRS 

8 

*t  u 

1  P 
1  D 

1  9  1 

Uo 

^  D  D  U 

r 
L 

RLBION  fi  SRRGENT 

HRNFORD 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36 

20 

1  19 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HRNSEN  DRM 

3751 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

16 

1  18 

24 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HRPPY  CRMP  RANGER  STR 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

48 

123 

22 

1210 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HRRRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHRSTR 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8R 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HRRRY  ENGLEBRIGHT  DRM 

3800 

02 

NEVRDR 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

7fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HRT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HRT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8R 

8R 

P  G  «.  E  COMPANY 

HRYF  lELD  PUMPING  PLRNT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

1  15 

38 

1370 

9R 

9R 

c 

METRO   WATER  DISTRICT 

HRYFflRK   RRNGFR  STOTinN 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8R 

I]   S   FHRFST    SFRV  I  CF 

HRYWRRD  6  ESE 

n  A 

U  4 

ALAMEDA 

4 

3  1 

1  9  1 

1  c.  I 

Q  Q 

r 

L 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HERLOSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HERLOSBURG  F IRE  DEPT 

HERLOSBURG  NO  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8R 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER   COUNTY   WTR  fiCCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

57 

1655 

8R 

LfiKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHRW  DRM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  16 

46 

2700 

8R 

8R 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNRNDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNRNDEZ  7  5E 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  RKERS 

HESPERIR 

3935 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

25 

1  17 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WRLTERS 

HFTPH  HFTTHY 

3939 

05 

T 1  1  n  1  1  1 M  MF 

1  U  U  L  U  1  1  IN  L. 

37 

37 

57 

1  19 

47 

3870 

8R 

8R 

8R 

c 

H 

ucTru    ucTruv    WTR  SUP 

HIDDEN   VRLLEY  RRNCH 

J  3  ^  D 

n9 

NEVADA 

39 

J  y 

n9 

1  9  1 

U  D 

I  yi  ft  n 

I  ^  O  U 

ft  D 
O  n 

CLRRENCE  E  GflSSOWRY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

1  19 

48 

8650 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

5P 

5P 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULRRE 

9 

36 

22 

1  18 

39 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  fi 

4017 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  3 

1  18 

02 

265C 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

9A 

9R 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

I  4 

2600 

c 

FLORENCE  H  CARRILLO 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  4 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY   R  KOHLER 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

360 

8A 

8R 

BURTON  HOLT 

HnnPR    TRINITY  RIVFR 

4089 

01 

HI  IMRni  DT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF    INDIRN  AFFAIR 

HOPLANO  8  NE 

ACiQI 

H uy  / 

n  9 

LAKE 

23 

U  1 

1  9 
1  ^  -J 

nn 
uu 

9  ^  1  n 

r 
L 

BENNIE  C  WfiLKUP 

HOSSACK 

4120 

05 

TULRRE 

37 

36 

1 1 

1  18 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4  144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JORNNR  M  JONES 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

4  1 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYRMPOM 

4191 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

37 

123 

27 

1  275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STR 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

54 

123 

46 

1  250 

8R 

STATE  OIV  OF  HWYS 

IDRIR 

4204 

05 

SRN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8R 

NEW   IDRIR  MINE  *  CHEM 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

421  1 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

43 

5397 

1  2M 

12M 

c 

H 

IDYlLWILD  fire  DEPT 

1  M  r  c  rs  1  n  L 

4223 

07 

i  1  1  r  L  r\  i  n  L 

32 

51 

1  15 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIRL  FRR  RP 

4  ^  ^  H 

U  / 

IMPERIRL 

6 

"3  9 
DC 

oU 

1  1  O 

C  D 

n  1  u 

M  I  n 

n  1  u 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

1  18 

12 

3950 

7A 

7A 

c 

M 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CRMP 

4233 

03 

SIERRR 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DRTE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

1  1  6 

1  5 

1  1 

BR 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

1  1  7 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITRGE 

4280 

07 

KEPN 

6 

35 

4  1 

1  17 

4  1 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

4283 

05 

RMRDOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8R 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8R 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7R 

7R 

c 

METRO  WATER  DIST 

JCOO  VnLLCI 

4374 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RQMriY  PHRISTFNJSFM 

JOHNSONOALE 

4389 

05 

TULRRE 

10 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

8A 

MT  .   WHI TNEY   LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE  3  S 

4407 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

06 

I  16 

1  9 

3490 

5P 

ROY  W  WAGNER 

JUL  IAN  WYNOLA 

44  18 

06 

SRN  DIEGO 

25 

33 

06 

I  16 

39 

3650 

SS 

SS 

CHfiRLES  VILINEK 

JUNCRL  DAM 

4422 

06 

SNTR  BRRBARA 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8A 

MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 

KAISER  MERDOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

1  19 

06 

9110 

s 

SO  CfiLIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

ID 

I  16 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KENTF lELO 

4500 

01 

MRRIN 

17 

37 

57 

122 

33 

1  28 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERL  INGER 

4508 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

4  1 

121 

26 

1  77 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

«KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

1  18 

25 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

I  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPANY 

KILRRC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHRSTR 

23 

40 

4  1 

121 

52 

2648 

lOA 

PG  i  E  KILARC  PWR  HOUSE 
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KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4  P 

4  P 

C 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLflMflTH  R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

4  1 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

c 

HAROLD  DEL  PONIE 

KNEELflND   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS  .   EORA  L •  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

BA 

8A 

BP 

RAYMOND  WILLMS 

KYBURZ  STRRWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

LR  CRESCENTR  FC  251  B 

4628 

06 

1  ns  RNr.FI  FS 

I  3 

34 

13 

1  18 

14 

1565 

5P 

rpcci-pkiTQ  VI  Y  rn  w  n 

LRFRYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

-J  / 

C  C 

o  o 

UD 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

"LRGUNR  BEflCH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LRGUNR  BEflCH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

48 

210 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

Lfl  HONDA 

4660 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLRRE 

LAKE  RLPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  RRROWHERD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  RRROWHERD  F  D 

LAKE  MENDOCINO  0AM 

4689 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

14 

123 

1  1 

670 

c 

COYOTE  DRM  PROJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SRBRINR 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

I  18 

37 

9065 

MID 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

IISRR-SHASTA   FIFIH  HIV 

LAKESIDE  2  E 

4  710 

uo 

SAN  DIEGO 

25 

J  c. 

C  1 
O  1 

1  1  D 

O  J  u 

8A 

HELIX    IRRIGATION  OIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

1  40 

8fl 

8A 

8A 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULOING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

I AKE  WOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LRNCRSTER  FSS/FAR 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

44 

118 

13 

2340 

MID 

MID 

DEPT  OF  TRANSPORTATION 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

4  I 

45 

120 

15 

6775 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LRVR  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

44 

121 

31 

4770 

9R 

9A 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

1  RY  TONV IMF 

l_rll  lUliV 

4851 

01 

MFNOnr I  NO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

rfli  IF  niv  nF  forestry 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

50 

1  1  8 

o  c 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZR  PT  STR  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

53 

1600 

4P 

c 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MRTTHEW  J  KEEGRN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JERNNE  0  HAND 

LE  GRRNO 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

c;  p 

or 

C  D 

Dr 

MERCED  CO  FIRE  DFi^T 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7R 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8R 

BA 

KAWEAH  LEMON  CO 

L  IGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

L  INDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

35 

12 

1  19 

03 

420 

7P 

7P 

L INDSAY-STRATHMORE    IR  0 

IfTTIF  VRIIFY 

4988 

02 

1  ASSFN 

1—  n  -J  \J  \—  '1 

2  I 

40 

53 

121 

1  1 

4170 

8fl 

MRS.   CLOVERINE  CORDER 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

**  y  y  / 

u  ** 

ALAMEDA 

4 

J  / 

A  n 
^  u 

1  9  1 

D 

**  y  u 

4P 

4P 

LIVERMORE  ALMOA  CTY  F  0 

LOCKWOOO  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

BR 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOOGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

1  18 

44 

5735 

8A 

BA 

C  H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LOD  I 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

1  7 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

05 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

4P 

4P 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

LONE   PINE   CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

1  18 

03 

3790 

c 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

LONG  BERCH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

4  I 

28 

121 

25 

4375 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

5093 

02 

Mnnnr 

2  I 

4  1 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORRINE 

c  n  Q  p 

Uo 

KERN 

ID 

Jo 

1  P 

1  o 

1  1  n 

1  1  0 

9f; 

9  "79  n 

r 
L 

BURRELL  REED 

LOS  RLRMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

1  7 

565 

8A 

S  BARBARA  CO  F  STR  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

1  18 

23 

100 

MIO 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

1  18 

1  4 

270 

MID 

MID 

c 

LR  CO  AIR  POL  CON  DIST 

LOS  BRNOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8R 

8A 

CENTRAL  CALIF   IRR  DIST 

LOS  BANDS  RRBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9R 

9A 

9fl 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLRRR 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

SHANNON  FIRE  STATION 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LUO     rniCIUO    nMINUCf^  JIM 

5147 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

BR 

II   S   FCIRFST  SFRVIPF 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

41 

288 

c 

KERN  COUNTY  F IRE  DEPT . 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5152 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

20 

I  160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5213 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  17 

29 

2730 

Bfl 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADEL INE 

5231 

02 

LASSEN 

18 

4  1 

01 

120 

30 

5320 

12M 

MRS  LUANNE  MONTGOMERY 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

57 

120 

02 

270 

BA 

8R 

MADERA  COUNTY  FIRE  DEPT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8H 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZABETH  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

1  19 

02 

9500 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MRMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO.   CALIF  .  EDISON  CO. 

MRNTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

BR 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 
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MRNHflNITfl  LAKE 

531  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8R 

8R 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MORE  ISLRND 

5333 

01 

SOLANO 

1  7 

38 

06 

122 

16 

52 

9R 

MARE    IS  NAVAL  SHIPYARD 

MflR  I  COPR 

5338 

05 

KERN 

1  0 

35 

05 

119 

23 

675 

BA 

8R 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MflR [ POSR 

5346 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9R 

MARIPOSA  CO  COURT  HOUSE 

MRRKLEEVILLE 

5356 

03 

ALP  I NE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5500 

c 

CHARLES  W  JOHNSON 

MRRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9R 

9R 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MRRTINEZ  3  S 

537  1 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1  22 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANC  IS  C .  MACRLVEY 

MARTINEZ  WATER  PLRNT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ   WTR   PURIF  PT 

MARYSV  ILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9A 

9fl 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  19 

51 

4513 

BR 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJR  DRM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  19 

18 

1060 

c 

VENTURA  C.   FLOOD  CONT . 

MC  CRRTHY  POINT 

5444 

02 

TEHRMA 

23 

40 

1  1 

121 

4  1 

3800 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISK' YOU 

2  1 

4  I 

15 

122 

08 

3280 

8A 

8fl 

c 

H 

MCCLOUD  COMMUNITY  SERV 

MERDOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

26 

4480 

7R 

KFSN~TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

1  16 

04 

1  80 

SP 

SP 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LRKE 

5505 

0  I 

SISK I  YOU 

12 

4  1 

35 

1 2 1 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTR  DRM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MRNGUS 

MERCED  FIRE  STRTION  2 

5532 

05 

MERCED 

1  4 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

1  4 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED   I RR I G  D I  ST 

MICHIGRN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

M  I  DDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  1  30 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

MILFORD  LRUFMRN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

08 

120 

2! 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTRKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

1  18 

46 

3100 

c 

MRS.   FLORENCE   S.  WALTER 

MINERRL 

5679 

02 

TEHRMA 

23 

40 

2  I 

1 2  1 

36 

4875 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

571  1 

01 
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VENTURR  CO  FIRE  OEPT 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

JERE   T  TILSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORRNGE  COVE  CIT  flSSN 

CRL  OIV  BERCH  &  PARKS 

ORLAND  UNIT  WU  flSSN 

JACK  G.  CLARK 

U  5  FOREST  SERVICE 

CLOSED  8/31/75 

CLOSED  8/31/75 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DWR  4  NRTL  PRRK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FLOYD  R  POOLE 

CARL  K  ROYSTON-LRCFCD 

FRANK  P  SRLRNO 

PRLMDALE    IRRIG  DIST 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  FIRE  STN  3 

JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT.   OF  STREETS  4  PKS . 
MRS  MARGARET  STROHM 
PARADISE  FIRE  DEPT. 
METRO  WATER  DISTRICT 
PRSRDENR  WRTER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
C  J  WEYRICK 

FED  AVIATION  AGENCY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
NELLIE  THOMPSON 
CRL  OEPT  WTR  RESOURCES 
PETALUMA  FIRE  STA  «  2 
VENTURR  COUNTY  FCO 
USES.  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURR  CTY  FLO  CONTROL 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CAMULOS  RANCH 

VENTURR  CO  FL  CON  DIST . 

POLICE  DEPRRTMENT 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

P  G  4  E  COMPANY 

P  G  4  E  COMPANY 

INST  FORESTRY  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
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42 
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15 
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45 
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43 
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4 

37 

47 

122 

25 

52 
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MID 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVER 


PLRSKETT 

PLUMRS  EUREKA  STRTE  PK 

POINT  RRENfl 

PT  RRCUELLO  LIGHT  STR 

POINT  PIEDRflS  BLRNCRS 

POMONA  CRL  POLY 

PORT  CHICRGO  NRVRL  DEP 

PORTERV  ILLE 

PORTOLfl 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY   3  SE 
POTTER  VRLLEY  PH 
POWRY  VRLLEY 
PRRDO  DRM 
PRIEST  VRLLEY 
QUINCY 

RAMONA  FIRE  DEPT 
RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF  HSO  AP  R 

REDDING  5  SSE 

REDDING  FIRE  STR  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REDWOOD  CREFK  O'KRNE 

REPRESR 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
■RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  «3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

ROBBS  PEAK  PH 

ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 

ROCKL  IN 

ROGERS  CAMP 

ROSE  MARIE  MERDOW 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

RUTH  DRM  TELEMETERING 
SRCRRMENTO  WSO  RP  R 
"SACRAMENTO  WSO  CI  R 
SADDLE  CRMP  RRNGER  STR 
SRGEHEN  CREEK 
SRINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SRLINRS  3  E 
SALINAS  FAR  RP 

SRLINAS  DAM 

SRLSIPUEDES  GRGING  STR 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SRN  RNDRERS  2  S 
SRN  RNTONIO  DRM 
SRN  RRDO 
SRN  BENITO 

SRN  BERNRRDINO  CO  HOSP 
SRN  CLEMENTE  DRM 
SRNDBERG  PTL  FC130B 

SRNDBERG  WSO  R 

"SRN  DIEGO  WSO  RP  R 

SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

SRN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WSO  RP  R 

"SRN  FRRNCISCO  WSO  CI  R 


6972 
6998 
7009 
7016 
7024 
7050 
7070 
7077 
7085 
7093 

7096 
7108 
7109 
7111 
7123 
7150 
7195 
7228 
7253 
7259 

7292 
7295 
7295 
7306 
7339 
7342 
7370 
7404 
74  1  4 
7445 

7470 
7473 
7489 
7492 
7510 
7516 
7533 
7560 
7581 
7600 

7614 
7630 
7633 
7637 
764  1 
7643 
7646 
7661 
7658 
7659 

7572 
7681 
7589 
7702 
7712 
7716 
7719 
7723 
7731 
7734 

7735 
7740 
7749 
7750 
7755 
7762 
7757 
7759 
7772 


GLENN 
PLUMRS 
MENDOC  INO 
SNTR  BRRBRRA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 

TULRRE 
MENDOC INO 
MENDOC INO 
SRN  OIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
PLUMRS 
SRN  DIEGO 
KERN 
FRESNO 

TEHRMfl 

SHRSTR 

SHRSTR 

SRN  BEROINO 

SRN  MRTEO 

HUMBOLT 

SRCRRMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRR  COSTR 

SOLRNO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

EL  DORADO 

PLACER 

INYO 

PLACER 

TULARE 

FRESNO 

SHASTA 

SAN  BEROINO 

TRINITY 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPR 

CONTRR  COSTR 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 
SN^'R  BRRBRRR 
RMRDOR 
CALAVERAS 
SAN  BERNDINO 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  RNCELES 
LOS  RNDELES 
SRNTR  CLRRR 
LOS  RNGELES 
SN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SN  FRRNCISCO 


U  S  F  54  CRL  DEPT  WTR 

PLUMRS  EUREKA  ST .   PK . 

JACK  W  ROOFENER 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  CORST  GURRD 

CRLIF   POLYTECHNIC  UNIV 

NRVRL  WERPONS  STATION 

JOHN  H  DAYBELL 

MS   PAT  CHENEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  NTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  S  E  COMPANY 
POWAY   FIRE  DEPT 
DEPT   OF    THE  RRMY 
NELSON  H  PALMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
RAMONA  FIRE  DEPT 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NRTL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS  DRILY  FRCTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
CLYDE   M  HEMPHILL 
FOLSOM  STRTE  PRISON 
RICHRRD50N  GROVE  ST  PK 
CITY   OF  RICHMOND 
ARMY  RESERVE   TRAIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  DFPT 
U  OF  CALIF  RIVERSIDE 
SAC  MUNIC  UTL  DIST 
CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 
CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 
CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUSSELL  FRASIER 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
NRTL   WERTHER  SERVICE 
UNIVERSITY   OF  CALIF 
EDWIN  L  PnULSON 
GARY  H  LEARNED 
BROTHER  U  BENEDICT 
U.S. DEPT. OF  RG.l  RRS 
FED  AVIATION  AGENCY 

SRLINRS  DRM  OPERATORS 
JOE  CRBRRL  JR 
POSE  COMPRNY 
CRLRVERRS  CEMENT  CO 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JERN  BRINRN 
JOHN  M  SHIELDS 
3  B  COUNTY  HOSPITRL 
CALIF  AMERICAN  WATER  CO 
L  R  CO  FIRE  DEPT 

NRTL  WERTHER  SERVICE 
NRTL   WERTHER  SERVICE 
SRN  DIMRS  FIRE  STR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STRTE  DIV  OF  HWYS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SRN  FRRNCISCO 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 


SEE   RE''ERENCE   NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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NATL  WEATHER  SERVICE 

■SANTA  MONICA  PIER 
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LOS  ANGELES 

33 

34 

00 
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30 

15 

A  P 

4  P 
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SANTA  PAULA 
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06 
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34 
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7  Q  K9 

nc; 
u  o 

FRESNO 

27 

^R 
0  D 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  ail  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Ht .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c liraatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  19^(1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel . 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp   :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,    level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  jnidnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  tbe  "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"   table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is   partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  ajnount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatologtcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Pi-ecipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin.  ^ 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-Ki\WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUJINE     17-NORTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    lor  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for   this  State,   price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^ 


Subscription  Price:     S4 . 50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oce..nic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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1  .  10 

15 

6.B 

S 

10 

5 

2 

2 

MINERAL 

46  . 1 

24  .4 

3S 

3 

3.8 

64 

5 

1  2 

29 

BB3 

0 

2 

26 

0 

2  .24 

-  4  .92 

.65 

1  5 

S  .5 

3 

20 

5 

2 

0 

nOUNT  SHRSTA  MSO  CI  //R 

47  .4 

28. 0 

37 

7 

- 

4.0 

71 

3 

17 

1  1 

813 

0 

1 

22 

0 

2.36 

-  2.73 

.74 

IS 

10.2 

7 

10 

5 

2 

0 

NEVADA  CITY 

53.9 

29-4 

41 

7 

- 

3.6 

70 

5 

20 

29 

692 

Q 

Q 

2 1 

Q 

3. 25 

-  3.68 

1  .47 

15 

4 

3 

1 

ORLAND 

62.7 

37.6 

50 

2 

- 

2.7 

76 

4 

26 

29 

4  38 

0 

0 

3 

0 

.45 

-  2.16 

.32 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

oroville  ranger  STA 

61  -BM 

42. DM 

51 

9M 

79 

3 

383 

0 

0 

0 

0 

.86 

.59 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

PARAO I SE 

58  .5 

4  1.0 

49 

6 

7  ] 

25 

29 

29 

450 

0 

0 

2 

0 

2  .70 

I  .  20 

1 6 

.0 

0 

5 

3 

1 

placerville 

57.6 

35.3 

46 

5 

- 

.8 

74 

5 

25 

19. 

SSI 

0 

0 

12 

0 

2.22 

-  2.96 

1  .03 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

PLACERVILLE  IFG 

57.4 

41  .0 

49 

2 

76 

4 

26 

29 

466 

0 

0 

2.35 

.0 

0 

0 

PORTOLA 

49. 4M 

21  .3M 

3S 

4M 

- 

3.3 

70 

4 

0 

29 

B6B 

0 

0 

28 

1 

1.10 

-   1  .64 

.50 

10 

3.0 

2 

30* 

4 

1 

0 

OUINCY 

M 

M 

M 

65 

6 

0 

0 

0 

I  .36 

-  3.90 

.67 

10 

3 

2 

0 

RED  Bluff  hso  ap  r 

61  .3 

40  .0 

50 

7 

3 . 0 

77 

3 

27 

29 

424 

0 

0 

2 

0 

.48 

-  2  .57 

.  37 

I  5 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDOING  F IRE  StA  NO  2 

61  .4 

41  .5 

51 

S 

- 

2.B 

81 

3 

28 

29 

399 

0 

0 

3 

0 

I  .35 

-  4.00 

.90 

IS 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROCKL IN 

62.4 

38.0 

50 

2 

- 

1  .4 

75 

5 

24 

29 

438 

Q 

0 

3 

0 

.98 

-  2.00 

.52 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

SACRAMENTO  HSO  AP  R 

65.1 

44  .0 

54 

6 

1  .6 

77 

25 

33 

29 

306 

0 

0 

0 

0 

.29 

-   1  .84 

.17 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  HSO  CI  R 

63.5 

44  .4 

54 

0 

.3 

76 

4 

34 

29 

323 

0 

0 

0 

0 

.40 

-   1  .84 

.25 

15 

1 

0 

0 

SMASTA  DAM 

60  .0 

42  .4 

51 

2 

76 

2 

30 

29 

409 

0 

0 

1 

0 

2  .  IS 

.74 

I  6 

.0 

0 

s 

I 

0 

SIERRA  CITY 

54  .3 

32.3 

43 

3 

72 

4 

12 

29 

644 

Q 

Q 

1  5 

0 

3.29 

1  .25 

16 

4  .5 

3 

27 

4 

3 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STB// 

SI  .6M 

21  .4M 

36 

SM 

- 

2.0 

74 

5 

4 

29 

850 

0 

1 

26 

0 

1  .66 

-   1  .96 

.61 

16 

4  .2 

3 

28 

4 

1 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

62.3 

34.5 

48 

4 

3.4 

78 

4 

27 

29. 

488 

0 

0 

12 

0 

.27 

-  2.14 

.17 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAHBERRY  VALLEY 

S3  .5 

31  .2 

42 

4 

72 

4  • 

I  S 

29 

673 

0 

1 

17 

0 

4  .96 

I  .29 

10 

3  .5 

2 

15 

7 

4 

2 

Thin  lakes 

43.5 

23.1 

33 

3 

- 

.9 

63 

2 

-  4 

29 

94S 

0 

5 

24 

1 

3.16 

-  2.97 

1  .10 

10 

24  .0 

16 

29 

5 

3 

1 

VACAV ILLE 

63.4 

39. SM 

51 

SM 

1  .6 

75 

4 

396 

0 

0 

0 

.19 

-  2.79 

.  1  1 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

MHISKEYTOHN  RES 

59.4 

40.2 

49 

B 

76 

3- 

27 

29 

449 

0 

0 

2 

0 

2.19 

.68 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

HILL lAMS 

HILLOHS 

63.6 

37  •  1 

50 

4 

2  .8 

77 

4 

26 

29 

432 

0 

0 

7 

0 

•  55 

-   1  .79 

.33 

1  5 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINTERS 

6S.2 

40.5 

52 

9 

77 

4 

31 

29 

356 

0 

0 

2 

0 

.05 

-  2.32 

.02 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOOOLANO  1  HNH 

62  .9 

38.8 

SO 

9 

- 

3.0 

74 

4 

30 

29. 

415 

Q 

0 

3 

0 

.31 

-1.81 

.22 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

0 1 V  I S I  ON 

45 

5 

2.5 

1  .67 

-   3. 08 

2.9 

■       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

50.6 

IB. 5 

34 

6 

- 

1  .0 

72 

5 

-  3 

29 

905 

0 

3 

29 

1 

.80 

-    1  .85 

.61 

16 

3.0 

2 

28 

3 

1 

0 

BOD  IE 

BRIOCEPORI 

53.2 

12.3 

32 

Q 

73 

4 

-  6 

1 9 

96  I 

0 

2 

29 

3 

.08 

.06 

1  0 

1  . 5 

1 

10 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

46.6 

24  .8 

35 

7 

- 

3.5 

69 

5 

12 

19 

873 

0 

3 

2S 

0 

1  .16 

-  .53 

.34 

16 

5.1 

2 

10 

0 

0 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

47.5 

19.7 

33 

6 

69 

5 

1 

29 

933 

Q 

3 

29 

Q 

2.29 

1  .15 

16 

9.0 

4 

1  1 . 

3 

2 

1 

OOTLE  5  SSE 

50.4 

25.1 

37 

6 

68 

5 

6 

29 

81  1 

Q 

2  4 

Q 

1  .36 

.43 

27 

8.3 

7 

27 

3 

0 

0 

FLEMING  FISH  RNO  GAME 

50.9 

20.3 

35 

6 

69 

5 

19 

876 

0 

0 

27 

0 

.12 

.06 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDHELL 

48  .B 

25  . 1 

37 

Q 

2 . 3 

7  1 

4 

I  1 

1 9 

836 

0 

1 

26 

0 

I  .67 

.29 

.42 

7 

9  .5 

2 

29. 

6 

0 

0 

MONO  LAKE 

S2.S 

23.7 

38 

1 

66 

5. 

B 

29 

800 

0 

0 

24 

0 

.22 

.22 

10 

0 

1 

0 

0 

SQUAH  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

49.8 

22.3 

36 

1 

3.4 

66 

5 

10 

19 

863 

0 

0 

26 

Q 

.33 

-   1  .37 

.13 

9 

1 

28< 

1 

0 

0 

TRHOE  CITY 

45.9 

23.8 

34 

9 

1  .0 

64 

5 

4 

29 

899 

0 

3 

27 

0 

1  .30 

-  2.80 

.75 

10 

8.0 

4 

12. 

2 

1 

0 

TRmOE   valley  FflA  RP 

46.1 

19.6 

32 

g 

67 

4 

-  6 

29 

966 

0 

4 

28 

2 

TERMO 

47.2 

20.6 

33 

9 

68 

4 

9 

19. 

925 

0 

3 

28 

0 

.30 

.12 

16 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

48.1 

19.3 

33 

7 

1  . 6 

69 

5 

-  1 

29 

932 

0 

3 

27 

1 

1  .41 

-  2  .54 

.53 

1  0 

6  . 4 

5 

1  1 

3 

I 

0 

HOOOFQROS 

62.1 

24  .0 

38 

1 

- 

3.3 

73 

4 

8 

19 

801 

0 

2 

24 

0 

1  .43 

-   1  .49 

.54 

16 

9.5 

7 

28 

4 

1 

0 

DIVISION 

35 

3 

2.4 

.96 

-    1  .59 

6.9 

■       ■  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

67.8 

36.4 

52 

1 

81 

24. 

26 

19 

381 

0 

0 

9 

0 

.67 

.49 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

BERKELEY 

60.9 

46.9 

53 

9 

2.0 

74 

25 

39 

29 

326 

0 

0 

0 

0 

.71 

-  2.20 

.43 

15 

.0 

0 

0 

0 

BURLINGAME 

62  . 3 

43  .6M 

S3 

DM 

73 

3 

35 

21  . 

361 

0 

0 

0 

0 

-24 

.20 

10 

.0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

66.6 

40.6 

53 

6 

Bl 

24 

29 

18 

334 

0 

0 

2 

0 

.62 

.26 

27 

.0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

63. 9M 

42. 7M 

S3 

3M 

75 

26 

35 

29 

342 

0 

0 

0 

0 

1  .17 

-  1.13 

.80 

16 

.0 

0 

1 

0 

GILROY 

67.0 

38.1 

52 

6 

Bl 

5 

28 

19 

366 

0 

0 

6 

0 

.19 

.16 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

60.5 

43.3 

SI 

9 

2.6 

75 

25 

37 

17. 

383 

0 

0 

0 

0 

.85 

-  2.07 

.35 

10 

.0 

0 

0 

0 

MOLLISTER  2 

KING  CITY 

70.  IM 

33. S 

51 

BM 

2.9 

87 

3 

24 

29 

390 

0 

0 

12 

0 

.12 

-    1  .03 

.12 

28 

.0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LOS  GAIOS 

6S.S 

39.0 

52 

.3 

- 

1  .9 

75 

4. 

29 

29. 

376 

0 

0 

4 

0 

.16 

-  3.10 

.  14 

10 

.0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

64  .2 

40.9 

52 

.6 

79 

25 

32 

21 

364 

0 

0 

1 

0 

.18 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

63.0 

44  .  1 

53 

.6 

74 

25. 

37 

19. 

333 

n 

0 

0 

0 

.52 

.20 

10 

.0 

0 

0 

0 

MONTEREY  FAB  AP 

63.3 

45.0 

54 

2 

75 

24 

34 

24 

318 

0 

0 

0 

0 

.34 

.18 

10 

.0 

0 

0 

0 

HORRO  BAY  FIRE  OEPT 

64  .7 

43.3 

54 

.0 

81 

25 

32 

29 

326 

0 

0 

1 

0 

.24 

.12 

28 

.0 

0 

0 

0 
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s 
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a 
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X 

o 

-< 

° 

° 

5? 

i  i 

E 

o  if 

° 

a  X 
c  o 

nOUNT  DIABLO  N  GATE 

62 

•  I 

42 

•  3 

52 

2 

77 

5 

32 

29 

376 

0 

0 

1 

0 

1  -46 

1  -09 

8 

■  0 

0 

3 

1 

1 

MOUNT  HfiniLTON 

53 

.  I 

3B 

•  8 

46 

0 

-  2-4 

70 

22 

29 

566 

0 

0 

6 

0 

1.71 

-    I  .54 

.  75 

27 

1  .5 

5 

1 

0 

NHCIKIENTO  DAM 

69 

.3 

36 

.2 

52 

8 

85 

5 

2B 

30« 

361 

0 

0 

6 

0 

.21 

.20 

28 

.0 

0 

1 

0 

D 

NEHARK 

62 

.4 

41 

.5 

52 

0 

74 

26 

34 

20 

364 

0 

0 

0 

0 

.27 

-   1  -63 

-  16 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORKLRNO  HSO  flP 

R 

60 

•  t 

44 

-6 

52 

4 

-  2  '9 

76 

25 

37 

29* 

37 1 

0 

0 

0 

0 

.49 

-   1  -88 

-20 

1  5* 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OflKLRND  MUSEUM 

■  , 

Zn 

*1 

53 

9 

25 

36 

29 

324 

0 

0 

0 

0 

.56 

-25 

1 0 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PALO  ALTO 

6/ 

■  1 

40 

•  3 

53 

•  1 

77 

26* 

29 

1 9 

332 

0 

0 

1 

0 

.  4  1 

-   1  .54 

•  20 

1  4 

■  0 

0 

3 

0 

0 

PRSO  ROBLES 

70 

.7 

31 

.5 

51 

1 

-    1  .7 

88 

4 

n 

16 

412 

0 

0 

18 

0 

.03 

-    1  .58 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

PfiSO  ROBLES  FRfl  RP 

69 

.0 

33 

-1 

51 

1 

85 

4 

19 

18 

407 

0 

0 

15 

0 

.07 

-07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

69 

•  6 

33 

-  5 

5 1 

6 

-  2-4 

87 

5 

23 

29 

397 

0 

0 

12 

0 

.27 

-   1  .50 

.  1  5 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

PRIEST  VALLEY 

64 

2B 

- 1 

46 

-  1.4 

83 

1 5 

29 

553 

0 

0 

20 

0 

.  1  3 

-  2.23 

.08 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

64 

.5 

38 

-8 

51 

7 

-  3.1 

75 

25' 

29 

19 

390 

0 

0 

2 

0 

-22 

-  2-12 

.20 

10 

.0 

0 

I 

0 

0 

R  iCHMONO 

62 

.7 

45 

.2M 

54 

OM 

74 

25 

37 

29« 

328 

0 

0 

0 

0 

-56 

.21 

ID 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

59 

.5 

36 

48 

I 

7 1 

25 

26 

30  ♦ 

499 

0 

0 

7 

0 

.  70 

-  2.88 

•  49 

1  0 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SALINAS  3  E 

° 

•  2 

54 

2 

63 

3 

32 

29  ♦ 

3 1  6 

0 

0 

2 

0 

-76 

•  50 

1 6 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SALINAS  FAA  RP 

64 

40 

•  2 

52 

3 

-  3.7 

78 

3 

30 

29 

372 

0 

0 

2 

0 

.  4  1 

-  1.17 

•  25 

I  0 

.0 

0 

1 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

60 

.9 

45 

.4 

53 

2 

74 

25 

36 

19* 

351 

0 

0 

0 

Q 

.46 

•  20 

7 

-0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

R 

60 

.8 

43 

.5 

.>52 

2 

-  3.1 

72 

25* 

37 

21  • 

377 

0 

0 

0 

0 

.26 

-  2.03 

.12 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

R 

6  1 

'* 

49 

55 

6 

-   1  ■  B 

76 

25 

45 

30 

276 

Q 

0 

Q 

Q 

-4  3 

-  2.17 

.  1 8 

7 

2 

0 

0 

SAN  GRECORIO  2  S£ 

60 

38 

49 

^ 

7  3 

25 

29 

1 9 

459 

0 

0 

5 

0 

.94 

-  35 

1  0 

.  0 

0 

5 

0 

0 

SAN  JOSE 

63 

.5 

41 

.7 

52 

6 

'  3-2 

73 

26* 

32 

29- 

365 

0 

0 

2 

0 

.15 

-  1.51 

.07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

68 

.7 

43 

56 

3 

-  2.2 

80 

14 

31 

29 

256 

0 

0 

1 

0 

.36 

-  2.20 

-32 

28 

-0 

0 

I 

0 

0 

SAN  MATEO 

65 

.7M 

42 

.9M 

54 

3M 

-   1  .4 

77 

3 

35 

21 

313 

0 

0 

0 

0 

.31 

-  2.20 

.29 

10 

-0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

6  1 

.  2 

39 

•  6 

50 

-  4-5 

73 

25 

29 

1 9 

4  30 

•  1 6 

-   1  .57 

.05 

27* 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRU2 

65 

•  8 

38 

■  6 

52 

2 

-  2-3 

8 1 

3 

26 

1  9 

376 

0 

0 

3 

0 

.49 

-  3.32 

.43 

1 0 

-0 

0 

I 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

62 

.8 

39 

.4 

51 

I 

75 

26 

30 

29 

41  1 

0 

0 

2 

0 

1  .05 

.58 

16 

.0 

0 

2 

I 

0 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

64 

.7 

39 

.9 

52 

3 

-  2.1 

80 

4 

30 

29 

372 

0 

0 

2 

0 

-37 

-  2-30 

-26 

ID 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOOOSIDE  FIRE  STA  1 

65 

'* 

36 

•  9 

5 1 

2 

77 

3 

27 

1 9 

4  1  0 

0 

0 

10 

0 

.  36 

.33 

1  0 

.0 

0 

t 

0 

0 

0  I  V  I S I  ON 

52 

3 

-  2-0 

-  48 

-  1-96 

' 

■        ■  a 
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.6 

36 

.5 

50 

6 

-  3-8 

80 

5 

24 

23 

423 

0 

0 

7 

0 

.47 

-   1  .22 

.37 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNV  ILLE 

61 

-3 

29 

-9 

45 

6 

82 

4 

13 

30 

575 

0 

0 

20 

0 

1  .25 

.79 

28 

8.0 

2 

I 

0 

GRANT  GROVE 

49 

•  5 

29 

•  5 

39 

5 

-   1  .0 

57 

5 

8 

29 

759 

0 

4 

16 

0 

2  -52 

-  2-62 

2.03 

28 

22  .0 

3 

1 

1 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

55 

.  8M 

3  1 

.  6M 

4  3 

7M 

-  2.6 

70 

6 

1  6 

29 

630 

0 

2 

14 

0 

1.50 

■-  3-17 

-63 

I  0 

6 

29 

3 

2 

0 

HUNT INGTON  lake 

52 

.7 

31 

.2 

42 

0 

3.0 

66 

4 

12 

29 

581 

0 

1 

14 

0 

2.40 

1  .30 

28 

4 

3 

1 

I  OR  I A 

63 

.4M 

40 

.6M 

52 

OM 

-  1-1 

83 

5 

29 

29 

383 

0 

0 

5 

0 

.22 

-   1  .54 

-15 

28 

.5 

1 

29 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PM  NO  I 

67 

•  3 

46 

.4M 

56 

9M 

-  2.0 

80 

1 5  * 

34 

29 

255 

0 

0 

0 

0 

-  4  3 

-  78 

.  42 

28 

.  0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  no  3 

67 

37 

•  5 

52 

5 

86 

24 

30 

380 

0 

0 

9 

0 

.  45 

-  4  1 

28 

■  0 

0 

1 

0 

0 

kettlemrn  strt ion 

64 

4  3 

■  5 

54 

0 

-  2.7 

78 

^ 

33 

30  ♦ 

324 

0 

0 

0 

0 

.68 

26* 

•  0 

D 

0 

0 

0 

KN I GHTS  FERRY  2  SE 

63 

.9M 

36 

■  DM 

50 

OM 

78 

5 

21 

29 

444 

0 

0 

12 

0 

-70 

.47 

10 

-0 

0 

2 

0 

0 

le  grand 

63 

.5 

37 

■  3 

50 

4 

-  2.6 

77 

4 

26 

29 

429 

0 

0 

8 

0 

.40 

-   1  .32 

.15 

28 

.0 

D 

3 

0 

0 

LEMON  COVE 

64 

•  6 

37 

- 1 

50 

9 

-  3-5 

79 

5 

30 

29  ♦ 

4  1  6 

0 

0 

5 

0 

t  .  1  0 

•  5 1 

t  .  03 

28 

.  0 

0 

1 

I 

I 

L I NDSAY 

66 

•  6 

34 

■  8 

50 

8 

-  2-6 

8  1 

* 

25 

1  9 

4  1  9 

0 

0 

13 

0 

.  70 

.74 

.45 

28 

-  0 

D 

2 

0 

0 

L  OOGEPOLE 

45 

.  2 

22 

.  3 

33 

8 

59 

5 

0 

30  + 

932 

0 

4 

30 

2 

2-31 

2  -  04 

26 

29  .5 

27 

28 

3 

1 

I 

LOO ! 

64 

.9 

37 

.4 

51 

2 

-   1  -0 

74 

4 

28 

19 

408 

0 

0 

9 

0 

.50 

-   1  .62 

.21 

10 

.0 

D 

2 

0 

0 

LOS  BANDS 

64 

.6 

38 

■  5 

51 

6 

-   1  .8 

75 

5 

29 

23« 

394 

0 

0 

7 

0 

.08 

-  1  .08 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANGS  DET  RESV 

62 

■  2 

43 

-5 

52 

9 

72 

5 

33 

2 1 

357 

0 

0 

0 

0 

.05 

.02 

27* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MROERA 

62 

.  7 

32 

•  8 

t 

8 

-  5.8 

76 

5 

23 

30 

5 1  0 

0 

0 

15 

0 

-  30 

I  6 

-0 

0 

1 

0 

0 

MANTECA 

64 

39 

•  0 

5 1 

9 

30 

1 9 

387 

0 

0 

3 

0 

.20 

.  1  4 

1  0 

-  0 

0 

1 

0 

D 

MAR  I COPA 

65 

.4 

40 

.5 

53 

0 

-  3-3 

80 

5 

29 

30» 

354 

0 

0 

4 

0 

.57 

-      -  14 

-40 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

66 

.6M 

37 

.  IM 

51 

9M 

-  .9 

78 

4 

388 

0 

0 

7 

0 

.17 

-    1  .44 

.08 

10 

-D 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

63 

.2 

39 

.2 

51 

2 

-  1.4 

75 

4* 

29 

29 

4  06 

0 

0 

2 

0 

.40 

-  1-12 

.14 

ID 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEWMAN 

66 

.6 

37 

.4 

52 

0 

-   1  .? 

78 

4 

26 

30. 

364 

0 

0 

9 

0 

.00 

-    1  -37 

•  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

64 

.3M 

34 

•  DM 

49 

2M 

83 

5 

23 

19 

474 

0 

0 

0 

1  .04 

-  3.18 

.87 

28 

2 

I 

0 

ORANGE  COVE 

05 

.2 

37 

.  1 

51 

2 

-  2.9 

78 

5 

26 

29 

408 

0 

0 

6 

0 

-73 

-  .73 

.67 

28 

.0 

0 

1 

I 

0 

PORTERVILLE 

66 

.9 

38 

.7 

52 

8 

-   1  .8 

81 

5 

29 

29 

356 

0 

0 

5 

0 

-79 

-  -56 

-72 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

58 

.4 

37 

.8 

48 

1 

77 

4 

20 

29 

498 

0 

0 

5 

0 

2.90 

-  2.89 

I  .07 

ID 

5.0 

3 

29* 

5 

2 

1 

SEE   REFERENCE   NOTES  FQLLOHING  STRTION  INDEX 


4 
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41  .5 

57 

8 

87 

13 

32 

30. 

207 

0 

0 

2 

0 

.89 

.79 

28 

.0 

0 

1 

I 

0 

HENSHAH  DAM 

69.9 

29.5 

49 

7 

95 

5- 

20 

19. 

4  50 

4  .55 

1  .98 
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OCCIDENTAL 

ORIC«  PRAIRIE  CREEK  P« 
ORLEANS 

PETALL'MA  r  IRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER   VALLEr  Ph 
RICHABOSON  GROvE  ST  P« 

SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAurCRS  BAR  SANCER  STA 
SCOTIA 

SMELTER  COVE  AvIATION 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

soNom 

STANDrSH-HlCKET  ST  PK 
TRINITY   RIVER  HATCH 

Tl'LELA«E 
UitlAH 

L'KIAH  a  USW 

L'PPca  nsTToiE 
k«aii  SPRINGS  DAn 

kCAVERvILLE   BANQER  STA 
bCEO  FIRE  OEPARTPCNT 
HILL  m   1  NE 
uKLOU  caCEK  1  nw 

vne«A 


OBAINAGE  02 

ADin  RANGER  STATION 
ALTl'RAS  ranger  STATION 
AUBURN 

AuBL'RN  DAn  PROJECT 

Bi,'E  CANTON  wsno  y/H 

eOl,tf«N  DAH 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRL'SH  CREEK  RS 
BUCK HORN 

BUCKS  CREEK  PM 
BURNET 

CANBt  RANSLR  STATION 

CANTON  DAn 

CARIBOU  POhCR  HOUSE 

CHALLCNGC  RANQCa  STA 

CHCSTca 

CHICO  UNIVERSITY  FAan 

CITRUS  heights 

CL«BKS  VALLEY  HL'OD  SCH 

CLEMLAKE  MJCMLAHOS 
CONASSET   I  NNC 
COLEmN  FISHEaiES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POXa  HOUSE 

COLUSA  3  SSW 
COOL 

CORNING  HOi'GHTON  RANCH 
DANA  3  SC 

OAvlS  3  USU  EXP  FAan 


3.97 
I  .  70 
6.39 


DRY  OF  MONTH 


.38  .09 
.1*  .43 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


2.2S 
.53  I 


.32  2.« 

.03  * 

.76  2.50 


.28  .05 
.40  .56 


.01  .67 
.32  .02 


.04     .06  .66 


.3b  .06 

-OS  .63 


.01  .05 

T  T 

.36     .OS  .16 


SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOHINC  SinTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITRTION 


SIflT ION 


DC  SABLA 
DOQBINS  1  S 

DOt«IEVILLE  BflNGtU  STft 

EAST  Paan.  BCSEB\>9IQ 
FnlBFICLO  FlOe  STATI0I1 
fOLSOM  DBfl 

FOBESThIll   BANGES  STA 
FOEfiCM  GULCH 
GEOBGETeuN  BANGEB  STA 
GI6S0W  HUT  WITNCE  STA 
GOLD  Bun 

CBASS  VALLEY  NO.  2 
GBEEMvlLLE  BANGEB  STB 
GBIZILr  ISLAND  BEFUGE 
HABBISQN  GULCH  BS 
HABBY  ENGLEBBIGHT  DAM 


*ELSEY  1  f» 

r^ILAfiC  PDUEB  HOUSE 
Lfl^EPOBT 
LAKE  SOLANO 
LAilE  SPAULDING 
LEESvILLE  KECGAN  RANCH 

LOOkQL'T  J  WSW 
MADEL INE 
MANZANITA  LAKE 
MABULEY  COVE 
nABYSVILLE 

nc  CLOUD 
MI DOLE  TOWN 
MINEBAL 

nOUHT  SHASTA  WSO  CI 
NEVADA  CITT 

NICOLAUS  2 
orto 

ORLANO 

OBOvlLLE  BANGEB  STA 
PACIFIC  HOUSE 

PABADISE 

PAS^ENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREE» 
PIT  RIVEB  PH  1 
PIT  BIVCB  P  H  S 

PLflCEBVILLE 
PLACEHVILLE  IFG 
PORTOLA 


RED  6LI 


USO  I 


REDOING  riBE  STA  NO  2 
BEPBESA 
BIO  vJSTA 
aOC^L  IN 

ROUND  ITT  P   G  AND  E 

SACRArCNTO  USO  AP 
SACRArCNTO  USO  CI 
SHASTA  DAn 
SHINGLETOUN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvILLE  RANGER  STA, 

:,TONrF0aD  cooLEY  ranch 

STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STBAL«ERBY  VALLEY 

THIN  LA«ES 
UPPCB  LAKE  7  U 
VACAVIILE 
VINTON 

VOL  TA  POrfB  HOUSE 


BES 


l«ISKEYT( 
HILL  lArfS 
UILLOUS 
WINTERS 
UOOOLAnD    1  WNI 


BOCA 
60DIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 
OONNER  rcnORIAL 


LEIiING  FISH  I 


rONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEH 
SeCBET  VALLEY 


SOU  A 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TEHMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
LCNDEL   10  SE 

uoeoroRDS 


arboyo  gqande 
ben  lomond  ^ 

BCBKELEr 

BIG  SUB  STATE 


4    5  6 


7    8  9 


DRY  OF  MONTH 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  U 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


It      .IS  .10 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfiTION  INDEX 
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STflT  ION 


Black  ^al]llTAIM  2  %u 

bVUL  INC<WC 

CAQFCL  -A4.I.CV 
CMITTCNOCN  PASS 

CaOCKCTT 
OAVCAPffQT 
r9QT  QUO 
CCQBCa  CANCH 
GILDOT 

CILQOV  14  tnc 
HALf   noon  BAT 

Htonnrtocz  2  nu 
wOll  iSTCe  2 
MNG  CITY 

LAfAV£TTt   2  UNC 
LA  HOnOA 

L  ivcnnoQC  COLTNTT  r  0 

L9C«U000  2  A 
LOS  GAT9S 

LOS  CAT05  4  SU 
nAQTIACZ  UATCa  PLANT 

"OUTCRCt  faa  ap 
MoaCAh  mJll   2  c 


NCuAQK 

OAKLAND  USO  AP 
OAKLAND  f^JSCun 
PAIClnCS  OMRUAIL  (lANCt« 


PASO  HOBlCS 
PASO  ROBLCS  FAA  AP 
PIANAC^tS  NAT  nOMUKNT 
PISnO  BCACH 

PdltST  VAILET 
RCOuOOD  CITY 
aiCMIiONO 

SAINT  :^aTS  COt  L  ECt 
SAl INAS  ^  E 

SAL  IMAS  FAA  AP 
SAL INAS  OAn 
SAN  Aaoo 

SAN  ClE^CNTE  OAn 

S    F    BfCMITOAO  SUNSET 

SAN  reAncisco  WSO  AP 
SAP*  FBANCISCO  WSO  CI 
SAN  GBECORie  2  SE 
SAN  JOSf 

SAN  LL'IS  OBISPO  POLY 
SAN  HATEO 

SANTA  CLABA  L'NIvERSITT 
SANTA  CBUZ 

SANTA  nABGAQITA  BOOST 
SOLEOAO 

SPBECKELS  HUT  BBIDCE 
VPS  SAN  lEANOBO  FILTER 
WALNUT  CBEE^  4  E 
UATSONvIiLE  UATEBuOBKS 
UOOOSIOC  riBE  STA  I 

EIGHTS 


ANGiOLA 

ANTieCM  Pur^ING  PL  3 
ASM  nOL'NTAIN 
AuBCRRY  1  rtu 
BA^EBSFIELO  MSB  AP 

BALCM  PQiCR  MOl'SE 
BUTTQNUILLOU 
CALAVERAS  BIG  THEES 
CALAVERAS  BANGEfi  STA 
CAIV  PARDEE 

RAD  LAB 


OAn 


CA5TLE  R9C« 
CATMEYS  V 
CHCRar  ^Ai 
CeAL INCA 
CORCORAN  IRRIC  OIST 

DEL  AND 

oel  Puerto  roao  CArf> 

OENAia   3  NAC 
OUOL  E  YS 

ELECTRA  PQhCa  MOUSE 
ELL lOTT 

EXCMEQL'ER  RESERVOIR 
riOOLETOW  LYNCH  RANCH 
rivE  points  5 
FRESNO  use  AP 

FRIAHT  GOvEBNKNT  camp 
GLENNvlLLE 
GRANT  GROVE 
GaOvELANO  RANGER  STA 
HAWFOaO 

MCTCH  MEICMY 
HUNTINGTON  LAKE 
tORIA 
I  ONE 

JOHN  SO"  DA*.  E 

KCBL INCCR 
KEBN  BIvER  PH  NO  ] 
KCQn  ejvCR  PH  NO  3 
KCTTVCrHMt  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LCBCC 
LC  GRAflO 
LCHnnn  ranch 


DniLY  PRECIPITATION 


4    5  6 


DRY  OF  MONTH 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOHINC  SIBIION  INDEX 
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OniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


LEMON  COVE 
L INOSAY 
LODGEPOLE 
L8DI 

LOS  BAhOS 

LOS  BANOS  AQBL'SUn  RCH 
LOS  BANOS  OET  BESv 

HAOEan 

MBNTECA 
nARICePR 

MARtPdSA 

PIATHEIl 

rCADOW  LAKE 

PChDOTA  OAn 

rCRCEO  flRE  STATION  2 

MODESTO 

NEumn 

NOQTH  rORH  QANGER  STA 
OBAhGE  COVE 
PACHECO  PASS 

PAWaCME  2  U 
PATTIUAT 
Pint   FLAT  0AM 
POaTERvILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPBIMGS  Pufi  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEA* 
SQNORA  RS 

S8  ENTRANCE  Y8SEM1TE 
STANISLAUS  POUER  MOUSE 
STOCKTON  use  AP 
STOCKTON  riRE  STA  NO  •« 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACNAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RvRS  EOlSON  PM  I 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAQBONA 

TRACY  PUrflNG  PLANT 

TURLOCH 

VISAL  lA 

UALLACE    1  NNE 

URSCO 

tCSTHAVEN 
ueST  POINT 
UOFrORD  HEIGHTS 
rOSEMITE  PAftn.  HEAOOTRS 


ACTON-ESDO  CTN  rc26lF 

ALISO  CN  OAT  KT  FC  ^46 

ALPINE 

AL TAOENA 

ANZA 

AvftLON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PL'MPING  PLANT 

BEL    AIR  rC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  OALTOH  DAM  FC223CE 
BIG  TL'JUNGA  DAM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BUR6ANR   VALLEY  PMP   PL T 
CACHUnA  LAKE 

CAMP  Hi  HILL  OPIDS  57E 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CMATSWORTM  rC2^F 
CHULA  VISTA 

CLAREflONT  POMONA  COL 
C0L6YS  FC  S3  0 
CORONA 

COvINA  TEMPLE  FC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 
CUYAflACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
OOUNEY  FO  fClOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL    CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCONOIOO 
FILLMORE   1  fc*1H 
FONTAHA  5  N 

rONTANA  KAISER 
FULLEHTON  MILLCREST  Rv 
GIBRAL  TAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDORA  UES 


les 


HAINES  CYH  L'PPER  FC367 
HEMET 

henshau  dam 
hoegees  fc  60  a 
loyllhild  fire  oept 

jul  ian  wyn0la 
juncal  dam 

la  crescenta  fc  2s]  6 
lagl'na  beach 
lakeside  2  e 

LA  fCSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B 
LOWOC 

LONG  BEACH  UiSO  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  W50  AP 

LOS  ANGELES  CIwIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTlE  CREEK  RANGER  STA 
MDORPARK 


DAY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINB  5TRTI0N  INDEX 
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STflT  ION 


nr  b«LOv  rc  asG 

NCU  CL'TfiMR  net  STfl 
«i**ftLL   SflLEOflO  rC32CE 
NCk«>OBT  6CACH  HAQfiOR 

NIPOrW  i  HU 
OCCAN&IDC 

OXMAQO 

PACOim  DAn  rc  33  «  E 

DAtOma  m  86iCQvAT0«r 
PAL9i  vCUDtS  CiT  rC430 
PASAOEhA 

PIEOSA  BLANCA  GBO 
PIRL-  2  CSE 


ICMT 


PT  AI1GUCLL9 
PO«S«A  CAL  ■»9t  y 
P0k4AV  VAILEV 

BA^QNA  T IRE  OEPT 

BEOL AAOS 

QIvEB^IOE  fIBE  STA.  •3 
BIvEBSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEOES  GAGIAC  STA 
%AN  BEBAaaOINO  C9  hOSP 
&AMD6EBG  fTL  rCl3D6 

^AAOOEBG  WSO  ^ 
SAA  DtCCO  UiO  AP 
SAN  oif^s  riOE  uo  rc9% 
SAN  GACBIEL    CAriTQfl  PM 
iAA  CA6BIEL   on  rc4i5eE 

SAA  GAectlEL  riBE  OEPT 

SAA  JACIAT9 

SAA  niCSLAS  ISLAND 


)  6AqeAfiA 


SANTi 


I  SABBABA  Fl 
SA1TA  MABtA  USO 
SANTA  nONICA 
SAATA  PAUL  A 
SAL'GUS  PM  DL  NO 


lEB 


TOPANGA  PATBOL   STA  rC6 

TOBRANCE 

TL'JfACfl 

Tt.>STIA  IBVINE  BANCM 
TwITCHELL  OAn 

UCLA 

LfPLANO  a  A 

vALLCr  CCNTCR  2  nnE 

VAA  NUTS  rc  I5A 

vCATL'BA 

VINCENT  riHE  STB  rci20 

VISTA  3  NNE 

WALNUT  PTL    STA  rC102C 

mabneb  springs 

fc^ITTIEB  CTr  H  FC  106C 
rOBfiA  L INDR 


AOEl ANT0 
APPLE  VALLEY 
BA^EB 
BARSTQU 
eCAt'MONT    I  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PAB«  rc  836 
eiSMflP  CBEE^   INTAKE  i  , 
BISHOP  uSO  AP 

6L  TTMC 

Bl TTMC    FAA  AIBPORT 

eOBBECO  DESERT  PABK 
BOULEVARD  NO.  3 
BRAU.CT  2  SW 
CAlEXICa  2  NE 

OAOGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALIET 
DEEP  CANTON  LABOBATOflr 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  nOuHTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

CL  MIRAGE  riELO 

rAIBrSNT 

GOLD  ROCil  RANCH 

colostone  echo  2 

HAIhCe 

MATTIElO  PUMPING  PLANT 

HESPEOIA 

IMPERIAL 

If«>EfiIAL    rAA  AP 

INOEPENOENCt 

INDIO  L'  S  DATE  GARDEN 

INrO^ERN 

IArO«ERN  AHniTAGE 
IRQN  r^L'NTAlN 

J9SHi;A  TfiCC  3  S 

«EE  BANCM  / 

lAAE  ARROiMCAO 

lA«E  SAeBINO  ^ 

LANCASTER  rsS/^FAA 

«CCA  riRE  STATION 
MITCMELL  CAvCBNS 
nOjAvE 

MBUNTAIH  CASS 

m  SAN  JACINTO  .JSP* 


NEEOlES 
NILAAO 
OCSTflLO  tCLLS 


IRPORT 


DAILY  PRECIPITATION 


DRY  OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


15 


16 


17  18    19  20  21    22  23  24 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
1  1 


25  26  27 


28  29  30 


.13  .13 
.02 

.•i:  .2A 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

eC0TILL9  2 
PftLPOflLE 
PftLM  SPQIhGS 
PARSER  RCSESVOin 
RAhO^etjaG 

SM3SH0ftE 

SN9U  CSEEI  UPPER 
SOUTH  LO«E 
TMESMRL   fflA  AP 

TKNTTHinC  PflUnS 
VflLTEBMO  FIQE  STR  79 
vlCTOaviLLC  PUW>  PLANT 
UNITE  FOUNTAIN  1 
l^SrZ  MOUNTAIN  2 

uilososc  ranger  STA 

.25 
.00 
.32 
.22 
.00 

.03 
.00 
.  M 
.06 
.00 

.02 
.09 
.00 

1  . 13 

.00 

.  12 
T 

.IS  .17 
.22  T 

.03 

.02 
.06 

.02 

.09 

.23     .70  .20 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


CBL IFORNIB 

NOVEHBER  1975 


STfiT ION 

OOY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

NORTH  COBSI 

□RBINRGE  01 

RLDERPOINT 

MBX 

64 

67 

71 

75 

76 

SB 

SS 

61 

58 

so 

SI 

56 

64 

67 

63 

56 

50 

54 

59 

52 

57 

57 

54 

58 

48 

59 

•  2 

MIN 

41 

43 

45 

48 

47 

4  1 

43 

38 

33 

34 

36 

36 

37 

38 

44 

42 

32 

28 

28 

32 

34 

34 

38 

39 

42 

38 

.  1 

RNCHIN  PflC   UNION  COL 

MBX 

MIN 

BIG  8RR  RRNCER  STRTION 

MBX 

62 

62 

63 

66 

70 

53 

48 

SB 

S3 

40 

59 

52 

54 

61 

48 

4B 

42 

50 

54 

51 

47 

51 

48 

53 

52 

54 

S3 

■  B 

MIN 

38 

4  1 

42 

48 

41 

39 

40 

35 

30 

32 

34 

34 

31 

33 

42 

36 

28 

29 

26 

31 

34 

30 

35 

36 

38 

37 

35 

.4 

CALL  RHflN 

MBX 

S9 

60 

62 

69 

61 

S4 

49 

45 

40 

42 

40 

42 

63 

57 

53 

49 

39 

41 

44 

45 

37 

41 

43 

41 

39 

52 

44 

34 

40 

SO 

47 

■  8 

MIN 

30 

45 

3S 

32 

46 

29 

42 

28 

24 

31 

16 

20 

25 

43 

43 

29 

20 

17 

20 

29 

22 

24 

30 

27 

25 

26 

27 

27 

23 

35 

29 

.  1 

CECILVILLE  5  SE 

65 

JO 

53 

60 

50 

48 

40 

39 

44 

49 

64 

56 

46 

44 

41 

44 

45 

47 

49 

49 

MIN 

35 

33 

34 

39 

39 

26 

26 

25 

25 

26 

30 

41 

34 

26 

22 

20 

25 

24 

25 

31 

CLOVERDRIE  3  SSE 

MBX 

63 

64 

76 

79 

74 

62 

63 

64 

59 

61 

57 

62 

69 

67 

62 

57 

58 

57 

58 

55 

57 

64 

63 

67 

72 

70 

SB 

56 

56 

S3 

62 

■  B 

MIN 

42 

43 

44 

48 

49 

40 

42 

43 

37 

39 

36 

36 

38 

40 

4  1 

45 

37 

35 

34 

3S 

34 

32 

34 

37 

45 

45 

42 

36 

29 

30 

3B 

.9 

COVELO 

MBX 

66 

67 

61 

71 

57 

55 

59 

53 

42 

52 

S3 

59 

64 

58 

57 

56 

51 

S7 

48 

52 

52 

SS 

57 

61 

59 

56 

■  9 

MIN 

3S 

35 

39 

37 

35 

35 

37 

32 

24 

34 

27 

28 

28 

38 

36 

36 

23 

20 

19 

35 

27 

27 

27 

28 

30 

30 

.9 

CRESCENT  CITT  I  N 

MAX 

SB 

62 

61 

6S 

60 

55 

S7 

54 

51 

52 

S3 

57 

57 

58 

58 

51 

60 

60 

53 

52 

56 

54 

58 

69 

68 

55 

50 

48 

47 

SO 

56 

■  3 

MIN 

39 

46 

44 

47 

52 

42 

51 

37 

36 

42 

38 

37 

37 

SI 

48 

38 

34 

32 

38 

44 

39 

40 

42 

49 

45 

46 

41 

36 

37 

44 

4  I 

.7 

OUTTONS  LRNDINC 

MAX 

69 

68 

69 

74 

74 

62 

62 

61 

61 

SB 

60 

64 

69 

63 

SB 

59 

56 

56 

58 

SB 

58 

62 

66 

75 

58 

58 

55 

62 

.6 

MIN 

39 

39 

42 

43 

42 

39 

45 

43 

34 

33 

33 

36 

38 

44 

32 

38 

34 

38 

31 

32 

33 

33 

37 

39 

39 

30 

28 

36 

.8 

Elk  vRllEt 

MAX 

SS 

69 

62 

70 

56 

48 

44 

49 

49 

48 

45 

49 

59 

59 

S9 

51 

42 

43 

41 

45 

46 

48 

46 

52 

45 

49 

42 

39 

41 

48 

50 

.0 

MIN 

2S 

33 

35 

34 

41 

31 

32 

29 

25 

32 

27 

26 

31 

33 

36 

28 

25 

24 

22 

29 

27 

25 

36 

35 

28 

30 

30 

26 

27 

33 

29 

.8 

EUREKR  HSO  Ct 

MAX 

S7 

64 

60 

55 

59 

SS 

57 

54 

55 

54 

53 

57 

SB 

65 

60 

52 

SO 

S3 

54 

56 

56 

59 

56 

60 

SS 

52 

48 

47 

SO 

52 

55 

.4 

MIN 

44 

4S 

45 

45 

47 

44 

48 

39 

37 

42 

39 

38 

38 

53 

47 

40 

33 

31 

36 

40 

37 

40 

44 

39 

46 

46 

39 

42 

39 

45 

4  1 

.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

SB 

61 

63 

64 

66 

S4 

52 

56 

50 

45 

46 

SO 

47 

46 

47 

SO 

SI 

52 

S2 

47 

43 

42 

46 

51 

.7 

MIN 

3S 

3S 

35 

34 

33 

35 

37 

33 

29 

34 

32 

32 

26 

30 

33 

34 

26 

21 

24 

31 

31 

32 

37 

28 

32 

28 

32 

27 

24 

30 

31 

.  1 

FORT  BRAGG 

MBX 

60 

61 

62 

54 

57 

SB 

59 

59 

56 

53 

57 

56 

57 

S9 

62 

57 

54 

53 

56 

57 

56 

54 

SB 

58 

61 

61 

53 

51 

52 

56 

.9 

MIN 

40 

43 

43 

42 

44 

43 

45 

41 

35 

37 

35 

36 

37 

40 

50 

44 

42 

31 

32 

38 

3S 

36 

39 

40 

42 

38 

40 

34 

37 

39 

.3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

62 

64 

64 

60 

50 

57 

43 

42 

45 

55 

SB 

42 

42 

40 

46 

46 

38 

56 

56 

MIN 

28 

35 

35 

29 

31 

23 

23 

23 

26 

27 

19 

16 

18 

24 

2B 

26 

35 

3G 

31 

FORT  ROSS 

MAX 

64 

63 

56 

SB 

62 

SB 

59 

57 

57 

58 

58 

64 

57 

64 

57 

SB 

56 

SB 

55 

58 

57 

58 

70 

62 

54 

53 

52 

53 

58 

.4 

niN 

43 

44 

43 

45 

41 

38 

43 

38 

42 

38 

40 

44 

36 

44 

46 

35 

36 

38 

37 

38 

40 

42 

43 

45 

43 

36 

37 

38 

40 

.6 

GRftTON 

MAX 

74 

72 

76 

77 

73 

62 

67 

66 

64 

60 

59 

65 

66 

68 

65 

57 

60 

60 

58 

58 

60 

62 

60 

68 

66 

75 

62 

59 

56 

58 

64 

■  5 

MIN 

35 

36 

36 

4  1 

42 

33 

3S 

33 

30 

33 

30 

30 

31 

32 

39 

44 

29 

31 

29 

31 

30 

29 

31 

32 

32 

35 

35 

36 

27 

28 

33 

.2 

HflPPT  CAMP  RANGER  STA 

MBX 

51 

59 

65 

SS 

SO 

5S 

54 

S9 

49 

53 

S3 

45 

47 

52 

56 

48 

56 

47 

44 

47 

SI 

55 

54 

59 

59 

55 

S3 

50 

S2 

■  9 

MIN 

34 

34 

34 

40 

45 

39 

38 

36 

34 

31 

34 

33 

34 

35 

34 

33 

30 

28 

28 

30 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

32 

31 

32 

40 

33 

.9 

HEALDSBURC 

MBX 

74 

77 

80 

75 

62 

66 

68 

63 

59 

60 

66 

71 

68 

65 

58 

60 

60 

60 

57 

60 

64 

62 

71 

69 

77 

61 

58 

55 

56 

55 

64 

■  6 

MIN 

40 

43 

46 

46 

49 

39 

52 

45 

35 

42 

37 

35 

37 

40 

52 

47 

39 

34 

34 

44 

33 

34 

35 

36 

44 

40 

42 

38 

30 

39 

40 

.2 

HILTS 

MAX 

62 

65 

68 

71 

61 

53 

51 

47 

42 

45 

4S 

SI 

63 

52 

51 

44 

42 

42 

42 

43 

44 

46 

45 

39 

39 

51 

45 

36 

40 

45 

49 

.0 

MIN 

30 

38 

37 

34 

34 

30 

40 

29 

26 

34 

26 

24 

26 

31 

42 

28 

20 

19 

24 

33 

28 

27 

28 

31 

30 

31 

32 

31 

24 

33 

30 

.0 

HOOPA 

MAX 

61 

59 

63 

66 

67 

55 

50 

57 

50 

51 

50 

54 

57 

60 

54 

48 

48 

54 

49 

53 

54 

56 

54 

S2 

51 

49 

48 

45 

54 

.1 

MIN 

43 

45 

48 

50 

49 

42 

44 

3S 

40 

39 

37 

3B 

39 

44 

43 

34 

31 

30 

32 

38 

36 

38 

38 

39 

40 

30 

32 

36 

39 

•  0 

KENTF lELO 

MAX 

6S 

69 

70 

6B 

65 

64 

64 

62 

59 

59 

SB 

60 

64 

62 

59 

57 

SB 

55 

53 

57 

57 

55 

62 

63 

75 

71 

59 

55 

56 

68 

61 

.3 

MIN 

41 

45 

48 

48 

49 

44 

45 

45 

37 

44 

38 

36 

41 

44 

49 

46 

36 

40 

35 

45 

35 

36 

38 

40 

43 

43 

41 

40 

39 

38 

41 

.7 

KLAHATH 

MAX 

60 

67 

59 

59 

57 

S3 

58 

54 

51 

SS 

56 

60 

61 

59 

59 

S3 

52 

51 

52 

S6 

56 

51 

59 

66 

63 

S3 

50 

49 

48 

SO 

55 

.9 

MIN 

40 

44 

44 

43 

SO 

43 

49 

35 

34 

42 

36 

36 

36 

44 

48 

40 

32 

28 

32 

42 

33 

36 

40 

36 

38 

40 

40 

31 

32 

42 

38 

.9 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MBX 

52 

80 

60 

65 

67 

57 

SO 

46 

32 

32 

35 

40 

50 

61 

52 

42 

36 

33 

33 

40 

39 

42 

42 

42 

49 

46 

42 

35 

27 

35 

44 

.8 

MIN 

32 

37 

37 

41 

36 

30 

35 

25 

22 

20 

20 

21 

26 

36 

2S 

24 

16 

14 

16 

17 

17 

19 

27 

28 

30 

31 

27 

20 

17 

27 

25 

.8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MBX 

55 

61 

56 

64 

68 

59 

52 

49 

35 

36 

35 

37 

42 

59 

53 

44 

36 

32 

34 

34 

37 

49 

48 

49 

44 

46 

.7 

MIN 

28 

30 

19 

18 

30 

22 

31 

28 

22 

22 

9 

1  1 

17 

25 

26 

20 

1  3 

12 

16 

22 

21 

19 

20 

23 

21 

21 

■  0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MBX 

71 

73 

77 

77 

66 

66 

62 

64 

63 

61 

63 

69 

69 

72 

SB 

65 

60 

57 

S7 

56 

60 

SB 

65 

65 

77 

70 

60 

SB 

58 

56 

64 

.4 

MIN 

40 

43 

43 

45 

49 

40 

49 

43 

34 

47 

35 

34 

33 

38 

4B 

44 

33 

33 

35 

48 

32 

31 

34 

35 

36 

43 

41 

31 

28 

33 

38 

■  6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MBX 

66 

65 

66 

63 

56 

55 

SB 

55 

48 

54 

56 

61 

SB 

55 

58 

52 

51 

52 

48 

57 

57 

51 

58 

57 

57 

51 

S2 

SS 

46 

49 

55 

■  6 

MIN 

37 

35 

40 

42 

48 

48 

4B 

33 

30 

43 

36 

36 

35 

41 

47 

39 

30 

28 

34 

40 

3S 

33 

37 

38 

33 

37 

34 

30 

36 

42 

37 

.5 

ORLEANS 

MAX 

6S 

68 

71 

69 

56 

51 

59 

57 

46 

53 

55 

60 

55 

52 

56 

49 

53 

57 

44 

SO 

57 

47 

57 

60 

60 

55 

54 

52 

45 

47 

55 

.3 

MIN 

41 

45 

48 

48 

47 

42 

45 

40 

37 

40 

37 

36 

38 

38 

47 

39 

32 

28 

29 

33 

37 

37 

36 

37 

35 

39 

38 

34 

30 

40 

38 

.4 

PETBLUMB  FIRE  SIB  2 

MAX 

70 

74 

75 

72 

62 

63 

65 

63 

61 

59 

64 

66 

68 

62 

59 

59 

61 

59 

55 

60 

61 

SB 

64 

64 

72 

71 

57 

SS 

56 

SB 

63 

.  1 

M  1  N 

38 

41 

42 

45 

50 

38 

SO 

40 

35 

45 

35 

32 

36 

42 

SO 

47 

39 

37 

31 

46 

33 

32 

33 

3S 

37 

38 

40 

37 

30 

35 

39 

■  0 

POINT  BRENB 

MBX 

60 

57 

66 

67 

67 

SB 

62 

63 

57 

54 

58 

57 

63 

61 

59 

SB 

57 

SS 

57 

SS 

SB 

56 

60 

57 

64 

60 

53 

53 

51 

54 

58 

.6 

M  1  N 

49 

42 

47 

39 

40 

35 

47 

43 

32 

36 

30 

30 

31 

36 

SO 

42 

38 

27 

28 

33 

30 

29 

36 

35 

40 

45 

45 

40 

28 

33 

37 

.2 

POTTER  VRLLET  PH 

MBX 

76 

76 

61 

77 

60 

60 

62 

59 

55 

SS 

62 

69 

71 

64 

60 

55 

57 

60 

SB 

56 

62 

60 

66 

73 

72 

SB 

54 

51 

49 

SO 

62 

.3 

MIN 

35 

37 

45 

43 

43 

39 

48 

34 

28 

30 

28 

29 

31 

40 

SO 

43 

27 

29 

29 

39 

28 

31 

30 

35 

38 

37 

34 

32 

27 

38 

35 

.2 

RICHARDSON  GROVE  SI  PK 

MBX 

59 

61 

65 

65 

65 

SS 

54 

SB 

52 

49 

48 

48 

53 

54 

S6 

57 

SO 

48 

49 

49 

50 

47 

54 

S4 

54 

57 

56 

46 

45 

46 

S3 

.5 

MIN 

38 

42 

42 

45 

45 

43 

43 

38 

34 

33 

33 

36 

34 

34 

33 

42 

31 

30 

30 

29 

29 

32 

41 

38 

38 

37 

37 

36 

30 

32 

36 

.2 

SBINI  HELENA 

MBX 

69 

75 

78 

73 

62 

64 

64 

60 

59 

SB 

64 

69 

69 

63 

56 

58 

58 

55 

57 

52 

62 

61 

67 

65 

73 

66 

57 

57 

54 

54 

62 

.6 

MIN 

37 

40 

42 

42 

46 

37 

48 

41 

32 

39 

32 

31 

33 

39 

46 

46 

30 

42 

37 

39 

30 

31 

32 

33 

39 

40 

39 

30 

26 

34 

37 

.  1 

SBN  RAF  BEL 

MAX 

68 

70 

73 

70 

64 

60 

62 

61 

60 

56 

61 

61 

66 

64 

57 

56 

59 

57 

61 

60 

52 

59 

66 

67 

79 

75 

55 

55 

55 

54 

62 

.4 

niN 

44 

48 

50 

SO 

51 

46 

SI 

47 

39 

46 

40 

41 

45 

50 

52 

40 

38 

38 

45 

43 

44 

45 

47 

35 

44 

.8 

SRNTB  ROSA 

MBX 

74 

76 

78 

75 

61 

66 

66 

64 

60 

60 

64 

66 

68 

65 

60 

68 

60 

58 

58 

60 

62 

60 

67 

69 

73 

69 

58 

55 

56 

57 

64 

.4 

MIN 

50 

37 

33 

42 

32 

32 

34 

40 

45 

32 

36 

32 

44 

30 

31 

33 

34 

39 

39 

35 

37 

37 

.3 

SBhtERS  BRR  RBNCER  STB 

MAX 

55 

65 

68 

70 

68 

S2 

45 

48 

S3 

50 

46 

49 

54 

58 

48 

54 

56 

46 

51 

42 

46 

4B 

52 

54 

56 

60 

49 

47 

49 

S3 

.1 

MIN 

36 

29 

30 

32 

31 

35 

35 

34 

25 

25 

24 

23 

25 

27 

29 

30 

23 

23 

24 

29 

30 

31 

30 

28 

30 

32 

28 

27 

27 

28 

.7 

SCOTIA 

MAX 

58 

60 

69 

67 

65 

59 

SS 

59 

55 

53 

51 

55 

62 

67 

62 

SS 

52 

SO 

55 

SS 

56 

SS 

58 

57 

63 

58 

51 

46 

47 

50 

56 

.9 

MIN 

42 

44 

46 

48 

50 

44 

48 

42 

35 

37 

38 

38 

3B 

41 

51 

43 

33 

31 

31 

39 

37 

37 

45 

39 

39 

45 

43 

38 

35 

39 

40 

.5 

SHELTER  COVE  BVIBTION 

MAX 

66 

69 

62 

SB 

SB 

54 

56 

56 

54 

54 

56 

58 

60 

56 

56 

53 

54 

56 

53 

56 

54 

S6 

60 

66 

69 

65 

52 

48 

49 

SO 

57 

.1 

MIN 

50 

54 

46 

44 

46 

4S 

51 

45 

44 

43 

41 

46 

51 

49 

49 

45 

4  1 

SO 

43 

44 

43 

44 

45 

53 

56 

48 

44 

40 

39 

43 

46 

.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 

13 


DAILY  TEMPERniURES 


CBLIFORNIS 

NOVEMBER  1975 


STRT  ION 

DHY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

14  1 

1 

15 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

SONOtin 

HAX 
MIN 

74 

75 

78 

76 

73 

68 

68 

57 

63 

63 

68 

71 

72 

70 

65 

61 

63 

60 

59 

61 

65 

63 

71 

70 

76 

70 

61 

58 

61 
32 

61 

35 

67.0 
38.4 

TRINITY  RIVER  HRTCH 

MAX 
MIN 

61 

62 

62 

65 

69 

54 

47 

58 

53 

45 

47 

S3 

54 

59 

50 

50 

SO 

49 

50 

49 

41 

51 

46 

53 

52 

53 

S3 

49 

48 

47 
36 

52.7 
33.3 

TULELHKE 

HAX 

niN 

61 

63 
28 

67 

69 

61 

51 

51 

43 

39 

40 

42 

55 

58 

56 

50 

45 

37 

38 

39 

40 

45 

45 

50 

49 

52 

47 

40 

34 

33 

39 
14 

48.0 
23.7 

UK  I  AH 

riBx 

MIN 

76 
37 

76 
39 

79 

75 
4  3 

63 

61 

37 

64 

59 

52 

57 

61 

69 

70 

61 

58 

56 

58 

60 

55 

57 

61 

58 

67 

72 

73 

63 

54 

53 

S3 
29 

50 
40 

62.4 

36  .5 

HflRn  SPRINGS  Ofln 

MBX 
MIN 

6S 
39 

59 
40 

75 

78 

72 

52 

64 

62 

56 

66 

58 

63 

68 

66 

62 

60 

62 

55 

58 

53 

?6 

63 

62 

66 

68 

73 

56 

57 

S3 
30 

55 
30 

62.4 

HEflVERVlLLE  RBNGER  STfl 

MAX 
MIN 

62 
38 

62 
48 

64 

35 

66 
39 

71 
35 

55 
32 

47 

50 

38 

58 

46 

50 

55 

63 

48 

50 

50 

49 

51 

48 

43 

52 

50 

53 

56 

53 
28 

43 

3  3 

39 
38 

52.6 
29.9 

HEED  FIRE  DEPflRTHENT 

.1BX 
MIN 

SO 
26 

57 
30 

60 

33 

62 
33 

66 
31 

57 
37 

51 
40 

49 

25 

42 

21 

41 

26 

41 

17 

40 

20 

55 
20 

59 
41 

SO 
40 

48 

17 

45 

17 

36 
20 

36 
19 

44 

29 

41 

21 

44 

28 

47 

25 

37 
23 

36 
25 

45 

25 

51 
32 

39 
24 

33 
21 

37 
32 

46.6 

26.6 

HILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

72 
35 

74 
40 

76 
43 

73 
42 

68 
46 

56 
38 

60 
43 

55 
30 

52 
27 

55 
41 

60 
31 

66 
30 

68 
30 

65 
38 

57 
47 

54 
40 

53 
26 

S3 
23 

S3 
25 

57 
39 

56 
30 

57 
38 

64 

32 

68 
31 

67 
31 

63 
29 

50 
30 

47 

27 

45 
24 

46 

36 

S9.7 
34.1 

MILLOW  CREEK  1  NH 

MAX 
MIN 

68 

64 

61 

69 

71 

55 

50 

51 

SO 

52 

50 

54 

58 

61 

57 

50 

51 

49 

53 

SO 

54 

56 

57 

57 

53 

50 

49 

47 

28 

55.3 
32.0 

yREKB 

MAX 
MIN 

S4 

30 

60 
32 

65 
36 

67 
34 

72 
37 

62 
3 1 

54 

35 

54 

30 

48 

26 

40 

46 

46 

SO 

63 

56 

47 

43 

40 

42 

40 

43 

45 

46 

43 

42 

47 

30 

50 
30 

43 

27 

36 
24 

39 
25 

49.4 

28.5 

SBCRflnENTO 

DRBINBGE  02 

BDIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

65 
29 

72 
28 

72 
28 

73 
36 

68 
3 1 

53 
35 

S3 

45 

44 

38 
22 

45 

60 

61 

57 

52 

37 

43 

37 

48 

43 

55 

55 

51 

48 

43 

40 

42 

43 

19 

51  .5 
23.3 

ALTURBS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

20 

70 

71 
25 

56 
25 

53 

50 

45 

39 

36 

40 

57 

62 

52 

42 

39 

38 

35 

40 

36 

37 

39 

52 

SO 

48 

46 

45 

20 

29 

36 
20 

46.0 

20.7 

AUBURN 

MAX 
MIN 

68 

66 

72 

75 
49 

76 
47 

67 
47 

65 

52 

56 

56 

56 

59 
37 

67 

71 

67 

56 

54 

58 

55 

55 

56 

57 

60 

65 

65 

74 

58 

47 

50 

48 

29 

61  .1 
39.  1 

AUBURN  DBM  PROJECT 

MAX 
MIN 

65 
36 

64 

39 

70 

72 

74 

64 

63 

57 
42 

56 

54 

55 

56 

65 

70 

67 

57 

52 

57 

52 

54 

54 

54 

59 

64 

64 

70 

57 

64 

49 

48 

28 

60.2 
35.9 

BLUE  CBNTON  HSMO 

MAX 
MIN 

68 
47 

64 
46 

68 
46 

66 
48 

57 

50 

44 

46 

42 

32 

50 

57 

58 

53 

48 

41 

38 

34 

40 

41 

51 

47 

61 

67 

53 

46 

32 

28 

27 

38 
23 

48.2 

33.6 

BOHHBN  OBH 

MAX 
MIN 

70 

66 

69 
38 

68 

58 
40 

53 

47 

35 

46 

43 

36 

50 

59 

61 

57 

48 

42 

37 

33 

43 

39 

52 

48 

61 

63 

59 

59 

38 

32 

28 

37 
22 

50.1 
30.6 

BRANNBN  ISLBNO 

MAX 
MIN 

69 

67 
4  1 

70 

70 
4  3 

70 

64 

63 
48 

64 

63 
40 

61 
46 

60 
39 

61 
33 

64 

37 

68 
39 

65 
46 

64 
49 

SB 
40 

58 
4  1 

55 
29 

56 
39 

56 
34 

55 
3 1 

56 
35 

67 
35 

67 
37 

70 
35 

59 
38 

55 
38 

56 
36 

56 
37 

62.2 
39.6 

BROOKS  FARNHAB  RANCH 

MAX 
MIN 

75 

78 

77 

75 

66 

69 

73 

67 

58 

61 

64 

67 

70 

68 

61 

61 

58 

59 

65 

71 

76 

73 

64 

60 

67.3 
36.  1 

BURNEr 

MBX 
MIN 

57 

65 

66 

67 

69 

62 

49 

55 

51 

41 

44 

47 

58 

59 

54 

55 

47 

43 

45 

45 

37 

43 

46 

53 

56 

56 

S3 

47 

40 

39 
18 

51  .6 
22.9 

CANBT  RANGER  SIBTION 

MBX 
MIN 

CANTON  OBn 

MBX 
MIN 

65 

57 
30 

58 

57 

59 

56 

49 

48 

46 

43 

44 

55 

52 

52 

43 

41 

38 

38 

39 

46 

44 

47 

48 

50 

48 

47 

39 

33 

40 

28 

47.7 

26.7 

CHESTER 

MBX 
MIN 

62 

64 

63 

6*; 

59 

56 

51 

50 

40 

41 

46 

51 

59 

54 

4B 

45 

41 

37 

40 

44 

47 

45 

55 

55 

53 

50 

43 

34 

35 

38 
28 

49.1 

23.1 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MBX 
MIN 

70 

66 

72 

75 

74 

61 

63 

59 

58 

61 

60 

60 
32 

66 

69 

60 

57 

58 

55 

54 

54 

52 

63 

63 

67 

67 

70 

60 

57 

53 

49 

35 

61  .8 
38.0 

CCEBRLBKE  HIDHLBNOS 

MBX 
MIN 

72 

73 

73 
37 

77 

74 

60 

61 

63 

55 

54 

30 

53 

60 

65 

68 

60 

56 

54 

28 

54 

51 

53 

47 

56 

57 

61 

65 

68 

55 

52 

49 

49 

31 

59.8 
33.2 

COLFAX 

MBX 
MIN 

66 

72 

77 

77 

75 

63 

59 

57 

52 

50 

58 

65 

71 

70 

65 

50 

53 

51 

51 

53 

58 

59 

67 

71 

69 

62 

53 

46 

41 

50 
31 

60.4 

36.6 

COLUSB  2  SSH 

MBX 
MIN 

67 

73 

74 

74 

73 

66 

65 

62 

59 

62 

62 

66 

68 

6S 

58 

60 

56 

55 

56 

52 

63 

60 

69 

69 

72 

67 

57 

55 

55 

57 
35 

63.2 
37.4 

DBVIS  2  HSH  EXP  FBRH 

MAX 
MIN 

69 

67 

70 

74 

74 

68 

67 

60 

62 

55 

62 

64 

66 

69 
39 

64 

58 

60 

58 
39 

56 
32 

55 
39 

55 

58 
27 

56 

69 

67 
38 

74 

37 

58 
37 

55 
30 

54 

27 

55 
34 

62.6 
37.2 

OEER  CREEK  FOREBBY 

MAX 
MIN 

66 

63 

68 

70 

69 

64 

56 

49 

49 

46 

38 

49 

60 

63 

57 

56 

54 

48 

39 

44 

40 

52 

48 

61 

67 

56 

47 

39 

35 

34 

24 

52.9 
35.2 

DE  SBBLB 

MAX 
MIN 

63 

63 

73 

70 

63 

57 

52 

52 

51 

46 

59 

59 

66 

63 

53 

51 

50 

48 

48 

47 

57 

56 

65 

72 

63 

56 

47 

39 

45 

32 

56.3 
34.5 

DOBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

OOMNIEVILLE  RANGER  5TA 

MBX 
MIN 

67 

62 

67 

68 

68 

65 

60 

53 

42 

47 

S3 

55 

51 

41 

43 

49 

42 

44 

49 

49 

55 

S9 

54 

34 

45 

31 

52.9 
29.2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

71 

76 

77 

77 

73 

63 

66 

64 

63 

52 

57 

60 

65 

68 

61 

61 

57 

53 

51 

54 

47 

63 

56 

67 

75 

70 

67 

56 

52 

54 

32 

62.5 
32.9 

FBIRF lELD  F IRE  STAT  ION 

MAX 
MIN 

75 

67 

72 

73 

77 

65 

66 

65 

64 

62 

61 

65 

64 

68 

65 

60 

60 

61 

56 

55 

57 

60 

56 

66 

68 

68 

59 

57 

57 

57 
35 

63.5 
38.9 

FOLSOM  OBn 

MAX 
MIN 

65 
43 

66 
49 

71 
50 

74 

52 

74 
46 

53 
48 

64 
49 

58 
45 

59 
34 

56 
34 

58 
41 

SB 
41 

65 
42 

70 
47 

68 
47 

62 
50 

55 
34 

56 
30 

54 

32 

54 
4  1 

56 
30 

S3 
30 

57 
34 

62 
38 

64 
43 

70 
44 

57 
42 

48 

32 

52 
26 

50 
28 

60.6 
40.1 

OEORGETOHN  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

66 
39 

62 
43 

67 
46 

73 
51 

72 
43 

62 
41 

59 
43 

59 
32 

46 

30 

54 

33 

62 
39 

66 
46 

61 
29 

48 

26 

44 

28 

49 

28 

50 
33 

65 
35 

65 
42 

60 
41 

GRASS  VBLLEY  NO.  2 

MAX 
MIN 

68 
35 

65 
38 

70 
40 

77 
41 

76 
40 

66 
44 

62 
44 

53 
37 

58 
31 

52 
31 

49 

29 

56 
30 

66 
33 

69 
39 

66 
42 

52 
45 

49 

30 

51 
26 

49 

25 

52 
30 

52 
30 

60 
31 

57 
31 

66 
32 

72 
37 

67 
36 

55 
37 

42 

31 

44 

21 

39 
23 

58.7 
34.0 

GR122LY   ISLBNO  REFUGE 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
1  4 


DAILY  TEMPERniURES 


DRY  OF  MONTH 

UJ 

o 

STRT ION 

ac 

UJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

HRRRISON  CULCH  RS 

hbx 

72 

73 

55 

54 

58 

SO 

51 

57 

59 

SO 

46 

46 

45 

45 

61 

65 

60 

(TIN 

34 

31 

26 

34 

24 

24 

23 

22 

29 

27 

16 

IB 

26 

20 

24 

23 

23 

HBT  CREEK  PH  NO  1 

MBX 

62 

66 

67 

70 

69 

59 

58 

57 

52 

46 

47 

51 

57 

60 

56 

52 

49 

45 

43 

45 

39 

47 

49 

53 

58 

SB 

55 

47 

40 

42 

53.3 

niN 

25 

28 

29 

27 

28 

31 

37 

30 

19 

33 

19 

19 

21 

26 

33 

37 

19 

17 

17 

27 

22 

21 

23 

22 

25 

25 

33 

27 

16 

30 

25. 5 

JESS  VBLLET 

nat 

63 

62 

65 

68 

65 

58 

51 

45 

42 

37 

43 

57 

59 

54 

51 

47 

4  1 

37 

41 

35 

43 

41 

48 

53 

49 

44 

40 

29 

25 

36 

47.6 

MIN 

21 

21 

31 

33 

41 

28 

26 

26 

IS 

27 

11 

21 

28 

29 

40 

32 

8 

9 

10 

25 

13 

22 

21 

23 

19 

23 

2S 

16 

8 

21 

22.6 

LBKEPORI 

na« 

71 

71 

73 

70 

60 

61 

64 

57 

52 

54 

58 

62 

64 

61 

57 

SS 

56 

54 

52 

51 

57 

53 

58 

66 

68 

56 

S3 

50 

51 

49 

58.8 

niN 

36 

40 

41 

40 

40 

35 

48 

33 

28 

41 

28 

29 

29 

38 

50 

43 

25 

28 

27 

39 

30 

30 

30 

31 

35 

34 

34 

31 

26 

33 

34.4 

LAKE  SOLBNO 

«fi» 

71 

66 

71 

72 

72 

64 

67 

66 

64 

58 

59 

61 

63 

67 

63 

60 

59 

58 

55 

54 

S3 

60 

55 

69 

70 

72 

60 

57 

55 

55 

62.5 

HIN 

36 

42 

47 

49 

46 

47 

52 

44 

41 

43 

40 

32 

34 

39 

42 

52 

43 

44 

37 

39 

33 

31 

34 

33 

36 

41 

42 

41 

38 

38 

40.5 

LBKE  SPflULOINC 

riBx 

62 

69 

69 

69 

54 

49 

45 

40 

39 

49 

59 

62 

S3 

50 

42 

38 

36 

44 

43 

52 

61 

66 

52 

48 

39 

29 

39 

50.3 

MIN 

34 

31 

32 

32 

34 

38 

27 

19 

31 

IB 

29 

27 

30 

37 

34 

23 

22 

20 

29 

22 

26 

33 

39 

32 

14 

4 

23 

27.4 

nBNIBNITB  LBKE 

HhX 

S4 

65 

61 

65 

66 

57 

47 

42 

42 

37 

33 

46 

58 

SB 

49 

45 

37 

32 

31 

40 

38 

49 

45 

S3 

59 

47 

40 

31 

29 

29 

46.2 

MIN 

32 

29 

32 

32 

45 

31 

37 

20 

IS 

26 

11 

21 

25 

32 

38 

30 

17 

13 

1 1 

23 

12 

15 

22 

22 

35 

28 

25 

16 

4 

IB 

23.9 

NBRKLET  COVE 

nnx 

74 

67 

71 

73 

71 

63 

66 

65 

62 

57 

S9 

62 

62 

66 

64 

59 

57 

56 

53 

S3 

50 

63 

55 

65 

73 

71 

59 

55 

S4 

54 

62.0 

niN 

39 

42 

42 

44 

44 

41 

42 

44 

34 

37 

35 

33 

34 

38 

46 

46 

33 

43 

35 

39 

30 

32 

33 

34 

42 

40 

41 

32 

27 

30 

37.7 

riBRTSVlLLE 

HflX 

70 

70 

74 

74 

75 

65 

69 

61 

64 

54 

64 

62 

68 

70 

64 

56 

61 

56 

55 

55 

SS 

58 

57 

67 

65 

70 

59 

53 

54 

53 

62.6 

TilN 

43 

44 

45 

46 

47 

50 

50 

44 

36 

45 

38 

36 

38 

42 

49 

52 

39 

39 

34 

41 

34 

36 

38 

37 

43 

42 

46 

38 

29 

37 

41  .3 

nc  CLOUD 

tIBX 

63 

69 

69 

74 

68 

56 

47 

47 

49 

39 

43 

49 

60 

60 

47 

46 

47 

45 

45 

44 

37 

50 

46 

59 

62 

59 

52 

45 

39 

37 

51  .8 

MIN 

30 

31 

34 

31 

31 

30 

33 

28 

22 

25 

19 

21 

19 

21 

36 

30 

18 

19 

28 

30 

21 

23 

25 

27 

30 

25 

27 

23 

22 

29 

26.3 

niNERBL 

HBX 

53 

60 

59 

63 

64 

59 

50 

46 

43 

39 

34 

40 

50 

57 

47 

44 

38 

37 

35 

39 

38 

42 

40 

52 

62 

S3 

43 

35 

32 

30 

46.1 

MIN 

28 

27 

28 

29 

29 

33 

35 

21 

19 

28 

14 

19 

25 

26 

34 

34 

18 

IB 

20 

26 

19 

21 

21 

24 

29 

27 

29 

15 

12 

24 

24.4 

nOUNt  SHBSTB  HSO  CI 

MBX 

60 

64 

71 

66 

55 

47 

47 

43 

40 

45 

45 

54 

58 

51 

46 

43 

39 

38 

42 

36 

49 

46 

42 

49 

51 

51 

41 

31 

37 

35 

47.4 

MIN 

32 

36 

35 

35 

38 

34 

33 

29 

22 

22 

17 

22 

27 

39 

36 

28 

25 

18 

19 

23 

20 

28 

26 

29 

32 

30 

30 

23 

23 

28 

28.0 

NEVBOB  C[tY 

MBX 

61 

60 

63 

67 

70 

63 

57 

54 

S4 

50 

47 

51 

59 

62 

50 

52 

49 

48 

45 

47 

46 

52 

5! 

59 

66 

62 

52 

42 

40 

38 

S3. 9 

MIN 

31 

33 

35 

35 

36 

37 

42 

32 

21 

23 

26 

23 

24 

30 

35 

39 

27 

23 

22 

23 

27 

28 

28 

30 

31 

31 

35 

30 

20 

25 

29.4 

ORLBNO 

MBX 

72 

70 

73 

76 

75 

57 

62 

57 

63 

51 

63 

62 

66 

69 

59 

62 

62 

56 

55 

56 

51 

64 

59 

69 

75 

70 

61 

59 

55 

51 

62.7 

MIN 

37 

40 

43 

41 

41 

44 

46 

34 

33 

40 

35 

33 

33 

37 

44 

48 

37 

38 

36 

36 

35 

31 

40 

38 

40 

42 

36 

34 

26 

29 

37.6 

OROVILLE  RBUGER  SIB 

MAX 

60 

68 

79 

75 

75 

65 

65 

65 

62 

55 

61 

60 

64 

69 

60 

60 

60 

54 

55 

55 

SB 

51 

SB 

65 

68 

60 

61 

52 

53 

61  .8 

MIN 

47 

47 

52 

50 

57 

52 

38 

34 

45 

37 

38 

38 

45 

52 

37 

35 

37 

42 

34 

34 

34 

42 

41 

46 

35 

42 

42.0 

PBRBDISE 

MBX 

66 

62 

67 

70 

70 

64 

58 

54 

SS 

SO 

54 

S7 

61 

67 

61 

SI 

54 

55 

52 

51 

51 

60 

57 

66 

71 

69 

59 

50 

47 

43 

58 -S 

MIN 

42 

46 

48 

52 

SO 

49 

48 

38 

37 

41 

36 

40 

43 

49 

46 

46 

35 

32 

36 

36 

36 

40 

40 

38 

43 

46 

42 

33 

29 

34 

41  .0 

plbcerville 

MAX 

61 

61 

67 

71 

74 

64 

61 

57 

SS 

54 

51 

54 

63 

66 

65 

58 

52 

54 

SO 

50 

52 

S3 

56 

62 

62 

67 

57 

43 

43 

45 

S7.6 

MIN 

33 

38 

39 

40 

40 

44 

42 

45 

29 

40 

30 

32 

36 

38 

42 

48 

29 

25 

25 

32 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

38 

35 

29 

31 

3S.3 

plbcerville  IFG 

MBX 

60 

67 

73 

76 

67 

61 

53 

54 

52 

56 

53 

66 

68 

63 

SB 

47 

51 

48 

51 

51 

55 

55 

64 

64 

69 

61 

51 

38 

41 

48 

57.4 

MIN 

42 

46 

49 

54 

51 

44 

46 

42 

37 

40 

35 

42 

48 

SO 

43 

38 

34 

32 

32 

38 

39 

40 

44 

45 

52 

44 

35 

30 

26 

33 

41  .0 

PORTOLB 

MBX 

65 

63 

65 

70 

55 

53 

45 

45 

39 

40 

48 

60 

54 

46 

40 

33 

38 

40 

42 

48 

S3 

54 

49 

49 

40 

49.4 

MIN 

23 

23 

24 

25 

28 

40 

21 

14 

29 

1  1 

17 

20 

30 

35 

20 

IB 

19 

24 

15 

IS 

17 

20 

24 

0 

21 

21  .3 

QUINCr 

MBX 

63 

62 

62 

65 

61 

58 

45 

48 

52 

52 

58 

45 

42 

46 

47 

51 

52 

58 

MIN 

22 

28 

24 

26 

34 

22 

24 

20 

21 

22 

IB 

20 

19 

22 

25 

19 

21 

23 

REO  BLUFF  MSO  BP 

MBX 

66 

74 

77 

73 

61 

60 

58 

62 

SO 

59 

62 

64 

67 

58 

56 

60 

56 

56 

55 

51 

62 

60 

70 

76 

70 

61 

S9 

54 

51 

50 

61  .3 

MIN 

38 

42 

44 

45 

45 

46 

47 

40 

37 

40 

34 

36 

36 

43 

SO 

43 

39 

38 

37 

35 

34 

35 

39 

44 

51 

44 

40 

30 

27 

4  1 

40.0 

REDOING  FIRE  StB  NO  2 

MBX 

72 

77 

81 

75 

62 

57 

56 

61 

54 

51 

62 

65 

68 

59 

58 

SB 

57 

57 

56 

49 

64 

SB 

70 

76 

71 

60 

57 

65 

49 

47 

61  .4 

MIN 

44 

41 

48 

48 

49 

42 

50 

42 

40 

42 

37 

41 

40 

46 

47 

42 

32 

39 

43 

39 

38 

37 

43 

SO 

48 

42 

37 

39 

28 

30 

41  .5 

ROCKL IN 

MBX 

70 

68 

73 

73 

75 

66 

67 

66 

59 

64 

61 

60 

66 

72 

61 

64 

56 

56 

54 

56 

SB 

S3 

63 

64 

64 

70 

SB 

49 

54 

53 

62.4 

niN 

42 

42 

42 

44 

45 

SO 

SO 

46 

31 

38 

32 

35 

36 

42 

46 

51 

34 

36 

28 

40 

32 

33 

31 

36 

36 

36 

43 

30 

24 

30 

38.0 

SBCRBHENIO  MSG  BP 

MBX 

72 

75 

76 

76 

69 

69 

64 

67 

60 

65 

65 

68 

72 

65 

65 

61 

61 

59 

59 

59 

57 

60 

68 

68 

77 

61 

57 

59 

SB 

61 

65.1 

MIN 

47 

47 

48 

50 

53 

SO 

54 

47 

39 

46 

43 

40 

42 

48 

54 

46 

44 

41 

37 

46 

38 

38 

39 

40 

44 

41 

46 

37 

33 

43 

44.0 

SBCRflnCNIO  MSO  CI 

MBX 

71 

74 

74 

76 

68 

68 

63 

64 

61 

64 

63 

67 

73 

64 

63 

60 

58 

56 

56 

56 

56 

57 

66 

68 

73 

58 

54 

56 

SB 

60 

63.5 

MIN 

46 

45 

48 

51 

52 

49 

52 

46 

42 

47 

40 

41 

43 

51 

53 

45 

42 

41 

38 

43 

39 

38 

41 

44 

47 

47 

44 

41 

34 

42 

44  .4 

SHBSTB  OBn 

MBX 

67 

76 

74 

75 

72 

60 

57 

53 

61 

52 

57 

59 

65 

66 

55 

53 

56 

SS 

54 

52 

49 

59 

55 

67 

66 

68 

61 

56 

52 

45 

60.0 

MIN 

49 

51 

54 

43 

49 

46 

48 

43 

41 

39 

38 

40 

44 

44 

47 

45 

39 

39 

40 

37 

38 

41 

43 

47 

41 

44 

41 

38 

30 

33 

42.4 

SfERRB  CUT 

MBX 

71 

66 

71 

72 

66 

61 

50 

52 

52 

42 

50 

60 

63 

59 

53 

S3 

47 

40 

49 

45 

S3 

50 

65 

71 

SB 

54 

40 

40 

33 

41 

54.3 

MIN 

38 

42 

41 

36 

35 

39 

40 

29 

28 

32 

26 

34 

32 

33 

35 

35 

28 

25 

30 

30 

31 

25 

34 

43 

41 

33 

32 

25 

12 

25 

32.3 

SIERRBVILLE  RBNCER  STB 

MBX 

66 

68 

67 

74 

60 

60 

52 

50 

52 

40 

43 

52 

65 

60 

61 

47 

38 

35 

40 

44 

54 

55 

55 

SB 

S3 

38 

36 

32 

40 

51  .6 

MIN 

23 

25 

25 

29 

34 

36 

20 

16 

1  1 

16 

17 

21 

26 

42 

35 

20 

16 

10 

17 

14 

16 

20 

15 

22 

24 

22 

20 

4 

24 

21  .4 

STONT  GORGE  RESERVOIR 

MBX 

72 

72 

75 

78 

73 

63 

63 

61 

63 

S3 

57 

61 

66 

68 

61 

55 

59 

54 

53 

54 

49 

62 

58 

70 

76 

71 

62 

58 

54 

49 

62.3 

MIN 

37 

39 

41 

41 

42 

37 

40 

32 

28 

34 

28 

30 

33 

35 

42 

47 

29 

38 

30 

34 

27 

28 

33 

36 

37 

39 

32 

29 

27 

31 

34.5 

STRBMBERRT  VBLLET 

MBX 

71 

67 

72 

72 

61 

56 

49 

51 

46 

43 

54 

61 

64 

57 

54 

44 

46 

43 

45 

43 

55 

SO 

63 

71 

60 

50 

42 

40 

31 

43 

S3.S 

MIN 

35 

34 

35 

37 

37 

39 

38 

29 

25 

33 

25 

30 

32 

34 

38 

31 

26 

23 

25 

30 

27 

28 

29 

36 

43 

35 

32 

26 

IS 

29 

31  .2 

THIN  LBKES 

MBX 

61 

63 

60 

58 

51 

45 

40 

37 

39 

32 

49 

55 

53 

SO 

46 

40 

34 

18 

47 

35 

35 

42 

54 

SB 

47 

40 

31 

31 

19 

36 

43.5 

MIN 

27 

26 

28 

34 

37 

26 

34 

21 

16 

24 

8 

24 

29 

38 

38 

32 

1  3 

9 

10 

23 

19 

22 

20 

32 

36 

26 

23 

14 

-  4 

7 

23.1 

VBCBV [LLE 

MBX 

68 

71 

70 

75 

67 

68 

66 

65 

60 

61 

62 

63 

69 

65 

64 

59 

59 

SS 

56 

55 

60 

S6 

69 

68 

74 

68 

57 

56 

58 

59 

63.4 

MIN 

36 

40 

41 

42 

41 

38 

S2 

41 

34 

45 

35 

43 

40 

48 

49 

37 

43 

37 

42 

30 

31 

31 

32 

40 

40 

40 

38 

39.5 

HHISKETTOHN  RES 

MBX 

74 

76 

76 

74 

73 

58 

55 

54 

57 

48 

53 

SB 

64 

66 

56 

56 

S3 

53 

51 

50 

43 

60 

55 

62 

71 

68 

60 

64 

SO 

44 

59. 4 

MIN 

46 

48 

51 

45 

45 

41 

45 

42 

37 

38 

37 

39 

39 

40 

46 

44 

34 

32 

36 

34 

36 

34 

42 

47 

45 

44 

40 

36 

27 

37 

40.2 

HILL IBnS 

MBX 

MIN 

HILLOHS 

MBX 

73 

69 

75 

77 

75 

61 

64 

61 

64 

SI 

62 

63 

66 

70 

60 

58 

62 

58 

57 

55 

S3 

6S 

59 

70 

73 

72 

62 

63 

55 

54 

63.6 

niN 

37 

40 

42 

41 

42 

43 

46 

34 

33 

37 

32 

32 

32 

38 

44 

47 

35 

39 

36 

38 

35 

30 

35 

38 

40 

44 

37 

30 

26 

29 

37.1 

MINIERS 

MBX 

75 

71 

74 

77 

75 

67 

68 

69 

67 

60 

63 

64 

66 

70 

65 

60 

62 

60 

57 

57 

57 

63 

58 

71 

69 

73 

62 

60 

SB 

58 

65.2 

MIN 

38 

38 

42 

44 

47 

41 

54 

43 

38 

48 

38 

35 

36 

42 

48 

51 

37 

42 

38 

44 

35 

32 

35 

36 

44 

42 

41 

34 

31 

40 

40.5 

NOOOLBND   1  HNH 

MBX 

72 

68 

71 

74 

73 

68 

68 

64 

64 

58 

62 

63 

65 

67 

62 

58 

59 

57 

55 

54 

S3 

59 

59 

68 

65 

73 

62 

57 

55 

55 

62.9 

MIN 

39 

39 

43 

44 

44 

41 

43 

43 

34 

44 

38 

35 

37 

42 

44 

49 

38 

40 

34 

37 

39 

31 

34 

35 

41 

42 

40 

30 

30 

34 

38.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  SIRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBL IFORNin 

NOVEMBER  197S 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

2 

g 

•J 

g 

g 

1 0 

1  1 

1  2 

1  J 

1  4 

1 5 

1 6 

I  7 

1  8 

1  9 

cU 

£  1 

cc 

2  3 

9C: 
to 

CO 

27 

28 

29 

30 

31 

•        ■  • 

NORTHEflSI  INTERIOR 
BASINS  03 

Bocn 

MAX 
MIN 

ss 

22 

64 
24 

67 
24 

70 
23 

72 
20 

65 
2S 

57 

32 

53 
23 

49 
1  4 

S3 
26 

37 
I  4 

41 

1 5 

54 

I  7 

65 
2 1 

60 
3 1 

58 
36 

47 

1 9 

35 
1  0 

30 

5 

39 
1 0 

43 

1  3 

44 

I  3 

S3 
1  4 

53 
1 6 

60 
I  8 

49 

19 

52 
23 

36 
1  7 

27 
-  3 

30 
1  3 

50 
18 

6 

5 

BOD  IE 

MAX 
MIN 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

63 
1 1 

71 
I  I 

65 
1 2 

73 
1 2 

67 
1  4 

63 
22 

64 

23 

51 
1  4 

57 
3 

44 

30 

48 

3 

51 
7 

60 
1 0 

57 
21 

62 
24 

54 

36 

4  1 

20 

27 
0 

46 

-  6 

SO 
1 6 

46 

8 

58 

5 

54 

8 

60 

48 

1 2 

56 
9 

44 

1 0 

32 
I  6 

34 

0 

50 
10 

53 
12 

2 
.3 

CEDBRVILLE 

MAX 
MIN 

SS 
2S 

61 
3 1 

63 
30 

62 
28 

69 
36 

64 

36 

52 
39 

47 

27 

40 

18 

42 

26 

36 
1 S 

37 
16 

44 

22 

57 
32 

58 
45 

55 
33 

42 

1 6 

34 

1 8 

32 
1 2 

34 

20 

39 
1 6 

42 

22 

45 

23 

50 
20 

SS 
22 

44 

24 

43 

27 

36 
2 1 

29 
I  7 

32 
23 

46 
24 

.6 
.8 

CONNER  riEMORIHL  ST  PK 

M.IX 
MIN 

S3 
25 

61 
25 

6S 
26 

67 
25 

69 
26 

61 
28 

SS 
30 

48 

25 

45 

1 8 

47 

20 

33 
I  3 

39 
IS 

44 

1 8 

59 
23 

55 
30 

54 

35 

41 

20 

34 

10 

28 

43 

9 

41 

I  2 

42 

1 5 

48 

1 8 

53 
1 9 

57 
20 

47 

22 

49 

30 

33 
20 

27 
1 

28 

S 

47 

19 

.5 
.7 

OOTLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

60 
26 

GO 
27 

6S 

27 

65 
28 

68 

35 

61 
36 

S8 
40 

46 

22 

47 

15 

44 

32 

45 

1  7 

47 

25 

52 
22 

63 
34 

58 
45 

51 
40 

51 
21 

35 
20 

38 
1 6 

41 

25 

45 

15 

45 

1  8 

49 

2 1 

53 
1 9 

SO 
2 1 

SS 
27 

45 

25 

31 
2  1 

37 
6 

46 

28 

50 
25 

.4 

.  1 

FLEtllNG  fISM  BNn  OBUE 

MAX 
MIN 

SB 
19 

62 
22 

63 
22 

63 
21 

69 
25 

61 
27 

60 
42 

SI 
23 

43 

12 

44 

28 

46 
14 

49 

12 

52 
IS 

65 
26 

59 
39 

49 

37 

43 

20 

39 

17 

40 

S 

46 

19 

46 

9 

49 

1  1 

51 
IS 

52 
1  3 

51 
I  8 

56 
18 

44 

27 

34 

18 

37 
8 

46 

26 

50 
20 

.9 
.3 

FORT  BIDNELL 

MAX 
MIN 

62 
24 

61 
32 

66 
29 

71 
26 

66 
32 

57 
39 

51 
39 

47 

23 

37 
19 

42 

30 

44 

1 6 

51 
1 6 

58 

20 

58 

30 

56 
42 

43 
34 

43 

1  4 

35 
1 8 

39 
t  I 

41 

26 

48 

27 

44 

24 

52 
26 

51 
23 

51 
2 1 

48 

2 1 

39 
28 

34 

2 1 

31 
1 5 

37 
26 

48 

25 

.8 
.  I 

nONO  LAKE 

MAX 
MIN 

S7 
37 

61 

62 
28 

66 
29 

66 
3 1 

61 
33 

65 
35 

56 
33 

S4 

2 1 

SO 
22 

47 

1 9 

55 
22 

56 
24 

64 

26 

56 
33 

54 

25 

44 

1 S 

34 

1  0 

43 
I  4 

54 

1  7 

47 

1 8 

48 

1 9 

52 
23 

51 
25 

48 

26 

56 
22 

47 

23 

37 
20 

39 
8 

44 

18 

52 
23 

.5 
.7 

SOUflH  VflLLET 

MAX 
MIN 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

Max 

MIN 

60 
2 1 

64 
24 

62 
25 

6S 
26 

66 
26 

61 
33 

60 
4  1 

51 
2 1 

42 
1  4 

43 

3 1 

43 

1 S 

39 
1  7 

52 
1  8 

62 
23 

59 
33 

46 
4  I 

41 

1  9 

38 
I  7 

37 
I  0 

47 

I  9 

45 

1  3 

47 

1 5 

51 
1 5 

55 
1  7 

57 
20 

53 
20 

35 
3 1 

33 
I  9 

37 
1  3 

44 

30 

49 

22 

.8 

.3 

TBHOE  CITT 

MBX 
MIN 

51 
26 

53 
27 

54 

30 

58 
30 

64 

30 

60 
30 

52 
40 

50 
30 

49 

20 

47 
24 

33 
I  4 

4  1 

1  7 

47 

22 

57 
3 1 

55 
36 

51 
37 

40 

23 

32 
1 6 

36 
1 0 

42 

20 

38 
1  7 

41 

2 1 

49 

23 

48 

23 

49 

2S 

47 

25 

46 

32 

33 
20 

25 

27 
10 

45 

23 

.9 
.8 

TRHOE   VALLET  FRfi  flP 

MIN 

S6 
24 

59 
24 

S7 

25 

67 
18 

60 
27 

53 
31 

52 
34 

46 

23 

49 

15 

38 
21 

38 
1  1 

47 

IS 

58 
15 

55 
30 

55 
37 

43 

28 

29 
18 

24 

12 

41 

7 

41 

23 

40 
14 

50 
18 

49 

20 

S3 
20 

47 

22 

48 

23 

35 
24 

27 
-  2 

25 
-  6 

40 

18 

46 

19 

.  I 
.6 

rERMO 

MAX 
MIN 

64 

19 

64 

20 

57 
20 

68 

22 

63 
31 

56 
23 

49 

35 

43 

19 

38 

10 

38 
30 

42 

17 

50 
20 

59 
20 

58 
32 

50 
38 

43 

26 

35 
14 

32 
9 

34 

9 

38 
24 

40 

13 

46 

IS 

51 
14 

56 
13 

49 
14 

49 

26 

38 

27 

28 
16 

30 
18 

38 
24 

47 

20 

•  2 
.6 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

S3 
2 1 

61 
24 

61 
26 

64 

27 

69 
29 

63 
30 

54 

35 

50 
20 

47 
1  4 

48 
1  4 

33 
1  0 

39 
1 2 

51 
1 2 

62 
22 

57 
37 

56 
35 

42 

20 

33 
I  3 

28 
6 

40 

1 2 

40 

I  2 

42 

1 6 

52 
1 9 

53 
20 

59 
1  9 

47 

23 

50 
30 

34 

1 9 

25 
-  1 

29 
4 

48 

19 

.1 
.3 

MOOOFOROS 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

59 
26 

62 
33 

64 

36 

73 
32 

69 
39 

63 
30 

62 
40 

53 
27 

54 

20 

42 
24 

42 

t  3 

48 

1 8 

66 
2B 

63 
33 

65 
39 

54 

30 

44 

1 8 

29 
1  I 

33 
8 

48 
1 8 

43 

I  8 

S7 
22 

52 
23 

55 
25 

49 

23 

55 
23 

43 

22 

32 
I  1 

40 

1  3 

45 

IB 

52 
24 

.  1 
.0 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOnONO  4 

MBX 
MIN 

75 
35 

77 
37 

81 
40 

79 
4  1 

66 
4  3 

68 
39 

67 
40 

67 
42 

67 
3 1 

62 

64 

32 

74 

3 1 

77 
33 

72 
36 

62 
36 

59 
49 

60 
29 

58 
40 

61 
26 

65 
4  1 

66 
30 

72 
29 

73 
33 

81 
34 

77 
43 

69 
39 

S7 

58 
40 

57 
28 

62 
28 

67 
36 

.8 
.4 

BERKELET 

MBX 
MIN 

65 
46 

70 
49 

73 
52 

65 
S3 

61 
5 1 

58 
49 

59 
53 

59 
48 

60 
43 

57 
48 

59 
43 

66 
47 

67 
49 

62 

SO 

59 
49 

56 
48 

60 
40 

57 
45 

57 
45 

58 
50 

60 
42 

59 
4  3 

62 
4S 

70 
49 

74 

S 1 

60 
52 

54 
4S 

S3 
40 

S3 
39 

S5 
43 

60 
46 

.9 
.9 

BURL INGAHE 

MBX 
MIN 

65 
42 

63 
44 

73 

72 
46 

72 
4  1 

66 
50 

62 
49 

59 
49 

59 
38 

59 
47 

60 
48 

60 
48 

62 
44 

67 
48 

66 
49 

63 
4  1 

58 
37 

55 
44 

5S 
35 

55 
4  7 

60 
35 

56 
37 

S9 
39 

72 
42 

69 
42 

70 
46 

62 
48 

54 
4  4 

59 
43 

S5 
38 

62 
43 

.3 
.6 

CARHEL  VALLET 

MAX 
MIN 

72 
42 

76 
40 

79 
46 

72 
49 

64 
40 

65 
48 

72 
43 

62 
5 1 

67 
34 

59 
49 

65 
34 

74 

37 

76 
45 

73 
40 

66 
38 

61 
52 

57 
34 

60 
29 

61 
32 

63 
40 

65 
35 

71 
39 

74 

38 

81 
43 

76 
4  4 

69 
4  I 

53 
46 

51 
40 

52 
34 

52 
34 

66 
40 

.6 
.6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

69 
44 

68 
47 

71 
48 

72 
50 

72 
51 

63 
47 

62 
5 1 

62 
38 

S9 

,  37 

63 
37 

63 
48 

67 
4  7 

66 
49 

63 
40 

61 
42 

58 
37 

54 

39 

59 
36 

63 
37 

68 
4  1 

75 
42 

58 
38 

54 

35 

63 
42 

.9 
.7 

GILROT 

MAX 
MIN 

71 
39 

74 

39 

75 
42 

80 
43 

81 
45 

64 
44 

66 
43 

72 
53 

65 
35 

67 
49 

61 
34 

63 
35 

72 
37 

76 
36 

72 

67 
52 

61 
34 

59 
29 

58 
28 

60 
38 

53 
32 

64 

3 1 

68 
34 

68 
34 

71 

37 

76 
35 

59 
45 

55 
36 

54 

29 

59 
30 

67 
38 

.0 
.  1 

HALF  nOON  BAT 

MAX 
MIN 

59 
43 

67 
45 

66 
43 

58 
43 

62 
48 

61 
44 

58 
46 

59 
49 

58 
37 

58 
48 

61 
38 

66 
43 

65 
50 

61 
44 

60 
46 

57 
48 

55 
37 

56 
40 

58 
39 

59 
46 

60 
39 

61 
40 

55 
40 

7u 
43 

75 
49 

68 
43 

54 
46 

52 
45 

52 
40 

55 
38 

60 
43 

.5 
.3 

MOLL ISTER  2 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MBX 
MIN 

74 
34 

80 
40 

87 
38 

86 
34 

72 
34 

68 
45 

72 
37 

70 
42 

70 
31 

67 
4  1 

65 
34 

79 
29 

84 
34 

74 

38 

68 
34 

63 
42 

57 
35 

58 
25 

64 

25 

65 
35 

68 
29 

71 
30 

74 

3 1 

79 
30 

75 
3 1 

72 
30 

34 

57 
34 

54 
24 

59 

25 

70 
33 

.  I 

.5 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MBX 
MIN 

LOS  GBTOS 

MBX 
MIN 

74 
40 

72 
39 

75 
4  1 

75 
42 

67 
4  7 

67 
40 

72 
44 

62 
49 

69 

35 

60 
42 

67 
34 

69 
34 

73 
36 

68 
4  1 

67 
4  I 

61 
49 

58 
42 

57 
35 

60 
29 

60 
46 

62 
34 

64 

32 

68 
34 

70 
37 

73 
4  4 

69 
40 

55 
44 

54 

37 

55 
29 

61 
32 

65 
39 

.5 
.0 

riBRTINEZ  HBTER  PLANT 

MAX 
MIN 

68 
40 

70 
43 

72 
43 

71 
46 

76 
48 

69 
44 

63 
49 

62 
48 

64 

45 

63 
34 

61 
35 

63 
35 

65 
42 

64 
45 

62 
4  3 

64 
49 

64 

38 

61 

SB 
35 

56 
45 

S9 
32 

57 
37 

66 
36 

67 
39 

79 
39 

73 
40 

58 
39 

57 
38 

56 
38 

58 
39 

64 
40 

.2 

.9 

nONTEREr 

MAX 
MIN 

64 
44 

67 
42 

73 
47 

64 
45 

63 
48 

61 
50 

65 
46 

S8 
49 

61 
40 

59 
48 

60 
40 

71 

39 

74 

50 

68 
46 

65 
46 

57 
49 

57 
38 

56 
37 

58 

3? 

62 

63 
38 

66 
4  3 

67 
44 

72 
47 

74 

50 

65 
49 

54 
4  7 

53 
44 

55 
39 

59 
38 

63 
44 

.0 
.  1 

MONTEREY  FAA  BP 

MBX 
MIN 

S9 
48 

65 
45 

72 
48 

66 
48 

63 
50 

62 
52 

66 
40 

61 
S4 

60 
4  1 

60 
47 

64 
4  1 

70 
39 

70 
46 

66 
46 

66 
43 

62 
55 

58 
39 

59 
39 

58 
38 

61 
4R 

60 
40 

66 
42 

63 
43 

75 
34 

73 
48 

70 
52 

54 
49 

53 
50 

55 
46 

60 
40 

63 
45 

.3 

.0 

MORRO  BAT  FIRE  DEPI 

MAX 
MIN 

67 
47 

72 
42 

63 
40 

56 
40 

55 
44 

61 
46 

62 
53 

71 
50 

60 
44 

69 
45 

57 
43 

70 
47 

71 
44 

69 
43 

70 
39 

62 
42 

61 
4  1 

61 
36 

61 

36 

61 
36 

60 
42 

68 
37 

66 
39 

72 
56 

81 
58 

75 
48 

69 
48 

56 
44 

55 
32 

50 
38 

64 
43 

.7 

3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

64 
54 

71 
51 

72 
54 

75 
59 

77 
46 

60 
4  1 

62 
45 

56 
43 

57 
4  I 

59 
40 

55 
40 

58 
43 

65 
45 

72 
35 

70 
39 

67 
42 

59 
34 

52 
34 

49 

35 

50 
40 

S4 
43 

60 
39 

62 
43 

67 
48 

68 
56 

71 
40 

68 
39 

56 
34 

49 

32 

49 
34 

62 
42 

1 

3 

MOUNT  HAMILTON 

MBX 
MIN 

66 
48 

69 
47 

69 
55 

70 
S7 

62 
46 

53 
36 

53 
44 

50 
36 

50 
34 

45 

33 

45 

31 

63 
39 

65 
53 

61 
51 

58 
47 

51 
35 

39 
27 

36 
26 

45 

3D 

43 

33 

53 
33 

57 
42 

60 
4S 

57 
44 

59 
46 

S3 
38 

40 

31 

33 
25 

33 
22 

44 

29 

53 
38 

1 
8 

NACIMIENTO  DAM 

MBX 
MIN 

67 
41 

75 
43 

80 
44 

82 
44 

85 
39 

66 
43 

69 
40 

76 
40 

68 
35 

66 
37 

62 
32 

66 
35 

72 
37 

78 
40 

79 
34 

75 
35 

66 
32 

58 
3S 

58 
28 

63 
33 

67 
37 

67 
32 

71 
33 

70 
34 

75 
35 

74 

36 

75 
42 

SB 
33 

56 
29 

56 
28 

69 
36 

3 
2 

NEHARB 

MBX 
MIN 

67 
38 

68 
47 

68 
48 

72 
46 

69 
51 

64 
47 

61 
43 

64 
48 

6 
41 

64 
42 

58 
43 

60 
40 

65 
41 

66 
42 

64 

38 

56 
47 

66 
39 

60 
38 

56 
36 

58 
34 

60 
42 

59 
42 

59 
40 

61 
40 

68 
35 

74 

39 

59 
47 

55 
39 

54 

35 

54 

38 

62 
41 

4 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


CRLIFORNIR 
NOvenBER 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cz 

OnKLRNO  HSO  HP 

HBX 

niN 

62 
'6 

65 
48 

66 
48 

68 
4B 

60 
52 

60 
47 

60 
53 

59 
47 

se 

42 

58 
47 

59 
43 

60 
45 

65 
46 

61 
48 

60 
50 

58 
47 

60 
42 

S7 
40 

53 
41 

S9 
45 

57 
38 

57 
37 

61 
42 

71 
44 

76 
43 

57 
42 

55 
46 

54 
42 

53 
37 

55 
43 

60.1 
4  4.6 

ODKLRNO  nuSEun 

fIBX 
niN 

61 
48 

74 
47 

76 
49 

68 
51 

63 
50 

63 
47 

61 
54 

60 
49 

60 
40 

57 
SO 

60 
41 

66 
45 

66 
47 

65 
49 

61 
52 

57 
SI 

60 
40 

56 
45 

58 
43 

60 
47 

58 
38 

59 
40 

63 
41 

71 
45 

77 
46 

60 
46 

55 
47 

54 
41 

54 

36 

S7 
41 

62.3 
45.5 

POLO  BLIO 

nflx 
niN 

74 
40 

72 
49 

74 
48 

77 
44 

73 
50 

68 

SO 

67 
45 

66 
46 

69 
36 

67 
43 

62 
36 

66 
35 

70 
37 

72 
45 

66 
46 

66 
49 

60 
36 

62 
36 

61 
29 

62 
3B 

65 
34 

62 
34 

63 
37 

69 
36 

74 
41 

77 
39 

67 
44 

58 
39 

66 
34 

59 
33 

67.1 
40.3 

PflSO  ROBLES 

nBx 
niN 

75 
34 

Bl 
33 

83 
34 

88 
34 

84 
34 

66 
39 

76 
37 

74 

52 

67 
31 

64 
40 

66 
24 

78 
2B 

82 
28 

79 
32 

70 
32 

6S 
40 

59 
39 

59 
17 

64 

23 

67 
27 

65 
30 

64 

31 

65 
30 

75 
23 

69 
27 

74 

28 

68 
28 

88 
22 

83 
18 

60 
50 

70.7 
31-5 

PBSO  ROBLES  FBB  BP 

HBX 

niN 

75 
36 

80 
36 

82 

37 

85 
38 

68 

37 

67 
44 

76 
39 

68 
46 

68 
31 

66 
40 

68 
29 

78 
33 

79 
32 

78 

37 

74 

33 

67 
45 

60 
30 

60 
19 

63 
26 

67 
32 

66 
29 

72 
26 

67 
28 

76 
29 

68 
31 

71 
32 

54 
40 

54 

35 

55 
21 

SB 
23 

69.0 
33  ■  1 

PINNACLES  NBI  nONUnENt 

MBX 

niN 

71 
37 

79 
38 

82 
40 

85 
41 

87 
40 

67 
40 

68 
39 

75 
31 

75 
31 

68 

33 

60 
33 

63 
31 

76 
33 

81 
40 

78 
34 

76 
34 

71 
29 

55 
24 

54 

25 

65 
30 

64 

30 

67 
30 

72 
32 

72 
34 

80 
36 

73 
35 

70 
43 

50 
33 

SO 
23 

S3 
25 

69.6 
33  .5 

PISRO  BEBCM 

HIN 

PRIEST  VBLLET 

NBX 

niN 

73 
30 

72 
32 

74 
34 

83 
35 

75 
35 

66 
35 

72 
33 

66 
38 

62 
32 

58 
38 

63 
22 

68 

25 

78 
26 

76 
32 

74 

29 

62 
33 

53 
22 

50 
20 

56 
IB 

61 
25 

59 
22 

68 
22 

60 
24 

70 
23 

63 
27 

66 
26 

60 
38 

46 

33 

50 
15 

56 
18 

64.7 

28 . 1 

REONOOO  CITY 

HBX 

niN 

70 
37 

72 
40 

75 
42 

73 
42 

65 
45 

67 
40 

66 
44 

64 
45 

65 
34 

62 
46 

63 
34 

66 
35 

69 
37 

59 
43 

63 
46 

62 
49 

62 
33 

58 
35 

60 
29 

63 
42 

61 
34 

62 
32 

65 
35 

72 
36 

75 
40 

65 
38 

57 
46 

57 
39 

58 
33 

60 
34 

64. S 

38  .8 

RICHMOND 

NBX 

niN 

69 

70 
48 

73 
SO 

70 
49 

64 

52 

64 
45 

64 
54 

61 
47 

62 
42 

60 
SO 

62 
42 

64 
43 

71 
SI 

67 
47 

60 
53 

59 
50 

59 
42 

56 
43 

57 
39 

57 
40 

59 
37 

57 
38 

65 
41 

68 
45 

74 
47 

65 
46 

57 
44 

S4 
41 

55 
37 

57 
45 

62.7 
45.2 

SfllNI  HBRTS  COLLEGE 

NBX 

niN 

66 
40 

65 
37 

66 
40 

68 
41 

60 
45 

59 
43 

60 
45 

57 
43 

56 
42 

59 
32 

57 
33 

60 
36 

62 
39 

62 
41 

63 
40 

62 
40 

61 
30 

51 
32 

54 

29 

54 
42 

55 
28 

S7 
30 

61 
35 

64 

36 

71 
38 

60 
34 

SB 
35 

S2 
34 

51 
34 

53 
28 

59.5 
36 . 7 

SBLINflS  3  E 

NBX 

niN 

65 
43 

73 
45 

83 
45 

68 
45 

62 
45 

64 
48 

69 
43 

61 
54 

68 

37 

63 
48 

65 
36 

76 
36 

77 
41 

67 
42 

67 
43 

66 
54 

61 
38 

59 
33 

62 
32 

63 
41 

67 
33 

71 
43 

74 

38 

81 
41 

82 
39 

70 
39 

57 
49 

57 
38 

56 
32 

62 
35 

67.2 
4  1.2 

sblinbs  ebb  bp 

HBX 
HIN 

63 
42 

71 
45 

78 
«5 

67 
45 

61 
48 

63 
48 

67 
43 

60 
46 

64 

35 

59 
44 

64 

35 

73 
41 

75 
44 

71 
41 

65 
42 

60 
46 

SB 
38 

SB 
33 

SB 
33 

61 
40 

64 
34 

68 
42 

71 
35 

76 
40 

75 
40 

63 
39 

54 
46 

54 

35 

53 
30 

59 
32 

64  .4 

40.2 

S  f  RICHHONO  SUNSEI 

HBX 
HIN 

57 
4S 

72 
48 

73 
47 

SB 
48 

59 
50 

61 
49 

S9 
47 

58 
48 

60 
39 

SB 
48 

SB 
49 

58 
48 

68 
50 

63 
49 

60 
49 

57 
48 

60 
38 

57 
43 

58 
38 

58 
46 

58 
39 

58 
40 

59 
43 

66 
42 

74 
48 

73 
45 

64 
46 

53 
44 

54 
44 

57 
41 

60.9 
45.4 

SBN  FRANCISCO  NSO  BP 

MAX 
HIN 

65 
44 

69 
45 

72 
48 

65 
48 

65 
49 

60 
50 

60 
52 

SB 

47 

60 
40 

57 
48 

59 
40 

63 
41 

66 
43 

61 
48 

61 
SI 

59 
45 

60 
37 

56 
39 

55 
37 

57 
44 

59 
37 

57 
38 

62 
40 

68 
4  1 

72 
41 

62 
46 

55 
44 

53 
43 

55 
41 

54 

39 

60.8 
43.5 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

HBX 
HIN 

66 
50 

70 
52 

73 
S6 

66 
51 

63 
51 

60 
51 

59 
54 

60 
50 

61 
48 

S7 
51 

60 
48 

6S 
50 

66 
53 

66 
52 

60 
53 

57 
49 

60 
47 

56 
49 

56 
47 

57 
49 

60 
47 

56 
47 

64 
48 

67 
51 

76 
52 

65 
5C 

54 
47 

54 
46 

52 
46 

57 
45 

61  .4 

SBN  GREGORIO  2  SE 

fIBX 
HIN 

60 
39 

69 
39 

71 
40 

62 
39 

62 
46 

59 
41 

62 
42 

56 
38 

SB 
31 

57 
40 

59 
32 

68 

37 

67 
38 

61 
39 

62 
41 

57 
44 

54 

30 

53 
33 

58 
29 

60 
39 

60 
37 

62 
33 

65 
40 

70 
39 

73 
43 

67 
39 

52 
46 

50 
43 

53 
31 

56 
33 

60.8 

SBN  JOSE 

HBX 
HIN 

66 
40 

68 
45 

72 
45 

72 
44 

69 
51 

64 
44 

66 
46 

63 
51 

63 
37 

60 
48 

60 
38 

65 
36 

69 
39 

67 
44 

68 
45 

63 
SI 

59 
39 

58 
42 

S9 
32 

60 
48 

SB 
35 

62 
35 

60 
36 

67 
35 

73 
44 

73 
44 

56 
49 

S3 
38 

54 

32 

57 
38 

63.5 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

HBX 
HIN 

69 
50 

75 
43 

70 
41 

79 
39 

71 
40 

60 
46 

68 
S2 

76 
52 

68 
47 

70 
45 

65 
4S 

66 
45 

79 
44 

80 
43 

77 
38 

66 
41 

69 
44 

59 
37 

59 
36 

62 
37 

65 
40 

70 
40 

73 
44 

72 
57 

78 
60 

75 
51 

73 
47 

S6 
40 

54 

31 

S6 
39 

68.7 
4  3.8 

SBN  nBTEO 

HBX 
HIN 

71 
43 

68 
43 

77 
42 

76 
42 

65 
48 

63 
47 

68 
48 

68 
48 

69 
39 

64 

39 

67 
41 

65 
45 

68 
44 

66 
SI 

70 
42 

66 
51 

60 
40 

60 
42 

55 
48 

62 
35 

65 
42 

68 
39 

70 
36 

64 

36 

65 
38 

63 
50 

65 
44 

58 
39 

59 
43 

65.7 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSITT 

HBX 
HIN 

66 
39 

65 
41 

69 
41 

67 
43 

62 
48 

60 
39 

66 
42 

58 
47 

60 
34 

SB 
42 

58 
33 

62 
33 

66 
35 

58 
41 

64 
41 

SB 
46 

55 
35 

52 
37 

56 
29 

59 
45 

61 
39 

61 
36 

64 

38 

66 
39 

73 
44 

67 
44 

55 
47 

54 

38 

55 
34 

60 
37 

61  .2 
39 . 6 

SRNTB  CRu; 

HBX 
HIN 

65 
37 

73 
36 

81 
44 

66 
42 

61 
46 

64 
41 

64 
42 

66 
41 

65 
34 

62 
41 

64 

35 

73 
36 

74 

38 

67 
44 

65 
43 

62 
51 

61 
33 

58 
34 

61 
28 

62 
4  1 

65 
33 

67 
34 

69 
35 

69 
38 

74 
44 

70 
40 

63 
49 

64 

37 

61 
29 

57 
32 

65.8 

UPR  SBN  LEBNORO  F  ILIER 

HBX 

niN 

69 
40 

7 1 
43 

72 
42 

48 

7 1 
46 

61 
43 

62 
43 

59 
42 

60 
35 

62 
36 

57 
35 

6 1 
37 

65 
40 

70 
43 

65 
44 

SO 
46 

SS 
35 

59 
35 

SS 
36 

66 
41 

56 
34 

60 
34 

59 
36 

66 
40 

69 
45 

75 
44 

60 
42 

55 
35 

52 
30 

54 

31 

62.8 
39.4 

HBTSONVILLE  HBTERMORKS 

HBX 
HIN 

66 
43 

63 
45 

72 
44 

80 
45 

67 
46 

58 
47 

63 
43 

66 
SO 

62 
36 

65 
41 

61 
36 

64 

37 

73 
39 

75 
42 

69 
46 

65 
47 

60 
37 

60 
37 

57 
32 

SB 
33 

60 
35 

64 

35 

66 
38 

69 
41 

76 
42 

75 
39 

63 
44 

56 
33 

55 
30 

54 

33 

64.7 

39.9 

NOOOSIDE  FIRE  SIB  1 
■          ■  ■ 

HBX 
HIN 

75 
36 

73 
39 

77 
40 

73 
41 

67 
47 

65 
36 

69 
43 

63 
38 

67 
32 

59 
46 

63 
32 

69 
33 

72 
36 

66 
34 

67 
43 

59 
47 

60 
32 

58 
31 

62 
27 

61 
44 

64 

30 

62 
30 

68 
32 

72 
36 

74 

37 

68 
37 

58 
46 

55 
41 

56 
29 

59 
31 

6S.4 

SBN  JOBOUIN 

ORBINBGE  05 

BNTIOCM  PUMPING  PL  3 

HBX 
HIN 

70 
33 

69 
41 

71 
42 

73 
42 

72 
46 

67 
39 

66 
46 

62 
50 

63 
35 

63 
47 

62 
36 

63 
35 

66 
35 

66 
42 

65 
45 

66 
51 

S8 
38 

60 
42 

57 
32 

57 
33 

57 
30 

59 
29 

57 
34 

67 
31 

67 
40 

75 
39 

72 
42 

41 

37 

36 

64.9 

RSn  nOUNTBIN 

HBX 
HIN 

64 
40 

72 
46 

75 
48 

78 
53 

85 
55 

79 
45 

65 
47 

66 
48 

55 
40 

61 
41 

58 
37 

60 
38 

69 
40 

78 
47 

78 
SI 

79 
46 

66 
41 

46 

35 

51 
32 

59 
33 

63 
34 

60 
35 

70 
39 

63 
39 

71 
41 

65 
42 

67 
43 

58 
32 

41 

29 

50 
29 

65.1 

BUBERRt   1  NH 

HBX 
HIN 

6S 
40 

70 
47 

74 

50 

80 
54 

74 

55 

59 
44 

63 
43 

59 
SO 

58 
38 

55 
42 

55 
37 

64 

39 

75 
46 

6S 
44 

52 
37 

46 

37 

56 
30 

59 
35 

54 

35 

54 
41 

59 
39 

6B 
41 

59 
40 

63 
42 

S7 
39 

41 
34 

46 

27 

49 

29 

60.3 

BBKERSf IElD  NSO  BP 

HBX 
HIN 

71 
46 

7S 
49 

75 
49 

61 
SO 

76 
SO 

67 
54 

70 
46 

65 
47 

64 
43 

65 
42 

62 
42 

75 
38 

78 
43 

77 
48 

61 
46 

68 
48 

55 
41 

53 
35 

63 
35 

65 
40 

59 
40 

70 
38 

61 
40 

66 
41 

6S 
43 

66 
40 

61 
49 

51 
38 

51 
34 

56 
31 

66.4 

bblch  power  house 

HBX 
HIN 

63 
42 

66 
44 

68 
47 

72 
51 

72 
52 

68 
45 

63 
44 

60 
50 

57 
40 

55 
35 

54 

37 

SB 
39 

65 
45 

65 
48 

68 
47 

65 
45 

60 
42 

46 

39 

S3 
33 

54 

36 

52 
36 

57 
38 

56 
38 

60 
39 

59 
38 

61 
39 

61 
44 

52 
31 

45 

30 

44 

30 

59.3 

BUTTONNILLOH 

HBX 
HIN 

63 

35 

72 
37 

75 
40 

75 
40 

79 
42 

76 
52 

67 
40 

72 
50 

66 
33 

64 
41 

66 
32 

63 
32 

68 
32 

74 

37 

75 
35 

79 
37 

68 
38 

57 
30 

55 
25 

63 
28 

66 
39 

58 
27 

67 
30 

63 
27 

66 
29 

66 
30 

66 
38 

61 
36 

58 
26 

S6 
23 

66.6 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

HBX 
HIN 

60 
32 

62 
35 

65 
36 

69 
39 

69 
39 

63 
35 

57 
35 

S6 
36 

47 
24 

48 

25 

38 
25 

44 

26 

SO 
32 

60 
34 

55 
35 

S6 
36 

47 

27 

42 

2S 

37 
20 

43 

27 

4S 

28 

48 

28 

50 
30 

57 
32 

61 
35 

59 
34 

SO 
35 

51 
25 

31 
1  4 

33 
14 

SI  .8 

CnnP  PRROEE 

HBX 
HIN 

59 
42 

66 
47 

70 
48 

73 
49 

75 
48 

63 
48 

62 
47 

59 
49 

58 
36 

59 
37 

SB 
38 

58 
39 

67 
43 

69 
45 

64 
48 

63 
49 

53 
33 

S3 
32 

53 
33 

55 
42 

56 
33 

52 
34 

57 
36 

S9 
38 

63 
41 

SB 
42 

58 
45 

47 

35 

47 

30 

50 
33 

59.5 
40 . 7 

CBTMETS  *T  BULL  RUN  RH 

HBX 
HIN 

61 
36 

67 
40 

70 
43 

75 
43 

78 
43 

72 
41 

65 
39 

66 
49 

59 
34 

60 
44 

56 
30 

SS 
33 

68 
36 

72 
42 

73 
41 

72 
42 

SB 
30 

45 

27 

50 
26 

56 
38 

SB 
30 

54 

31 

62 
33 

58 
33 

62 
35 

60 
35 

61 
39 

49 
34 

45 

21 

49 
24 

61  .2 

CHERRt  »BLLEr  OBtl 

HBX 
HIN 

CORL  1  NCR 

HBX 

niN 

63 
45 

66 
42 

72 
39 

80 
42 

77 
44 

6S 
38 

67 
36 

68 
41 

63 
31 

59 
30 

61 
32 

6? 
32 

69 
34 

72 
38 

73 
37 

66 
34 

61 
31 

62 
30 

67 
30 

63 
31 

61 
28 

63 
26 

64 

29 

69 
27 

68 
27 

65 
36 

66 
39 

66 
26 

68 
28 

67 
27 

66.4 

33.7 

CORCORRN  IRNIC  OlST 

HBX 
HIN 

63 
38 

71 
41 

73 
41 

79 
42 

73 
44 

67 
43 

71 
38 

68 

53 

67 
35 

64 
44 

62 
32 

68 

33 

74 
34 

76 
39 

77 
36 

72 
40 

60 
37 

54 

29 

60 
27 

64 

32 

61 
35 

66 
28 

62 
30 

65 
34 

6S 
31 

67 
31 

65 
31 

61 
42 

51 
27 

56 
28 

66.1 
3S.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBLIFORNin 

NOVEMBER  1975 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

OENRIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

68 
37 

70 
37 

73 
41 

75 
39 

66 
42 

6S 
41 

69 
40 

63 
42 

63 
31 

60 
41 

60 
33 

67 
28 

70 
30 

68 
33 

65 
34 

60 
45 

58 
37 

58 
29 

55 
23 

61 
40 

57 
32 

58 
29 

62 

30 

66 
28 

63 
29 

53 
30 

52 
40 

54 

30 

54 

22 

57 
27 

62.7 
34  .0 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

ELECIRS  POHER  HOUSE 

MAX 
MIN 

68 
41 

72 
40 

76 
41 

78 
41 

68 
41 

66 
39 

62 
41 

60 
40 

62 
32 

59 
46 

61 
32 

67 
35 

73 
36 

68 
41 

65 
40 

61 
51 

58 
33 

56 
26 

57 
30 

59 
39 

60 
31 

64 

31 

63 
31 

66 
33 

64 

33 

61 
36 

53 
44 

48 

37 

51 
26 

56 
32 

62.7 
36.6 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 
MIN 

67 
42 

69 
45 

71 
38 

78 
44 

74 
44 

65 
44 

69 
43 

65 
56 

61 
40 

61 
50 

67 
34 

67 
31 

75 
34 

70 
38 

69 
43 

62 
47 

67 
33 

55 
30 

58 
29 

62 
34 

59 
34 

64 
34 

62 
37 

54 

28 

65 
34 

65 
35 

54 
46 

63 
40 

54 
34 

56 
31 

64.6 
38.4 

FRESNO  HSO  (IP 

MAX 
MIN 

68 
41 

71 
44 

73 
44 

76 
45 

66 
45 

61 
43 

67 
40 

65 
45 

61 
36 

60 
45 

59 
32 

67 
34 

72 
36 

74 
41 

73 
40 

60 
40 

51 
33 

53 
31 

57 
30 

62 
35 

55 
37 

63 
31 

55 
33 

63 
31 

61 
33 

63 
34 

62 
43 

SO 
33 

SO 
26 

S3 
30 

62.0 
37.0 

FRIflNT  OCVERNMENt  CflflP 

MAX 
MIN 

64 
42 

69 
42 

73 
47 

76 
49 

80 
47 

72 
41 

64 

39 

63 
40 

66 
34 

63 
37 

61 
32 

61 
31 

70 
35 

76 
37 

76 
42 

76 
37 

61 
36 

S3 
30 

54 

35 

60 
36 

64 

«3S 

57 
34 

65 
24 

56 
28 

66 
37 

63 
36 

66 
38 

54 

39 

51 
25 

52 
31 

64.6 

36.5 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

69 
31 

74 
34 

77 
36 

82 
36 

78 
36 

65 
42 

61 
36 

52 
41 

59 
32 

S3 
32 

54 

28 

67 
30 

76 
32 

70 
34 

72 
31 

65 
29 

51 
35 

42 

26 

S3 
19 

54 

25 

57 
20 

65 
24 

62 
24 

72 
28 

62 
27 

62 
29 

56 
39 

40 

31 

39 
16 

49 

13 

61  .3 
29.9 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

S6 
29 

57 
40 

61 
41 

66 
44 

67 
44 

60 
32 

53 
35 

55 
35 

45 

27 

51 

27 

36 

22 

49 

24 

58 
36 

61 
40 

58 
38 

58 
34 

48 

27 

36 

17 

26 
18 

43 

23 

43 

19 

46 

29 

51 
34 

60 

35 

SB 
34 

56 
35 

47 

27 

31 
18 

22 
6 

28 
10 

49.5 

29.5 

HRNFORO 

MAX 
MIN 

HETCH  HETCHr 

MAX 
MIN 

59 
33 

64 

35 

65 
38 

65 
39 

65 
38 

70 
36 

61 
36 

60 
40 

56 
29 

54 

31 

50 
27 

55 
35 

60 
38 

61 
36 

65 
36 

SO 
30 

48 

26 

46 

23 

48 

27 

S3 
28 

S3 
28 

55 
30 

59 
35 

60 
35 

60 
34 

56 
29 

31 
16 

32 
17 

55. B 
31  .6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

SS 
34 

58 
35 

64 

37 

66 
40 

62 
39 

56 
33 

58 
40 

58 
40 

SI 
30 

51 
29 

54 

23 

58 
34 

62 
37 

59 
38 

58 
37 

56 
35 

46 

29 

34 

20 

47 

22 

43 

35 

SO 
29 

52 
31 

60 
32 

64 
34 

62 
41 

55 
30 

35 
24 

24 

19 

33 
12 

49 

18 

52.7 
31  .2 

lORin 

MAX 
MIN 

63 
44 

70 
48 

70 
46 

76 
55 

63 
44 

72 
47 

69 
43 

69 
37 

59 
42 

56 
35 

57 
37 

75 
48 

76 
54 

74 
49 

70 
37 

65 
32 

49 

31 

44 

31 

55 
40 

65 
34 

65 
39 

69 
47 

64 
43 

67 
39 

44 

33 

40 

29 

45 

31 

63.4 
40.6 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 
MIN 

68 
50 

77 
55 

72 
53 

80 
S3 

79 

74 
54 

66 

51 

67 
52 

61 
49 

60 
49 

60 
43 

71 
43 

77 
50 

76 

80 
56 

79 
SO 

64 
44 

52 
40 

63 
38 

63 
44 

63 
40 

72 
46 

67 
41 

65 
45 

63 
49 

65 
47 

67 
44 

66 
4  1 

47 
34 

55 
37 

67.3 
46.4 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

74 
34 

78 
43 

84 

50 

86 
54 

80 
S3 

75 
40 

76 
36 

67 
43 

67 
37 

60 
44 

65 
33 

70 
40 

76 
44 

72 
37 

78 
36 

70 
40 

60 
36 

50 
27 

60 
32 

64 

27 

65 
27 

65 
36 

70 
28 

75 
45 

69 
30 

67 
42 

58 
44 

46 

32 

44 

32 

52 
24 

67.4 

37.5 

KEITLEMflN  STATION 

MAX 
MIN 

67 
46 

70 
49 

73 
49 

78 
50 

68 

55 

66 
49 

70 
49 

65 
52 

63 
41 

62 
48 

61 
40 

67 
45 

73 
43 

73 
49 

71 
46 

63 
46 

57 
40 

54 
34 

61 
34 

62 
40 

57 
35 

66 
38 

63 
43 

66 
40 

64 
43 

67 
45 

61 
49 

S3 
42 

54 

33 

57 
33 

64.4 

43.5 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
38 

70 
37 

73 
40 

76 
40 

78 
41 

69 
41 

60 
46 

70 
50 

62 
30 

64 
44 

61 

30 

60 
31 

71 
33 

73 
39 

72 
37 

71 
54 

59 
31 

57 
26 

59 
29 

62 
43 

57 
36 

52 
29 

62 
27 

66 
31 

63 
33 

63 
46 

52 
34 

52 
21 

SS 
26 

63.9 
35.0 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

64 
42 

71 
42 

73 
44 

77 
45 

70 
45 

67 
47 

68 
49 

64 
40 

63 
34 

60 
48 

58 
34 

69 
34 

74 
34 

74 

35 

71 
39 

67 
43 

53 
33 

55 
28 

58 
30 

63 
41 

55 
40 

62 
30 

56 
29 

65 
32 

65 
32 

65 
34 

55 
42 

55 
38 

53 
26 

56 
30 

63.5 
37.3 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

66 
38 

70 
42 

73 
43 

75 
39 

79 
40 

75 
41 

62 
40 

67 
45 

59 
35 

63 
40 

62 
30 

61 
33 

68 
33 

75 
40 

77 
40 

77 
33 

66 
43 

56 
36 

55 
32 

57 
36 

63 
32 

54 

35 

66 
31 

66 
37 

65 
39 

67 
39 

65 
39 

54 

37 

45 

30 

50 
34 

64  .6 
37.1 

L INOSAT 

MAX 
MIN 

72 
38 

75 
39 

76 
39 

81 
40 

77 
41 

66 
42 

69 
42 

64 
47 

65 
35 

65 
41 

64 

32 

71 
31 

77 
31 

80 

37 

80 

37 

66 
35 

57 
37 

55 
30 

65 
25 

65 
29 

60 
29 

69 
28 

63 

27 

68 

29 

65 
30 

69 

33 

62 
45 

49 

39 

52 
28 

58 
28 

66.8 
34  .8 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

41 

25 

53 
29 

54 

29 

57 
29 

59 
28 

56 
25 

48 

27 

55 
30 

43 

21 

47 

23 

45 

21 

44 

22 

49 

27 

53 
28 

52 
28 

52 
26 

46 

26 

34 

IS 

26 
IS 

40 

16 

42 

18 

41 

19 

46 

22 

50 
24 

51 
26 

49 
24 

44 

26 

31 
20 

23 
0 

24 

0 

45.2 

22.3 

LOOI 

MAX 
MIN 

70 
41 

73 
42 

73 
42 

74 
44 

73 
41 

66 
42 

65 
40 

66 
46 

64 

32 

62 
44 

64 
34 

69 
32 

70 
35 

68 
36 

68 
44 

66 
51 

60 
35 

58 
32 

56 
28 

55 
44 

57 
30 

61 
32 

67 
32 

69 
35 

71 
35 

70 
37 

58 
40 

58 
32 

54 

30 

62 
35 

64  .9 
37.4 

LOS  8AN0S 

MAX 
MIN 

65 
40 

70 
43 

71 
45 

72 
45 

75 
46 

67 
43 

68 
43 

71 
49 

65 

37 

65 
48 

66 
38 

61 
34 

64 

37 

69 
41 

70 
40 

71 
45 

65 
39 

59 
37 

58 
31 

58 
40 

65 
30 

58 
29 

60 
29 

65 
32 

66 
35 

65 
36 

62 
42 

56 
41 

56 
31 

55 
30 

64  .6 
38.5 

LOS  8AN0S  DEI  RESV 

MAX 
MIN 

63 
45 

66 
47 

68 
48 

70 
50 

72 
49 

65 
48 

64 
48 

69 
54 

64 
43 

64 
47 

61 
38 

59 
41 

61 
43 

66 
47 

68 
47 

69 
4S 

62 
43 

58 
40 

57 
37 

55 
40 

62 
33 

54 
40 

58 
40 

59 
39 

63 
44 

64 

43 

63 
40 

54 
46 

53 
41 

54 

40 

62.2 
43. S 

nAOERA 

MAX 
MIN 

63 
34 

69 
34 

71 
41 

73 
40 

76 
4  1 

69 
38 

70 
35 

68 
42 

65 
30 

64 

36 

62 
29 

59 
29 

68 
30 

70 
35 

68 
34 

71 
35 

62 
31 

55 
32 

54 

25 

57 
30 

52 
36 

48 

34 

63 
25 

54 

32 

64 

28 

63 
30 

64 

30 

54 

38 

53 
27 

52 
23 

62.7 
32.8 

nANTECA 

MAX 
MIN 

64 
47 

69 
42 

70 
42 

74 
44 

73 
47 

67 
45 

68 
45 

68 
49 

64 

36 

65 
38 

61 
38 

62 
35 

67 
35 

70 
36 

68 
43 

73 
45 

60 
38 

60 
38 

58 
30 

65 
34 

66 
35 

61 
3S 

57 
35 

66 
38 

67 
38 

71 
38 

63 
41 

52 
39 

56 
32 

57 
32 

64.7 

39.0 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

65 
42 

70 
46 

73 
45 

74 
49 

80 
47 

75 
53 

65 
42 

71 
49 

64 

39 

62 
44 

64 

38 

59 
36 

67 
42 

72 
44 

77 
47 

79 
46 

68 
38 

55 
30 

52 
29 

58 
35 

63 
43 

57 
34 

66 
34 

61 
36 

64 

39 

64 
40 

67 
47 

62 
41 

55 
30 

53 
29 

55.4 
40.5 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

71 
39 

74 
42 

76 
40 

78 
42 

70 
43 

68 
43 

73 
40 

66 
49 

63 
35 

63 
46 

63 
36 

69 
33 

72 
35 

73 
40 

72 
34 

66 
47 

57 
35 

60 
28 

58 
28 

63 
38 

55 
3S 

64 

28 

60 
25 

66 
32 

73 
34 

65 
34 

60 
40 

66.6 
37.1 

MODESTO 

MAX 
MIN 

69 
43 

69 
42 

75 
44 

75 
46 

67 
48 

66 
42 

68 
44 

64 
46 

65 
38 

61 
45 

61 
39 

66 
34 

69 
36 

67 
41 

70 
43 

60 
45 

59 
38 

58 
36 

56 
30 

60 
35 

57 
33 

54 
34 

64 

37 

65 
38 

69 
38 

63 
38 

51 
42 

55 
37 

54 

29 

58 
3S 

63.2 
39.2 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

72 
38 

73 
40 

72 
38 

78 
42 

76 
41 

70 
40 

70 
42 

66 
53 

67 
44 

65 
45 

63 
40 

67 
31 

71 
35 

71 
41 

75 
39 

69 
52 

61 
43 

59 
41 

60 
28 

64 

31 

60 
32 

59 
30 

69 
33 

67 
31 

73 
31 

64 

33 

61 
37 

57 
36 

58 
28 

61 
28 

66.6 
37.4 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

67 
34 

71 
34 

77 
40 

83 
42 

76 
36 

65 
36 

65 
36 

59 
30 

58 
38 

55 
27 

67 
32 

74 

37 

75 
41 

58 
39 

49 

29 

S6 
23 

57 
31 

56 
28 

72 

38 

69 
30 

62 
33 

44 

34 

64.3 
34  .0 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

65 
40 

69 
43 

73 
42 

75 
43 

78 
42 

75 
43 

62 
41 

68 
49 

64 
3T 

63 
42 

62 
32 

68 
34 

75 
40 

75 
40 

71 
41 

77 
36 

63 
39 

54 
34 

55 
30 

61 
31 

64 
34 

59 
33 

72 
30 

60 
34 

66 
34 

64 

37 

66 
37 

S3 
38 

49 

28 

50 
30 

65  .2 
37.1 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

67 
40 

72 
43 

75 
44 

76 
44 

81 
45 

76 
45 

67 
45 

70 
50 

62 
40 

66 
45 

65 
38 

64 

35 

71 
35 

77 
42 

79 
41 

79 
40 

66 
39 

57 
32 

55 
30 

64 

34 

65 
36 

60 
32 

70 
32 

63 
35 

68 
36 

66 
36 

70 
45 

SS 
40 

48 

29 

S3 
33 

66.9 
38.7 

POSET  3  E 

MAX 
MIN 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 
MIN 

69 
49 

72 
42 

75 
51 

77 
50 

74 
44 

62 
38 

60 
41 

57 
42 

54 

31 

49 

33 

53 
31 

64 

37 

70 
43 

66 
43 

65 
43 

56 
43 

46 

33 

44 

33 

S3 
26 

52 
34 

59 
35 

57 
36 

60 
39 

72 
40 

65 
43 

50 
43 

44 

35 

36 
31 

36 
20 

45 

26 

58.4 

37.8 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

65 
44 

66 
45 

69 
48 

71 
51 

72 
54 

65 
52 

66 
45 

73 
54 

66 
41 

62 
46 

63 
40 

60 
35 

62 
38 

66 
39 

69 
45 

67 
46 

62 
42 

58 
39 

58 
33 

56 
35 

61 
37 

56 
35 

57 
39 

64 

36 

64 

37 

66 
42 

67 
47 

53 
44 

54 
42 

54 

38 

63.1 
42.3 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

58 
37 

64 
42 

70 
44 

75 
43 

76 
40 

67 
41 

64 
45 

63 
47 

59 
32 

58 
34 

53 
33 

56 
35 

67 
39 

70 
40 

70 
39 

67 
40 

56 
30 

51 
24 

52 
25 

53 
29 

56 
30 

54 

31 

60 
33 

59 
27 

65 
33 

58 
34 

59 
36 

44 

36 

44 

21 

45 
24 

59.8 
34.8 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 

MAX 
MIN 

51 
29 

62 
33 

69 
36 

66 
37 

72 
38 

65 
31 

60 
32 

62 
40 

58 
26 

59 
26 

39 
24 

48 

25 

59 
31 

63 
34 

61 
31 

62 
32 

45 

29 

41 

26 

38 
20 

46 

22 

49 

27 

SI 
26 

55 
29 

56 
33 

63 
34 

60 
30 

52 
32 

35 
25 

29 
1  1 

32 
12 

53.7 
28.7 

STOCKTON  HSO  AP 

MAX 
MIN 

67 
42 

70 
41 

73 
42 

73 
46 

68 
46 

67 
47 

66 
45 

65 
45 

63 
39 

61 
43 

61 
37 

66 
33 

67 
36 

66 
44 

70 
44 

59 
44 

59 
39 

57 
34 

56 
27 

69 
40 

57 
33 

58 
32 

64 
34 

65 
35 

71 
37 

63 
35 

51 
42 

SS 
36 

54 

26 

57 
34 

62.9 
38.6 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

MAX 
MIN 

65 
43 

69 
42 

70 
44 

75 
41 

74 
48 

69 
44 

66 
42 

65 
36 

65 
39 

64 

n 

62 
35 

63 
35 

67 
37 

69 
44 

68 
46 

68 
50 

59 
37 

60 
37 

SB 
30 

57 
37 

59 
32 

58 
33 

58 
34 

66 
36 

65 
37 

73 
43 

61 
42 

53 
33 

56 
30 

56 
31 

63.9 
38.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
18 


DAILY  TEMPERflTURES 


5TRT  ION 

DRY  OF  MONTH 

a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

lEHRCHaPI 

MAX 

niN 

69 
33 

72 
35 

75 
38 

76 
51 

72 
42 

69 
45 

60 
4  1 

60 
42 

61 
34 

56 
33 

56 
26 

59 
44 

65 
48 

69 
35 

68 
38 

63 
40 

49 

31 

39 
26 

49 
24 

52 
23 

54 

22 

S4 

39 

64 

27 

68 
46 

66 
28 

60 
38 

54 

36 

39 
29 

33 
22 

47 

20 

59.3 
34  .6 

rEJON  RSNCHO 

HBX 
niN 

69 
35 

74 
40 

74 

37 

76 
38 

80 
37 

65 
45 

71 
37 

69 
36 

68 
35 

61 
35 

60 
30 

72 
28 

71 
32 

77 
4  1 

78 
42 

64 

38 

51 
23 

SO 
24 

58 
23 

62 
28 

58 

30 

71 
28 

70 
29 

68 
29 

67 
31 

69 
30 

70 
34 

52 
30 

54 

33 

S6 
32 

66.2 
33  .0 

THREE  DVRS  EOlSON  PH  1 

nAK 
niN 

73 
39 

76 
41 

83 

43 

75 
44 

78 

44 

64 
41 

64 
43 

62 
36 

69 
35 

76 
39 

79 
44 

80 
42 

78 
40 

67 
44 

60 
34 

60 
28 

64 
34 

61 
30 

69 
31 

66 
34 

69 
33 

66 
34 

66 
36 

SO 
32 

47 

27 

51 
27 

67.4 
36  .7 

IIGER  CREEK  PM 

nAx 
niN 

6S 
36 

68 
38 

70 
40 

72 
41 

67 
40 

64 

39 

62 
40 

SB 
44 

55 
30 

S3 
38 

55 
30 

59 
32 

68 
34 

65 
37 

62 
38 

53 
44 

53 
30 

52 
26 

54 
24 

54 

35 

S4 

31 

58 
31 

62 
34 

61 
33 

60 
37 

59 
35 

49 

37 

41 

33 

43 

23 

49 

28 

58-2 
34.6 

rRRCT  cnRBONR 

nA« 

HIN 

61 
36 

68 
42 

68 
44 

73 
4  1 

69 
43 

68 
40 

66 
40 

67 
40 

64 
40 

65 
44 

62 
43 

61 
37 

67 
37 

69 
36 

67 
36 

71 
SO 

61 
42 

60 
40 

57 
34 

60 
34 

57 
34 

59 
28 

56 
35 

65 
32 

66 
33 

72 
42 

70 
36 

53 
4  1 

56 
30 

56 
32 

64  .0 
38 .  1 

TRBCT  PUMPING  PLANT 

MAX 

niN 

68 
3B 

69 
43 

73 
43 

70 
43 

66 
50 

66 
49 

64 

SO 

64 

50 

63 
40 

61 
45 

62 
41 

64 

37 

67 
38 

66 
42 

69 
48 

60 
S3 

60 
40 

57 
43 

56 
33 

59 
42 

59 
36 

60 
29 

66 
39 

67 
33 

75 
42 

69 
38 

54 
46 

56 
41 

57 
29 

59 
35 

63.5 
41.2 

VISHLin 

nnx 

NIN 

66 
43 

68 
45 

72 
45 

73 
45 

78 
47 

72 
46 

62 
42 

68 
45 

63 
38 

63 
45 

62 
35 

62 
35 

68 
38 

73 
43 

72 
43 

70 
40 

60 
38 

52 
32 

55 
31 

61 
35 

63 
39 

58 
34 

65 
34 

61 
35 

65 
37 

63 
38 

66 
44 

53 
39 

47 

29 

SO 
32 

63.7 
39.  1 

HHSCO 

HAX 
HIN 

68 
48 

71 
49 

74 
4  1 

74 
42 

74 
48 

75 
52 

70 
39 

72 

40 

67 
36 

63 
42 

65 
33 

66 
32 

68 
34 

75 
39 

76 
49 

77 
48 

66 
38 

58 
40 

57 
34 

61 
32 

64 

35 

57 
29 

66 
30 

61 
31 

59 
32 

66 
31 

68 
46 

62 
40 

55 
27 

53 
28 

66.3 
38-2 

tOSEtllTE  PBRK  MFBOOTRS 
■ 

HAX 
MIN 

64 

31 

70 
30 

74 

31 

74 

29 

74 

29 

77 
30 

69 
31 

73 
3B 

66 
23 

64 

25 

52 
25 

59 
32 

67 
32 

69 
32 

65 
29 

73 
29 

49 

29 

57 
21 

51 
20 

57 
23 

61 
21 

60 
20 

60 
22 

63 
25 

65 
25 

65 
25 

58 
29 

42 

28 

34 

13 

39 
14 

61  .7 
26 . 4 

SOUTH  C0B5I 

ORRINBCE  06 

BLPINE 

MAX 

niN 

79 
48 

87 
47 

8B 

54 

82 
49 

73 
4  1 

79 
4  J 

71 
48 

76 
42 

76 
40 

78 
39 

87 
50 

88 
49 

85 
47 

81 
49 

81 
49 

40 

58 
40 

69 
35 

70 
39 

74 
40 

75 
40 

80 
43 

85 
4  3 

80 
5 1 

75 
48 

65 
40 

52 
35 

54 

33 

68 
33 

75.6 
43.2 

BVBLON  PLEBSURE  PIER 

HBX 
HIN 

71 
S2 

6S 
SO 

66 
49 

6B 
49 

67 
50 

70 
SO 

66 
50 

65 
51 

66 
48 

67 
48 

64 
45 

81 
52 

74 

S) 

66 
52 

64 
47 

61 
49 

66 
52 

63 
49 

66 
46 

66 
42 

69 
42 

72 
52 

80 
63 

83 

63 

77 
55 

69 
50 

62 
47 

56 
40 

60 
44 

59 
44 

67.6 
49.4 

BARRETT  DBn 

HBX 

niN 

61 
39 

78 
38 

82 
38 

90 
39 

90 
39 

B4 

36 

73 
35 

77 
38 

73 
39 

77 
36 

73 
32 

75 
34 

80 
39 

82 
33 

82 
31 

82 
32 

79 
32 

67 
34 

58 
26 

65 
26 

69 
29 

69 
32 

71 
29 

78 
31 

81 
34 

81 
36 

7S 
38 

55 
41 

47 

37 

50 
29 

73.7 
34  . 4 

BEBUHONT  PUHPING  PLANT 

HBX 

niN 

BIG  BEAR  LAKE 

nBx 
niN 

63 
38 

64 

26 

69 
26 

73 
26 

66 
25 

66 
28 

68 
34 

62 
33 

58 
24 

S6 
31 

60 
24 

57 
26 

67 
24 

64 
24 

62 
26 

62 
31 

S3 
36 

40 

18 

SS 
13 

54 

21 

45 

19 

57 
17 

57 
19 

57 
29 

67 
23 

49 

21 

53 
29 

30 
20 

33 
1  3 

46 

8 

57.1 
24-5 

BUR6ANK  VBLLEr  PUP  PLT 

IIBX 

niN 

82 
4  I 

82 
42 

91 
42 

92 
44 

73 
46 

71 
SI 

77 
36 

71 
47 

ei 

47 

72 
42 

79 
37 

85 
42 

88 
43 

82 
4  1 

80 
38 

79 
37 

68 
42 

66 
36 

70 
33 

69 
33 

75 
38 

75 
33 

81 
35 

76 
51 

80 
4  1 

77 
42 

66 
48 

57 
39 

59 
37 

65 
29 

75.6 
40.4 

CBCHunB  LBKE 

MAX 

niN 

7S 
36 

80 
36 

82 
45 

90 
SI 

89 
42 

66 
40 

76 
43 

87 
SO 

75 
36 

75 
40 

73 
36 

77 
42 

83 
46 

84 
47 

79 
39 

78 
42 

69 
37 

64 

35 

60 
38 

68 
31 

67 
31 

72 
4  1 

75 
36 

83 
44 

87 
39 

81 
43 

77 
48 

56 
39 

48 

33 

56 
30 

74  .4 

39  -9 

CBMPO 

MAX 
MIN 

78 
33 

81 
3S 

82 
34 

BS 
43 

86 
34 

77 
32 

82 
33 

76 
34 

72 
30 

73 
32 

67 
28 

70 
S3 

74 

52 

82 
32 

80 
31 

76 
28 

69 
28 

53 
38 

56 
20 

69 
25 

61 
25 

62 
46 

69 
37 

72 
56 

82 
35 

72 
46 

58 
28 

47 

31 

46 

33 

49 

26 

70.3 
34  .6 

CBNOGB  PBRK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

89 
39 

86 
40 

99 
41 

96 
41 

87 
43 

78 
SO 

83 
40 

7B 
43 

86 
44 

77 
41 

75 
39 

78 
60 

84 
43 

82 
40 

88 
36 

76 
36 

72 
37 

67 
32 

73 
38 

72 
30 

71 
35 

74 

38 

79 
47 

81 
63 

83 
39 

79 
40 

70 
4  1 

58 
40 

62 
28 

62 
26 

78.2 
40 . 3 

CMULB  VISTB 

MAX 
MIN 

65 
49 

66 
49 

64 
47 

66 
47 

63 
52 

62 
55 

63 
46 

62 
51 

62 
52 

63 
48 

64 

48 

68 
48 

78 
61 

78 
50 

72 
46 

67 
45 

62 
47 

64 

51 

61 
4  1 

64 

39 

62 
43 

65 
43 

67 
43 

70 
48 

74 

53 

72 
S3 

71 
54 

60 
49 

S7 
47 

56 
39 

GS.6 
48 . 1 

CLBREHONT  POMONB  COL 

MBX 
MIN 

69 
43 

72 
44 

80 
46 

88 

51 

90 
47 

71 
49 

66 
45 

76 
43 

63 
43 

73 
45 

69 
42 

73 
46 

85 
4S 

83 
48 

79 
46 

78 
43 

71 
43 

58 
43 

60 
37 

65 
38 

68 
38 

59 
39 

72 
40 

78 
SO 

74 
48 

77 
45 

74 
47 

55 
38 

SO 
32 

54 

32 

71  .3 
43.2 

CORONA 

MBX 
MIN 

79 
37 

BO 
40 

89 
4  1 

90 
4  1 

72 
38 

69 
48 

77 
38 

66 
47 

78 
40 

74 

38 

77 
45 

81 
59 

88 

S3 

81 
35 

82 
44 

73 
35 

66 
39 

60 
42 

72 
40 

70 
30 

72 
31 

74 
48 

83 
49 

81 
48 

83 
40 

78 
49 

66 
43 

54 

39 

58 
32 

63 
31 

74  .5 
4  1.3 

CULVER  CITY 

MBX 
MIN 

74 

SO 

66 
49 

69 
51 

68 
49 

SI 
54 

76 
58 

70 
54 

6S 
57 

71 
50 

69 
52 

70 
50 

87 
49 

89 
59 

80 
55 

75 
50 

66 
45 

69 
55 

68 
48 

64 
49 

70 
42 

73 
43 

78 
53 

60 
46 

72 
50 

80 
51 

79 
54 

78 
46 

63 
4  1 

79 
S3 

67 
40 

72.5 
50 . 1 

CU'AnflCA 

MAX 
MIN 

58 
31 

67 
3 1 

71 
36 

72 
43 

74 

32 

75 
47 

65 
32 

71 
35 

63 
32 

62 
33 

61 
30 

57 
45 

60 
43 

65 
24 

70 
39 

71 
49 

65 
42 

56 
30 

42 
24 

43 

19 

59 
26 

52 
37 

52 
34 

57 
52 

61 
26 

70 
35 

61 
39 

42 

29 

32 
22 

33 
12 

59.6 
33  .7 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

76 
37 

84 

38 

84 

39 

BB 
44 

91 
4  I 

83 
36 

83 
36 

84 
45 

70 
40 

75 
39 

70 
37 

69 
47 

73 
42 

77 
39 

79 
35 

82 
34 

76 
34 

66 
26 

59 
28 

62 
29 

69 
30 

66 
4  1 

68 
47 

72 
43 

78 
4  1 

78 
42 

74 
4  1 

60 
35 

SS 
32 

54 

28 

73.5 
37  .5 

EL  CRPITRN  DAn 

MBX 
MIN 

74 

39 

63 
46 

83 
50 

81 
47 

91 
42 

79 
46 

74 
43 

80 
42 

71 
46 

79 
4  1 

77 
41 

82 
40 

89 
47 

91 

SO 

85 
46 

65 
38 

77 
37 

66 
36 

63 
36 

72 
36 

74 

39 

78 
37 

76 
40 

83 
43 

89 

50 

83 
50 

79 
44 

57 
37 

54 

36 

57 
34 

77.1 
42-1 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

ESCONDIOO 

MAX 
MIN 

77 
42 

72 
48 

83 
43 

86 
44 

69 
4  3 

68 
53 

74 
42 

66 
46 

72 
50 

72 
42 

76 
43 

86 
4  1 

89 
42 

83 
44 

73 
37 

62 
48 

61 
49 

60 
4  1 

68 
33 

68 

32 

75 
34 

78 
37 

60 
34 

87 
45 

78 
42 

65 
SO 

63 
39 

53 
34 

57 
35 

61 
32 

72-1 
4  1-5 

FONTBNA  KRISER 

MAX 
MIN 

78 
49 

82 
51 

94 
54 

84 

53 

68 
53 

79 
50 

67 
48 

77 
50 

72 
47 

76 
SO 

72 
66 

83 
65 

85 
51 

62 
52 

79 
SO 

73 
49 

65 
47 

59 
49 

66 
45 

68 
4  1 

74 

45 

78 
47 

86 
S3 

86 
57 

83 
54 

80 
58 

71 
52 

55 
45 

59 
39 

65 
39 

74.9 

SO.  3 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

78 
43 

77 
44 

85 
44 

84 
44 

76 
46 

71 
54 

74 
42 

68 
49 

75 
49 

73 
47 

77 
45 

86 
40 

87 
40 

82 
39 

81 

37 

71 
36 

66 
47 

62 
48 

69 
33 

70 
32 

73 
34 

7S 
34 

79 
34 

85 
38 

82 
40 

77 
42 

67 
48 

54 
46 

57 
36 

63 
32 

74.1 
4  1.5 

MENSHBH  OBn 

MAX 
MIN 

65 
39 

75 
35 

80 
25 

85 
31 

85 
28 

84 

26 

74 

27 

80 
30 

71 
31 

72 
26 

70 
23 

69 
30 

72 
45 

75 
21 

79 
20 

79 
21 

75 
28 

65 
30 

SO 
20 

64 

21 

67 
22 

63 
28 

65 
42 

72 
51 

72 
25 

79 
29 

70 
47 

48 

35 

45 

25 

46 

25 

69.9 
29  .5 

lOTLLNILO  F IRE  DEPT 

MAX 
MIN 

65 
32 

69 
3S 

76 
37 

79 
45 

79 
39 

71 
35 

72 
37 

72 
4  1 

64 

33 

65 
34 

65 
23 

72 
36 

71 
37 

76 
35 

71 
35 

69 
35 

64 

32 

54 
24 

52 
19 

60 
25 

60 
26 

61 
30 

67 
31 

70 
39 

69 
35 

68 
33 

55 
29 

36 
27 

32 
16 

44 

16 

64  .3 

31  .7 

JUL  IAN  MTNOLA 

MBX 
MIN 

78 
35 

78 
40 

81 
46 

82 
50 

83 
47 

71 
33 

76 
40 

69 
37 

65 
39 

69 
36 

66 
33 

63 
36 

67 
45 

76 
4  1 

78 
36 

73 
35 

70 
31 

48 

33 

54 
24 

64 

28 

58 
35 

58 
39 

67 
37 

61 
39 

78 
4  I 

67 
46 

52 
34 

36 
32 

42 

26 

44 

25 

65.8 
36  .6 

LBGUNB  BEBCH 

MBX 

niN 

70 
44 

68 
4  1 

68 
40 

85 
43 

84 

51 

66 
55 

66 
45 

65 
40 

68 
40 

66 
52 

69 
43 

84 
44 

86 
45 

80 
45 

70 
40 

71 
40 

66 
38 

65 
46 

68 
37 

71 
35 

74 

39 

75 
48 

75 
47 

85 
48 

74 
45 

77 
45 

72 
35 

56 
44 

62 
36 

62 
34 

71  .6 
42  .8 

LB  HESA 

MBX 
MIN 

78 
48 

75 
46 

82 
49 

78 
49 

72 
49 

70 
52 

73 
46 

69 
49 

75 
48 

74 
48 

77 
46 

89 
48 

89 
46 

83 
SI 

80 
48 

71 
41 

66 
48 

63 
47 

72 
39 

70 
40 

42 

77 
42 

79 
44 

87 
49 

78 

52 

79 
48 

66 
50 

58 
45 

59 
40 

64 

37 

74  -2 
46.2 

LONPOC 

MAX 
MIN 

70 
40 

68 
44 

71 
39 

66 
37 

62 
46 

70 
42 

80 
SO 

66 
51 

68 
44 

64 
42 

74 
46 

80 
41 

81 
45 

81 
42 

81 

35 

81 
41 

62 
45 

61 
36 

66 
33 

62 
32 

71 
34 

72 
38 

80 
34 

85 
43 

82 
38 

81 
42 

62 
41 

S2 
43 

56 
33 

61 
31 

70.5 
40-3 

LONG  BEBCH  HSO  BP 

MBX 
MIN 

72 
47 

72 
56 

77 
55 

73 
49 

64 

55 

67 
52 

70 
47 

68 
54 

73 
45 

69 
46 

80 
44 

87 

52 

69 
55 

78 
48 

74 
46 

66 
SO 

67 
51 

65 
45 

71 
40 

70 
40 

76 
40 

78 
47 

84 
44 

86 
51 

80 
49 

80 
51 

68 
55 

58 
48 

61 
43 

65 
39 

72.9 
48.2 

LOS  BNCELES  NSO  BP 

MBX 
MIN 

72 
SO 

63 
54 

66 
S3 

63 
53 

60 
55 

65 
55 

67 
SI 

64 

S7 

71 
51 

69 
SI 

80 
49 

89 

52 

89 
62 

78 
55 

73 
50 

63 
49 

68 
52 

64 
49 

69 
44 

68 
47 

71 
44 

76 
S2 

80 
50 

77 
53 

79 
52 

77 
54 

63 
52 

58 
49 

59 
41 

66 
42 

70.2 
50.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


CBL IFORNIB 
NOVEMBER 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
tr 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

I  4 

15 

16 

1  7 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

nnx 

76 

73 

80 

80 

65 

66 

70 

64 

74 

68 

78 

86 

86 

81 

76 

67 

65 

63 

67 

69 

73 

75 

80 

78 

60 

75 

60 

54 

57 

63 

7  I 

g 

niN 

40 

50 

8 

nr  UIL50N  2 

nnx 

65 

67 

73 

74 

69 

67 

71 

66 

61 

59 

63 

68 

69 

67 

71 

68 

62 

42 

51 

56 

55 

60 

64 

65 

67 

60 

S3 

33 

36 

45 

60 

9 

KIN 

48 

25 

42 

9 

NEH  CUTRriR  FIRE  STfl 

nnx 

75 

81 

80 

86 

82 

80 

73 

75 

73 

63 

58 

74 

78 

76 

75 

69 

48 

46 

61 

42 

60 

68 

65 

73 

65 

74 

65 

SO 

43 

47 

66 

g 

MIN 

38 

19 

30 

3 

NEWPORT  BE^CH  harbor 

nnx 

65 

68 

63 

63 

S8 

60 

62 

63 

61 

62 

62 

75 

76 

76 

67 

68 

60 

63 

59 

62 

62 

74 

66 

80 

72 

68 

69 

58 

53 

57 

65 

1 

niN 

50 

52 

46 

43 

49 

7 

OCEANS  IDE 

nnx 

70 

68 

65 

65 

63 

67 

68 

55 

67 

68 

69 

90 

83 

79 

68 

64 

64 

64 

71 

66 

66 

68 

70 

90 

73 

79 

57 

57 

61 

62 

69 

3 

niN 

46 

45 

45 

50 

50 

55 

46 

53 

52 

50 

4  7 

56 

40 

40 

45 

49 

S3 

50 

53 

49 

42 

38 

47 

7 

OJfl  I 

nnx 

80 

82 

89 

91 

76 

70 

81 

77 

78 

73 

77 

87 

88 

79 

80 

74 

67 

66 

68 

70 

74 

76 

82 

86 

85 

75 

BS 

55 

59 

64 

75 

3 

niN 

4  1 

40 

4  3 

42 

42 

42 

37 

42 

37 

36 

32 

30 

30 

34 

33 

40 

40 

35 

34 

26 

37 

7 

OXNflRD 

nnx 

72 

74 

71 

65 

65 

65 

67 

74 

71 

73 

70 

73 

82 

86 

78 

71 

69 

69 

65 

71 

69 

73 

76 

80 

86 

80 

78 

63 

59 

6 1 

7  ] 

9 

niN 

42 

43 

45 

47 

48 

50 

45 

48 

53 

53 

56 

57 

48 

39 

36 

47 

0 

PALOriRR  nT  OBSERVATORY 

nnx 

64 

64 

65 

74 

75 

74 

64 

68 

61 

59 

57 

60 

65 

67 

66 

65 

65 

56 

56 

50 

55 

52 

54 

62 

63 

6S 

45 

33 

30 

42 

59 

2 

niN 

33 

45 

49 

54 

5  I 

45 

49 

35 

30 

1 7 

21 

39 

0 

PASADENA 

nnx 

79 

80 

87 

88 

73 

69 

76 

69 

78 

72 

77 

85 

86 

82 

78 

70 

66 

63 

68 

68 

73 

76 

82 

79 

79 

75 

68 

56 

59 

63 

74 

.  1 

niN 

46 

48 

49 

52 

47 

47 

37 

45 

.9 

POnONA  CAL  POLY 

nnx 

69 

77 

79 

88 

88 

70 

68 

76 

64 

75 

71 

78 

83 

85 

80 

79 

69 

63 

60 

68 

70 

73 

76 

81 

76 

81 

77 

57 

52 

55 

72 

.9 

niN 

46 

S3 

47 

39 

33 

33 

44 

.5 

RAnONA  f  IRE  OEPT 

nnx 

79 

83 

89 

92 

87 

77 

81 

76 

76 

75 

78 

80 

88 

85 

82 

79 

73 

59 

70 

70 

71 

79 

78 

84 

82 

80 

71 

49 

53 

60 

76 

.2 

niN 

39 

30 

29 

41 

.2 

REDLANOS 

nnx 

84 

84 

91 

92 

82 

77 

80 

79 

80 

72 

77 

81 

85 

81 

79 

76 

62 

57 

67 

69 

73 

81 

80 

84 

84 

78 

66 

49 

59 

60 

75 

.6 

HIN 

42 

45 

33 

40 

.2 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  •'i 

nnx 

80 

82 

88 

91 

78 

68 

78 

65 

75 

72 

74 

78 

84 

80 

78 

73 

64 

60 

68 

70 

71 

72 

78 

83 

82 

77 

69 

53 

55 

62 

73 

-6 

nm 

31 

42 

.7 

RIVERSIDE  CIT  ExP  STA 

nnx 

73 

81 

83 

91 

94 

76 

69 

80 

65 

77 

73 

76 

81 

86 

82 

81 

75 

63 

58 

68 

70 

72 

73 

ao 

85 

84 

76 

60 

52 

55 

74 

.  6 

niN 

34 

43 

.8 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

nnx 

83 

85 

92 

95 

83 

73 

81 

67 

81 

74 

78 

79 

85 

85 

82 

80 

64 

59 

70 

72 

71 

75 

81 

86 

82 

76 

62 

52 

56 

65 

75 

.  8 

niN 

31 

4  1 

.9 

SANDBERG  HSO 

nnx 

68 

70 

70 

73 

71 

49 

63 

47 

57 

53 

51 

55 

59 

66 

68 

55 

36 

37 

45 

51 

48 

50 

55 

60 

65 

60 

44 

32 

32 

43 

54 

.4 

25 

38 

SAN  DIEGO  HSO  AP 

71 

68 

69 

67 

65 

66 

66 

66 

68 

69 

71 

83 

84 

78 

71 

66 

65 

64 

68 

67 

70 

72 

75 

65 

73 

73 

61 

60 

60 

62 

69 

•  5 

niN 

S3 

55 

52 

51 

55 

56 

52 

56 

56 

55 

54 

51 

52 

52 

49 

50 

56 

53 

46 

44 

48 

46 

48 

51 

52 

SO 

54 

50 

49 

42 

51 

.3 

SRN  GABR lEL   FIRE  OEPT 

nnx 

79 

79 

85 

85 

76 

70 

76 

68 

78 

71 

79 

86 

88 

84 

80 

71 

66 

65 

70 

71 

75 

78 

83 

81 

80 

76 

73 

56 

60 

65 

75 

.  2 

niN 

45 

47 

4  7 

5  3 

37 

36 

4  3 

39 

46 

4  8 

39 

37 

33 

44 

.0 

SAN  JAC INTO 

nnx 

82 

85 

93 

94 

86 

74 

85 

74 

81 

77 

80 

85 

88 

85 

83 

80 

68 

57 

70 

72 

75 

75 

81 

87 

65 

76 

68 

54 

53 

6 1 

77 

niN 

29 

36 

.6 

SAN  N I  COL AS   I  SL AND 

nnx 
niN 

SANTA  ANA  F [RE  STATION 

nnx 

76 

72 

76 

76 

75 

69 

73 

74 

79 

88 

89 

82 

77 

68 

67 

65 

71 

77 

78 

88 

80 

78 

72 

63 

75 

,  5 

niN 

38 

47 

.8 

SANTA  BARBARA 

nnx 

75 

70 

64 

63 

59 

62 

65 

65 

73 

71 

72 

72 

60 

83 

70 

67 

66 

67 

64 

67 

63 

70 

71 

74 

82 

73 

61 

61 

59 

55 

68 

niN 

46 

50 

49 

48 

52 

52 

50 

45 

48 

48 

40 

42 

42 

42 

46 

45 

46 

43 

42 

37 

42 

45 

.5 

SANTA  BARBARA  FAR  AP 

nnx 

68 

62 

60 

60 

62 

63 

65 

76 

70 

78 

69 

77 

78 

72 

68 

67 

72 

69 

65 

64 

68 

69 

71 

79 

77 

72 

63 

56 

63 

59 

68 

niN 

40 

37 

33 

34 

32 

39 

.3 

SANTA  nAR[A  HSO  AP 

nnx 

70 

64 

72 

66 

59 

72 

80 

67 

73 

68 

72 

78 

81 

76 

55 

63 

64 

62 

65 

61 

71 

71 

81 

84 

78 

76 

57 

52 

56 

66 

69 

niN 

37 

45 

40 

27 

30 

37 

34 

32 

35 

40 

39 

4  3 

36 

29 

28 

38 

.3 

SANTA  nONICA  PIER 

nnx 

niN 

gqi^TA  PAULA 

nnx 

68 

68 

67 

68 

60 

57 

70 

66 

69 

69 

70 

76 

76 

76 

69 

70 

51 

66 

60 

66 

69 

85 

79 

66 

59 

58 

65 

67 

,  g 

niN 

45 

28 

36 

.7 

S  UN  CITY 

nnx 

82 

84 

90 

93 

91 

86 

83 

82 

80 

75 

76 

84 

85 

85 

85 

78 

69 

59 

65 

70 

71 

72 

78 

ai 

82 

75 

67 

50 

52 

56 

76 

niN 

35 

35 

35 

35 

25 

32 

.3 

r  ORRANCE 

nnx 

73 

72 

67 

73 

63 

64 

70 

65 

70 

69 

81 

86 

87 

64 

71 

68 

65 

53 

62 

68 

73 

76 

79 

80 

78 

77 

72 

60 

57 

64 

^1 

niN 

48 

48 

50 

52 

51 

36 

47 

.  1 

r  1 1  II  iMPQ 

■  UJUnLrM 

74 

75 

82 

84 

75 

66 

74 

67 

71 

65 

71 

76 

76 

"•4 

74 

69 

60 

56 

61 

62 

57 

67 

74 

78 

73 

70 

56 

49 

52 

56 

58 

niN 

46 

51 

52 

32 

44 

.6 

rii^Tihi   tPviikir  romth 

nnx 

70 

76 

74 

77 

78 

68 

70 

75 

65 

74 

70 

79 

86 

89 

80 

79 

69 

68 

66 

74 

70 

76 

78 

86 

89 

82 

81 

63 

56 

59 

niN 

42 

46 

33 

4  1 

.7 

ruiTruri  i  hqm 
■  HI  1  L  nc  L  L  UHn 

73 

75 

73 

77 

76 

79 

76 

78 

79 

80 

81 

80 

79 

76 

74 

70 

67 

64 

72 

70 

81 

89 

81 

75 

7S 

54 

56 

64 

niN 

45 

46 

36 

49 

45 

45 

39 

39 

33 

40 

0 

72 

67 

71 

73 

61 

62 

68 

63 

69 

67 

78 

82 

64 

78 

71 

65 

64 

60 

66 

64 

72 

74 

77 

75 

79 

76 

67 

S3 

57 

65 

69 

niN 

53 

53 

50 

53 

51 

53 

51 

53 

43 

53 

4 

1  iPi  okin   ^  u 

74 

78 

85 

88 

80 

67 

75 

63 

73 

68 

72 

82 

61 

78 

75 

71 

61 

57 

63 

65 

68 

70 

77 

78 

77 

72 

63 

49 

53 

niN 

48 

49 

50 

52 

51 

46 

44 

43 

41 

43 

42 

44 

46 

49 

45 

44 

37 

42 

37 

35 

37 

38 

42 

51 

50 

45 

45 

39 

30 

3? 

43 

2 

ViSTA  2  NNE 

72 

72 

75 

75 

66 

58 

65 

72 

69 

75 

90 

88 

82 

76 

66 

62 

61 

69 

69 

76 

77 

83 

89 

81 

78 

68 

54 

57 

5  3 

72 

3 

niN 

42 

42 

42 

4  1 

43 

51 

46 

44 

43 

45 

54 

55 

45 

56 

34 

48 

41 

38 

35 

35 

42 

44 

50 

50 

49 

50 

40 

33 

35 

43 

9 

UQDkJCD     CDD  1  ur^C 

HHKNtn  orKlPiOo 

68 

69 

84 

85 

83 

74 

80 

70 

70 

69 

68 

73 

7S 

78 

79 

74 

69 

50 

60 

66 

65 

65 

74 

75 

78 

68 

61 

45 

67 

66 

70 

niN 

35 

36 

28 

40 

^* 

38 

28 

28 

29 

23 

30 

5 

TORSB  L INDH 

nnx 

78 

77 

82 

82 

68 

68 

75 

65 

76 

70 

78 

83 

90 

82 

80 

71 

66 

65 

73 

70 

76 

77 

87 

88 

83 

80 

69 

54 

60 

65 

74 

6 

niN 

44 

43 

43 

44 

48 

52 

43 

50 

44 

43 

40 

60 

65 

50 

44 

37 

46 

44 

39 

37 

37 

56 

48 

51 

42 

44 

47 

31 

32 

32 

44 

S 

SOUTMEHST  DESERI 

ansiNS  07 

BfiKER 

nnx 

81 

82 

84 

84 

85 

79 

81 

79 

73 

75 

79 

78 

76 

72 

70 

70 

75 

75 

65 

65 

66 

65 

68 

74 

73 

68 

70 

55 

63 

57 

73 

2 

niN 

47 

45 

48 

52 

48 

47 

42 

54 

39 

40 

42 

37 

35 

36 

36 

35 

36 

38 

4  1 

42 

33 

38 

39 

36 

35 

48 

47 

42 

43 

34 

41 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STHTION  INDEX 

20 


DAILY  TEMPERATURES 


COL IFORNIB 
NOVEHBER 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRRSTOM 

NBI 

77 

80 

78 

60 

82 

76 

81 

76 

66 

69 

63 

64 

68 

81 

76 

70 

70 

59 

57 

73 

61 

59 

67 

72 

70 

68 

65 

56 

50 

49 

68 

■  8 

niN 

36 

38 

38 

37 

37 

48 

37 

38 

35 

38 

31 

29 

30 

35 

42 

42 

42 

27 

24 

25 

26 

24 

24 

31 

31 

31 

39 

31 

33 

20 

33 

.3 

BEBunONT   1  E 

HRI 

77 

8 1 

83 

85 

64 

76 

80 

73 

71 

70 

67 

70 

73 

79 

77 

75 

69 

56 

60 

67 

64 

62 

71 

73 

75 

71 

66 

48 

47 

SO 

70 

.0 

niN 

41 

43 

48 

49 

48 

39 

40 

45 

40 

40 

38 

54 

57 

47 

39 

40 

40 

4  1 

28 

31 

32 

46 

46 

61 

4  3 

48 

43 

32 

30 

29 

42 

.0 

BISHOP  HSO  BP 

NBX 

76 

76 

76 

77 

75 

73 

76 

66 

60 

63 

57 

64 

64 

63 

68 

68 

48 

39 

48 

52 

56 

56 

66 

72 

61 

53 

55 

4  1 

46 

47 

61 

■  S 

«IN 

30 

33 

32 

30 

27 

34 

32 

40 

23 

31 

24 

25 

22 

24 

26 

27 

29 

21 

1  1 

)  4 

22 

16 

20 

29 

40 

23 

23 

22 

17 

14 

25 

.4 

BLTTHE 

HAX 

82 

65 

85 

87 

69 

68 

64 

64 

79 

84 

76 

77 

78 

76 

78 

79 

75 

67 

66 

68 

68 

69 

74 

78 

78 

69 

68 

57 

59 

60 

75 

.6 

tllN 

SO 

4S 

45 

46 

47 

47 

44 

40 

SI 

42 

50 

44 

43 

36 

37 

39 

39 

43 

42 

33 

35 

40 

35 

44 

38 

4  1 

38 

48 

43 

32 

42 

.0 

bltime  fbb  aiRPORi 

HBX 

82 

63 

87 

91 

68 

66 

82 

62 

79 

83 

75 

76 

79 

77 

77 

77 

73 

67 

65 

65 

70 

66 

74 

78 

79 

65 

67 

58 

58 

60 

75 

■  0 

niN 

61 

SI 

S3 

52 

52 

SO 

SI 

SO 

50 

46 

SS 

52 

46 

4  1 

40 

45 

43 

46 

46 

36 

42 

44 

40 

55 

42 

44 

44 

46 

36 

32 

46 

.4 

BORRECO  OESERt  PBRK 

HBX 

83 

65 

86 

90 

92 

92 

91 

88 

69 

81 

86 

77 

79 

62 

83 

64 

83 

60 

65 

67 

71 

74 

70 

78 

81 

83 

70 

72 

52 

60 

79 

.2 

niN 

S6 

56 

57 

56 

58 

67 

57 

59 

52 

S3 

SO 

45 

46 

46 

48 

52 

57 

49 

4  1 

37 

42 

39 

40 

54 

SO 

45 

50 

44 

38 

38 

49 

.  4 

BRBmLET  2  SM 

HBX 

81 

65 

68 

90 

93 

91 

66 

87 

66 

61 

65 

78 

78 

80 

80 

82 

80 

60 

69 

67 

70 

74 

71 

76 

82 

63 

70 

71 

62 

62 

79 

■  0 

niN 

56 

45 

46 

46 

49 

55 

46 

46 

51 

45 

48 

42 

44 

38 

39 

40 

41 

50 

34 

31 

35 

4  1 

36 

42 

39 

38 

36 

48 

1  1 

30 

41 

.8 

OBCGETT  FBB  BIRPORt 

HBX 

76 

80 

81 

80 

79 

77 

63 

73 

68 

76 

64 

66 

70 

73 

75 

79 

65 

57 

58 

66 

61 

61 

68 

72 

71 

67 

63 

54 

52 

SI 

66 

.9 

HIN 

SI 

S2 

SI 

SI 

48 

54 

SI 

56 

46 

47 

42 

37 

39 

44 

4  1 

52 

45 

36 

32 

35 

36 

32 

37 

42 

44 

37 

50 

42 

37 

27 

43 

.1 

OEBIH  VBLLET 

HBX 

66 

86 

87 

88 

84 

85 

62 

84 

79 

64 

78 

76 

78 

73 

75 

75 

76 

72 

65 

63 

71 

69 

69 

74 

80 

77 

70 

67 

60 

60 

75 

.8 

HIN 

66 

52 

SI 

49 

49 

SS 

51 

S3 

68 

49 

55 

SO 

43 

44 

45 

42 

47 

52 

50 

39 

36 

40 

37 

43 

4  1 

48 

39 

51 

36 

31 

47 

.2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

HBX 

65 

66 

67 

70 

68 

64 

65 

63 

59 

SS 

50 

55 

58 

57 

60 

55 

42 

44 

42 

47 

46 

52 

58 

54 

60 

SS 

51 

46 

34 

40 

54 

.9 

HIN 

30 

30 

32 

30 

31 

33 

30 

41 

21 

20 

19 

16 

21 

25 

27 

27 

22 

15 

1  4 

23 

15 

19 

15 

2  1 

29 

35 

26 

12 

14 

24 

.0 

EBCLE  nOUNTBIN 

HBX 

79 

83 

85 

90 

91 

88 

85 

64 

82 

77 

80 

72 

75 

78 

76 

79 

77 

73 

65 

64 

64 

67 

68 

75 

78 

77 

63 

67 

59 

57 

75 

.3 

HIN 

64 

S7 

61 

60 

60 

60 

59 

60 

56 

SI 

57 

64 

56 

50 

51 

52 

54 

SI 

46 

44 

47 

43 

47 

54 

56 

47 

52 

46 

46 

37 

S3 

.0 

EL  CENtRO  2  SSM 

HBX 
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AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

2  1 

1  1 8 

1 9 

25 

7A 

7  A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

1  1  9 

0  1 

3030 

c 

LUANR  REED 

BROGER  PRSS 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

I  19 

40 

7300 

S 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L  .   E  .  METHL'JY 

BRKERSFIELD  WSO  RP  R 

044^ 

05 

KERN 

1  0 

35 

25 

1  1  9 

03 

495 

M  I  D 

M  I  D 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRLCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  1  9 

05 

1  720 

4P 

4  P 

PG&E  COMPANY 

BALL  MOUNTRIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

1  22 

47 

6500 

5 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  0AM 

05 1  4 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  1  6 

40 

1  623 

7fl 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

05  1  9 

07 

SRN  BERDINO 

1  5 

34 

54 

1  1  7 

02 

2 1 60 

4P 

4P 

BRRSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

054  3 

06 

SNTR  BARBARA 

30 

34 

55 

1  1  9 

55 

5  1  65 

s 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

1  22 

08 

420 

COLEMRN  FISH  HRTCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4  1 

1  1  8 

52 

6800 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

261  3 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7R 

7  A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    I  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

1  1  6 

58 

2605 

4P 

4  P 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

06 1  9 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  1  8 

27 

540 

5P 

LfiCFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

I  22 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON  INSPECTION  STR 

0684 

07 

MONO 

1  9 

37 

5  1 

1  1  8 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT  .QURRANT I NE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALRMEDR 

4 

37 

52 

1  22 

1  5 

345 

BP 

M  I  D 

Q 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

B  I EBER 

073  1 

02 

LASSEN 

2  1 

4  1 

07 

1  2  1 

08 

4  I  25 

CALI'^  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

45 

1  23 

I  5 

1  260 

8R 

8  A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BERR  LRKE 

074  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  5 

1  1  6 

55 

6745 

4P 

4  P 

BIG  BERR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

I  16 

58 

681  5 

c 

BEAR  VRLLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

1  17 

49 

I  587 

8  A 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

1  9 

37 

08 

1  1  8 

29 

1  0060 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  1  7 

4  1 

6862 

5P 

[; 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STRTE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

1  5 

I  2  1 

47 

235 

8  A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGR  DRM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  8 

1  1  8 

1  ] 

2317 

8A 

DONRLD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHRM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

I  1 

1  1  8 

30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  5 

1  1  8 

35 

8 1  54 

M  I  D 

SO  .   CALIF.   EDI  SON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

22 

1  1  8 

22 

4  1  08 

M  I  D 

M  I  D 

Q 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9  A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLRCKS  MOUNTRIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

S 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

1  20 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CRNYON  WSMO  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BL  Y  THE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

8R 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

R I  VERS  I  DE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

R I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

395 

MID 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVRDR 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8fl 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BOD  I E 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

BOOIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

Bfl 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SRN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8A 

9R 

c 

CAL  DIV  BEACH  «  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMRS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SRN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S   TRAILER  RANCH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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UJ 

o 
cr 
z 

cr 

o 
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ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 
u 

PRECIP. 

Q- 
CT 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

BOUQUET  CONYON 

1013 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

MID 

L  R  WTR  4  PWR  OEPT 

BOWflflN  OOH 

1018 

02 

NE  VADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

C 

NEVRDA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1  04  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR  SHRSTR  FIELD  DIV 

BRONNPN  ISLfiNO 

1043 

02 

SRCRRMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

BR 

OEPT-PARKS  4  RECREATION 

BRflNSCOMB  3  NNW 

1  046 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1  455 

8R 

MRS  .   DOROTHY  F .  JACK 

BRfiHLEY  2  SW 

1  048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

1  1  5 

33 

1  00 

9A 

9R 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREO  OPIM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SH 

1060 

05 

CONTRA  COSTR 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BR  lOGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

1  19 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STfi 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE   4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

BR 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BR  I DGE  V  I LLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CALIF  DEPT  PARKS  4  REC 

BROCKWRY  SUMM 1 T 

1  096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHflM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8R 

8A 

C 

MRS  JOYCE  fl  FRRNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

8 

39 

4  1 

121 

20 

3560 

BA 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GURRO  STR 

1  1  33 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

1  20 

35 

4880 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1  142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS •  RNNR  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  4  E  COMPRNY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

!  1 

1  18 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

BURL  I NGRME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WRSTE  WTR  TRMT  PL 

BURNE  Y 

1214 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

53 

121 

40 

3127 

8R 

8R 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RRNCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8R 

PRUL  F  KRUT 

BUTTE  LRKE 

1  237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

S 

LRSSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUT  TONW I LLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

1  19 

28 

269 

BR 

8R 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CflCHUMfl  LAKE 

1  253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

1  1  9 

59 

78  1 

9R 

9A 

9R 

c 

U  S  euR  RECLAMATION 

CflJON  WEST  SUMM  I  T 

1272 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

C 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CRLRVERRS  BIG  TREES 

1277 

05 

CRLRVERRS 

2 

38 

1  7 

120 

19 

4695 

8R 

BA 

H 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

CRLRVERRS  RANGER  STR 

1280 

05 

CRLRVERRS 

34 

38 

1  2 

120 

22 

3360 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

1281 

04 

RLRMEDR 

1  1 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WRTER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

I MPER I RL 

6 

32 

4  1 

1  15 

28 

1  2 

5P 

1  MPER I RL   IRRIG  DIST 

CRL I STOGR 

1312 

01 

NRPR 

1  7 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGR 

CRLLRHRN 

1316 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

1  9 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMP  RNGELUS 

1369 

05 

SRN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL   OPIDS  S7E 

1  404 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

15 

1  18 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

CAMPO 

1424 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CRLRVERRS 

1  6 

38 

1  5 

120 

51 

658 

8A 

8A 

8fl 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

S  I ERRR 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

50 

123 

52 

3700 

S 

STRTE  OF  CRLIFORNIR 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

27 

120 

52 

4310 

2P 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  R  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMRS 

8 

40 

1  0 

121 

05 

4560 

4P 

4P 

C  H 

P  G  4  E  COMPRNY 

CARBON  CRNYON  DAM 

1517 

06 

ORRNGE 

26 

33 

55 

1  17 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORRNGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1  520 

06 

SRN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  1  7 

47 

1  1  80 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMRS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPRNY 

CARMEL  VRLLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CRRMEL  VRLLEY  FIRE 

CRRPINTERIR  RESERVOIR 

1540 

06 

SRNTR  BRRBAR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRA 

CRSTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWRENCE  RAD  LRB 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MRR I POSfl 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  RLISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMR 

22 

38 

32 

123 

08 

1  400 

5P 

DR.  Clifford  g.  fish 

CECILVILLE  5  5E 

1606 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

06 

123 

03 

2980 

5fl 

5A 

GEORGE  DENOMA 

CEDARV ILLE 

1614 

03 

MODOC 

1  8 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8R 

BA 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBR 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LRSSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

OWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  5 

1  1  8 

36 

948 

5P 

MRS.  PAUL  NEWTON 

CHAT5W0RTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8R 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

1 8 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

ROGER  D  ROYAL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8R 

8A 

8R 

C 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MRDERR 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

BA 

VICTOR  L  HRSK  I N 

CHOLAME   ALLEY  RRNCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

: 

GLENN  PLRSKETT 

CHUCHUPRTE  RRNGER  STR 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  19 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULR  VISTR 

1758 

06 

SRN  □IfcuO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8R 

BA 

8R 

WtoltKN   DHL!  LUMrHNY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

JRMES  D  GOODRIDGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8R 

8A 

PCMONR  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  VRLLEY  MUDO  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7R 

DICK  MUDD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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CLERR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9R 

JOHN  R  JAROINE 

CLERRLRKE  HIGHLRNDS 

1806 

02 

LRKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1  365 

8A 

8A 

C 

CARL  A  POTTS 

CLOVERORLE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMR 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8R 

8R 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERORLE   1  S 

1839 

01 

SONOMR 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 
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SO.   CALIF  .   EDISON  CO. 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
LASSEN  VOLCRNIC  NRTL  PK 
MRRE    IS  NAVAL  SHIPYARD 
STRNDRRD  OIL  OF  CALIF 
MARIPOSA  CO  COURT  HOUSE 
CHARLES  W  JOHNSON 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
MARGARET  5  PLUMMER 
CLOSED  10/1/75 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
VENTURA  C .   FLOOD  CONT . 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
MCCLOUD  COMMUNITY  SERV 
KFSN-TV 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
ERNEST  MANGOS 

CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
R  M  POWELL 

STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF   EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS.  FLORENCE  S-  WALTER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CHARLES  A  EMRICK 
PHYLLIS  ANN  BARTON 
CAL  DIV  BEACH  4  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
JACK  PRESTON 
FLIGHT  SERVICE  STATION 
ROBERT  J  RENARD 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 
VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEP-SANI TAT  ION-FLOOD  C 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
EDWARD  L  ADKINS 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT . 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
U  S  ARMY  ENGINEERS 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 
U.S.  FOREST  SERVICE 
MT  DIABLO  STATE  PARK 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT  SRN  JRCINTO  WSP 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
CRLIF  DIV  BEACH  4  PKS 
NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 
NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
LINDA  flORMS 
LESLIE  SRLT  COMPRNY 
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SRN  BAR  CO  FIRE  STR  41 
Lfl  COUNTY  FLOOD  CONT  . 
RICHARD  R  SMITH 
ORRNGE  CO.  HRRBOR  DIST 
RECLRMRTION  DIST  1001 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
CHARLES  MEHLSCHRU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRLRKOFF  OIGGINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 

MARIN  COUNTY  FIRE  OEPT  . 
U  5  FOREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  LILLIAN  DEL  BONOIO 
EMILIE  HUCKFELDT 
RNDREW  J  BLRNEY 
OCERNSIDE  FIRE  OEPT 
0CEAN5I0E  WATER  DEPT 
EARL  G.  CARTIER 

BYRON  H  MILLER 
VENTURR  CO  FIRE  DEPT 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
JERE  T  TILSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  RSSN 
CRL  DIV  BERCH  4  PRRKS 
ORLRND  UNIT  WU  ASSN 
JACK  G.  CLRRK 
U  S  FOREST  SERVICE 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

DWR  S  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNRRO 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FLOYD  R  POOLE 

CARL  K  ROYSTON-LACFCO 

FRANK  P  SRLRNO 

PRLMDALE   IRRIG  DIST 

PRLM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  RLTO  FIRE  STN  3 
JAMES  R  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT  .   OF  STREETS  4  PKS  . 
MRS  MRRGRRET  STROHM 
PARADISE  FIRE  DEPT. 
METRO  WATER  DISTRICT 
PASRDENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 

C  J  WEYRICK 

FED  AVIATION  AGENCY 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 

NELLIE  THOMPSON 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETHLUMfi  FIRE  STR  »  2 

VENTURA  COUNTY  FCD 

USFS.   DISTRICT  RRNGER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CAMULOS  RANCH 

VENTURR  CO  FL  CON  DIST. 

POLICE  DEPARTMENT 

PRCIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

P  G  4  E  COMPRNY 

P  G  4  E  COMPRNY 

INST  FORESTRY  GENETICS 
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PLRCERVILLE  DISP  PLRNT 
PLRSKETT 

PLUMRS  EUREKR  STRTE  P« 

POINT  ORENO 

PT  ORGUELLO  LIGHT  STR 

POINT  PIEDRRS  BLRNCflS 

POMONR  COL  POLY 

PORT  CHICRGO  NOVOL  DEP 

PORTERV  ILLE 

PORTOLO 

PORTUGUESE  MEROOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VOLLEY  3  SE 
POTTER  VOLLEY  PH 
POWOY  VOLLEY 
PRRDO  DRM 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY 

RRMONO  FIRE  DEPT 
RRNDSBURG 

ROTTLESNOKE  CREEK 

RED  BLUFF  WSO  OP  R 

REDDING  5  SSE 

REDDING  FIRE  STO  NO  2 

REOLRNDS 

REDWOOD  C 11 Y 

REDWOOD  CREEK  O'KONE 

REPRESO 

RICHRROSON  GROVE  ST  PK 
"RICHMOND 

RIO  VISTR 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  »3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

ROBBS  PERK  PH 

ROBERTSON  FLRT 

ROCK  CREEK 

ROCKL  IN 

ROGERS  COMP 

ROSE  MORIE  MERDOW 

ROUND  MT  P  G  RND  E 

RUNNING  SPRINGS   1  E 
RUTH  DOM  TELEMETERING 
SOCROMENTO  WSO  OP  R 
bSOCRRMENTO  WSO  C  I  R 
SRODLE  CRMP  RONGER  STO 
SRGEHEN  CREEK 
SRINT  HELENR 
SflINT  HELENR  4  WSW 
SRINT  MORYS  COLLEGE 
SOLINOS  3  E 

SOLINRS  FRO  RP 
SOLINOS  DOM 

SOLSIPUEDES  GRGING  STR 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SRN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  DOM 
SON  OROO 
SAN  BENITO 

SON  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  OOM 

SONDBERG  PTL  FC130B 
SONDBERG  WSO  R 
"SON  DIEGO  WSO  OP  R 
SON  DIMOS  FIRE  WD  FC95 
SON  DIMAS  TANBORK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STOR 
SAN  FERNANDO  PH  3 
5  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SON  FRANCISCO  WSO  OP  R 


6964 
6972 
6998 
7009 
7016 
7024 
7050 
7070 
7077 
7085 

7093 
7096 
7108 
7109 
7111 
7123 
7150 
7195 
7228 
7253 

7259 
7292 
7295 
7296 
7306 
7339 
7342 
7370 
7404 
74  1  4 

7446 
7470 
7473 
7489 
7492 
7510 
7516 
7533 
7550 
7581 

7600 
7614 
7630 
7633 
7637 
7641 
7643 
7645 
7661 
7668 

7669 
7572 
7681 
7689 
7702 
7712 
7716 
7719 
7723 
7731 

7734 
7735 
7740 
7749 
7750 
7755 
7762 
7767 
7769 


EL  DORODO 
GLENN 
PLUMOS 
MENDOC INO 
SNTO  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTO 
TULARE 
PLUMAS 

TULARE 

TULRRE 

MENDOCINO 

MENDOC INO 

SRN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

PLUMRS 

SRN  DIEGO 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

SHA5T0 

SHASTA 

SON  BERDINO 

SON  MATEO 

HUMBOLT 

SOCROMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRO  COSTfl 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

EL  DORADO 

PLACER 

INYO 

PLOCER 

TULARE 

FRESNO 

SHOSTO 

SON  BERDINO 

TRINITY 

SOCROMENTO 

SOCROMENTO 

TEHAMA 

NEVODO 

NOPA 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 

MCNTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BORBORO 

OMODOR 

CTLOVEROS 

SON  BERNDINO 

MONTEREY 

SON  BENITO 

SON  BERDINO 

MONTEREY 

LOS  ONGELES 
LOS  ONGELES 
SON  DIEGO 
LOS  ONGELES 
LOS  ONGELES 
SONTO  CLORO 
LOS  ONGELES 
SN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 


CITY  OF  PLOCERVILLE 
U  S  F  54  COL  DEPT  WTR 
PLUMOS  EUREKO  ST.   PK . 
JOCK  W  ROOFENER 
U  S  COAST  GUARD 

CLOSED  10/10/75 
CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

CLOSED  9/29/75 
JOHN  H  DOYBELL 
MS  POT  CHENEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PONOROMO  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  4  E  COMPONY 
POWOY  FIRE  DEPT 
DEPT  OF   THE  ORMY 
NELSON  H  POLMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ROMONA  FIRE  DEPT 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  DEPT 
REDLONOS  DOILY  FOCTS 
CITY  FIRE  DEPT  STO  2 
CLYDE  M  HEMPHILL 
FOLSOM  STATE  PRISON 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
CITY  OF  RICHMOND 

ORMY  RESERVE   TRAIN  CNTR 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
U  OF  CALIF  RIVERSIDE 
SAC  MUNIC  UTL  DIST 
COL  DEPl    WTR  RESOURCES 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
PRCIFIC  G05  OND  ELEC  CO 

CRLIF  DIV  OF  HIGHWOYS 
RUSSELL  FRRSIER 
NATL  WERTHER  SERVICE 
NRIL  WERTHER  SERVICE 
NOTL  WEOIHER  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  COLIF 
EDWIN  L  PRULSON 
GORY  H  LERRNED 
BROTHER  U  BENEDICT 
U  .5  .DEPT  .OF  RG.  1  RRS 

FED  OVIOTION  OGENCY 
SOLINOS  DOM  OPEROTORS 
JOE  COBRRL  JR 
P  G  4  E  COMPONY 
COLOVEROS  CEMENT  CO 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JEON  BRINON 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITOL 
CRLIF  OMERICON  WOTER  CO 

L  0  CO  FIRE  DEPT 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
SON  DIMOS  FIRE  STO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STRTE  DIV  OF  HWYS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SRN  FRRNCISCO 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
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.SON  FRONCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

I  22 

25 

52 

MID 

MID 
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J 

NOTL  WEATHER  SERVICE 

SON  GRBRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

744 

5P 

P050DENA  WATER  DEPT 

SON  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

05 

LCS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  1  7 

52 

1481 

80 

c 

TONY  H  GEORGE 

SflN  GABRIEL  EIRE  OEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  1  8 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPORTMENT 

SON  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1  8 

1  22 

22 

275 

7P 

7P 

GORY  J.  OROTA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

R  I  VERS  I OE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYKUN  JUHHNbtN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1560 

c 

STOTE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

78  1  7 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

1  050 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

782  1 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SON  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

1  2  1 

31 

550 

c 

MRS  GAY  D  CARMAN 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

1  2  1 

04 

277 

8A 

80 

80 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

785  1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

1  20 

40 

3  1  5 

70 

7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BORBORO 

32 

34 

3  1 

1  1  9 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTO  BORBORO 

•SAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

1  22 

I  8 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPORTMENT 

SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

1  20 

4  1 

720 

; 

MISS  JUDY  0  WOLF 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

M  I  0 

M  I  D 

c 

MnTl      llcnTUCD    CCD  \/  IPC 

NH 1 L   WtHlntK  otKVlLt 

•SAN  RAFAEL 

7880 

01 

MAR  IN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  F IRE  STAT  ION 

7888 

06 

ORONGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1  1  5 

4P 

4P 

SONTO  ONO  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTO  BARBARA 

33 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

5 

8A 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BORBORO 

33 

34 

26 

1  1  9 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

79 1  2 

04 

SONTO  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

791 6 

04 

SANTO  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

01 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTO  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  1  00 

8A 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SANTO  MORIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

M  I  0 

M I  D 

c 

J 

NH 1 L    WEHIHlK  btKVlLt 

•SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

1  18 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFECUORO  SER 

SANTA  PAULO 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2  1 

1  19 

05 

260 

4P 

80 

VENTURO  CO  FIRE  OEPT 

SANTA  RITA  PEAK 

7952 

05 

FRESNO 

27 

36 

1  9 

1  20 

35 

4300 

70 

OTLOS  ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

7965 

0  I 

SONOMA 

22 

38 

27 

1  22 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTO  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANT I  AGO  DOM 

7987 

06 

ORONGE 

28 

33 

47 

1  17 

43 

855 

c 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  OIST  . 

SAUGUS  PHR  PL  NO  I 

8014 

06 

LOS  ONGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

27 

2  1  05 

60 

L  A  WTR  «  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

I  8 

1  23 

08 

2  1  69 

80 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

•  SCOT  I  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

80 

80 

rOLlrlL   LUnDtK  LU 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

50NOMO 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

0  3 

LASSEN 

18 

40 

30 

1  20 

1  6 

4440 

4P 

MRS  BORBORO  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 0 

1  1  8 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DOM 

8  1  35 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

1  22 

25 

I  075 

8A 

80 

80 

c 

H 

U  5  BUR  RECLOMOTION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

1  24 

04 

4  1  0 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

1  2  1 

5  1 

3555 

70 

MRS.  GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  1 6 

1  6 

1 570 

70 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND  V  DARRAH 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

82  1  8 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

1 20 

22 

4975 

80 

80 

c 

H 

U  5  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

ID 

100 

c 

MHNUtL    V 1 LL L UHb - L HL r L U 

SILVERADO  RANGER  STO 

8243 

05 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIMI   SANITATION  PLANT 

8261 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  1  8 

49 

660 

c 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  0 

SKAGGS  SPG5  LAS  LOMAS 

8272 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

1  23 

08 

1  930 

80 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

1  20 

40 

1  730 

c 

STOTE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  1  6 

4  1 

1  940 

70 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MORIPOSO 

1  4 

37 

50 

1  1  9 

30 

8700 

S 

COL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  9 

1  20 

22 

6885 

c 

SNOW  PROJECT 

SOLEDAO 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

1  2  1 

20 

1  95 

80 

OLDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 
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UrrtK     IKto    r I NUo 

9189 

04 

COM  RPMTT*? 
D  Hrsl    tj  t  IN  1  '  U 

9  n 

iL  U 

36 

38 

1  9  1 

1  Z  1 

n  9 

u  z 

2050 

c 

PI  nnM  pnMPuPP 
tLUUN  rHNLntK 

1  1  Q  ft  KI  O     O  Ki 
UoUlNH    (1  IN 

9193 

05 

MOP  T  P  ncQ 
nHK  i  rUoH 

9  7 

37 

29 

1  1  Q 

1  1  y 

i4  Q 

4  y 

3150 

c 

UTll    TQM     D  UVnPP 

WILLIHn    r  MTUtK 

VflCfiVlLLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  17 

01 

1  390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

UDl  YFRMn    FIRF    <^  T  Q  7Q 

9250 

07 

I  n*^   QMP.Fl  F*^ 

LUO  rll'djLLHO 

1  5 

34 

27 

1  1  7 

52 

3500 

5P 

5P 

inR    DNP.FIFR    pn    FIPF  RTQ 
LUO     MINuIlLLD    LU    riKL.  DIM 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENROO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMR  CO  WATER  AGENCY 
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STnilON  INDEX 


COL  IFORNIfi 
NOVEMBER  1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

z 

cr 
(r 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TRBLES 

OBSERVER 

tL. 
UJ 

PRECIP. 

0. 

(Z 

_J 

(T  it! 
—  0 

.  . 

VENTURR 

^  C.OO 

uo 

VENTURA 

33 

A 

1  1  Q 

1  1  y 

1  "7 

I  Ub 

OH 

CO.   FLOOD  CONTROL  OIST 

VERM  I  L I  ON  VOLLEY 

y  ju  1 

u  o 

FRESNO 

27 

"5  "7 
J  f 

99 

1  1  ft 

1  1  o 

C  Q 

by 

/  b^U 

c 
0 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLONT 

n  1 

SPN  BERDINO 

1  5 

A 

"5  9 

1  I  "7 

i  \  f 

1  ft 
1  b 

^bbO 

ftQ 
bH 

PQ 
OH 

r 

L 

VICTOR  CO  WRTER  DISt 

VIDETTE  MEADOW 

Uo 

FRESNO 

1  1 

OD 

A  c: 
•*  0 

1  1  Q 

9c; 
d  b 

QQnn 
y  buu 

c 

0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STR  FC120 

Q  4 

Uo 

LOS  ANGELES 

29 

A 

9Q 

c.  y 

1  1  ft 
1  1  O 

nft 

Ub 

0  1  jO 

c;  p 
0  r 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

V  INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1 1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

V  I SRL  !  R 

9367 

05 

TULARE 

g 

36 

20 

119 

18 

325 

ft  □ 
bH 

8R 

VISRLIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTR  2  NNE 

J  J  f  O 

U  D 

SAN  DIEGO 

33 

J  J 

1  A 

1  1  "7 

1  A 
I  4 

1  n 
0  t  u 

br 

0  r 

VISTR  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

Q  RR 
3  J  OD 

U  c. 

SHASTA 

23 

A  n 

o  / 

1  99 

9  T 

10  00 

ftQ 

r 

CLOSED  10/31/75 

VOllTfl  POWER  HOUSE 

a  J  D  U 
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23 

A  n 
*♦  u 
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b^ 
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IL 
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4P 
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STATE  DIV  OF  FORESTRY 
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STATION  INDEX 


rOLIFORNIR 
NOVEMBER  1975 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVOT ION 
TIME  RNO 
TPBLES 


OBSERVER 


CLOSED  STATIONS 

ALflMO   1  N 

LITTLE  VOLLEY 

MARTINEZ  3  SSE 

POINT  PIEDRPS  BLflNCflS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

VOLLMERS 

NEW  STATIONS 

DELTA 
LA  PANZA 

SIMI   SANITATION  PLANT 


0064 
4988 
5372 
7024 
7070 
9386 


2379 
4762 
8261 


CONTRA  COSTA 
LASSEN 

CONTRA  COSTA 
SN  LUIS  OBPO 
CONTRA  COSTA 
SHASTA 


SHASTA 

SAN  LUIS  OBP 
VENTURA 


37  52 

40  53 

37  58 
35  40 

38  01 
40  57 


40  57 
35  22 
34  17 


122  02 

121  11 

122  06 

121  17 

122  01 
122  27 


122  25 
120  13 
118  49 


410 
4  170 
255 
59 
50 
1  335 


1  170 
1880 
660 


1  IP 
5P 


5P 

8fH 

4P 
I  IP 
5P 
8A 


8A 


CLOSED  7/1/75 

CLOSED  9/9/75 

CLOSED  10/1/75 

CLOSED  10/10/75 

CLOSED  9/29/75 

CLOSED  10/31/75 


MS  EILEEN  P  DICKSON 

THOMAS  W  FOSS 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 

This  BuUcIln  IS  propaii-d  li>  Coo|Kia  t  ion  .itli  Uopai- tmci.  I  ot  Walur  H.'soui  i-.'s  ,  staU'  of  CaUfornia  CALlfORNIA 

2a8iir°o?\i''inri»i?h.!:''wJJ^''  il;?. °'  this  State  n.ay  be  obtnlnetl  by  wiling  to  the  National  ClLatlc  Center.  Federal  BulldlnB,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  conlalncd  in  the  "ilOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMINSIOKAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  aie  Temperature  In  'T.  precipitation  and 
.ove»«nt  in  miles  Monthly  degree  day  totals  aie  the  sums  of  the  negative  departures  of  .average  dally  temperatures  from  65F  In 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  i 


evaporation  in  Inches  and 
"Supplemental  Data"  table 
number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  obsei-vatlon  times  in  local  st.indaj-d  tlmi-.     Ourliit;  Hit-  summt-i-  oionihs  some  observers  take  the  ohservatioiis 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  tor  all  except  National  Itealhcr  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  '1:0(1  a.m..  p.s.t.  .  cNcept  lor  Bishop  WSO.  Blue  Canyon  IfSO.  and  Sandberi; 
WSO,  which  arc  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m..  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  ivind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-laot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  ol  water  In  pan  as  recorded  during  21  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  G-8 

1 nches  uhovc  the  pan . 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samplea  for 
obtaining  raeasuremonts  are  taken  from  different  points  for  auccesalve  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  suowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Time  ol  observation  10:00  u.m,,  P.s.t, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data'*  table,   the  "Snoulall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowiall"  laliU-  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ^I'ound  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19^i-i970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

onal  snowfall  .and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION.  AND  .WIND  TABLE:  camp  Pardee  :  Pun  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside-  *ith  aluminum  paint. 

Newark  :  Pan  painted  outside  with  Kvay  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :  Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  insidi'  and  outside. 

Friant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered, 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  ;     Holtville  silty  clay,   level,  urass-covered  surface  exposed  to  lull  sun.     Crass  mowed  and 

irritiated  to  maintain  urowth.     Max  and  min  readlnKS  from  ihei-monraph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   arc   t rom  mercury- i n-n lass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  nro"'»d  surface-.     Max  and  min  data  from  soil   thermoKraph  for  24  hours 

ending;  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  Atwater  sandy   loam,   level.     Bare  Ki'ound,  drainage  to  south;    late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  -lO-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  lor  24  hours  ending  at  mldni|;ht. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IW  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowiall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
\      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    uswiy  a  ratio  nl    l   mch  water  equivalent  to  every   10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     Sec  "Dally  Temperature"   table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  bo  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  Irom 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AHERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLORADO    6-DESERT     7-EEL    8-FEATllER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KUHA'ni 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NOllTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWEXS     20-PAJARO    21-PIT  22-RUSSlAN 
23-SACRAMEJiTO    24-SALI.VAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN'  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SASTA  WAHIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  VNEZ     33-SOUTH  COAST    34-STANISLAl'S     35-TRINlTV     36-TRUCKEE    37-TUOLltWNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STOR^I  DATA. 

Infornation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  throuK'h  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     SI. 25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  bo  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  at>ove. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S5.55  additional   for  foreign  mailing;  4oe   single  copy;   30?  annual 
summary.      Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.  NOAA;      send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building. 
Ashevllle.   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


JaUoJiJ^'cwSntJ^r.iLi"  f  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 

national  climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 

Director.  National  Climatic  Center 
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47 

0 

.9 

76 

10 

18 

16 

550 

0 

0 

21 

0 

.16 

-  .4! 

.  16 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEflUnONT   1  E 

62.9 

40 

,  g 

5 1 

9 

2 . 2 

76 

g 

30 

399 

0 

0 

2 

0 

.  58 

.  1.91 

-26 

]  3 

.0 

0 

3 

0 

BISHOP  MSO  BP  R 

60.2 

24 

.1 

42 

2 

3.3 

72 

2 

I  1 

15 

702 

0 

0 

30 

0 

.00 

-   1  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLTTHE 

68.5 

38 

.6 

53 

6 

.2 

77 

9» 

29 

17 

344 

0 

0 

5 

0 

.1  1 

-  .32 

.1  1 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLYTME  Ffifl  RIRPORT 

67.9 

40 

.6 

54 

3 

.0 

79 

9 

33 

18. 

325 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .33 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PBRK 

71  .4 

44 

.2 

57 

8 

84 

10> 

34 

16. 

220 

0 

0 

0 

0 

.07 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRBHLET  2  SH 

71.2 

37 

.  4 

54 

3 

.  7 

84 

1 0* 

27 

1  6 

323 

0 

0 

3 

0 

.  30 

•  1  1 

2  3 

.0 

0 

J 

Q 

0 

OflGGcTT  Ffifi  RIRPORT 

66.4 

37 

.9 

52 

2 

4.2 

78 

9» 

20 

15 

391 

0 

0 

7 

0 

.08 

-  .40 

.08 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

DERTH  VRLLEY 

70.0 

42 

.  1 

56 

1 

3.7 

79 

28 

30 

16 

280 

0 

0 

I 

0 

T 

-  .21 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERGLE  flOUNTRIN 

69.2 

47 

.6 

58 

4 

3.0 

81 

10* 

40 

16 

206 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  .38 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

72  . 3 

35 

.  7 

54 

Q 

84 

28 

I  6  * 

0 

0 

6 

0 

.03 

.  38 

.03 

22 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

EL  MIRAGE  FIELD 

61  .6 

25 

.6 

43 

7 

77 

1  1 

13 

16 

650 

0 

0 

29 

0 

.10 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIRnONT 

58.2 

38 

.  1 

48 

2 

2.4 

70 

12- 

23 

31 

515 

0 

0 

6 

0 

.16 

-  2.28 

.14 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RRNCM 

70. 4M 

45 

.7M 

58 

IM 

81 

9 

223 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

HRIHEE 

57.8 

30 

.7 

44 

3 

2.8 

67 

31. 

20 

15. 

637 

0 

0 

19 

0 

.00 

-   1  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HRTFIELO  PUflPlNG  PLRNT 

69  . 3 

.  9M 

55 

6M 

2 . 7 

6  1 

9 

3  3 

30. 

29 1 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.45 

.  00 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

IHPERIRL 

72.2 

41 

.8 

57 

0 

1  .2 

85 

9» 

32 

15 

242 

0 

0 

I 

0 

.12 

-  .32 

.12 

23 

.0 

0 

1 

Q 

0 

IHPERIHL  FAR  HP 

69.7 

38 

.4 

54 

1 

83 

9 

27 

15 

333 

0 

0 

4 

0 

.12 

.12 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

61  .0 

28 

.8 

44 

9 

71 

26- 

18 

15 

613 

0 

0 

25 

0 

.10 

-   1  .  10 

.10 

13 

.0 

Q 

1 

0 

0 

INDIO  U  S  DRIE  GARDEN 

73.8 

39 

.5 

56 

7 

1  .2 

90 

9 

27 

16 

258 

1 

0 

3 

0 

.03 

-  .49 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

INTOKERN 

68 . 3 

30 

47 

7 

74 

1  5 

1 5 

528 

0 

0 

1  9 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IRON  nOUNTfllN 

68.9 

45 

.8 

57 

4 

3.  1 

79 

10 

33 

1 

238 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .37 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  RRRONMERO 

48.2 

28 

.2 

38 

2 

-  .8 

59 

9 

IS 

31. 

822 

0 

0 

27 

0 

1  .12 

-  5.52 

.93 

12 

1  .0 

4 

I 

2 

1 

0 

LANCASTER  FSS/FAA 

61  .4 

26 

.7 

44 

1 

74 

10 

14 

16 

643 

0 

0 

26 

0 

T 

T 

12 

.0 

Q 

0 

0 

0 

NECCfl  FIRE  STATION 

71  .8M 

34 

.  1 

53 

OM 

-   1  .7 

85 

7 

20 

16 

366 

0 

0 

ID 

0 

.03 

.41 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CRVER:^S 

59.5 

.  OM 

50 

3M 

74 

g 

27 

4  59 

0 

0 

4 

0 

.09 

1  2 

1  . 0 

0 

0 

Q 

Q 

MOJAVE 

61  .3 

32 

.2 

46 

8 

74 

1  I 

20 

15 

561 

0 

0 

1  5 

0 

.07 

-  .98 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

56. 2M 

32 

.4M 

44 

3M 

67 

10 

16 

1 

634 

0 

0 

0 

T 

I 

13 

T 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

44  .9 

19 

.6 

32 

3 

54 

9- 

7 

14 

1008 

0 

1 

31 

0 

.02 

.02 

21 

1  .0 

2 1 

] 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAR  RIRPORT 

66.3 

43 

.8 

55 

1 

2.4 

77 

9- 

32 

31 

299 

0 

0 

1 

0 

.19 

-  .29 

.13 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRLMDRLE 

0 

0 

1  4 

0 

0 

Q 

PRLM  SPRINGS 

73.9 

44 

.7 

59 

3 

4.3 

88 

8 

36 

16 

187 

0 

0 

0 

0 

T 

-   1  .01 

T 

20. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

67.7 

45 

.4 

56 

6 

2.3 

79 

9 

39 

17. 

255 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  .47 

.04 

21. 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

58.8 

40 

.5 

49 

7 

4.0 

69 

10* 

28 

31. 

468 

0 

0 

2 

0 

.00 

-  .94 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

72.3 

36 

.  6 

54 

87 

Q 

24 

1 6 

3 1 6 

0 

0 

6 

0 

.47 

y 

22 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

TRONA 

64.1 

31 

.  1 

47 

6 

2.0 

72 

9 

20 

18. 

529 

0 

0 

19 

0 

.00 

-  .40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THENTYNINE  PALMS 

67.2 

35 

.2 

51 

2 

1  .6 

92 

1  1 

23 

15 

424 

1 

0 

8 

0 

.02 

-  .40 

.01 

23. 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALTERMO  F  IRE  STA  79 

62. SM 

28 

.8M 

45 

7M 

76 

10 

18 

IS 

594 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

62  .7 

29 

.7 

46 

2 

2.5 

76 

1  I 

18 

16 

575 

0 

0 

22 

0 

.21 

-  .S3 

.21 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

HHITE  MOUNTAIN  2 

HILDROSE  RANGER  STR 

57.2 

33 

.7 

45 

5 

70 

2 

21 

31 

600 

0 

D 

8 

0 

.23 

.17 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

50 

5 

3.3 

.10 

-   1  .03 

.  1 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ANCUIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAB  RAhGCR  STATION 
BOOMVILLE  mT«C  STA 
BRANSCOr«  3  HHU 

BRIOOCvULE  •«  riflU 
bUBNT  RANCH    I  S 
CAL ISTOOA 
CALLAHAN 
CAZAOEBO  3  U 

CECILVtLLC  5  Se 
CLEAR  CREEi. 
CLQVCROALE  3  SSE 
CBPCO  NO  1  DAH 
C0VEL9 

CBCSCCNT  CITT  1  N 
CaCSCCNT  CITY  7  ENE 
CUr«1ING& 
OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREitA  USO  CI 
FOREST  GLEN 
rORT  BRAGC 
rORT  DICK 

rORT  JONES  RANGER  STA 

rear  ross 

OARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

CRATON 

GRECNVIEU 

CUERNEVILLE  2 

HAPPr  CAr*>  RANGER  STA 

HAYTOQK  RANGER  STATION 

UEALOSauRC 

MEALOSBURC  2 

MlLTi 
HOOPA 

lOLEUILO  HI 
RENTFICLO 


■  r»»TNC  STA 


KLAMATH 

LAVA  BEOS  NAT  MONUrCNT 
nAO  RIVER  RANGER  STA 
nARE  ISLAND 
MOUNT  HCeSON  RS 
ruifi  I-OOOS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  RNOLL    S  S  2 
OAi^viLLE  1  VMM 
OCCIDENTAL 

OflJCK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMR  riRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHAQOSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  NElENA 
SAN  RArACL 
SAr^TA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 


tCAvEBvlLLE  RRNGEB  ' 
i«EO  FIRE  OEPARTrCH 
HILL  ITS    J  NE 
UlLLOU  CREEK    1  NU 
VBEKA 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 
BLUE  CANYON  wsro 

eOk^lAN  OAM 
BRANNAN    ISL  AND 
BROOKS    FABNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  as 
BuCkhORn 

BUCKS  CREEK  PH 
euBNEY 

CANBY  BANGER  STATION 

CANYON  OAM 

CA6IB9U  PQt^B  HQUSE 

CHALLENGE  BANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CITBUS  HEIGHTS 

CLABKS  VALLEY  rxjOO  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

COMASSET  1  NNE 
COLErnN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  PQbCR  HOUSE 

COLUSA  3  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  3  St 

DAVIS  3  USM  EXP  FARM 


6.68 
1.67 
2.60 
3.33 


6.  OS 

9.38 
S.30 
3.06 
1C.34 

2.17 

3.82 
3.50 
1 1  .26 
2.26 
2.31 


S.02 
2.  16 
1  .92 


1  .60 
3.  70 


3.0 
1 .00 
I  .06 


3.« 
2.27 
I  .05 
2.0 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.03  1.46 
.04  l.lO 
.S2  2.07 


.35  2.1 
.03  I.^ 


.05  .17 
.08  .06 


■01  .02 


.02  .05 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STfiTlON  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


OEER  CBEER  FOHEBftT 
OELTft 
DC  SAftLA 
OOB&INS  1  S 
OOkMIEVILLE  anNGCR  STA 

OUNNIGAN 

DUNSnuiB  BOMGER  STA 
EAST  PASK  BCSERVQIR 
FAIHriELD  FIRE  STATION 
rOLSOM  DAM 

rORESTMILL    RANQetl  STA 
FBEIiCM  GULCH 
GEOSGETOun  RANGER  STA 
GIBSart  MUY  h»ITT»CE  STA 
GOLD  RUN 

CRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

HAT   CREEK    PH  J 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEY  1  N 

KILARC  POhCR  HOUSE 

lakeport 
lare  solano 
lake  spaulding 
leesville  kcegan  ranch 

lookout  3  usu 

mDEL  INE 
nANZANJTA  LAKE 
liABKLEY  cove 
MAHTSVULE 

rC  CLOUD 

niODLETQUN 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  ^ 
NEVADA  CITY 

NICSLAUS  3 
ONO 

OB LAND 

OROVILLE  RANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTB  banger  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  Ph  1 
PIT  RIVCR  PH  S 

PLOCERvlLLE 
PLRCEfiviLLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY 

BCD  BLUFF  USO  AP 

REDDING  FIBE  STA  2 
RCPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  rtr  P  G  AND  E 

SACRArCNTO  uso  AP 
SACRArCNTO  WSQ  CI 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOWN    2  E 

SIERRA  CITY 

SIEHBAVILLE    BANGER  STA^ 
STONYFORD  C80LEY  BANCH 
STONYFORD  BANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STBAfc«ERRY  VALLEY 

TUIH  LAKES 
UPPER  LAKE  7  U 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  P01*R  HOUSE 

WHISKEYTOUN  RES 
UILL lAMS 
UILLOUS 
WINTERS 

UOODLANO  1  unu 


BOCA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARvlLLE 

DONMEB  rCnOBIAL    ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  S  SSE 

ELLERY  LAKE  y 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  6IDKLL 

GEM  LAKE 

mono  lake 
sagehen  cheek 
secret  valley 
susanville  airport 

tahoe  city 

TEOMO 

THUCKEE  RANGER  STATION 
iCNDEL    10  Se 
UOODrSRDS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  ^ 
BERKELEY 

BIG  SUB  STATE  PARK 
BLOCK  rtJUNTAIN  2  SW 


1     2  3 


DRY  OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  !4  15 


.35  .10 
.66  .00 


16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflllON  INDEX 
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STflT  ION 


BURL INCArC 

CflRftL  VftLLtV 
CMITTChOCN  PASS 
CQOMtTT 

DAVCHPORT 

roRT  oao 

CCR6CR  RAflCH 
QIL&OY 

GILSOV  14  ChE 

HALF   r«ON  BAV 
HCRNAnoeZ  2 
HOLL ISTtR  3 
MMC  CITV 
LAFArtTTE  2  HHC 

LA  HOMO A 

LlvCRPORC  COUNTY  r  0 

LOCKUOSO  3  N 

LOS  QATOS 

LSS  QATOS  4  Sw 

nARTlHCZ  UATCR  PLANT 
MOATtRET 
MOMTERCY  f  AA  AP 
MORQAn  MILL   2  C 
rt)RB9  6AY  F  IRE  OEPT 

r«RflS  CAT  1  H 
HJUMT  DIABLO  N  QATt 
mBltat  hamil  ton 
NACiniENTO  DAn 
NCMAR^ 

OAKLAND  USO  AP 
OAKLAND  HJSEun 
PAICINES  OMBWALL  RANCH 
PALO  ALTO 
PALOfW 

PASB  ROBLCS 

PASO  ROBlES  faA  AP 

PINNACLES    NAT  r«NUf«NT 

PISr«  BEACH 
PRfCST  VALLCV 

RCOUOOO  CITY 
RICHrQNO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
S*L INA5  3  E 

SAL INAS    FAA  AP 

SAL  INAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN  CLEr«NTE  DAM 
S  F  RICHMJNO  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  USO  AP 

SAN  FBaNCISCO  W50  CI 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JQSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  HATEO 

SANT(»  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUX 

SANTA  IWRQARITA  BOOST 
SOLEDAO 

spreckcls  mwy  bridge 
upc  san  leanoao  filter 

WALNUT  CREE<   4  e 
MATSONVILLC  UATCBWORKS 
MO90SI0E  FIHC  ST«  1 
MIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCH  Pur«>INC  PL  3 

ASM  fBUNT(»IN 

AUBERRY  1  NM 
BA«£RSFI£t.D  USO  AP 

BALCH  POVCR  MOUSE 
BUTTBNWH.LOH 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CAW  PARDEE 

CASTLE  DOCt  BAD  LAB 

CATMEVS    VY   BULL    RUN  I 

CmERQy  vA| 
COALINOA 
CORCORAN  IRRIG  OIST 


■  DAM 


DELANO 

DEL  Puerto  road  cafv 

DCNAIfl  3  NNE 

OUDLCTS 

ElECTRA  PObCR  HOUSE 
ELL  lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOfc#t  L  YNCM  RANCH 
'Ivt  POINTS  S  SSW 
FRESNO  USO  AP 


grant  grove 
qrovelano  ranger  STi 

MAHFOflO  2  S 

METCM  HETCMY 
MUNTINOTOn  IME 

lOfllA 
lONC 

JOHriSONDALC 

KERL  IftOCR 
KCRN  RIVCR  PH  1 
tERN  RIVER  PH  3 
"ETTvcrmN  STATI9N 
RNIOmTS  FERRY  2  S£ 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEnmn  RANCH 
LZm**  COVE 
L  inosAr 


DniLY  PRECIPITnTION 


DAY  OF  MONTH 


4    5  6 


10  11 


12 


13  14  15 


16 


17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  EOLLONING  STBIION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITnilON 


STni ION 


LOOGEPOtE 
LOOt 

LOS  ennos 

LOS  BANDS  HRBUSUA  RCH 
LOS  BflMOS  DET  RESv 

WDEDA 
mNTCCA 

ma  icepn 
nniiiposfl 

MftTMER 

rCAOOU  LAKE 

KNOOTA  DAM 

fCRCEO  FIOE  STATIOM  2 

nOOESTO 

NORTH  rORK  RAriGEB  STA 
ORANGE  cove 
PACHECO  PASS 
PANOCHE  2  U 
PATTIHAy 

PINE   FLAT  DAM 
POBTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  OAn 
SANTA  RITA  PEAK 
SONDRA  RS 

SO  EHTHANCE  rOSeniTE 
STANISLAUS  POkCR  HOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  4 
SUTTCR  HILL    BANGER  STA 
TEHACHAPI 
TCjOh  HANChO 

THREE  RvRS  EDISON  Ph  1 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARQONA 
TBACT  PUf»ING  PLANT 
TURLOCK 

VISRL lA 

HAL LACE   t  NNE 

kMSCO 

kCSTHAVEN 

WCST  POINT 


ACTON-eSDO  CYM  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

AVALON  PLEASURE  PIER 

OARStTT  0AM 

eCAUMONT  PUMPING  PLANT 

OEL  AIR  FC~10A 

eiG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  0AM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
6URBANIC  VALLEY  Pr*>  PLT 
CACHUMA  LAKE 

CArP  HI  HILL  OPIOS  S7E 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CHATSWORTM  FC24F 
CHULA  VISTft 

CLAREWHT  POMONA  COL 
C0L6YS  FC  53  0 
CORONA 

CDVINA  TEMPLE  FC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
OOWMEY  FD  FC107C 
DRY  CANTON  RESERVOIR 


DAM 


EL  CAPITA 
ELSINORE 
eSCONOIDO 
FILLMORE   1  u**u 
fONTANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FULLEHT0N  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  0AM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLCNOOHA  tCST  FC  IBS 

HAINES  CYTi  UPPER  FC367 
HEftT 

HENSHAM  OAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IDTLLHILO  FIRE  OEPT 

JUL  IAN  WYTIOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rCSA 

LECMU£A  PT  STA  FC  3526 
LOrPOC 

LONG  BEACH  USO  AP 
LOS  ALArflS 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTH 

LOS  PRIETOS  HANGER  STA 

LmC  CREEK  RANGER  STA 
rnORPARK 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  li 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


.22  .01 
.50  .03 


SEE  RErERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STflT  ION 


nEki  curAmt  Fiac  STR 

HCl*flLL  SBLEOflD  FC3aCE 
NCUPORT  5CACM  HACeOR 
NIPOm  3  NU 

occANsioe 

OJAI 
eXHARO 

PACOim  DAM  rc  33  A  C 
PAlOMrta  m  06SERVAT0BT 
PAL  01  VtOOei  CST  FC430 

PASAOCNA 

PIEORA  fiLAnCA  CSO  STA 
PIRU  3  ESE 

PT  ABCUELLO  light  STA 
POrVMA  CAi.  POLV 

pouay  valley 

RArVNA  r  IRE  DEPT 
REOLAHO& 

RIVCRSIDE  not  STA  3 
RIVERSIDE  CIT  tXP  STA 

SALSIPUEDCS  GAGING  STA 
SAP)  SERIAfiDtNO  CO  MOSr 
SAND6EBG  PTi.  rci3D6 
SAH06CRG  WSO 
SAN  DIEGO  USO  aP 

SAN  oinAS  rise  bC  rc9S 
SAN  GABRIEL  CANYON  PM 
SAN  GABRIEL  DM  rC425BE 
SAN  GABRIEL  riBE  OEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  TIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARfiAQA  F AA  AP 
SANTn   MAS  I A    WSO  AP 


lER 


SANTA  r«nlCA  ( 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PM  PL  T  1 
SOniS  3  nu 
SUEr  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAitS 
TOPANCA  PATROL    STfl  rC6 
TORRANCE 

TUJUNCft 

TUSTIH   IRVINE  RANCH 
tUITCHELL  DAn 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS  rC  ISA 
VENTURA 

VIHCENT  riQC  STA  FC120 
VIS'^A  3  NNC 


I  rci02C 


MAiNUT 
UARNER  SPRINGS 
tWITTIER  CTY 
YORBA  L INOA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 

BARSTOU 
BEAUnONT    1  E 

BENTBN    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PASx  rc  03B 
BISHOP  CfiEE«   INTAKE  2  ✓/H 
BISHOP  USD  AP 
BL  YTME 


ARK 


BL  YTHE    FAA  AIRPOa 

BORREGO  OESEB 
BOULEVARD  2 
BaAk4.EY  }  SW 
CALEXICO  2  NE 


DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANTON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  rOUNTAIN 

EL  CENTB9  2  SSu 

EL  niHAGE  FIELD 

FAIRrONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLDSTONC  ECHO  2 

HAIkCC 

HAYTIELO  PU'«>1NG  PLANT 

HESPEBIA 

lr«>ERIAL 

ir*>EaiAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INrnKEBN 

INYOkERN  ABniTAGE 
IBON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 
KEE  BANCH 
LAKE  ARR0l«4EAD 

LAKE  SABRINA 
LANCASTER  rSS^FAA 

rcccA  riBC  station 

niTCHELL  CAVERNS 

WJAVC 

rQUNTAIN  PASS 

m   SAN   JACINTO   U  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIL  AND 

OCOTILLO  KLL5 
OCOTILLO  3 
PAtWLC 


DAILY  PRECIPITATION 


DRY  OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


15 


16 


17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOHINC  SIBIION  INDEX 
1  1 


DAILY  PRECIPITRTION 


STRT ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

PALM  SPRI10S 
PARKER  RESCRvOIR 
RAHOSSURO 
SHOSHOnE 

IHQU  Ca€ZK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL  FAA  AP 
TROHA 

n«NTYNIME  PALMS 
VALTEHrC  fIHE  STA  79 

VICT3RVILLe  PUr*>  PLAMT 

UHITE  hOUMTAlW  2 
UILDRBSE  RAnOER  STA 

.06 
.00 
.00 

■  12 

.00 

■  02 
.00 

.31 
.23 

.  10 
.06 

.0^ 
.02 

.17  T 

.04 
.01 

.21 

.01 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  s 

1  6 

1  1 

18 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

flVEl 

NORiM  consi 
ofiniNnce  oi 

fllDERPOINI 

HA  I 

niN 

ONCHIN  PRC  UNION  COL 

NAX 

niN 

BIG  BAR  RDNCER  STRT ION 

HAX 

niN 

53 

55 
42 

49 
42 

45 
4  3 

48 
42 

56 
42 

47 

36 

51 
39 

48 

3B 

45 

37 

45 

37 

48 

32 

45 

26 

44 

26 

46 

27 

46 

33 

44 

32 

45 

32 

45 

29 

48 

26 

49 

38 

45 

37 

53 
38 

SO 
36 

4B 

39 

48 

3B 

54 

36 

54 

40 

56 
34 

47 
24 

48. 7 

35.6 

CRLLBHBN 

HAX 

niN 

63 
4  3 

50 
26 

39 
29 

53 
30 

45 
4  1 

52 
37 

44 

30 

39 
28 

37 
25 

35 
27 

38 
28 

42 

29 

38 
27 

40 

16 

37 
19 

42 

32 

41 

32 

37 
29 

32 
26 

31 
21 

45 
24 

44 

29 

4S 

30 

38 
33 

40 

30 

57 
33 

4B 

31 

SS 
37 

45 

31 

SO 
27 

36 
22 

43.2 
29.2 

CCCILVILLE  5  SE 

nAx 
rtiN 

55 
29 

54 

29 

53 
29 

54 
42 

45 

38 

55 
31 

57 
31 

55 
30 

54 

29 

52 
28 

44 

29 

42 

29 

40 

20 

46 

20 

47 

25 

S3 
27 

SO 
25 

51 
25 

47 

26 

52 
2S 

CLOVERDHLE  3  SSE 

nRx 

tllN 

5S 
36 

61 
46 

70 
4  I 

69 
4  I 

54 
42 

SS 
39 

64 

35 

67 
37 

66 
34 

60 
35 

46 

39 

46 

39 

54 

37 

54 

30 

55 
28 

SB 
28 

65 
30 

8S 
30 

64 

33 

64 

29 

56 
30 

S4 
42 

53 
40 

61 
40 

63 
43 

62 
42 

62 
40 

65 
42 

70 
4  1 

69 
40 

S2 
34 

60.1 
36.9 

COVELO 

MAX 
«IN 

55 
32 

54 

33 

57 
35 

S2 
45 

55 
38 

55 
35 

55 
33 

57 
32 

55 
30 

47 

30 

47 

29 

45 

29 

46 

21 

51 
22 

S3 
27 

S3 
27 

52 
25 

52 
24 

47 

21 

42 

27 

52 
32 

SO 
32 

52 
30 

53 
29 

SI 
36 

55 
37 

55 
36 

59 
34 

51 
29 

45 

1 9 

SI  .8 
30.3 

CRESCENT  CITY   1  N 

nflx 

«IN 

OUTTONS  LRNOING 

nRx 
niN 

37 

61 
37 

64 

35 

61 
37 

56 
42 

59 
38 

65 
36 

63 
36 

59 
35 

55 
37 

50 
40 

50 
41 

60 
29 

26 

59 
30 

60 
29 

60 
30 

61 
29 

56 
34 

SS 
33 

68 
36 

63 
25 

34.3 

ELK  VBLLET 

nflx 
niN 

55 

61 
32 

55 
37 

54 

37 

40 

32 

56 
36 

47 
40 

45 

37 

41 

30 

39 
30 

42 

32 

42 

30 

29 

40 

22 

42 

2S 

41 

30 

43 

31 

42 

26 

3S 
23 

39 
19 

35 
20 

49 

30 

51 
33 

53 
32 

52 
38 

54 

39 

44 

34 

49 

36 

S3 
38 

42 

29 

40 
24 

46.0 

31  .5 

EUREKB  HSO  CI 

MAX 

niN 

5B 
49 

52 
46 

63 
43 

59 
45 

SB 
46 

56 
45 

59 
44 

60 
42 

48 
42 

49 
44 

49 
45 

47 
43 

47 

39 

48 

32 

SI 
35 

52 
38 

46 

37 

45 

35 

45 

37 

45 

36 

57 
43 

52 
44 

56 
43 

57 
44 

57 
45 

60 
49 

55 
45 

57 
45 

SS 
43 

47 

39 

47 

33 

52.9 
41  .8 

FOREST  GLEN 

HBX 
tllN 

47 

36 

55 
3B 

53 
32 

SO 
35 

50 
40 

50 
42 

53 
37 

53 
34 

52 
31 

S3 
33 

so 

28 

47 
34 

44 

29 

39 
20 

40 

22 

42 

28 

44 

24 

44 

22 

44 

23 

43 

22 

43 

25 

42 

30 

43 

30 

50 
33 

52 
31 

S3 
34 

5S 
36 

52 
32 

S3 
36 

55 
28 

55 
1 9 

46. 6 

30. S 

FORT  BRAGG 

HAX 

niN 

53 
45 

56 
43 

52 
4  I 

57 

42 

57 
51 

56 
45 

59 
42 

57 
41 

SB 
40 

51 
40 

51 
39 

52 
40 

51 
38 

52 
31 

52 
31 

53 
35 

55 
36 

46 

37 

48 

32 

45 

33 

49 

36 

51 
4  1 

53 
39 

54 
40 

56 
43 

56 
46 

55 
40 

59 
40 

54 

39 

51 
35 

S3. 3 
39.4 

FORT  JONES  RBNOER  STB 

nnx 
niN 

52 
25 

63 
35 

42 

35 

56 
3 1 

51 
4  1 

49 

35 

38 
30 

35 
30 

34 

30 

39 
32 

43 

21 

39 
25 

44 

37 

44 

33 

36 
30 

47 

25 

44 

32 

43 

36 

55 
32 

47 

32 

40 
24 

FORT  ROSS 

nnx 
niN 

56 
4B 

52 
43 

54 

39 

55 
4  4 

54 
49 

59 
4  4 

60 
4  4 

66 
42 

57 
44 

49 
4  I 

49 
43 

47 
43 

52 
41 

52 
37 

55 
35 

56 
36 

54 

37 

55 
36 

SS 
34 

48 
34 

S3 
35 

55 
44 

57 
4  1 

56 
42 

65 
42 

62 
48 

53 
36 

S3 
32 

SS.O 
40.5 

GRBTON 

HAX 

HIN 

57 
37 

65 
4  1 

67 
40 

65 
34 

SB 
37 

56 
35 

64 

36 

67 
35 

65 
35 

S3 
38 

50 
4  1 

49 

39 

60 
36 

57 
28 

61 
26 

60 
29 

60 
30 

60 
26 

61 
27 

S9 
26 

SS 
27 

S3 
42 

57 
36 

61 
32 

60 
32 

52 
42 

57 
44 

67 
37 

73 
38 

69 
35 

56 
34 

59.8 
34.7 

MflPPT  cnuP  RBNGER  STB 

HAX 
HIN 

49 
4  I 

SS 
44 

53 
43 

54 
43 

54 
43 

55 
44 

57 
44 

60 
43 

55 
40 

48 

38 

45 

37 

43 

32 

45 

31 

47 

29 

49 

28 

45 

29 

SB 
29 

56 
26 

50 
28 

49 

27 

49 

27 

48 

28 

46 

35 

44 

37 

50 
36 

53 
37 

55 
36 

61 

37 

63 
35 

61 
31 

58 
29 

52.1 
35. 2 

HEBLOSBURG 

HAX 
HIN 

69 
46 

68 
42 

67 
38 

56 
39 

56 
51 

66 
4  1 

68 
38 

70 
37 

54 
4  1 

49 
42 

49 
42 

56 
43 

56 
40 

62 
32 

62 
30 

63 
33 

62 
33 

63 
31 

63 
32 

57 
32 

55 
37 

56 
47 

65 
39 

63 
34 

59 
43 

57 
45 

69 
45 

75 
4  1 

70 
42 

56 
4  1 

55 
36 

61  .2 
39.  1 

HILTS 

HAX 
HIN 

S5 
4  1 

52 
37 

41 

37 

45 

36 

45 

39 

51 
43 

SO 
34 

44 

34 

36 
3 1 

3S 
30 

39 
32 

37 
31 

38 
29 

41 

1 7 

37 
1 9 

43 
34 

46 

30 

46 

1 9 

47 
24 

46 

22 

44 

22 

45 

30 

43 

33 

41 

37 

41 

35 

51 
35 

47 

31 

46 

38 

44 

4  1 

42 

30 

38 
30 

43.6 

31.6 

MOOPB 

HAX 
niN 

49 
43 

54 

39 

55 
45 

51 
46 

53 
48 

53 
48 

62 
47 

55 
43 

52 
4  1 

50 
39 

47 
42 

46 

38 

SO 
35 

46 

32 

48 

32 

47 

33 

47 
34 

47 

33 

48 

33 

48 

33 

48 

33 

S4 

36 

51 
41 

51 
39 

SS 
43 

54 
45 

54 
45 

54 
44 

54 
43 

54 

39 

47 

30 

SI  .2 
39.4 

KENIf lELO 

HAX 
HIN 

SB 
4  I 

62 
43 

60 
43 

57 
4  1 

59 
SO 

60 
4  1 

62 
43 

62 
45 

59 
39 

55 
40 

52 
44 

56 
42 

55 
4  1 

55 
40 

53 
32 

57 
34 

57 
35 

59 
38 

56 
35 

58 
35 

55 
37 

55 
46 

53 
38 

57 
39 

55 
43 

55 
43 

SB 
47 

69 
4  I 

66 
45 

58 
41 

S3 
37 

57.6 
40.6 

KLBflBIH 

HAX 

niN 

56 
49 

56 
42 

61 
43 

57 
47 

S3 
46 

60 
SO 

66 
4  3 

68 
42 

SS 
39 

54 
4  1 

47 
40 

SO 
34 

50 
35 

49 

30 

54 

33 

59 
35 

60 
35 

59 
33 

SO 
32 

49 

33 

54 
34 

54 
42 

S6 
4  4 

57 
42 

55 
40 

57 
SO 

SB 

44 

65 
4S 

57 
4  1 

49 

37 

51 
30 

55.7 
39.7 

LBVfl  BEOS  NAT  nONUnENT 

HAX 

n!N 

45 

31 

51 
26 

48 

27 

60 
31 

SO 
35 

46 

36 

46 

33 

55 
32 

52 
29 

50 
30 

45 

25 

30 
20 

26 
1 2 

30 
1  6 

36 
2 1 

39 
?0 

32 
22 

40 

20 

36 
1  9 

44 

24 

43 

30 

41 

29 

41 

28 

40 

27 

48 

26 

49 

29 

40 

29 

46 

28 

47 

23 

29 
18 

43.0 

25.9 

nOUNT  HEBRON  RS 

HAX 
HIN 

46 

IB 

54 

26 

45 

1 9 

55 
22 

49 

29 

54 

22 

53 
23 

SO 
2 1 

48 
24 

4  1 
24 

35 
5 

34 

15 

44 

28 

34 

1 6 

43 

I  6 

1 6 

42 

39 
29 

37 
30 

24 

54 

42 
24 

26 
1  7 

NflPfl  STATE  HOSPITBL 

nnx 
niN 

64 

36 

66 
35 

66 
35 

SB 
40 

60 
51 

61 
SO 

68 

37 

67 
35 

SB 
37 

51 
38 

50 
43 

S9 
40 

SB 
33 

59 
35 

60 
29 

61 
32 

64 

3 1 

63 
32 

67 
32 

59 
32 

57 
36 

60 
45 

61 
35 

61 
36 

56 
36 

57 
40 

60 
46 

75 
39 

67 
43 

59 
37 

55 
39 

60.9 
37.6 

ORICR  PRBIRIE  CREEK  PK 

nnx 
niN 

55 
47 

57 
44 

56 
40 

56 
47 

53 
45 

59 
48 

S9 
42 

SB 
43 

52 
39 

51 
37 

48 

36 

48 
34 

48 

36 

48 

29 

50 
31 

52 
32 

54 

37 

50 
31 

47 

31 

50 
39 

54 
43 

59 
40 

55 
39 

56 
42 

56 
36 

58 
42 

55 
38 

60 
43 

54 
4  1 

52 
37 

48 

28 

53.5 
38.7 

ORLEANS 

Hnx 

HIN 

SS 
45 

59 
47 

55 
45 

50 
46 

52 
47 

62 
49 

62 
46 

60 
43 

54 
40 

53 
39 

45 

39 

50 
36 

SO 
34 

52 
32 

51 
31 

59 
34 

58 
32 

54 

30 

50 
33 

SO 
33 

43 

36 

50 
38 

SI 
42 

56 
4  1 

57 
43 

54 
43 

57 
44 

61 
4  1 

57 
43 

53 
34 

SO 
32 

53.9 
39.4 

PETBLUHB  FIRE  STA  2 

HAX 
HIN 

64 
4  1 

66 
4  1 

63 
39 

61 
36 

59 
SI 

64 

39 

65 
37 

62 
34 

57 
40 

51 
4  1 

49 
42 

55 
43 

57 
37 

60 
35 

57 
28 

58 

30 

59 
30 

60 
29 

59 
26 

55 
26 

55 
34 

57 
45 

60 
38 

61 
35 

57 
44 

55 
42 

63 
47 

72 
39 

69 
4  1 

57 
39 

S4 

35 

59.4 

37.7 

POINT  ARENA 

HB« 
HIN 

53 
44 

SB 
44 

50 
44 

59 
37 

SB 
50 

54 

36 

63 
35 

63 
34 

63 
34 

SB 
36 

SO 
39 

52 
4  3 

51 
27 

51 
27 

52 
26 

55 
30 

58 
34 

54 

32 

52 
30 

49 

30 

50 
38 

52 
4  1 

56 
37 

60 
39 

58 
43 

56 
40 

55 
44 

60 
44 

62 
36 

61 
4  1 

52 
36 

55.6 
37.3 

POTTER  VALLET  PH 

HAX 
HIN 

54 
44 

67 
37 

67 
34 

SS 
37 

53 
49 

61 
40 

67 
35 

70 
34 

70 
35 

65 
32 

60 
32 

54 
40 

SO 
34 

S4 

23 

60 
26 

67 
30 

66 
27 

63 
26 

64 

26 

64 

26 

S4 

30 

S6 
40 

65 
35 

64 

32 

60 
33 

55 
36 

62 
40 

68 
34 

69 
36 

52 
34 

SO 
24 

60.8 
33.7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

HAX 
HIN 

48 
40 

55 
43 

56 
43 

56 
43 

53 
43 

55 
42 

53 
44 

S3 
41 

52 
39 

53 
39 

47 

36 

SO 
40 

46 
34 

45 

30 

44 

30 

44 

30 

51 
34 

48 

36 

47 

33 

48 

33 

46 

33 

46 
42 

49 
42 

51 
40 

52 
39 

52 
43 

55 
44 

51 
42 

5S 
42 

S4 

36 

45 

26 

50.3 
38. 3 

SAINT  HELENA 

HAX 

niN 

65 
40 

66 
40 

66 
36 

52 
38 

56 
SO 

66 
35 

67 
35 

6S 
34 

SB 
32 

52 
38 

46 
42 

59 
40 

55 
32 

60 
33 

62 
26 

60 
26 

66 
29 

52 
29 

66 
27 

60 
27 

54 

30 

60 
45 

62 
33 

62 
33 

61 
34 

54 
40 

66 
42 

77 
37 

70 
40 

55 
37 

52 
36 

60.8 
3S.4 

SAN  RAFAEL 

HAX 
HIN 

57 
51 

66 
44 

65 
45 

62 
44 

60 
51 

64 
43 

67 
47 

65 
47 

60 
43 

56 
42 

52 
45 

59 
43 

55 
42 

S9 
4  1 

55 
37 

62 
37 

62 
4  t 

64 
4  1 

61 
40 

62 
39 

58 
40 

59 
47 

60 
4  1 

60 
42 

60 
44 

SB 
46 

63 
55 

78 
42 

71 
49 

63 
4  1 

54 

36 

61  .2 
43.5 

SANTA  ROSA 

nnx 

HIN 

67 
44 

66 
4  1 

65 
39 

60 
3? 

56 
SO 

65 
37 

65 
37 

65 
35 

60 
37 

52 
42 

48 
40 

58 
40 

54 

36 

60 
29 

60 
26 

62 
30 

60 
30 

63 
29 

61 
28 

57 
26 

55 
36 

57 
46 

68 

37 

61 
36 

57 
43 

60 
43 

68 
45 

74 

39 

70 
40 

63 
3S 

SS 
30 

61  .0 
37.0 

SRHTERS  BAR  RANGER  STA 

nnx 
niN 

S3 
34 

57 
30 

51 
32 

47 
42 

55 
40 

60 
36 

64 

32 

55 
31 

52 
31 

50 
31 

40 

32 

42 

31 

44 

22 

46 

23 

44 

26 

52 
26 

SO 
24 

51 
24 

49 

23 

47 

35 

57 
26 

SCOTIA 

nnx 

HIN 

52 

46 

62 
50 

57 
45 

62 
45 

56 
46 

57 
47 

63 
46 

65 
44 

64 
42 

55 
42 

49 
44 

53 
43 

47 

37 

46 

31 

SI 
31 

54 

32 

56 
36 

57 
37 

SS 
37 

49 

36 

S7 
37 

53 
43 

56 
43 

SB 
42 

SB 
43 

60 
46 

SB 
46 

55 
42 

62 
42 

55 
41 

4S 

33 

SS.7 
41  .3 

SHELTER  CO»E  AVIATION 

HAX 
HIN 

54 
47 

60 
46 

60 
47 

57 
49 

5S 
SO 

60 
50 

SB 
46 

66 
50 

60 
48 

SO 
43 

50 
43 

50 
42 

50 
40 

55 
40 

55 
43 

67 
47 

60 
43 

46 
40 

45 

36 

49 

36 

53 
43 

S3 
43 

56 
46 

S4 
45 

S3 
44 

57 
45 

57 
47 

66 
49 

66 
SI 

55 
43 

50 
39 

55.8 
44  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  3 


DRILY  TEMPERniURES 


CBL IFORNIB 

DECEMBER  1975 


STFITION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a: 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

soNonn 

HBX 

67 

69 

67 

65 

58 

68 

68 

66 

59 

57 

SO 

63 

60 

63 

60 

62 

63 

64 

64 

64 

59 

60 

64 

62 

62 

SB 

63 

79 

70 

66 

60 

63 

.2 

MIN 

36 

38 

36 

35 

51 

36 

35 

3S 

36 

40 

43 

43 

36 

32 

26 

29 

29 

28 

28 

26 

32 

46 

36 

34 

37 

51 

46 

36 

39 

40 

37 

36 

TRINIIY  RIVER  HUTCH 

MBX 

47 

46 

47 

45 

45 

47 

SS 

46 

49 

SO 

42 

42 

46 

47 

45 

46 

43 

44 

46 

43 

46 

44 

41 

50 

44 

46 

50 

54 

55 

53 

46 

46 

.8 

MIN 

38 

42 

38 

38 

40 

42 

42 

36 

3S 

35 

34 

33 

31 

25 

27 

30 

30 

29 

29 

30 

28 

36 

36 

36 

36 

37 

36 

33 

36 

28 

21 

33 

.6 

TULELflKE 

MBX 

S3 

46 

40 

48 

44 

SI 

S6 

52 

SO 

SO 

44 

44 

31 

31 

33 

36 

34 

32 

46 

45 

43 

44 

40 

38 

44 

43 

34 

42 

.7 

MIN 

M 

27 

24 

28 

36 

35 

27 

24 

23 

22 

23 

27 

22 

S 

5 

28 

28 

22 

15 

IS 

22 

30 

28 

31 

28 

26 

23 

16 

23 

■* 

UKIRH 

MAX 

60 

70 

66 

57 

S6 

63 

68 

71 

70 

62 

51 

53 

52 

56 

59 

68 

66 

65 

63 

62 

S3 

54 

63 

60 

60 

56 

65 

70 

69 

64 

51 

61 

.4 

MIN 

40 

43 

36 

39 

49 

42 

36 

35 

35 

35 

34 

44 

34 

26 

25 

31 

31 

30 

29 

28 

27 

42 

35 

33 

32 

38 

37 

37 

38 

40 

26 

35 

■  1 

HPRn  SPRINGS  OBH 

MBX 

53 

65 

67 

66 

S4 

50 

62 

66 

67 

55 

47 

47 

53 

SS 

56 

SB 

61 

61 

59 

54 

SO 

60 

SS 

50 

60 

60 

64 

69 

71 

67 

52 

SB 

.5 

M  I  N 

31 

40 

37 

39 

48 

43 

39 

34 

35 

38 

39 

41 

36 

32 

27 

30 

30 

32 

31 

34 

35 

32 

39 

34 

36 

44 

44 

42 

37 

42 

27 

36 

•  5 

HEBVERVILLE  RANGER  STR 

MBX 

SI 

48 

47 

44 

46 

S7 

4S 

57 

42 

45 

41 

41 

43 

47 

48 

48 

46 

41 

47 

48 

44 

47 

40 

51 

46 

52 

54 

58 

56 

55 

46 

47 

.8 

M 1  N 

26 

37 

37 

37 

38 

40 

41 

34 

32 

32 

33 

32 

21 

26 

18 

23 

27 

24 

26 

29 

28 

25 

33 

33 

36 

34 

2S 

37 

31 

3S 

IS 

30 

•  5 

HEED  FIRE  OEPSRTHENT 

MBX 

41 

SO 

40 

SO 

46 

47 

SI 

40 

37 

35 

35 

46 

33 

34 

33 

3S 

37 

36 

40 

37 

48 

43 

45 

40 

36 

49 

50 

43 

43 

49 

34 

41 

.4 

M  I  N 

35 

29 

32 

35 

39 

41 

29 

27 

24 

25 

26 

26 

23 

19 

IS 

IS 

30 

20 

20 

16 

22 

29 

29 

31 

29 

30 

30 

30 

34 

27 

24 

2? 

•  2 

HILLITS  1  NE 

MBX 

60 

65 

57 

55 

52 

60 

63 

62 

60 

59 

52 

51 

48 

82 

58 

65 

63 

57 

56 

57 

55 

54 

60 

61 

60 

S6 

60 

69 

68 

61 

48 

58 

.2 

MIN 

42 

42 

40 

37 

48 

40 

37 

35 

34 

35 

34 

39 

32 

23 

2S 

26 

30 

29 

26 

25 

26 

38 

35 

31 

36 

39 

41 

33 

36 

30 

22 

33 

.9 

HILLOH  CREEK  1  NH 

MBX 

47 

55 

53 

51 

50 

S2 

60 

62 

SO 

53 

47 

47 

55 

SI 

52 

49 

49 

49 

51 

50 

52 

53 

48 

51 

56 

SI 

52 

53 

S3 

55 

41 

51 

.5 

M  I  N 

25 

40 

39 

37 

41 

48 

43 

36 

34 

33 

35 

31 

34 

30 

24 

26 

27 

30 

26 

24 

24 

24 

32 

32 

34 

35 

35 

36 

35 

30 

24 

32 

.  4 

TREKfl 

MBX 

46 

56 

44 

39 

46 

46 

S6 

43 

40 

36 

34 

36 

37 

38 

40 

36 

41 

45 

40 

42 

41 

47 

46 

41 

40 

40 

55 

47 

46 

44 

40 

42 

.9 

■ 

M 1  N 

34 

33 

37 

33 

38 

39 

35 

36 

32 

31 

29 

30 

29 

20 

20 

23 

32 

21 

21 

19 

20 

26 

31 

35 

35 

35 

33 

33 

38 

30 

24 

30 

■  1 

SflCRRnENTO 

ORfllNflGE  02 

flDlN  RBNGER  SlflllON 

MAX 

53 

52 

61 

50 

4S 

65 

62 

56 

49 

40 

34 

35 

47 

46 

50 

49 

52 

40 

52 

51 

50 

52 

53 

60 

54 

35 

49 

.7 

M  I  N 

15 

21 

25 

26 

26 

26 

31 

28 

26 

29 

16 

9 

20 

12 

24 

23 

23 

25 

30 

29 

28 

30 

27 

23 

19 

17 

23 

'* 

HLIURBS  RANGER  STATION 

MAX 

37 

51 

53 

58 

47 

45 

50 

60 

60 

61 

54 

42 

33 

33 

32 

36 

36 

39 

50 

47 

SO 

43 

42 

36 

45 

50 

46 

46 

53 

60 

32 

46 

.0 

M  I  N 

30 

23 

18 

23 

33 

22 

33 

21 

20 

n 

n 

22 

18 

2 

9 

I  I 

IB 

10 

12 

10 

20 

25 

16 

24 

22 

28 

32 

26 

22 

22 

18 

20 

.2 

nueuRN 

MAX 

55 

59 

61 

64 

61 

56 

62 

63 

66 

69 

60 

54 

51 

49 

51 

54 

57 

59 

60 

62 

64 

54 

54 

53 

54 

54 

59 

63 

65 

65 

SI 

68 

.4 

M  I  N 

30 

38 

40 

41 

42 

43 

41 

40 

40 

42 

34 

35 

37 

30 

30 

31 

31 

35 

35 

38 

30 

31 

36 

35 

37 

34 

38 

41 

41 

40 

33 

36 

.  4 

BUBURN  DBfl  PROJECT 

MAX 

53 

57 

50 

62 

59 

56 

62 

61 

65 

66 

61 

52 

49 

47 

50 

SI 

55 

57 

57 

60 

S9 

S4 

54 

52 

54 

52 

56 

54 

62 

65 

51 

56 

.6 

M  1 N 

33 

34 

34 

37 

40 

36 

36 

35 

38 

37 

30 

33 

35 

26 

27 

28 

31 

31 

34 

31 

37 

34 

32 

33 

33 

35 

33 

36 

37 

36 

27 

33 

■  6 

BLUE  CBNrON  HSnO 

MAX 

61 

63 

61 

45 

42 

61 

64 

66 

60 

S3 

49 

39 

30 

49 

52 

52 

58 

54 

S2 

SO 

46 

41 

47 

55 

59 

S3 

SI 

60 

56 

40 

31 

SI 

.7 

MIN 

34 

52 

44 

3S 

35 

37 

46 

49 

43 

39 

30 

27 

18 

18 

38 

41 

41 

36 

35 

35 

31 

29 

32 

42 

42 

42 

37 

43 

39 

22 

19 

35 

.9 

BOMnflN  ofln 

MAX 

58 

65 

62 

56 

42 

58 

60 

66 

62 

59 

62 

42 

32 

42 

SI 

52 

58 

65 

52 

51 

49 

40 

47 

51 

56 

54 

52 

53 

57 

45 

34 

52 

.7 

MIN 

32 

37 

37 

33 

34 

32 

37 

46 

37 

34 

30 

24 

23 

25 

26 

36 

33 

38 

28 

28 

28 

26 

25 

32 

33 

35 

32 

42 

39 

28 

19 

32 

•  1 

BRBNNBN  ISLAND 

MAX 

60 

61 

62 

62 

64 

65 

62 

S9 

47 

43 

SS 

50 

54 

56 

55 

S3 

58 

59 

60 

58 

56 

53 

55 

59 

57 

49 

49 

59 

63 

59 

56 

56 

■  8 

MIN 

37 

35 

34 

34 

40 

41 

36 

36 

39 

39 

40 

42 

40 

37 

25 

29 

29 

27 

27 

32 

31 

37 

36 

32 

32 

35 

37 

36 

32 

34 

39 

34 

.8 

BROOKS  FRRNMBn  RANCH 

MAX 

61 

67 

66 

65 

59 

60 

67 

72 

69 

60 

51 

54 

58 

57 

57 

63 

68 

67 

65 

65 

65 

55 

53 

65 

60 

54 

65 

75 

65 

62 

.4 

M  1  N 

3S 

33 

30 

31 

51 

33 

30 

29 

27 

36 

35 

39 

27 

35 

21 

29 

25 

23 

25 

23 

27 

36 

32 

26 

38 

40 

35 

38 

30 

3 1 

.8 

BURNET 

MBX 

48 

50 

43 

43 

48 

46 

S2 

46 

52 

54 

56 

43 

42 

40 

41 

4  1 

55 

51 

55 

51 

51 

43 

45 

41 

39 

36 

50 

50 

52 

S8 

43 

47 

.3 

MIN 

30 

32 

26 

24 

38 

30 

28 

26 

22 

22 

19 

19 

22 

16 

12 

14 

IS 

14 

14 

1  I 

14 

31 

28 

24 

26 

28 

26 

26 

23 

20 

10 

22 

.  4 

CBNBT  RBNGER  STATION 

MAX 

52 

52 

59 

59 

44 

52 

S4 

60 

sa 

62 

58 

46 

33 

37 

36 

35 

34 

42 

46 

49 

50 

49 

43 

43 

46 

54 

55 

50 

60 

59 

34 

46 

.7 

M  1  N 

IS 

26 

16 

29 

38 

34 

22 

20 

16 

18 

16 

16 

15 

3 

-  4 

26 

20 

1 1 

12 

1  I 

16 

12 

27 

24 

24 

30 

26 

26 

29 

20 

16 

I  9 

-9 

CANTON  DBH 

MBX 

46 

46 

48 

47 

43 

43 

43 

49 

SO 

45 

45 

44 

36 

34 

37 

45 

44 

43 

44 

42 

45 

46 

39 

39 

52 

54 

52 

SO 

34 

44 

.4 

MIN 

32 

31 

30 

29 

37 

32 

29 

26 

28 

27 

27 

30 

21 

1  1 

12 

22 

22 

20 

20 

22 

21 

32 

27 

29 

29 

29 

29 

26 

21 

26 

.0 

CHESTER 

MBX 

56 

52 

54 

52 

41 

44 

45 

61 

51 

52 

42 

40 

37 

35 

38 

41 

50 

SO 

45 

46 

45 

43 

41 

39 

43 

56 

51 

61 

55 

44 

34 

46 

.6 

M  I  N 

32 

26 

21 

23 

36 

26 

24 

26 

21 

20 

19 

29 

19 

7 

7 

16 

16 

16 

17 

12 

17 

31 

20 

27 

22 

27 

27 

27 

25 

23 

20 

22 

.0 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MBX 

53 

63 

60 

63 

63 

56 

62 

63 

49 

45 

43 

46 

54 

53 

54 

51 

65 

61 

63 

50 

53 

56 

54 

45 

49 

56 

72 

60 

54 

55 

.9 

HIN 

39 

33 

32 

38 

49 

39 

35 

43 

38 

38 

37 

34 

32 

28 

27 

29 

29 

27 

32 

44 

35 

33 

32 

35 

41 

36 

40 

42 

29 

35 

.4 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MBX 

52 

58 

57 

62 

55 

52 

55 

57 

64 

65 

60 

54 

54 

49 

54 

55 

65 

60 

59 

60 

57 

50 

53 

58 

60 

57 

SI 

59 

63 

65 

59 

57 

.6 

MIN 

42 

38 

30 

32 

48 

33 

33 

30 

28 

29 

27 

30 

35 

22 

22 

23 

27 

23 

24 

22 

23 

32 

31 

32 

29 

31 

33 

32 

32 

34 

21 

29 

.9 

COLFAX 

MAX 

63 

66 

66 

61 

52 

61 

64 

72 

71 

64 

58 

49 

45 

50 

54 

61 

62 

61 

61 

64 

57 

51 

56 

56 

57 

62 

56 

74 

ee 

62 

47 

59 

.8 

MIN 

32 

37 

40 

36 

40 

37 

37 

37 

44 

38 

37 

36 

30 

26 

25 

31 

31 

35 

31 

35 

34 

36 

31 

34 

'3 

34 

40 

31 

36 

33 

25 

34 

.3 

COLUSA  2  SSH 

MAX 

63 

62 

62 

62 

59 

62 

62 

59 

47 

46 

43 

SS 

55 

55 

52 

59 

58 

57 

60 

60 

57 

SO 

60 

59 

51 

48 

60 

73 

70 

S9 

53 

57 

.4 

MIN 

35 

33 

34 

32 

49 

42 

34 

35 

39 

39 

36 

41 

31 

28 

27 

26 

26 

25 

29 

26 

29 

21 

34 

29 

31 

36 

36 

40 

36 

32 

34 

33 

.3 

DBVIS  2  HSH  EXP  FBRfl 

MAX 

sa 

63 

65 

63 

65 

62 

63 

61 

49 

47 

47 

48 

S6 

54 

56 

55 

58 

60 

59 

60 

62 

53 

51 

61 

SB 

46 

46 

60 

74 

61 

59 

57 

■  S 

H  1  N 

35 

35 

32 

35 

50 

41 

32 

4S 

39 

40 

37 

43 

32 

36 

24 

27 

26 

26 

27 

29 

34 

44 

36 

32 

34 

41 

42 

37 

36 

36 

37 

3S 

■  5 

DEER  CREEK  FOREaflr 

nflx 

45 

59 

67 

64 

50 

50 

6- 

64 

68 

65 

58 

S3 

39 

34 

46 

50 

56 

59 

57 

55 

55 

51 

39 

46 

SS 

S9 

57 

52 

61 

69 

42 

54 

.4 

H  1  N 

33 

44 

49 

41 

36 

36 

44 

45 

47 

42 

37 

30 

26 

15 

31 

35 

37 

39 

36 

36 

35 

31 

28 

33 

38 

42 

37 

36 

43 

33 

22 

36 

•  2 

OE  SBBLB 

MBX 

60 

67 

62 

53 

47 

60 

70 

69 

64 

59 

51 

47 

44 

50 

47 

65 

57 

59 

57 

59 

56 

45 

55 

57 

55 

66 

67 

59 

43 

57 

.0 

HIN 

33 

36 

35 

35 

42 

35 

37 

43 

40 

35 

33 

31 

29 

23 

27 

34 

32 

37 

34 

32 

34 

37 

30 

35 

33 

33 

37 

42 

32 

22 

33 

■  9 

DOBBINS  1  S 

MBX 

63 

60 

64 

56 

53 

63 

67 

68 

68 

65 

60 

51 

47 

57 

SO 

59 

60 

63 

54 

53 

57 

57 

59 

73 

49 

48 

50 

58 

.7 

MIN 

32 

33 

33 

33 

46 

34 

35 

34 

34 

35 

30 

37 

30 

22 

27 

27 

26 

2o 

29 

40 

30 

34 

36 

35 

32 

22 

22 

31 

■  B 

DONNIEVILLE  RBNGER  STB 

MBX 

46 

52 

52 

51 

55 

54 

SS 

SO 

SI 

37 

47 

44 

35 

45 

46 

40 

56 

54 

50 

53 

40 

43 

42 

45 

49 

48 

52 

59 

45 

46 

.1 

M  1  N 

19 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

28 

30 

29 

27 

24 

30 

30 

22 

24 

26 

26 

26 

25 

27 

27 

30 

30 

32 

29 

29 

34 

26 

27 

■  9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MBX 

53 

62 

73 

65 

58 

SS 

63 

70 

73 

70 

62 

S3 

52 

53 

52 

55 

61 

63 

64 

61 

65 

46 

46 

63 

62 

63 

57 

59 

72 

69 

S3 

60 

.S 

MIN 

33 

34 

31 

36 

37 

42 

34 

33 

32 

32 

28 

32 

29 

22 

23 

27 

29 

25 

26 

24 

27 

40 

33 

29 

29 

32 

34 

34 

37 

2S 

22 

30 

.7 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

59 

63 

6S 

62 

62 

62 

S9 

64 

50 

47 

54 

49 

58 

59 

59 

55 

59 

60 

59 

61 

61 

53 

55 

61 

58 

58 

52 

60 

69 

62 

59 

SB 

.8 

MIN 

38 

37 

36 

37 

48 

39 

37 

34 

37 

37 

40 

40 

36 

36 

28 

29 

31 

29 

30 

29 

30 

40 

35 

33 

33 

40 

40 

39 

38 

38 

37 

35 

.8 

FOLSOn  DBH 

MAX 

55 

60 

60 

61 

61 

58 

63 

60 

61 

47 

46 

46 

52 

51 

52 

55 

57 

SB 

58 

61 

60 

56 

56 

54 

56 

53 

54 

54 

59 

64 

SS 

56 

.2 

MIN 

39 

41 

40 

43 

43 

46 

42 

43 

37 

35 

36 

36 

33 

35 

35 

32 

33 

38 

37 

35 

36 

40 

33 

39 

35 

35 

39 

37 

38 

43 

34 

37 

.7 

GEORGETOHN  RANGER  STA 

MAX 

S3 

S9 

64 

63 

63 

60 

6S 

67 

68 

66 

59 

55 

36 

42 

44 

48 

58 

61 

59 

57 

51 

50 

46 

55 

54 

56 

55 

65 

62 

45 

86 

.6 

MIN 

22 

40 

45 

38 

39 

38 

44 

38 

49 

44 

40 

34 

23 

21 

21 

30 

39 

40 

38 

35 

33 

35 

32 

35 

37 

38 

39 

36 

36 

23 

38 

.8 

GRBSS  VBLLET  2 

MAX 

49 

62 

66 

67 

55 

51 

62 

68 

70 

69 

63 

57 

48 

42 

50 

52 

61 

62 

60 

60 

63 

56 

46 

56 

57 

56 

61 

57 

71 

64 

47 

58 

.5 

MIN 

33 

35 

37 

36 

44 

35 

34 

34 

35 

34 

31 

32 

31 

23 

23 

26 

26 

27 

28 

29 

29 

34 

30 

32 

31 

31 

36 

36 

34 

35 

25 

31 

.9 

CRlUir   ISLBNO  REFUGE 

MAX 

60 

64 

64 

64 

61 

64 

61 

54 

55 

50 

57 

56 

55 

56 

59 

58 

60 

61 

54 

53 

60 

58 

66 

60 

SB 

■  8 

MIN 

32 

39 

37 

37 

37 

37 

38 

38 

40 

40 

32 

29 

28 

32 

31 

31 

29 

30 

39 

35 

44 

31 

37 

37 

35 

.0 

SEE  REFEtENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
1  4 


DAILY  TEMPERniURES 


STflT  !0N 

DRY  OF  nONTH 

AVERAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

HRRRISON  GULCH  RS 

MAX 

MBT  CREEK  PH  1 

nAx 

45 

53 

42 

4S 

52 

SI 

S3 

44 

50 

53 

53 

43 

42 

41 

43 

S3 

54 

54 

57 

51 

49 

44 

43 

41 

36 

42 

S2 

SI 

S9 

S8 

43 

48.3 

HIN 

35 

33 

29 

25 

34 

32 

30 

27 

24 

24 

22 

27 

24 

13 

15 

17 

17 

16 

16 

14 

12 

31 

26 

27 

27 

30 

31 

28 

21 

23 

14 

24  .0 

JESS  VPLLET 

HAX 

50 

51 

59 

51 

49 

S3 

59 

62 

61 

59 

SS 

49 

4S 

33 

36 

44 

48 

49 

49 

50 

47 

44 

39 

SO 

46 

47 

48 

SS 

52 

47 

48 

49.S 

niN 

31 

28 

28 

32 

34 

29 

27 

26 

28 

25 

23 

24 

10 

-  2 

6 

13 

9 

1 1 

1 1 

18 

29 

29 

20 

23 

20 

32 

27 

24 

21 

12 

27 

21  -6 

LflKEPORT 

MAX 

59 

59 

65 

57 

52 

54 

56 

61 

60 

S9 

57 

55 

50 

SO 

SS 

60 

S7 

SB 

SB 

SS 

SD 

52 

S6 

59 

61 

56 

61 

es 

68 

57 

48 

57.1 

43 

37 

33 

35 

48 

40 

32 

32 

32 

32 

31 

38 

34 

22 

25 

25 

29 

26 

27 

2S 

30 

36 

34 

32 

30 

35 

36 

34 

35 

36 

22 

32  'S 

LSKE  SOLSNO 

MAX 

57 

63 

6S 

62 

62 

60 

63 

63 

58 

52 

SO 

SO 

57 

55 

56 

54 

59 

60 

60 

6D 

61 

S3 

50 

57 

56 

SO 

SO 

61 

75 

61 

.58 

58-0 

39 

36 

33 

36 

47 

40 

38 

33 

34 

33 

38 

39 

40 

43 

25 

27 

3D 

31 

31 

34 

31 

38 

37 

31 

31 

31 

40 

42 

35 

35 

42 

35  >5 

LBKE  SPfiULDING 

MAX 

53 

56 

58 

47 

47 

52 

61 

67 

61 

55 

47 

42 

35 

46 

48 

52 

SB 

56 

51 

52 

48 

41 

43 

S4 

SO 

57 

56 

33 

51  .0 

29 

30 

29 

28 

28 

25 

28 

28 

30 

29 

2S 

29 

19 

14 

21 

32 

36 

37 

24 

23 

25 

32 

19 

25 

32 

3D 

31 

20 

27  . 1 

nnNZHNirn  lrke 

MAX 

38 

54 

62 

57 

45 

39 

51 

59 

64 

58 

SI 

43 

30 

32 

41 

48 

SO 

56 

SS 

48 

50 

41 

41 

46 

SO 

60 

SO 

45 

SO 

54 

30 

48.3 

HIN 

2S 

30 

30 

29 

25 

26 

28 

32 

29 

25 

23 

22 

15 

14 

20 

26 

23 

24 

21 

19 

18 

25 

IS 

24 

26 

31 

25 

28 

31 

17 

13 

23.8 

BRRKLET  COVE 

nRx 

51 

63 

64 

62 

58 

59 

62 

65 

64 

60 

54 

50 

55 

56 

56 

SS 

61 

60 

60 

59 

60 

S4 

53 

SB 

S6 

57 

60 

61 

74 

64 

55 

59.1 

HIN 

37 

38 

38 

39 

42 

40 

36 

37 

32 

33 

3S 

39 

34 

31 

27 

29 

35 

29 

30 

29 

3D 

41 

34 

34 

35 

36 

41 

36 

36 

37 

34 

35  .0 

nSRTSVILLE 

nRx 

58 

64 

63 

63 

61 

59 

64 

53 

SD 

47 

4S 

46 

57 

56 

55 

54 

S8 

60 

58 

60 

52 

56 

S2 

57 

56 

47 

48 

55 

69 

63 

SS 

56.2 

niN 

36 

38 

37 

39 

47 

43 

38 

39 

41 

40 

39 

39 

35 

34 

31 

32 

32 

31 

34 

34 

35 

46 

37 

36 

35 

37 

41 

40 

39 

41 

34 

37.4 

nC  CLOUD 

nRx 

34 

41 

61 

S8 

42 

45 

56 

64 

68 

65 

58 

42 

42 

38 

43 

SO 

56 

57 

57 

53 

53 

40 

43 

42 

53 

SO 

45 

S3 

61 

59 

40 

50-6 

HIN 

31 

28 

26 

27 

39 

35 

29 

30 

29 

25 

25 

27 

24 

16 

20 

22 

26 

26 

25 

21 

21 

28 

29 

27 

28 

29 

32 

33 

33 

27 

16 

26  .9 

n INERHL 

HRX 

34 

SO 

57 

55 

48 

41 

51 

55 

60 

59 

50 

46 

38 

35 

37 

44 

48 

48 

48 

47 

48 

42 

39 

39 

46 

48 

46 

SB 

54 

34 

46-8 

HIN 

29 

26 

24 

25 

35 

28 

27 

28 

26 

24 

22 

22 

19 

9 

14 

16 

27 

26 

26 

21 

24 

32 

23 

24 

23 

27 

28 

34 

25 

IS 

24  . 3 

KOUNI  SHHSIB  HSO  CI 

HRX 

42 

45 

59 

43 

44 

54 

52 

51 

63 

SO 

45 

32 

34 

35 

38 

42 

39 

44 

50 

53 

41 

4  1 

43 

49 

39 

46 

46 

47 

58 

36 

33 

45.0 

HIN 

32 

30 

27 

38 

40 

33 

30 

28 

27 

25 

27 

24 

25 

23 

22 

3D 

26 

23 

23 

22 

32 

31 

30 

30 

26 

34 

34 

33 

3D 

27 

25 

28.6 

NEWROfl  CUT 

HRX 

HIN 

ORLONO 

HAX 

52 

62 

65 

64 

53 

54 

64 

70 

SD 

46 

46 

45 

55 

55 

55 

SS 

68 

62 

61 

63 

64 

50 

56 

61 

SI 

49 

48 

63 

74 

61 

56 

57.4 

HIN 

36 

36 

32 

34 

41 

39 

37 

34 

32 

32 

36 

36 

33 

31 

25 

25 

27 

27 

28 

28 

27 

38 

38 

32 

30 

31 

38 

39 

39 

39 

32 

33 . 3 

OROVILLE  RANGER  SIS 

HAX 

58 

63 

60 

64 

60 

61 

53 

60 

55 

46 

43 

46 

55 

54 

54 

55 

58 

58 

61 

61 

SI 

S6 

54 

49 

SO 

51 

68 

60 

59 

56.0 

HIN 

40 

41 

41 

42 

SO 

40 

40 

40 

37 

38 

38 

41 

33 

29 

35 

36 

35 

36 

35 

41 

33 

34 

33 

37 

42 

39 

44 

40 

32 

38.0 

PARADISE 

HAX 

48 

60 

60 

63 

S3 

SO 

63 

71 

68 

65 

S9 

50 

51 

47 

52 

SI 

57 

58 

60 

59 

63 

49 

48 

59 

51 

56 

55 

56 

69 

61 

48 

S6.8 

HIN 

40 

42 

41 

42 

42 

41 

42 

48 

49 

43 

39 

37 

33 

29 

3D 

33 

40 

43 

41 

43 

40 

40 

38 

39 

39 

40 

42 

44 

44 

39 

30 

39  .8 

PLACERVILLE 

HAX 

49 

56 

60 

59 

55 

55 

60 

60 

64 

68 

57 

57 

47 

43 

45 

SO 

S4 

56 

55 

57 

SB 

54 

51 

SI 

52 

S3 

60 

54 

60 

60 

47 

55.1 

HIN 

33 

34 

35 

36 

38 

34 

33 

35 

35 

36 

31 

33 

34 

24 

25 

26 

28 

29 

29 

3D 

31 

28 

31 

33 

32 

31 

31 

34 

34 

36 

23 

31  .7 

PLACERVILLE  IFG 

HAX 

57 

63 

62 

58 

SD 

64 

63 

68 

71 

64 

S7 

48 

39 

46 

49 

57 

61 

60 

59 

62 

54 

48 

S3 

S3 

S3 

64 

55 

62 

63 

56 

43 

56.8 

HIN 

39 

44 

48 

42 

43 

40 

46 

47 

50 

47 

42 

37 

33 

27 

31 

38 

44 

45 

40 

42 

38 

40 

37 

35 

41 

41 

44 

45 

47 

40 

29 

40.7 

PORTOLA 

HAX 

56 

55 

58 

52 

43 

52 

55 

59 

54 

50 

43 

31 

30 

36 

44 

43 

46 

49 

42 

37 

46 

54 

48 

52 

55 

48 

34 

47.1 

H  I N 

26 

23 

22 

25 

36 

22 

22 

21 

22 

18 

25 

17 

5 

5 

18 

1  1 

13 

16 

29 

16 

24 

22 

28 

26 

26 

24 

20 

20.6 

QUINCr 

HAX 

56 

58 

46 

47 

55 

47 

42 

44 

47 

45 

41 

39 

45 

44 

45 

54 

4S 

42 

SS 

53 

44 

H  I  N 

16 

29 

29 

27 

26 

29 

27 

27 

24 

24 

13 

14 

17 

17 

18 

16 

27 

27 

2S 

27 

21 

RED  BLUFF  USD  RP 

HAX 

62 

63 

62 

52 

53 

62 

70 

51 

52 

4S 

44 

SS 

SS 

56 

S3 

67 

65 

67 

63 

62 

48 

55 

61 

S3 

SI 

54 

63 

74 

59 

55 

SI 

57.5 

H  I  N 

42 

35 

34 

38 

50 

43 

40 

43 

36 

36 

39 

39 

35 

33 

3D 

33 

32 

33 

35 

32 

31 

40 

38 

36 

35 

41 

40 

44 

43 

37 

31 

37  .4 

REDDING  FIRE  STA  2 

HRX 

63 

70 

65 

SO 

52 

66 

72 

78 

69 

64 

52 

54 

55 

56 

56 

69 

69 

69 

S4 

66 

52 

57 

59 

56 

59 

57 

64 

72 

62 

55 

53 

61  .5 

HIN 

42 

4S 

34 

39 

45 

45 

46 

53 

37 

33 

36 

38 

33 

32 

31 

32 

40 

42 

36 

39 

35 

40 

40 

41 

39 

41 

41 

48 

47 

38 

28 

39  .2 

ROCKLIN 

HRX 

56 

59 

62 

63 

64 

62 

62 

61 

58 

47 

45 

46 

53 

57 

54 

S3 

58 

57 

59 

59 

61 

SS 

56 

SS 

S7 

54 

SI 

S3 

61 

65 

55 

56.7 

HIN 

35 

35 

35 

38 

43 

38 

35 

35 

37 

39 

38 

38 

32 

30 

32 

30 

29 

28 

28 

26 

30 

33 

33 

33 

31 

33 

37 

33 

34 

37 

31 

33  .8 

SflCRRMENIO  HSO  AP 

HRX 

65 

64 

65 

69 

66 

66 

62 

49 

46 

47 

47 

56 

56 

53 

54 

S6 

59 

58 

60 

60 

SS 

51 

56 

57 

46 

47 

57 

60 

63 

60 

S3 

56.9 

H  I  N 

43 

42 

41 

46 

52 

43 

44 

40 

43 

41 

42 

41 

35 

34 

28 

30 

31 

27 

31 

31 

34 

39 

35 

35 

35 

40 

40 

35 

35 

41 

37 

37  .8 

SRCRRMENTO  HSO  CI 

HRX 

63 

6r 

64 

64 

64 

64 

62 

57 

SI 

47 

48 

56 

SS 

55 

56 

60 

62 

61 

61 

64 

58 

53 

58 

60 

54 

SD 

58 

60 

66 

59 

54 

58.4 

H I  N 

41 

45 

41 

44 

S4 

43 

45 

39 

43 

43 

43 

44 

38 

36 

34 

38 

37 

38 

34 

38 

42 

43 

41 

42 

38 

42 

45 

40 

40 

42 

38 

4  1  .0 

SHRSTR  DRn 

HRX 

47 

56 

65 

59 

52 

54 

60 

66 

74 

68 

62 

43 

49 

51 

52 

55 

65 

63 

63 

59 

58 

51 

S4 

55 

57 

60 

51 

60 

67 

67 

52 

57.9 

M  I  N 

40 

44 

44 

43 

44 

44 

49 

49 

46 

44 

35 

35 

36 

35 

38 

41 

48 

48 

42 

41 

39 

41 

41 

43 

43 

41 

43 

46 

49 

38 

34 

42  . 1 

SIERRR  CITT 

MAX 

56 

62 

62 

55 

48 

54 

68 

66 

63 

60 

51 

45 

42 

45 

SO 

57 

61 

58 

56 

57 

54 

46 

48 

S3 

59 

57 

56 

62 

62 

48 

35 

54.7 

H  I  N 

31 

38 

38 

30 

39 

30 

38 

43 

37 

31 

31 

31 

25 

24 

30 

39 

36 

32 

31 

31 

28 

32 

3D 

35 

36 

34 

32 

39 

42 

32 

24 

33-2 

SIERRRVILLE  RHNGER  STH 

HRX 

44 

60 

54 

63 

S3 

56 

60 

62 

60 

57 

62 

52 

34 

32 

39 

32 

44 

44 

45 

45 

SO 

52 

42 

34 

42 

57 

50 

55 

57 

56 

40 

49.5 

HIN 

28 

23 

24 

27 

30 

28 

23 

24 

21 

24 

19 

22 

1  1 

6 

4 

8 

12 

13 

13 

14 

16 

13 

12 

IS 

19 

26 

28 

28 

IB 

9 

16 

18.5 

SIONr  GORGE  RESERVOIR 

HRX 

51 

62 

69 

63 

SO 

52 

63 

72 

73 

67 

63 

43 

54 

54 

54 

56 

67 

65 

66 

62 

64 

48 

SD 

61 

57 

59 

S3 

61 

72 

62 

55 

59.6 

HIN 

33 

34 

32 

32 

37 

48 

37 

37 

35 

32 

3D 

30 

33 

22 

24 

28 

31 

3D 

29 

29 

28 

33 

35 

33 

32 

35 

36 

39 

40 

28 

22 

32  .4 

STRRUBERRir  VRLLET 

HRX 

64 

70 

65 

52 

45 

61 

68 

69 

6S 

59 

51 

42 

37 

49 

48 

SB 

61 

60 

S6 

57 

SO 

45 

50 

56 

60 

SB 

54 

65 

S9 

49 

39 

55.6 

HIN 

30 

35 

34 

35 

40 

31 

34 

45 

35 

33 

29 

31 

26 

20 

26 

37 

31 

34 

30 

28 

30 

32 

28 

31 

32 

35 

35 

3S 

39 

32 

24 

32  .2 

THIN  LAKES 

HRX 

56 

60 

S3 

40 

41 

48 

52 

56 

S2 

44 

41 

35 

23 

36 

49 

43 

47 

47 

46 

42 

40 

33 

44 

48 

SS 

44 

43 

50 

51 

39 

45.3 

HIN 

29 

28 

25 

27 

31 

27 

24 

34 

28 

32 

19 

21 

10 

7 

IS 

27 

24 

2S 

16 

16 

22 

21 

ID 

20 

22 

21 

31 

28 

29 

20 

7 

22  .5 

VACAVILLE 

MAX 

64 

66 

62 

62 

61 

64 

63 

54 

47 

SO 

48 

57 

55 

55 

55 

59 

64 

60 

60 

62 

S3 

SI 

60 

57 

SO 

S3 

61 

75 

62 

58 

53 

58.1 

MIN 

54 

28 

36 

34 

35 

33 

33 

38 

36 

39 

38 

39 

33 

40 

26 

28 

28 

27 

29 

27 

32 

43 

35 

31 

31 

28 

39 

35 

34 

34 

42 

34  .4 

HHISKETIOHN  RES 

MAX 

43 

59 

64 

61 

49 

50 

60 

68 

71 

68 

65 

45 

51 

SI 

53 

54 

69 

67 

65 

60 

60 

45 

SI 

56 

56 

60 

S3 

60 

70 

57 

52 

57.8 

HIN 

39 

42 

41 

37 

44 

45 

40 

47 

44 

40 

4D 

35 

34 

30 

31 

39 

42 

39 

37 

36 

34 

35 

40 

41 

41 

40 

41 

44 

44 

36 

31 

39.0 

HILLIRNS 

HAX 

56 

63 

62 

61 

56 

58 

63 

66 

55 

41 

41 

47 

56 

54 

SS 

53 

62 

58 

54 

62 

62 

52 

51 

62 

SB 

54 

52 

60 

74 

61 

57 

57.0 

HIN 

31 

44 

43 

39 

35 

48 

38 

33 

34 

37 

41 

38 

33 

30 

27 

37 

30 

28 

31 

29 

31 

39 

37 

38 

36 

37 

39 

37 

36 

37 

33 

35.7 

HILLOHS 

HAX 

53 

63 

62 

62 

56 

56 

64 

68 

48 

47 

46 

45 

56 

S6 

55 

55 

69 

63 

59 

63 

62 

51 

S3 

62 

48 

45 

47 

62 

73 

60 

57 

57.0 

HIN 

38 

36 

35 

36 

42 

43 

37 

35 

35 

37 

40 

40 

34 

34 

28 

31 

31 

29 

32 

29 

31 

34 

39 

35 

32 

31 

40 

40 

42 

35 

33 

35.3 

HINTCRS 

HAX 

60 

65 

67 

64 

53 

61 

65 

65 

61 

S3 

51 

48 

58 

57 

56 

56 

60 

62 

63 

62 

63 

54 

51 

60 

58 

49 

51 

62 

76 

63 

59 

59.5 

HIN 

39 

38 

36 

34 

47 

40 

36 

36 

34 

37 

38 

39 

37 

38 

27 

3D 

30 

29 

30 

31 

32 

42 

39 

32 

33 

39 

4D 

40 

37 

38 

40 

36.1 

HOOOLANO    I  HNH 

HAX 

58 

62 

63 

60 

66 

62 

62 

56 

SI 

47 

44 

47 

56 

54 

SS 

54 

S7 

S9 

SB 

60 

59 

S4 

SI 

S9 

56 

47 

48 

59 

73 

62 

57 

56-6 

HIN 

38 

36 

35 

33 

36 

42 

36 

38 

38 

41 

38 

39 

33 

34 

26 

26 

28 

28 

28 

31 

32 

33 

35 

31 

33 

39 

39 

37 

3B 

39 

36 

34.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FDLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY   OF  MONTH 

O 
<r 

<£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

NOR  THEflST  INTERIOR 
BHSINS  03 

Bocn 

MAX 
HIN 

46 
24 

61 
25 

61 
23 

61 
20 

53 
31 

51 
22 

58 
18 

58 
17 

60 
17 

60 
18 

S7 
13 

50 
24 

39 
1  1 

31 
2 

33 
2 

43 

3 

43 

10 

44 

9 

43 

10 

45 

9 

47 

1  1 

52 
1  1 

40 
14 

38 
21 

36 
22 

42 

22 

57 
2S 

50 
21 

53 
22 

SB 
23 

38 
13 

48-6 

16.5 

BOO  IE 

MRX 
MIN 

BR [ OGEPORT 

niN 

63 
25 

65 
14 

65 
12 

59 
16 

61 
26 

53 
16 

S8 

3 

61 
7 

64 

6 

SB 
12 

SB 
B 

42 

28 

32 
9 

35 
-  7 

50 
-  3 

45 

3 

48 

1 

51 
-  2 

50 
I 

49 

1 

53 
2 

42 

IB 

46 
4 

58 
10 

58 
10 

60 
8 

62 
28 

53 
13 

60 
9 

48 

21 

22 
10 

52.2 
10-0 

CEOWRV I LLE 

niN 

42 

32 

50 
28 

53 
25 

58 
29 

51 
38 

45 

35 

52 
29 

54 

26 

52 
23 

SO 
26 

SS 
27 

47 

27 

32 
23 

26 
10 

30 
9 

33 
IB 

42 
14 

40 
14 

40 
14 

40 

IS 

39 
17 

44 

32 

39 
24 

31 
23 

28 
21 

32 
22 

SO 
31 

42 

26 

46 

25 

55 
25 

31 
20 

42-9 
23.5 

CONNER  HEMORIftL  SI  PH 

MAX 
MIN 

42 

25 

58 
27 

53 
25 

60 
25 

48 

31 

42 

2S 

49 

21 

55 
22 

SS 
20 

S7 
21 

54 

17 

60 
18 

35 
IS 

32 
1 

32 
2 

43 

7 

43 

15 

42 

13 

41 

14 

44 

12 

45 

13 

47 
14 

41 

IS 

40 

IS 

40 

23 

42 

21 

52 
24 

47 
24 

SO 
24 

55 
25 

37 
12 

46-5 
18.3 

OOTLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

61 
35 

52 
35 

S4 

28 

56 
37 

SS 
39 

60 
30 

57 
27 

51 
25 

50 
35 

55 
27 

52 
27 

47 

30 

36 
20 

36 
12 

34 

7 

39 
1  1 

40 

16 

40 

16 

40 

18 

39 
15 

44 

17 

45 

32 

38 
20 

44 

27 

35 
22 

58 
28 

53 
33 

S3 
28 

56 
30 

50 
25 

30 
19 

47.1 
24.9 

FLEHING  FISH  flNP  CflHE 

MIN 

56 
31 

54 

19 

53 
17 

61 
22 

52 
36 

54 

21 

56 
IB 

S3 
17 

51 
13 

55 
17 

47 

17 

48 
24 

35 
15 

33 
4 

33 
5 

4  1 

7 

41 

8 

41 

5 

4  I 

7 

40 

6 

41 

7 

47 

23 

37 
12 

44 

18 

34 

15 

49 

23 

50 
27 

51 
21 

51 
19 

42 

19 

35 
13 

46-0 
16-3 

FORT  6IDHELL 

MAX 
MIN 

S3 
34 

56 
26 

55 
24 

S3 
35 

42 

38 

51 
35 

55 
29 

56 
26 

52 
24 

48 
34 

47 
24 

50 
12 

42 

1  1 

30 
19 

32 
7 

31 
10 

43 

17 

42 

IS 

42 

13 

43 

15 

40 
14 

47 

15 

46 

30 

34 

25 

35 
30 

32 
22 

S3 
28 

46 

29 

48 

28 

55 
25 

49 

26 

4S.4 

23.2 

HONO  LflKE 

MIN 

52 
2B 

57 
25 

53 
23 

60 

21 

58 

30 

51 
28 

45 

19 

53 
21 

50 
22 

53 
25 

50 
22 

45 

29 

39 
15 

33 
7 

42 
14 

45 

17 

42 

17 

45 

16 

45 

16 

45 

17 

48 

19 

46 

25 

23 
13 

47.0 
20.4 

SUSflNVILLE  filRPORT 

MAX 
MIN 

57 
29 

57 
24 

SS 
22 

S6 
24 

48 

36 

54 

25 

56 
22 

56 
21 

56 
18 

60 
22 

54 

18 

37 
31 

38 
18 

39 
7 

37 
7 

42 

1  1 

43 

12 

43 

12 

41 

13 

42 

10 

42 

1 1 

46 

25 

38 
15 

44 

26 

36 
16 

49 

23 

59 
28 

53 
H 

52 
21 

3S 
24 

33 
16 

47.0 

19.7 

TPHOE  CITY 

MIN 

39 
27 

48 

29 

38 
34 

42 

28 

47 
34 

44 

26 

50 
25 

47 

26 

57 
24 

47 

28 

51 
22 

47 

23 

37 
18 

31 
3 

38 

5 

43 
1  4 

45 

16 

44 

17 

42 

18 

44 

19 

44 

21 

45 

26 

38 
18 

40 

20 

40 

28 

41 

28 

33 

29 

49 

28 

52 
26 

46 

26 

40 

12 

43.8 
22.6 

TBHOE  VflLLET  FBB  flP 

MAX 
MIN 

49 
24 

38 

23 

34 

28 

47 

25 

47 

26 

51 
22 

47 

21 

52 
21 

49 

20 

51 
25 

50 
19 

35 
16 

31 
17 

38 
3 

43 
4 

46 

12 

42 

12 

42 

1  1 

43 

1  1 

42 

13 

46 

16 

37 
13 

40 

7 

39 
IB 

40 

IB 

S4 

20 

44 

27 

51 
24 

48 

25 

48 

17 

23 
15 

43.5 
17. B 

TERMO 

MAX 
MIN 

54 

33 

60 
21 

60 
18 

52 
39 

44 

37 

54 

25 

60 
16 

58 
16 

60 
19 

54 

16 

47 

1  3 

40 

12 

28 

1  1 

30 
- 1  0 

32 
-10 

44 

6 

43 

1  7 

43 

1  6 

41 

15 

46 

10 

45 

18 

42 

25 

35 
14 

45 

32 

46 

21 

S3 
29 

43 

28 

SI 
23 

S3 
24 

44 

17 

29 
16 

46.3 
18.4 

TRUCKEE  RfiNGER  STATION 

MAX 
MIN 

42 

27 

59 
24 

58 
22 

60 
23 

50 
33 

54 

27 

46 

22 

57 
22 

56 
21 

59 
21 

56 
19 

49 

19 

37 
15 

34 

6 

31 
3 

41 

6 

43 

1  1 

41 

1  1 

41 
1  1 

42 

10 

45 

12 

SO 
21 

39 
1  1 

40 

13 

39 
21 

40 

23 

S3 
26 

44 

24 

51 
25 

56 
25 

41 

13 

46.9 

18.3 

HOOOF  OROS 

MAX 
MIN 

62 
33 

59 
33 

65 
33 

56 
37 

58 
35 

55 
34 

58 
30 

55 
30 

57 
28 

57 
30 

57 
29 

4  I 
24 

36 
IS 

32 
5 

37 
10 

43 

19 

43 
19 

41 

16 

39 
I  4 

43 

17 

52 
19 

44 

26 

42 

IB 

56 
13 

53 
31 

58 
34 

53 
29 

52 
25 

54 

28 

52 
23 

28 
14 

49.6 
24.2 

CENTRRL  COAST 
DRHINRGE  04 

BEN  LOHOND  4 

MIN 

69 
35 

74 

37 

70 
34 

60 
33 

57 
47 

70 
34 

76 
32 

80 
35 

71 
33 

64 
42 

59 
41 

SB 
43 

56 
34 

56 
34 

67 
25 

68 
28 

72 
30 

73 
29 

68 
29 

59 
28 

57 
39 

63 
45 

65 
32 

68 
31 

66 
33 

63 
32 

69 
4  1 

76 
36 

74 

39 

59 
36 

56 
34 

65.9 
34.9 

BERKELEY 

MAX 
HIN 

62 
46 

68 
48 

63 
45 

59 
48 

59 
55 

63 
49 

67 
49 

70 
51 

60 
44 

51 
46 

49 
46 

54 
44 

54 
41 

59 
41 

55 
39 

62 
43 

61 
45 

63 
43 

60 
43 

5? 
41 

55 
43 

55 
49 

57 
43 

57 
46 

55 
43 

54 
44 

61 
49 

71 
48 

63 
50 

56 
46 

52 
39 

SB. 9 
45  .4 

BURL  I NCAHE 

MAX 
MIN 

SB 
41 

65 
58 

64 

56 

63 
41 

59 
43 

59 
42 

62 
40 

66 
44 

62 
39 

S7 
43 

51 
45 

55 
42 

52 
45 

53 
46 

53 
32 

58 
35 

61 
31 

61 
34 

60 
36 

60 
35 

S6 
40 

57 
36 

57 
40 

SB 
40 

56 
45 

51 
43 

56 
45 

59 

58 
46 

58 
41 

51 
43 

57.9 
4  1  .6 

CRRMEL  VflLLET 

MAX 
MIN 

68 
38 

77 
47 

69 
43 

60 
39 

62 
39 

70 
37 

79 
41 

83 
45 

68 
44 

58 
41 

60 
36 

53 
44 

52 
37 

58 
30 

65 
30 

66 
36 

71 
38 

72 
39 

57 
39 

57 
30 

61 
40 

62 
41 

65 
35 

68 
38 

71 
39 

70 
37 

70 
39 

74 
42 

72 
45 

63 
39 

52 
27 

65.9 
38.5 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

58 
36 

63 
37 

64 
42 

61 
42 

62 
46 

63 
40 

52 
41 

47 
40 

51 
45 

51 
45 

58 
40 

55 
35 

58 
34 

54 
34 

59 
38 

58 
39 

58 
39 

58 
37 

56 
39 

54 

39 

70 
36 

71 
39 

54 
34 

58.0 
39.1 

CILROT 

MAX 
MIN 

60 
35 

6: 

39 

69 
36 

70 
35 

65 
40 

63 
35 

68 

35 

70 
35 

73 
34 

73 
41 

60 
42 

60 
46 

54 

35 

53 
29 

57 
26 

60 
29 

64 

28 

66 
28 

68 
29 

68 
29 

52 
33 

63 
43 

61 
35 

62 
34 

65 
35 

52 
32 

60 
35 

63 
37 

68 
39 

72 
43 

57 
34 

63.5 
35.0 

HALF   nOON  BAY 

MIN 

60 
42 

67 
45 

53 
42 

54 

40 

SB 
47 

68 
43 

64 

52 
49 

53 
44 

54 
46 

52 
42 

S3 
38 

55 
36 

64 
46 

60 
42 

64 
47 

62 
37 

51 
38 

58 
40 

55 
49 

56 
48 

60 
44 

S6 
41 

63 
4C 

65 
42 

64 
43 

52 
40 

SB. 3 
43.0 

MOLLISTER  2 

MAX 
MIN 

61 
35 

67 
39 

73 
38 

72 
34 

65 
36 

63 
36 

70 
36 

74 

39 

77 
35 

72 
36 

57 
38 

61 
41 

53 
33 

54 

29 

57 
27 

63 
28 

67 
30 

69 
31 

71 
30 

69 
31 

60 
35 

63 
40 

63 
33 

62 
36 

67 
33 

SB 
29 

63 
34 

65 
36 

69 
38 

74 
42 

58 
30 

6S.I 
34. S 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

68 
30 

75 
35 

74 
34 

63 
38 

62 
41 

69 
30 

78 
33 

79 
33 

80 
33 

66 
42 

62 
40 

57 
42 

54 

31 

57 
26 

63 
20 

67 
22 

72 
23 

73 
25 

74 

25 

64 

27 

65 
32 

63 
36 

62 
34 

65 
32 

66 
36 

66 
28 

69 
31 

73 
34 

74 
34 

56 
39 

54 

29 

66.8 
32.1 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

63 
33 

69 
36 

68 
33 

65 
34 

61 
46 

63 
34 

68 
32 

64 

31 

65 
31 

58 
35 

57 
38 

53 
4  I 

56 
31 

54 

30 

S3 
22 

61 
28 

60 
25 

64 

25 

62 
25 

64 

26 

59 
28 

60 
41 

59 
31 

64 

31 

62 
29 

61 
33 

63 
33 

70 
36 

70 
40 

65 
39 

55 
36 

61  .8 
32.7 

LOS  GATOS 

MAX 

niN 

67 
36 

68 
40 

64 

36 

61 
36 

59 
45 

65 
35 

68 
35 

67 
40 

66 
33 

65 
40 

59 
43 

54 
44 

54 

33 

54 

31 

SS 
26 

62 
32 

64 

30 

65 
30 

60 
30 

61 
30 

60 
36 

60 
41 

61 
35 

62 
35 

54 

36 

60 
35 

62 
45 

69 
38 

69 
41 

61 
39 

52 
36 

61  .5 
36.2 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 
MIN 

61 
39 

72 
48 

68 
39 

67 
41 

65 
52 

63 
38 

62 
41 

57 
39 

52 
39 

53 
40 

51 
43 

56 
43 

57 
39 

57 
39 

53 
29 

57 
31 

SB 
30 

57 
32 

57 
32 

SB 
31 

57 
36 

57 
44 

59 
36 

SB 
39 

53 
40 

57 

68 
39 

68 
39 

66 
39 

66 
38 

57 
40 

59.6 
38.5 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

64 
41 

67 
46 

60 
44 

56 
40 

58 
43 

68 
42 

71 
40 

76 
46 

60 
46 

51 
46 

54 
43 

55 
45 

S2 
43 

54 

35 

60 
33 

63 
37 

66 
42 

67 
41 

60 
41 

52 
35 

58 
39 

60 
44 

57 
41 

60 
42 

54 
40 

59 
39 

66 
44 

68 
46 

70 
51 

56 
45 

53 
40 

60.5 
41  .9 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
43 

69 
42 

68 
47 

60 
42 

60 
44 

66 
42 

74 
40 

76 
47 

67 
46 

S3 
46 

54 
48 

54 

50 

54 
44 

56 
34 

63 
33 

64 

35 

63 
37 

65 
39 

60 
39 

55 
38 

60 
41 

59 
47 

57 
36 

58 
36 

57 
40 

62 
41 

62 
41 

70 
46 

70 
44 

54 
41 

54 
46 

61  .6 
41  .8 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

62 
44 

67 
46 

78 
43 

58 
44 

54 
44 

59 
37 

S3 
39 

77 
45 

71 
42 

60 
45 

65 
42 

56 
41 

55 
36 

54 

37 

SB 

32 

66 
33 

65 
36 

56 
34 

59 
34 

52 
35 

55 
37 

62 
42 

62 
42 

63 
42 

63 
43 

69 
39 

70 
40 

68 
49 

71 
45 

72 
43 

62 
39 

62.9 
40.4 

MOUNT  OIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

56 
37 

63 
47 

69 
48 

69 
43 

57 
47 

56 
44 

64 
45 

70 
50 

73 
S3 

73 
40 

67 
38 

67 
38 

48 

33 

49 
34 

47 

33 

47 

32 

57 
39 

59 
43 

65 
45 

61 
47 

63 
39 

54 
42 

53 
41 

58 
43 

64 
44 

64 
44 

64 
47 

56 
47 

67 
52 

66 
SO 

69 
33 

61  .2 
42.5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

57 
34 

65 
51 

64 

55 

56 
39 

49 

39 

63 
39 

64 

SS 

70 
S3 

67 
SS 

60 
49 

54 
45 

49 

31 

35 
25 

36 
25 

53 
34 

57 
43 

60 
47 

59 
47 

56 
46 

54 
45 

47 

33 

40 

35 

50 
32 

56 
43 

63 
44 

58 
49 

53 
44 

57 
42 

63 
45 

S3 
30 

34 

23 

S4.9 
41  .2 

NBCIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

59 
31 

55 

37 

73 
39 

70 
37 

74 

36 

61 
35 

65 
36 

72 
34 

75 
34 

76 
39 

66 
37 

62 
40 

60 
28 

53 
26 

55 
24 

61 

27 

65 
25 

69 
30 

70 
30 

68 
29 

69 
32 

62 
37 

65 
37 

63 
33 

65 
33 

72 
33 

66 
33 

69 
35 

70 
33 

68 
34 

72 
27 

66.5 
32.9 

NENARK 

MAX 
MIN 

58 
39 

59 
35 

62 
40 

59 
42 

61 
42 

61 
42 

62 
30 

64 
42 

65 
38 

61 
41 

52 
37 

52 
40 

55 
33 

55 
39 

55 
34 

53 
36 

37 

27 

61 
30 

56 
31 

56 
39 

57 
44 

56 
31 

56 
30 

57 
42 

47 
40 

55 
39 

58 
41 

46 

45 

54 

37 

57. 3 
37.7 

OAKLAND  HSO  AP 

MAX 
MIN 

56 
43 

61 
45 

54 
41 

59 
45 

57 
52 

59 
43 

69 
42 

58 
45 

57 
38 

51 
48 

52 
47 

56 
44 

56 
42 

56 
40 

56 
33 

58 
36 

56 
40 

55 
36 

53 
36 

52 
37 

54 
40 

56 
44 

54 

39 

57 
41 

49 
44 

51 
43 

55 
49 

65 
42 

63 
49 

56 
44 

53 
40 

56.3 
42.2 

SEE  REFfRENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


OPY  OF  MONTH 

UJ 

a 

STRT ION 

a: 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  S 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

OAKLRNO  MUSCUn 

MAX 

63 

65 

62 

61 

61 

64 

68 

68 

59 

51 

5D 

56 

55 

5S 

54 

62 

62 

62 

60 

53 

56 

57 

S9 

57 

52 

55 

60 

70 

64 

55 

53 

59  .0 

MIN 

43 

45 

45 

43 

53 

44 

45 

47 

43 

47 

46 

46 

40 

40 

36 

38 

39 

38 

38 

38 

4  1 

47 

42 

42 

43 

42 

SO 

44 

SO 

4S 

38 

43.2 

PPLO  WLTO 

MAX 

6 1 

66 

65 

64 

66 

62 

67 

71 

71 

65 

54 

57 

59 

57 

59 

59 

67 

66 

67 

62 

61 

SB 

66 

61 

63 

SI 

SB 

66 

71 

66 

68 

62 . 8 

MIN 

38 

40 

37 

38 

42 

38 

38 

39 

36 

36 

46 

46 

38 

33 

28 

30 

33 

30 

31 

3) 

32 

4  1 

36 

37 

40 

41 

43 

39 

41 

38 

39 

37.3 

PflSO  ROBLES 

MAX 

62 

73 

76 

69 

64 

66 

72 

78 

80 

72 

64 

57 

55 

55 

60 

66 

69 

71 

72 

67 

65 

63 

62 

66 

67 

61 

67 

69 

75 

64 

57 

66  .6 

MIN 

31 

31 

29 

28 

35 

25 

26 

23 

23 

34 

3D 

4  I 

26 

17 

14 

IB 

16 

18 

1 B 

22 

28 

33 

35 

3D 

3D 

23 

26 

26 

28 

31 

30 

26.7 

PfiSO  ROBLES  ffl«  RP 

MAX 

62 

73 

72 

61 

59 

65 

72 

73 

77 

64 

61 

54 

S3 

55 

62 

65 

68 

69 

70 

65 

64 

63 

59 

64 

65 

61 

68 

67 

72 

61 

54 

64  .5 

MIN 

32 

37 

35 

30 

3S 

26 

28 

20 

IB 

20 

21 

23 

28 

26 

30 

29 

33 

34 

22 

28  -9 

PINNACLES  NAT  nONUMENT 

MAX 

60 

66 

73 

76 

66 

S7 

67 

77 

79 

60 

68 

68 

48 

48 

53 

63 

67 

70 

71 

70 

68 

61 

61 

64 

71 

72 

68 

69 

72 

72 

58 

66.5 

MIN 

30 

38 

37 

33 

■J2 

3D 

31 

31 

35 

36 

32 

32 

30 

29 

22 

23 

27 

28 

29 

29 

31 

36 

30 

32 

34 

28 

32 

38 

28 

33 

28 

31  .  1 

PlSnO  BEPCM 

MAX 

MIN 

PRIEST  VPLLEt 

MAX 

51 

62 

73 

64 

56 

62 

69 

74 

75 

66 

66 

55 

4S 

51 

SS 

62 

66 

66 

64 

63 

60 

59 

58 

66 

61 

67 

66 

63 

68 

57 

45 

61  .8 

MIN 

25 

27 

28 

26 

25 

25 

21 

23 

24 

34 

22 

32 

20 

30 

13 

16 

17 

18 

19 

21 

26 

28 

22 

25 

22 

20 

26 

31 

25 

21 

IS 

23.5 

REOHOOO  CITY 

MAX 

65 

69 

60 

63 

64 

65 

71 

70 

69 

56 

52 

57 

53 

57 

SS 

66 

64 

66 

61 

61 

59 

61 

60 

63 

53 

57 

63 

71 

68 

57 

51 

61  .5 

MIN 

36 

39 

37 

38 

49 

38 

37 

43 

34 

42 

45 

44 

37 

34 

27 

3D 

32 

30 

30 

31 

35 

4  1 

36 

36 

37 

39 

47 

38 

41 

37 

36 

37.3 

RICHMOND 

MAX 

62 

65 

64 

61 

62 

63 

66 

68 

66 

53 

51 

57 

55 

56 

53 

59 

61 

64 

58 

56 

58 

57 

SB 

60 

53 

S6 

62 

70 

65 

SS 

52 

59  .5 

MIN 

43 

45 

44 

49 

52 

44 

46 

46 

43 

45 

48 

46 

4  1 

40 

36 

37 

40 

39 

39 

40 

45 

49 

40 

4  1 

40 

43 

46 

44 

47 

45 

40 

43.3 

SflINT  HARTS  COLLEGE 

MAX 

63 

64 

63 

61 

58 

59 

62 

60 

59 

53 

54 

54 

53 

52 

49 

56 

57 

57 

SS 

S4 

S4 

56 

57 

55 

54 

57 

57 

65 

61 

60 

50 

57  . 1 

MIN 

40 

38 

39 

35 

SO 

35 

37 

37 

37 

34 

40 

38 

40 

27 

25 

31 

29 

30 

31 

30 

34 

35 

34 

34 

31 

37 

38 

35 

35 

35 

26 

34  .7 

SALINRS  3  E 

MAX 

66 

75 

64 

60 

6S 

71 

76 

83 

73 

60 

59 

55 

59 

67 

69 

71 

72 

64 

54 

63 

62 

60 

62 

61 

63 

68 

74 

76 

64 

56 

65  -8 

MIN 

38 

4  1 

36 

42 

45 

40 

46 

44 

40 

40 

45 

44 

4  1 

35 

33 

30 

30 

36 

35 

32 

37 

44 

35 

36 

4  1 

35 

39 

42 

48 

47 

34 

39-1 

SRLINflS  Efifl  PP 

MAX 

66 

73 

62 

60 

61 

68 

73 

80 

60 

55 

57 

54 

53 

55 

61 

6S 

68 

69 

62 

52 

61 

60 

59 

61 

56 

61 

66 

71 

71 

55 

56 

62.3 

MIN 

3S 

42 

35 

42 

42 

39 

43 

43 

39 

46 

46 

40 

37 

31 

31 

32 

36 

37 

37 

3 1 

36 

42 

36 

36 

37 

32 

36 

39 

46 

40 

32 

37.9 

S  f  RICHnONO  SUNSET 

MAX 

58 

57 

57 

57 

58 

62 

68 

67 

57 

55 

56 

57 

57 

58 

61 

58 

62 

64 

60 

53 

53 

57 

57 

55 

57 

6« 

64 

61 

65 

S2 

58  .9 

MIN 

42 

45 

44 

44 

47 

48 

42 

47 

46 

40 

46 

46 

44 

43 

42 

36 

41 

44 

4  1 

38 

40 

46 

40 

4  1 

44 

44 

47 

42 

47 

45 

48 

43.6 

SON  FRANCISCO  HSO  «P 

MAX 

59 

65 

58 

62 

61 

61 

66 

63 

56 

50 

SO 

55 

53 

53 

53 

59 

60 

60 

58 

54 

57 

SS 

56 

58 

49 

53 

60 

64 

60 

54 

S3 

57.3 

MIN 

4  1 

43 

4  I 

43 

50 

43 

39 

44 

40 

45 

44 

46 

44 

38 

34 

35 

36 

34 

36 

36 

42 

42 

40 

39 

44 

42 

48 

42 

46 

42 

4  1 

41  .3 

SPN  FRPNCISCO  HSO  CI 

MAX 

60 

63 

62 

60 

60 

64 

66 

68 

60 

51 

51 

S6 

SS 

55 

54 

61 

62 

63 

60 

56 

56 

56 

60 

59 

S6 

56 

62 

70 

66 

SS 

52 

59.2 

MIN 

48 

48 

48 

49 

52 

49 

51 

52 

47 

48 

47 

4? 

47 

48 

43 

46 

48 

47 

48 

46 

45 

48 

47 

47 

45 

45 

48 

50 

SO 

46 

45 

47.6 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

63 

68 

52 

60 

58 

52 

70 

73 

65 

51 

50 

52 

51 

S2 

59 

62 

61 

62 

59 

51 

58 

58 

SS 

56 

61 

59 

63 

69 

67 

52 

51 

59-0 

MIN 

37 

39 

36 

36 

48 

38 

50 

45 

39 

45 

43 

40 

36 

31 

30 

40 

34 

38 

32 

30 

36 

46 

35 

37 

39 

37 

43 

38 

42 

36 

29 

38.2 

SAN  JOSE 

MAX 

61 

62 

62 

62 

61 

52 

64 

66 

65 

61 

54 

54 

54 

54 

54 

60 

61 

61 

60 

SB 

58 

S7 

57 

57 

57 

54 

59 

66 

66 

63 

52 

59.4 

MIN 

39 

39 

36 

39 

48 

39 

38 

39 

37 

37 

45 

46 

35 

36 

29 

29 

34 

33 

34 

33 

36 

43 

37 

38 

42 

39 

46 

40 

43 

46 

39 

38  .6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 

61 

66 

77 

71 

53 

62 

71 

76 

86 

73 

59 

62 

54 

SS 

56 

67 

70 

70 

70 

64 

60 

60 

64 

61 

66 

74 

70 

68 

69 

76 

61 

66  2 

MIN 

43 

50 

44 

43 

43 

35 

40 

42 

4  1 

43 

42 

37 

38 

33 

34 

35 

34 

33 

33 

36 

40 

43 

44 

44 

43 

SI 

50 

44 

44 

36 

40.7 

SAN  HRTEO 

MRX 

59 

56 

57 

58 

58 

69 

68 

69 

62 

64 

58 

57 

59 

58 

57 

63 

66 

66 

70 

60 

53 

59 

60 

62 

62 

58 

70 

71 

55 

61  S 

MIN 

41 

SI 

4  I 

4  1 

42 

4  t 

45 

39 

45 

46 

45 

43 

43 

41 

42 

46 

31 

35 

44 

3S 

39 

40 

45 

45 

40 

41  .8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

62 

64 

SB 

64 

61 

63 

66 

67 

63 

60 

55 

ss 

55 

S6 

61 

62 

63 

60 

60 

59 

59 

58 

60 

54 

54 

60 

66 

69 

60 

54 

60.3 

MIN 

40 

42 

4  1 

4  I 

49 

40 

39 

4  I 

38 

48 

46 

37 

36 

3D 

34 

35 

34 

34 

35 

40 

44 

39 

38 

44 

40 

47 

40 

4S 

43 

38 

39.9 

SANTA  CRUZ 

MRX 

63 

70 

66 

61 

58 

68 

74 

80 

65 

56 

52 

55 

56 

57 

62 

66 

70 

68 

SS 

54 

56 

60 

56 

63 

61 

58 

64 

70 

70 

59 

55 

62  .2 

MIN 

43 

42 

37 

36 

46 

36 

38 

40 

38 

46 

42 

45 

35 

33 

27 

32 

33 

32 

32 

32 

37 

38 

35 

34 

33 

34 

42 

38 

40 

36 

32 

36.9 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MRX 

57 

64 

66 

62 

60 

60 

64 

67 

65 

66 

50 

50 

55 

54 

55 

55 

55 

62 

62 

SB 

55 

52 

SB 

59 

60 

55 

56 

62 

70 

64 

54 

59. 1 

MIN 

37 

38 

40 

40 

42 

40 

42 

47 

39 

38 

42 

40 

33 

34 

38 

32 

35 

35 

37 

37 

36 

43 

37 

39 

37 

38 

38 

41 

41 

40 

37 

38.5 

MATSt!NVILLE  HATERMORKS 

MRX 

59 

64 

71 

62 

54 

SB 

69 

75 

72 

61 

S3 

52 

54 

55 

57 

63 

65 

70 

69 

60 

SI 

59 

59 

57 

63 

62 

59 

65 

69 

71 

58 

61  .8 

MIN 

36 

42 

38 

41 

42 

38 

43 

42 

38 

41 

45 

45 

37 

34 

3D 

32 

33 

33 

33 

3D 

33 

40 

37 

38 

34 

35 

35 

40 

42 

44 

39 

37.7 

HOOOSIOE  FIRE  STR  1 

MRX 

64 

72 

64 

64 

S3 

66 

72 

70 

65 

56 

58 

56 

53 

58 

57 

65 

66 

58 

62 

62 

57 

59 

61 

62 

55 

60 

64 

72 

68 

56 

SS 

61  9 

■          ■  ■ 

MIN 

35 

38 

35 

36 

SI 

35 

35 

37 

33 

38 

43 

43 

34 

35 

26 

31 

30 

28 

28 

29 

33 

4  1 

34 

33 

35 

36 

45 

37 

38 

33 

33 

354 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MRX 

64 

56 

50 

58 

54 

55 

58 

54 

53 

59 

59 

61 

58 

58 

S3 

57 

58 

56 

45 

48 

57 

64 

59 

57 

56.3 

M  I  N 

36 

34 

34 

38 

50 

37 

33 

34 

37 

37 

4  I 

40 

37 

39 

23 

26 

26 

27 

27 

28 

31 

38 

36 

34 

38 

37 

39 

37 

33 

35 

4  1 

34  .9 

ASH  MOUNTAIN 

MRX 

SI 

S6 

63 

68 

78 

64 

63 

66 

72 

76 

65 

SB 

47 

42 

51 

56 

S9 

66 

63 

6S 

63 

64 

SS 

50 

60 

57 

60 

57 

60 

72 

SB 

60.6 

HIN 

32 

36 

39 

43 

4  1 

37 

36 

39 

45 

51 

34 

33 

40 

30 

31 

31 

33 

37 

39 

40 

4  I 

42 

33 

35 

39 

39 

39 

39 

39 

42 

28 

37  .6 

AUBERRY    I  NH 

MRX 

55 

61 

65 

61 

60 

59 

60 

70 

77 

63 

57 

50 

41 

47 

51 

60 

59 

60 

63 

60 

61 

57 

48 

56 

56 

57 

S3 

56 

67 

SS 

43 

57.7 

M  I  N 

34 

38 

43 

45 

4  1 

40 

40 

4  1 

50 

49 

35 

39 

36 

28 

32 

34 

40 

41 

42 

42 

40 

4  1 

32 

32 

35 

39 

39 

42 

39 

4  1 

27 

38  .6 

BAKERSFIELD  HSO  RP 

MRX 

58 

61 

67 

70 

62 

60 

59 

57 

54 

48 

45 

55 

54 

51 

56 

54 

58 

60 

68 

63 

63 

60 

52 

57 

60 

SB 

56 

58 

70 

56 

49 

58.0 

MIN 

38 

39 

4  I 

44 

4  1 

40 

40 

3S 

34 

35 

42 

43 

42 

33 

31 

32 

34 

36 

35 

36 

39 

45 

4  I 

36 

38 

3B 

39 

43 

38 

40 

29 

36.0 

brlcm  poker  house 

MRX 

49 

55 

57 

58 

56 

S4 

54 

60 

64 

64 

62 

54 

45 

41 

47 

50 

53 

S3 

54 

53 

53 

54 

52 

SO 

53 

54 

S3 

S2 

59 

SB 

50 

53.9 

M I N 

34 

37 

4  I 

42 

39 

37 

37 

42 

45 

39 

35 

40 

38 

30 

31 

32 

35 

3S 

36 

39 

38 

43 

32 

34 

34 

35 

38 

4  1 

39 

39 

29 

37  .0 

BUTTONHILLOH 

MAX 

58 

59 

63 

68 

68 

64 

62 

60 

59 

SO 

47 

45 

58 

56 

52 

54 

54 

56 

S9 

61 

SB 

65 

62 

S3 

SB 

52 

S7 

56 

S7 

67 

56 

57.9 

MIN 

28 

30 

30 

34 

32 

29 

28 

30 

32 

34 

37 

39 

35 

30 

23 

22 

24 

22 

24 

29 

29 

36 

42 

29 

27 

26 

2B 

31 

29 

32 

24 

29.B 

crlrverrs  big  trees 

MAX 

39 

52 

53 

56 

50 

S2 

54 

59 

59 

58 

S4 

51 

37 

31 

32 

39 

50 

52 

52 

54 

55 

48 

39 

47 

54 

56 

55 

52 

56 

SS 

40 

49.7 

MIN 

27 

33 

35 

34 

35 

31 

32 

34 

35 

35 

30 

31 

27 

17 

17 

24 

27 

27 

27 

27 

28 

30 

26 

27 

30 

32 

35 

34 

35 

30 

24 

29.  S 

CRHP  PRRDEE 

MRX 

55 

57 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

62 

50 

43 

43 

46 

46 

49 

S3 

55 

56 

55 

59 

60 

57 

55 

S3 

54 

52 

56 

4B 

55 

63 

52 

54  .6 

MIN 

40 

40 

4  I 

42 

43 

42 

4  1 

40 

37 

38 

36 

37 

36 

30 

31 

36 

35 

36 

36 

36 

34 

38 

38 

38 

3B 

38 

43 

3B 

40 

42 

32 

37.8 

CRTHEYS  vt  Bull  run  rh 

MRX 

50 

ss 

61 

62 

63 

60 

60 

59 

70 

69 

62 

48 

45 

47 

49 

52 

56 

59 

60 

6S 

62 

61 

57 

52 

56 

55 

SB 

SS 

56 

67 

SI 

57. 4 

M 1  N 

30 

32 

36 

37 

37 

33 

33 

32 

35 

39 

28 

31 

32 

25 

23 

27 

28 

29 

31 

32 

36 

34 

39 

3S 

3D 

32 

35 

40 

33 

35 

2 1 

32  .3 

Cherry  yrlley  drh 

MRX 

43 

58 

6S 

64 

57 

55 

60 

64 

65 

65 

54 

55 

40 

32 

39 

SI 

S3 

57 

56 

52 

55 

53 

42 

48 

61 

57 

55 

67 

SB 

45 

54.2 

MIN 

25 

39 

40 

36 

38 

35 

38 

39 

39 

37 

32 

31 

25 

15 

19 

19 

31 

32 

30 

31 

29 

32 

26 

30 

34 

39 

36 

38 

33 

23 

31  .7 

CORL INCH 

MRX 

63 

65 

67 

66 

67 

62 

64 

61 

64 

63 

55 

56 

54 

SO 

52 

56 

61 

62 

63 

62 

67 

66 

63 

54 

64 

58 

61 

S8 

65 

62 

SB 

60.9 

MIN 

26 

31 

34 

37 

35 

33 

32 

30 

31 

31 

32 

31 

30 

20 

22 

24 

23 

24 

26 

29 

32 

34 

30 

36 

30 

34 

31 

34 

3D 

35 

30 

30.2 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 

59 

63 

62 

65 

65 

60 

61 

52 

44 

46 

46 

52 

52 

49 

53 

S3 

56 

57 

58 

61 

6S 

53 

57 

57 

56 

SE 

53 

54 

65 

63 

54 

S6.7 

MIN 

30 

33 

35 

35 

33 

31 

31 

3S 

35 

37 

39 

41 

38 

30 

24 

25 

22 

24 

22 

29 

31 

39 

43 

33 

30 

29 

32 

38 

31 

32 

26 

32.0 

OENRIR  3  NNE 

MRX 

58 

63 

64 

66 

65 

63 

59 

47 

44 

47 

45 

4B 

51 

S2 

55 

57 

58 

60 

57 

61 

61 

59 

S7 

59 

55 

SO 

49 

S6 

62 

57 

53 

56.1 

MIN 

29 

30 

29 

30 

27 

3D 

31 

33 

37 

37 

42 

36 

29 

27 

25 

22 

24 

22 

22 

25 

28 

36 

36 

30 

28 

32 

3S 

37 

29 

35 

33 

30.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


1  7 


DniLY  TEMPERniURES 


CBLIFORNIB 

DECEMBER  1975 


STPTION 

DRY   OF  MONTH 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

DUOLErS 

MRX 
MIN 

ELECTRfi  POHER  HOUSE 

MRX 
MIN 

59 
32 

64 
34 

66 
35 

62 
35 

63 
46 

60 
35 

64 

32 

67 
32 

67 
33 

58 
35 

56 
31 

49 
41 

48 

37 

51 
26 

56 
28 

60 
28 

60 
29 

60 
28 

60 
30 

59 
32 

58 
44 

55 
32 

57 
32 

56 
32 

59 
34 

58 
38 

56 
35 

65 
34 

57 
36 

54 
24 

58-9 
33.3 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 
MIN 

60 
26 

62 
33 

65 
33 

64 

33 

62 
36 

60 
40 

59 
35 

60 

27 

50 
35 

51 
36 

48 
40 

SI 
40 

50 
36 

50 
35 

54 

22 

55 
26 

56 
24 

58 
26 

57 
27 

58 
32 

64 

32 

56 
29 

55 
39 

53 
40 

55 
34 

58 
29 

56 
34 

57 
44 

61 
29 

SB 
29 

52 
31 

56.6 
32.6 

FRESNO  HSO  RP 

MRX 
MIN 

56 
33 

60 
33 

64 

35 

63 
36 

60 
34 

58 
30 

56 
31 

51 
34 

52 
38 

47 

39 

44 

41 

46 
40 

48 

32 

50 
29 

53 
25 

53 
26 

56 
26 

56 
27 

60 
27 

59 
28 

61 
30 

60 
40 

50 
43 

56 
36 

57 
31 

54 

30 

55 
35 

56 
35 

64 

32 

56 
32 

47 

23 

55.1 
32.6 

FRIBNI   COVERNftENT  CBHP 

MRX 
MIN 

55 
31 

59 
38 

62 
38 

65 
38 

65 
38 

63 
36 

61 
31 

60 
35 

59 
32 

59 
31 

50 
38 

48 

39 

49 

39 

48 

28 

53 
26 

54 

28 

57 
29 

63 
2S 

59 
30 

64 

29 

63 
33 

63 
41 

62 
40 

50 
41 

59 
36 

59 
33 

57 
32 

56 
36 

58 
32 

65 
34 

57 
24 

SB.I 
33.7 

GLENNVILLE 

MBX 

niN 

53 
23 

70 
31 

71 
33 

61 
31 

64 

28 

66 
25 

70 
27 

73 
30 

74 

33 

66 
32 

61 
29 

56 
29 

40 

33 

44 

22 

60 
19 

62 
23 

62 
24 

61 

25 

64 

26 

63 
34 

62 
29 

57 
32 

47 

26 

59 
25 

65 
24 

62 
28 

52 
27 

59 
26 

66 
30 

62 
29 

41 

17 

60.4 
27.4 

GRANT  GROVE 

MRX 
MIN 

46 

20 

59 
35 

62 
37 

56 
34 

51 
31 

54 
34 

59 
37 

61 
38 

65 
40 

59 
38 

43 

30 

48 

26 

31 
18 

27 
1  1 

37 
12 

51 
28 

53 
29 

53 
31 

51 
28 

48 

28 

48 

28 

49 

29 

34 

20 

45 

22 

55 
33 

57 
36 

56 
36 

47 

33 

53 
35 

51 
32 

43 

12 

50.1 
29.1 

HRNFORO  2  S 

MRX 
MIN 

HETCH  METCHT 

MRX 
MIN 

38 
24 

47 

32 

56 
36 

60 
35 

57 
35 

57 
32 

60 
37 

60 
30 

60 
34 

60 
34 

56 
31 

52 
32 

44 

29 

33 
19 

35 
20 

40 

26 

46 
28 

48 

29 

SI 
29 

48 

29 

54 

31 

51 
28 

45 

27 

47 

28 

SS 
30 

55 
35 

56 
33 

64 

33 

45 

25 

35 
32 

50  .5 
30.1 

HUNTINGTON  LBKE 

MRX 
MIN 

60 
32 

62 
39 

SB 
35 

56 
33 

54 

31 

59 
32 

60 
33 

62 
37 

58 
35 

55 
36 

51 
31 

48 

26 

32 
19 

45 

13 

51 
27 

52 
26 

53 
27 

51 
29 

47 

25 

48 

26 

49 

29 

41 

30 

47 

22 

56 
38 

60 
36 

SB 
35 

55 
36 

57 
36 

55 
37 

52 
28 

29 
15 

52.3 
30.1 

lORin 

MRX 
MIN 

51 
33 

SB 
40 

46 

71 
44 

62 
40 

SB 
34 

61 
39 

71 
43 

70 
51 

76 
52 

64 

39 

64 
39 

43 

32 

45 

29 

48 

30 

55 
32 

58 
41 

64 
43 

64 
44 

65 
41 

62 
42 

60 
41 

54 

36 

54 

39 

62 
39 

64 
43 

66 
42 

60 
42 

59 
43 

69 
40 

52 
28 

60.3 
39.6 

KERN  RIVER  PH  I 

MRX 
MIN 

55 
42 

60 
41 

66 
45 

69 
51 

67 
46 

60 
42 

63 
42 

67 
45 

62 
49 

54 

37 

49 
40 

51 
44 

50 
40 

S3 
35 

52 
35 

57 
43 

61 
41 

70 
46 

67 
41 

62 
43 

59 
49 

52 
42 

56 
39 

60 
42 

54 
42 

73 
43 

70 

35 

60.0 
42.2 

KERN  RIVER  PH  3 

MRX 
MIN 

62 
27 

72 
32 

73 
39 

69 
32 

67 
33 

69 
32 

71 
34 

77 
47 

77 
41 

64 
40 

64 

32 

50 
38 

46 

28 

53 
24 

62 
32 

64 

26 

68 
28 

67 
28 

64 

38 

65 
42 

64 

41 

56 
35 

55 
27 

52 
24 

64 

26 

62 
28 

6> 

31 

67 
30 

69 
42 

60 
36 

SO 
24 

63. B 
32.8 

KETTLEnflN  STBTION 

MRX 
MIN 

59 
40 

63 
39 

66 
38 

64 
42 

62 
43 

60 
44 

58 
43 

52 
42 

52 
29 

53 
34 

46 

39 

51 
39 

52 
36 

51 
31 

54 

32 

54 

30 

SB 
32 

SB 
34 

59 
36 

65 
41 

67 
38 

61 
43 

53 
42 

57 
37 

58 
39 

53 
35 

54 

39 

53 
41 

62 
34 

57 
44 

SO 
37 

56. B 
37.9 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MRX 
MIN 

57 
32 

60 
30 

63 
30 

65 
31 

66 
37 

64 

31 

64 

29 

61 
30 

60 
32 

50 
34 

48 
34 

46 

39 

50 
35 

48 

21 

51 
20 

55 
24 

51 
25 

59 
24 

61 
25 

60 
25 

61 
31 

60 
45 

59 
38 

57 
32 

59 
27 

56 
30 

55 
37 

51 
36 

55 
32 

65 
36 

54 

24 

57.1 
30.8 

LE  GRAND 

MRX 
MIN 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

55 
34 

62 
35 

60 
37 

62 
40 

65 
37 

61 
36 

60 
36 

59 
34 

59 
30 

61 
33 

50 
40 

50 
40 

53 
42 

49 
33 

53 
29 

54 
28 

SB 
29 

59 
30 

60 
30 

62 
30 

61 
34 

63 
37 

59 
40 

48 

36 

57 
32 

60 
34 

57 
36 

54 

38 

60 
34 

67 
35 

52 
27 

57.7 
34.4 

L INOSRT 

MAX 
MIN 

63 
29 

64 

29 

67 
33 

68 

35 

64 

34 

62 
31 

62 
31 

54 

32 

56 
34 

49 

35 

48 

40 

51 
41 

S3 
42 

54 

29 

56 
25 

57 
25 

61 
25 

62 
27 

64 

27 

62 
28 

66 
29 

60 
39 

51 
38 

59 
32 

63 
29 

59 
33 

56 
33 

52 
36 

70 
32 

57 
34 

50 
24 

59.0 
32.0 

LODGEPOLE 

MBX 
MIN 

33 
5 

39 
25 

42 

21 

45 

23 

43 

19 

43 

19 

45 

21 

44 

22 

45 
24 

47 

24 

46 

23 

43 

23 

31 
1  I 

27 
3 

27 
4 

31 
14 

39 
15 

40 

15 

41 
14 

39 
15 

41 

17 

41 

17 

37 
12 

35 
14 

47 

21 

46 

22 

47 

23 

47 

23 

45 

23 

43 

21 

40 

5 

40.6 

17.4 

LOOI 

MBX 
MIN 

63 
38 

65 
37 

65 
33 

68 
38 

65 
38 

65 
36 

63 
36 

58 
39 

52 
38 

50 
38 

50 
40 

S3 
38 

54 

31 

55 
28 

58 
26 

48 

28 

62 
28 

61 
28 

62 
28 

60 
29 

60 
32 

60 
33 

60 
34 

S3 
33 

45 

45 

54 
40 

57 
34 

63 
39 

60 
38 

57 
31 

58.2 
34.5 

LOS  BBNOS 

MBX 
MIN 

58 
35 

61 
35 

63 
34 

65 
35 

65 
38 

65 
38 

64 

32 

54 

33 

52 
35 

43 

36 

50 
39 

46 
41 

52 
33 

55 
32 

52 
26 

54 

27 

55 
25 

58 
28 

57 
27 

57 
27 

60 
33 

61 
36 

60 
33 

SB 
29 

61 
29 

57 
29 

51 
35 

60 
32 

59 
30 

61 
34 

58 
30 

57.2 
32.5 

LOS  BBNOS  DET  RESV 

MBX 
MIN 

54 

37 

58 
41 

60 
40 

62 
43 

64 
45 

61 
44 

61 
41 

58 
35 

51 
31 

42 

33 

49 
38 

49 
41 

51 
39 

53 
40 

48 

31 

51 
33 

53 
33 

55 
34 

55 
34 

54 

37 

57 
39 

SB 
40 

58 
3B 

54 

38 

59 
37 

54 

28 

54 

37 

59 
33 

56 
37 

58 
43 

57 
42 

SS.3 
37. S 

MRDERB 

MBX 
MIN 

50 
23 

59 
33 

62 
30 

64 

36 

63 
38 

59 
30 

61 

27 

59 
32 

49 

35 

49 

36 

49 

37 

47 

38 

49 

36 

49 

25 

51 
20 

53 
23 

55 
25 

57 
28 

59 
27 

60 
29 

59 
22 

63 
30 

60 
42 

54 
34 

54 
34 

59 
27 

54 

32 

57 
30 

57 
30 

63 
23 

57 
26 

56.2 
30.3 

MBNTECR 

MBX 
MIN 

59 
36 

61 
36 

37 

39 

40 

35 

35 

37 

51 
38 

44 

38 

49 

38 

48 
42 

51 
33 

55 
31 

53 
28 

55 
27 

58 
29 

60 
29 

62 
25 

58 
26 

62 
32 

58 
34 

57 
35 

58 

35 

61 
34 

49 
34 

47 

38 

53 
35 

63 
35 

53 
40 

61 
36 

SS.B 
34.4 

HHRICOPR 

MRX 
MIN 

55 
32 

57 
35 

60 
39 

56 
39 

67 
39 

61 
36 

59 
38 

59 
31 

60 
27 

57 
29 

52 
30 

46 

36 

52 
40 

56 
31 

50 
27 

50 
28 

53 
2B 

55 
31 

56 
33 

60 
32 

57 
32 

64 

39 

59 
40 

52 
32 

55 
34 

57 
35 

57 
34 

57 
33 

57 
35 

67 
37 

53 
27 

57.0 
33.5 

MERCED  F IRE  STBT ION  2 

MRX 
MIN 

64 

56 

63 
32 

60 
32 

53 
34 

45 

37 

49 
38 

47 
42 

49 
41 

52 
29 

51 
23 

54 

21 

57 
25 

58 
23 

59 
23 

58 
24 

63 
26 

62 
28 

60 
31 

58 
34 

59 
31 

57 
27 

53 
26 

53 

55 
36 

62 
30 

57 
35 

53 
29 

56.0 
31  .4 

MODESTO 

MRX 
MIN 

59 
35 

62 
37 

63 
36 

66 
38 

65 
45 

63 
37 

60 
39 

48 

39 

45 

38 

4B 

36 

46 
42 

SO 
3B 

55 
32 

52 
31 

55 
28 

57 
29 

SB 
29 

SB 
30 

56 
28 

61 
30 

60 
32 

58 
42 

58 
37 

59 
34 

53 
34 

51 
34 

52 
40 

58 
37 

60 
37 

57 
39 

S3 
31 

56.3 
35.4 

NEHMRN 

MRX 
MIN 

64 

33 

65 
33 

67 
30 

69 
33 

68 
42 

66 
35 

67 
32 

53 
34 

46 

38 

50 
3B 

4B 
40 

51 
40 

SB 
29 

52 
38 

57 
24 

59 
25 

61 
23 

60 
25 

58 
24 

63 
28 

61 
29 

61 
35 

61 
32 

61 
29 

57 
28 

55 
.32 

57 
33 

61 
35 

60 
30 

58 
31 

S3 
40 

58.9 
32.2 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MRX 
MIN 

32 

68 
31 

89 
37 

68 
35 

63 
32 

72 
39 

75 
35 

76 
39 

64 

30 

59 
35 

55 
30 

60 
27 

63 
30 

64 

30 

63 
29 

62 

39 

54 

24 

57 
26 

67 

21 

ORANGE  COVE 

MRX 
MIN 

56 
32 

58 
34 

62 
35 

65 
38 

65 
36 

61 
34 

■^8 
33 

55 
31 

50 
33 

58 
30 

50 
4  1 

49 
40 

48 
41 

49 

29 

53 
29 

54 

28 

55 
29 

59 
29 

58 
30 

61 
30 

61 
34 

63 
40 

61 
42 

55 
35 

SO 
32 

56 
35 

55 
35 

58 
33 

68 
33 

S3 
24 

57.1 
33.5 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

58 

31 

60 
33 

64 

35 

67 
38 

69 
39 

63 
38 

62 
34 

61 
34 

53 
34 

57 
35 

48 

36 

49 
34 

55 
42 

52 
34 

54 

27 

55 
28 

57 
29 

50 
32 

60 

30 

63 
31 

61 
35 

65 
40 

60 
41 

50 
35 

61 
37 

59 
33 

SB 
35 

56 
38 

62 
35 

70 
36 

55 
28 

58.8 
34  .4 

PCSET  3  E 

MAX 
MIN 

47 

25 

55 
30 

57 
34 

53 
33 

55 
30 

57 
33 

59 
32 

63 
34 

61 
31 

59 
31 

52 
33 

45 

32 

40 

27 

35 
15 

47 

21 

49 

22 

SI 
25 

52 
26 

51 
29 

53 
28 

53 
29 

57 
30 

60 
28 

56 
29 

54 

30 

53 
30 

54 

29 

52 
30 

S3 
29 

41 

27 

34 

18 

51  .9 
28.4 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 
MIN 

57 
43 

65 
47 

67 
49 

64 
41 

60 
43 

57 
36 

66 
48 

69 
53 

65 
47 

61 
44 

58 
40 

54 

32 

42 

32 

45 

21 

51 
27 

62 
41 

61 
44 

60 
44 

SB 
40 

59 
36 

56 
36 

50 
34 

53 
32 

58 
37 

63 
37 

58 
42 

59 
40 

66 
36 

65 
41 

61 
35 

41 

29 

58.4 

38.9 

SAN  LUIS  GAM 

MAX 
MIN 

55 
34 

59 
39 

60 
39 

62 
40 

66 
48 

63 
41 

62 
38 

58 
35 

52 
36 

43 

37 

48 

37 

52 
42 

56 
36 

54 

35 

51 
30 

51 
26 

54 

30 

56 
30 

57 
31 

55 
33 

59 
37 

57 
37 

59 
38 

56 
38 

57 
33 

54 

30 

53 
32 

60 
34 

56 
33 

57 
35 

57 
43 

56.1 
35.7 

SONORA  RS 

MRX 
MIN 

49 

31 

54 

32 

61 
34 

63 
36 

59 
36 

57 
34 

59 
34 

61 
32 

68 
33 

72 
36 

62 
29 

57 
30 

47 

32 

40 

23 

48 

23 

52 
25 

55 
27 

60 
27 

58 
27 

61 
28 

61 
30 

58 
32 

58 
28 

50 
29 

54 

30 

55 
31 

62 
36 

58 
37 

50 
33 

63 
32 

50 
26 

56.8 
30.7 

ou   c. n  1  i^rtrtL t.    luocni  i  c. 

MIN 

38 
21 

49 

28 

60 
35 

61 
34 

54 

32 

54 

30 

59 
30 

62 
32 

65 
35 

63 
36 

56 
29 

54 

30 

36 
29 

33 
15 

37 

56 

51 
27 

54 

28 

57 
26 

56 
28 

55 
27 

52 
28 

50 
24 

54 
24 

56 
33 

60 
34 

55 
33 

54 
34 

60 
32 

58 
29 

SB 
16 

53.8 
28.9 

STOCKTON  HSO  BP 

MRX 
MIN 

80 
34 

62 
34 

62 
34 

66 
34 

64 
42 

65 
34 

60 
34 

47 

38 

43 

39 

49 
40 

47 
44 

51 
39 

56 
31 

50 
30 

54 

24 

56 
25 

SB 
27 

59 
26 

57 
24 

58 
28 

57 
32 

54 
40 

57 
35 

58 
31 

4B 

33 

45 

3B 

52 
38 

59 
33 

60 
36 

58 
35 

53 
35 

55.6 
33.8 

STOCKTON   FIRE   STR  4 

MAX 
MIN 

59 
36 

62 
39 

64 

38 

64 
40 

66 
43 

66 
38 

63 
37 

62 
33 

53 
39 

44 

39 

50 
40 

48 
41 

53 
33 

56 
30 

52 
29 

57 
30 

57 
31 

60 
27 

60 
25 

60 
26 

62 
31 

52 
30 

53 
34 

59 
32 

59 
32 

68 
36 

47 

38 

55 
33 

60 
31 

61 
39 

59 
34 

57.8 
34.3 

TEHRCHRPI 

MRX 
MIN 

60 
25 

69 
40 

67 
37 

61 
31 

65 
36 

60 
36 

65 
37 

66 
44 

68 
40 

65 
34 

65 
33 

52 
34 

35 
31 

39 
21 

51 
29 

56 
29 

59 
32 

55 
39 

55 
39 

56 
38 

55 
31 

51 
30 

45 

33 

61 
26 

61 
27 

62 
29 

49 

31 

SB 
28 

64 

28 

57 
34 

40 

23 

57.2 
32.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TEJON  RRNCHO 

HRX 
niN 

62 
26 

61 
26 

67 
31 

70 
35 

61 
30 

60 
29 

64 

30 

62 
30 

7S 
33 

70 
35 

60 
30 

56 
27 

49 

29 

50 
28 

52 
20 

55 
25 

S8 
25 

59 
26 

66 
28 

62 
29 

64 

30 

66 
28 

SI 
28 

60 
29 

60 
30 

70 
32 

72 
32 

61 
30 

SO 
25 

61  .1 
29.0 

THREE  RVRS  EOlSON  PH  1 

MAX 

niN 

se 

31 

61 
34 

65 
37 

66 
35 

62 
34 

63 
32 

66 
34 

66 
34 

66 
34 

64 
42 

58 
36 

55 
37 

50 
41 

52 
30 

55 
28 

56 
28 

61 
30 

60 
30 

64 

32 

62 
33 

63 
34 

57 
39 

SB 
32 

57 
34 

62 
32 

62 
32 

56 
36 

61 
38 

68 
36 

63 
36 

48 

27 

60.1 
33  .8 

TIGER  CREEK  PH 

HAX 

niN 

57 
32 

58 
36 

58 
39 

55 
36 

56 
42 

57 
35 

53 
35 

63 
34 

S3 
36 

S3 
36 

55 
33 

54 

36 

41 

32 

39 
24 

40 

25 

42 

28 

43 

29 

49 

29 

42 

30 

47 

31 

56 
30 

54 

38 

SO 
30 

S3 
33 

54 

33 

54 

33 

57 
37 

64 

36 

60 
35 

S4 

33 

43 

21 

S2.I 
32.8 

TRBCT  CBRBONfl 

HAX 

niN 

60 
37 

60 
35 

65 
34 

61 
34 

65 
34 

65 
34 

63 
34 

63 
31 

59 
31 

55 
33 

SS 
33 

SS 
33 

SI 
30 

SS 
36 

S3 
27 

52 
27 

S9 
27 

60 
27 

61 
28 

55 
33 

61 
33 

54 
40 

58 
40 

60 
32 

58 
32 

41 
34 

54 

38 

SB 
34 

65 
34 

61 
40 

57 
36 

56.0 
33.3 

TRBCT  PUMPING  PLSNT 

HAX 

niN 

60 
3S 

53 
35 

61 
38 

66 
46 

64 

51 

61 
40 

62 
35 

52 
33 

4S 
34 

56 
38 

52 
44 

52 
43 

56 
40 

53 
39 

53 
25 

58 
27 

57 
2S 

60 
27 

57 
26 

S9 
31 

57 
33 

57 
41 

56 
34 

49 

32 

48 

36 

60 
41 

62 
35 

60 
33 

S7 
44 

54 
41 

SG.9 
36. 1 

VISBLIB 

HRX 

niN 

54 

33 

57 
37 

62 
36 

65 
39 

39 

34 

3? 

30 

34 

37 

39 

39 

42 

32 

25 

25 

34 

30 

31 

32 

3? 

40 

43 

38 

35 

34 

34 

35 

54 

38 

66 
35 

52 
26 

55. 5 
34.5 

HflSCO 

HBX 
HIN 

56 
29 

59 
32 

62 
34 

60 
30 

66 
34 

62 
32 

60 
30 

59 
32 

56 
32 

47 

33 

46 

36 

46 

37 

52 
37 

56 
29 

SO 
23 

53 
24 

55 
26 

57 
27 

S9 
25 

61 
29 

56 
31 

65 
30 

59 
40 

52 
31 

55 
29 

S9 
29 

58 
30 

57 
30 

57 
30 

6S 
34 

57 
28 

56-8 
30.7 

TOSEnlTE  PBRK  HEBOOTRS 
... 

HBX 

niN 

44 

n 

49 

23 

54 

28 

52 
27 

64 

27 

59 
26 

58 
26 

58 
28 

59 
29 

60 
25 

57 
24 

SS 
25 

SO 
25 

3S 
12 

40 

13 

4S 

17 

47 

19 

48 

19 

SO 
19 

SO 
20 

51 
20 

47 

20 

49 

20 

SO 
22 

52 
23 

55 
24 

54 

27 

59 
25 

61 
25 

56 
25 

57 
23 

52.4 

22  .7 

SOUTH  consT 

ORRINBCE  06 

BLPINE 

HAX 

niN 

75 
37 

77 
48 

70 
45 

62 
41 

65 
36 

75 
44 

74 
46 

84 
48 

84 

58 

73 
48 

64 

39 

56 
42 

55 
39 

SO 
35 

60 
32 

63 
32 

68 
36 

70 
40 

62 
40 

60 
39 

65 
42 

63 
40 

62 
37 

69 
40 

68 
43 

72 
43 

72 
48 

76 
46 

78 
45 

70 
42 

54 
41 

67.6 
41  .B 

flvBLON  PLEBSURE  PIER 

HAX 

niN 

66 
45 

69 
50 

60 
45 

62 
42 

60 
49 

62 
45 

61 
48 

72 
48 

74 
49 

71 
49 

64 
49 

61 
51 

60 
44 

60 
36 

65 
35 

60 
35 

59 
35 

60 
42 

56 
42 

62 
41 

59 
39 

60 
47 

62 
49 

64 
45 

57 
42 

62 
41 

60 
42 

66 
39 

71 
36 

63 
49 

57 
47 

62.7 

BBRRETI  DBM 

HBX 

niN 

58 
30 

72 
34 

76 
34 

70 
34 

65 
33 

64 
34 

76 
32 

80 
33 

84 
34 

81 
34 

73 
35 

61 
37 

48 

38 

SO 
34 

52 
29 

66 
25 

63 
26 

67 
27 

66 
29 

63 
32 

63 
32 

66 
33 

64 

31 

61 
31 

67 
31 

69 
31 

74 

32 

72 
35 

73 
37 

68 
31 

6S 
32 

67.0 
32.3 

BEBUnONT  PUflPINC  PLANT 

HAX 

niN 

BIG  BEBR  LBKE 

HBX 

niN 

so 

15 

SB 
29 

56 
20 

56 
20 

56 
19 

58 
19 

56 
20 

62 
24 

57 
22 

52 
24 

42 

27 

31 
16 

30 
1 1 

47 

16 

47 

12 

47 

14 

45 

18 

47 

1  1 

45 

16 

48 

19 

45 

IB 

40 

25 

56 
31 

59 
22 

51 
21 

46 

21 

49 

26 

53 
24 

45 

1 1 

49.4 

19.8 

BUR6BNH  VBLLEf  PHP  PIT 

HBX 

niN 

76 
35 

81 
44 

72 
42 

63 
4B 

66 
47 

78 
35 

82 
38 

87 
43 

84 
43 

73 
41 

62 
41 

56 
41 

59 
35 

60 
40 

70 
28 

67 
30 

70 
29 

72 
31 

64 
34 

70 
33 

67 
36 

70 
40 

70 
48 

70 
38 

71 
35 

7S 
37 

76 
41 

78 
45 

74 
44 

67 
38 

SB 
41 

70.6 
38  .7 

CflCMUnB  LBKE 

HBX 
MIN 

62 
34 

72 
43 

62 
46 

75 
42 

SO 
45 

62 
33 

72 
33 

80 
34 

86 
44 

83 
3S 

67 
40 

61 
43 

52 
33 

56 
30 

60 
33 

70 
34 

73 
35 

73 
40 

72 
38 

70 
32 

66 
35 

65 
37 

68 
35 

70 
37 

71 
35 

72 
31 

71 
38 

77 
45 

80 
44 

76 
35 

67 
35 

69.7 
37  .2 

CBHPO 

HBX 
HIN 

63 
31 

6B 
48 

72 
31 

68 
29 

71 
31 

67 
35 

74 

33 

76 
54 

77 
35 

75 
33 

69 

30 

49 
34 

45 
34 

46 

31 

55 
21 

61 
41 

62 
23 

62 
28 

62 
25 

60 
29 

63 
28 

65 
30 

62 
21 

68 
28 

67 
28 

71 
40 

71 
34 

66 
39 

59 
45 

65 
27 

49 

35 

64.1 

32.6 

CSNOCa  PARK  PIERCE  COL 

HBX 

niN 

77 
26 

90 
47 

76 
38 

65 
43 

71 
45 

82 
34 

64 

39 

86 
49 

93 
40 

82 
38 

66 
48 

63 
49 

58 
34 

60 
40 

67 
37 

74 
34 

76 
28 

79 
29 

72 
30 

74 

32 

72 
36 

74 

38 

71 
49 

74 

39 

80 
33 

82 
34 

76 
35 

81 
36 

80 
36 

76 
37 

63 
42 

75.0 
36.0 

CHULB  VISTB 

MBX 
HIN 

59 
39 

66 
46 

64 
44 

64 
48 

58 
51 

58 
41 

61 
42 

63 
43 

74 
49 

62 
42 

S6 
45 

60 
52 

57 
44 

S7 
44 

63 
37 

63 
37 

SB 
37 

61 
40 

63 
40 

S9 
44 

58 
43 

S9 
45 

64 
45 

60 
44 

68 
41 

60 
42 

64 
43 

S9 
43 

73 
47 

65 
45 

61 
47 

61  .8 
43.5 

CLBREMONT  POnONB  COL 

HBX 
HIN 

61 
36 

70 
43 

79 
44 

71 
38 

58 
42 

61 
41 

75 
43 

77 
47 

83 
48 

81 
45 

67 
47 

58 
47 

50 
38 

SI 
35 

56 
31 

64 

JS 

65 
36 

67 
36 

68 
39 

63 
39 

70 
39 

64 
40 

62 
40 

65 
43 

68 
40 

67 
43 

73 
44 

66 
46 

76 
47 

71 
41 

65 
39 

66.8 
4  1-1 

CORONI) 

HAX 
HIN 

78 
42 

79 
46 

71 
38 

60 
43 

62 
42 

78 
31 

82 
39 

87 
58 

86 
41 

72 
38 

62 
46 

57 
44 

55 
41 

59 
40 

70 
44 

69 
36 

69 
26 

73 
29 

62 
30 

66 
32 

73 
34 

65 
36 

70 
35 

71 
36 

70 
33 

76 
33 

67 
37 

76 
45 

78 
47 

70 
34 

59 
46 

70.1 
38  .9 

CULVER  CITY 

HBX 
HIN 

73 
51 

77 
SO 

72 
53 

63 
S2 

6S 
49 

69 
45 

79 
46 

87 
41 

86 
53 

66 
51 

63 
S3 

61 
40 

60 
42 

70 
38 

72 
39 

71 
40 

69 
40 

70 
42 

6B 
41 

73 
43 

66 
46 

68 
46 

68 
47 

70 
46 

70 
49 

66 
44 

7S 
42 

74 
4B 

73 
49 

70 
46 

68 
47 

70.4 
45  .6 

CUTBHACR 

HBX 
HIN 

37 
22 

S2 
33 

55 
32 

57 
27 

56 
32 

58 
28 

67 
34 

62 
37 

64 

32 

66 
28 

64 

32 

57 
32 

39 
30 

35 
28 

36 
29 

43 

28 

50 
34 

50 
38 

51 
29 

SI 
35 

46 

25 

SI 
23 

52 
22 

44 

25 

56 
26 

70 
28 

64 

30 

63 
36 

55 
41 

50 
30 

S5 
31 

S3. 4 

30  .3 

DRY  CBNTON  RESERVOIR 

HBX 
HIN 

57 
36 

67 
37 

78 
41 

71 
34 

64 

3S 

6S 
33 

71 
36 

77 
52 

80 
49 

64 

37 

73 
33 

63 
34 

51 
31 

S3 
30 

54 

36 

61 
32 

68 
40 

71 
34 

66 
33 

68 
31 

70 
30 

67 
33 

65 
33 

65 
34 

76 
34 

72 
40 

79 
40 

71 
45 

72 
51 

74 

36 

69 
35 

68.5 
36  .6 

EL  CBPHBN  OBn 

HBX 
HIN 

65 
36 

79 
39 

80 
40 

73 
39 

65 
41 

67 
39 

80 
42 

82 
44 

87 
37 

85 
38 

74 

37 

63 
44 

52 
41 

54 

39 

63 
33 

66 
35 

67 
35 

71 
35 

73 
37 

65 
34 

58 
34 

68 
38 

69 
37 

71 
38 

72 
41 

73 
39 

80 
43 

76 
4  1 

80 
44 

76 
41 

68 
42 

71  .0 
38  .8 

ELSINORE 

HBX 
HIN 

61 
47 

80 
45 

75 
39 

69 
40 

65 
40 

74 

29 

79 
29 

80 
43 

87 
49 

71 
45 

69 
43 

S6 
43 

SS 
28 

60 
24 

68 
47 

70 
31 

71 
48 

72 
29 

70 
36 

61 
28 

71 
34 

70 
21 

65 
45 

72 
41 

70 
26 

76 
29 

76 
32 

76 
35 

76 
40 

70 
41 

6S 
45 

71  .0 
37  .2 

ESCONOIOO 

HAX 
HIN 

74 

36 

77 
44 

72 
39 

60 
42 

63 
48 

75 
36 

80 
37 

85 
38 

83 
40 

71 
39 

61 
49 

SB 
48 

54 
41 

61 
38 

68 
34 

65 
29 

68 
30 

72 
31 

65 
32 

SB 
34 

65 
40 

67 
39 

65 
43 

72 
36 

73 
35 

73 
38 

67 
40 

78 
40 

74 
40 

68 
37 

S9 
46 

68.7 
38  .7 

FONTBNB  KBISER 

HAX 
HIN 

83 
43 

81 
59 

73 
48 

65 
44 

61 
49 

60 
44 

81 
48 

89 
68 

81 
55 

76 
4S 

73 
43 

58 
46 

62 
SO 

56 
48 

70 
41 

67 
48 

70 
43 

72 
44 

68 
44 

70 
43 

65 
45 

63 
43 

69 
51 

72 
54 

77 
46 

74 

50 

70 
48 

77 
56 

78 
65 

69 
45 

61 
48 

71  .4 
48 .6 

GILLESPIE  FIELO 

HAX 
HIN 

73 
33 

77 
40 

69 
39 

63 

44 

64 

50 

76 
39 

78 
38 

83 
36 

81 
39 

74 

38 

61 
50 

59 
49 

57 
42 

61 
40 

66 
30 

66 
28 

69 
31 

71 
31 

63 
34 

61 
37 

66 
38 

68 
42 

66 
42 

70 
36 

70 
35 

73 
36 

72 
39 

80 
40 

76 
47 

68 
36 

SB 
51 

69.0 
39  .0 

HENSHBU  ORIi 

HBX 
HIN 

49 

37 

67 
39 

70 
30 

71 
28 

65 
28 

68 
30 

72 
31 

75 
33 

77 
31 

73 
29 

71 
29 

66 
31 

45 

39 

44 

29 

48 

31 

56 
32 

65 
20 

63 
23 

62 
25 

61 
24 

SS 
26 

65 
21 

60 
27 

59 
26 

65 
28 

70 
29 

73 
30 

69 
32 

67 
44 

65 
25 

62 
27 

63.8 
29 .  S 

lOTLLMILD  fIRE  DEPT 

HBX 
HIN 

S8 
26 

64 

36 

63 
29 

59 
27 

59 
28 

63 
31 

67 
31 

69 
33 

69 
36 

68 
31 

61 
32 

57 
27 

47 

25 

45 

20 

S7 
25 

S7 
26 

55 
27 

55 
26 

SS 
27 

SS 
29 

SI 
28 

52 
26 

50 
24 

55 
27 

60 
30 

64 

31 

64 
34 

59 
34 

S9 
29 

56 
31 

S4 

26 

58.3 
28 . 8 

JULIAN  HTNOLB 

HBX 
HIN 

57 
39 

65 
49 

66 
39 

61 
34 

64 
34 

61 
34 

69 
39 

72 
57 

73 
51 

68 
39 

62 
35 

42 

35 

39 
33 

37 
32 

44 

35 

54 

35 

SB 
38 

SB 
41 

57 
40 

S3 
45 

S8 
33 

58 
33 

56 
29 

62 
34 

63 
33 

66 
45 

65 
40 

61 
47 

56 
44 

58 
31 

45 

31 

58.3 
38 .2 

LBCUNR  BEBCH 

HBX 
HIN 

66 
34 

70 
44 

66 
44 

67 
37 

68 
42 

67 
38 

72 
38 

73 
38 

73 
43 

69 
44 

70 
47 

59 
45 

62 
39 

6S 
41 

72 
35 

65 
31 

60 
38 

62 
36 

S8 
34 

62 
34 

62 
40 

64 

38 

66 
38 

67 
38 

67 
37 

66 
37 

56 
39 

70 
38 

71 
38 

70 
38 

65 
40 

66.1 
38 .6 

LB  HESB 

HBX 
HIN 

75 
41 

76 
47 

71 
45 

65 
46 

66 
SO 

75 
42 

79 
45 

84 
49 

84 
49 

72 
45 

62 
48 

58 
48 

57 
43 

63 
44 

67 
37 

66 
38 

69 
3B 

72 
41 

65 
40 

SB 
40 

66 
44 

68 
43 

67 
43 

71 
43 

70 
42 

74 
45 

72 
47 

79 
43 

74 
48 

65 
43 

60 
49 

69.4 

LOHPOC 

HBX 
HIN 

66 
36 

77 
44 

64 

38 

57 
48 

62 
42 

64 

33 

71 
37 

81 
43 

71 
42 

S8 
42 

S3 
46 

52 
46 

SS 
36 

61 
34 

61 
31 

68 
33 

64 

33 

66 
36 

66 
29 

56 
31 

66 
35 

65 
36 

64 

37 

70 
41 

62 
38 

66 
46 

72 
39 

7S 
51 

79 
43 

72 
37 

57 
37 

65. 3 

LONG  BEBCH  nSO  BP 

HBX 
HIN 

78 
44 

75 
49 

67 
57 

62 
56 

65 
49 

74 
44 

81 
43 

85 
48 

84 
48 

61 
52 

62 
57 

59 
47 

62 
42 

65 
40 

75 
37 

62 
38 

63 
42 

73 
37 

60 
47 

70 
41 

67 
43 

67 
45 

68 
41 

70 
42 

70 
43 

68 
42 

59 
44 

B4 
44 

78 
49 

66 
45 

65 
44 

69.2 
45. 2 

LOS  BNDELES  MSO  BP 

HBX 
HIN 

71 
46 

80 
SO 

69 
52 

60 
54 

62 
51 

66 
44 

76 
47 

85 
52 

61 

55 

61 
S3 

62 
SS 

57 
50 

S9 
43 

63 
47 

72 
41 

69 
41 

62 
47 

69 
40 

60 
46 

69 
45 

64 
47 

65 
45 

67 
46 

67 
45 

67 
42 

6S 
46 

72 
43 

80 
47 

74 
49 

68 
49 

65 
46 

EB.O 
47.3 

LOS  BNGELES  CIVIC  CIR 

HBX 
HIN 

74 
46 

78 
52 

70 
51 

60 
52 

61 
S3 

71 
45 

79 
4S 

83 
SO 

81 

53 

63 
47 

60 
52 

55 
45 

56 
42 

60 
40 

70 
37 

67 
40 

65 
40 

73 
42 

61 
40 

70 
44 

65 
46 

66 
47 

67 
47 

70 
4S 

69 
43 

70 
45 

68 
4S 

78 
48 

72 
SO 

65 
48 

SB 
46 

67.9 
46.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STBTION  INOEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
(r 
> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  MILSON  2 

MAX 
MIN 

64 

39 

67 
52 

63 
48 

56 
43 

61 
41 

64 
48 

69 
51 

68 
52 

66 
53 

65 
49 

56 
41 

53 
30 

37 
26 

41 

20 

57 
33 

55 
40 

54 
40 

S3 
40 

52 
38 

51 
37 

SI 
35 

SO 
35 

47 

30 

62 
40 

61 
45 

69 
46 

65 
46 

60 
45 

57 
43 

58 
43 

57 
19 

57.8 
40.4 

NEH  CUYfiflfi  FIRE  STR 

MAX 
MIN 

42 

25 

70 
25 

73 
32 

63 
29 

70 
25 

67 
24 

71 
29 

80 
35 

77 
34 

64 

29 

67 
34 

54 
34 

49 

22 

42 
14 

60 
20 

63 
21 

67 
22 

65 
22 

64 

25 

67 
31 

63 
32 

55 
30 

51 
25 

65 
27 

70 
26 

66 
29 

60 
28 

62 
30 

71 
28 

57 
17 

63.2 
26. B 

NEWPORT  BEflCH  HARBOR 

MAX 
MIN 

57 
41 

67 
42 

64 
49 

61 
49 

59 
52 

62 
42 

64 

45 

69 
44 

71 
47 

65 
52 

60 
53 

56 
52 

59 
45 

65 
43 

64 
44 

63 
43 

59 
42 

57 
36 

57 
43 

59 
41 

59 
45 

60 
47 

59 
45 

64 
45 

61 
42 

57 
44 

54 
45 

79 
45 

79 
51 

64 
48 

60 
47 

62.4 
45.S 

OCEfiNSIOE 

MAX 
MIN 

67 
42 

66 
49 

65 
44 

62 
52 

63 
51 

64 
42 

66 
42 

72 
42 

75 
SI 

64 
44 

59 
42 

57 
42 

61 
44 

66 
41 

72 
48 

64 

38 

64 

36 

65 
38 

60 
39 

56 
42 

62 
44 

62 
41 

62 
44 

66 
42 

59 
42 

59 
40 

73 
45 

70 
27 

64 
42 

63 
50 

64.3 
42-9 

0  Jfi  I 

MAX 
MIN 

77 
33 

83 
42 

70 
40 

63 
42 

65 
49 

76 
34 

83 
36 

87 
39 

B5 
41 

73 
40 

65 
39 

52 
49 

59 
33 

62 
30 

72 
26 

71 
29 

70 
31 

74 

32 

63 
32 

69 
31 

67 
39 

69 
37 

57 
35 

75 
36 

78 
34 

77 
37 

78 
41 

80 
44 

75 
40 

67 
37 

67 
34 

71  .6 
36. B 

OXNARO 

MAX 
MIN 

67 
40 

73 
51 

77 
43 

69 
46 

60 
51 

65 
40 

68 
44 

78 
47 

86 
54 

78 
47 

60 
48 

58 

51 

59 
38 

62 
36 

60 
42 

71 
47 

71 
38 

63 
34 

65 
35 

60 
36 

64 
42 

66 
43 

68 
43 

71 
47 

71 
38 

68 
40 

65 
40 

73 
40 

78 
49 

79 
42 

68 
34 

68-4 
42.8 

PflLOMRR  MT  OBSERVfiTORT 

HRX 
MIN 

48 

22 

55 
42 

56 
42 

55 
40 

54 

38 

55 
39 

60 
44 

65 
46 

66 
46 

65 
45 

62 
39 

60 
33 

SO 
28 

SO 
20 

38 
27 

48 

2B 

52 
35 

51 
35 

50 
35 

50 
31 

43 

33 

46 

35 

46 

30 

SO 
32 

50 
34 

57 
38 

63 
46 

60 
42 

55 
40 

55 
39 

52 
26 

54  .0 
35.9 

PRSPDENfi 

MRX 
MIN 

76 
40 

79 
50 

72 
44 

63 
47 

64 
47 

75 
42 

82 
45 

87 
44 

84 

51 

73 
45 

61 
49 

57 
49 

56 
40 

62 
35 

71 
35 

67 
36 

70 
37 

73 
41 

65 
40 

70 
40 

62 
44 

66 
43 

67 
44 

71 
44 

72 
42 

7S 
45 

65 
47 

77 
49 

73 
47 

67 
44 

60 
43 

69.7 
43.5 

POflONR  CRL  POLY 

MAX 
MIN 

64 

37 

75 
41 

82 
41 

72 
43 

62 
47 

77 
41 

77 
44 

82 
47 

84 

51 

86 
39 

68 
47 

60 
40 

52 
37 

55 
34 

58 
33 

68 
34 

67 
35 

67 
38 

73 
39 

62 
36 

70 
39 

67 
37 

65 

35 

68 
38 

71 
39 

68 
40 

75 
44 

68 
45 

80 
43 

74 

40 

67 
35 

69.8 
40.0 

RfinONR  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

76 
37 

78 
51 

75 
38 

68 

37 

70 
39 

60 
36 

82 
40 

87 
49 

85 
44 

81 
39 

69 
38 

60 
42 

51 
40 

55 
36 

67 
44 

56 
29 

70 
28 

72 
33 

69 

33 

65 
32 

66 
32 

66 
35 

64 

31 

72 
34 

71 
36 

75 
38 

73 
37 

76 
42 

75 
41 

70 
35 

61 
44 

70.8 
37.7 

REDLRNOS 

MAX 
MIN 

76 
37 

81 
44 

73 
40 

61 
37 

64 
42 

78 
37 

61 
39 

85 
45 

84 
45 

72 
41 

64 
42 

51 
42 

56 
38 

61 
36 

67 
28 

70 
31 

71 
34 

70 
34 

70 
3S 

65 
36 

64 

36 

62 
36 

66 
38 

71 
36 

74 

37 

74 
42 

79 
40 

79 
47 

73 
45 

65 
38 

61 
40 

69.9 
38.7 

RIVERSIDE  FIRE  STR  3 

MAX 
MIN 

77 
37 

82 
44 

71 
40 

52 
40 

61 
45 

79 
37 

81 
46 

83 
46 

85 
43 

73 
42 

61 
47 

56 
45 

56 
40 

59 
42 

68 
39 

67 
34 

70 
32 

71 
32 

67 
36 

67 
34 

65 
37 

64 

37 

66 
48 

71 
40 

74 

37 

74 

39 

67 
42 

76 
47 

74 
42 

66 
39 

57 
46 

69.4 
40.5 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR 

MAX 
MIN 

62 
41 

77 
47 

84 
43 

73 
40 

58 
43 

62 
39 

80 
45 

83 
SO 

85 
S3 

87 
44 

71 
45 

60 
44 

53 
42 

53 
46 

61 
35 

39 
37 

71 
34 

72 
38 

72 
40 

69 
38 

66 
41 

65 
40 

64 
45 

67 
44 

72 
40 

77 
43 

75 
43 

68 
50 

77 
46 

75 
41 

67 
46 

69.2 
42.7 

SflN  BERNRRDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

78 
36 

82 
47 

77 
42 

64 

40 

67 
46 

81 
39 

82 
41 

83 
47 

88 
46 

76 
44 

61 
46 

S3 
46 

52 
42 

56 
42 

70 
29 

73 
35 

75 
34 

73 
35 

74 

37 

68 
37 

68 
49 

66 
39 

65 
39 

74 
42 

76 
39 

77 
41 

67 
42 

74 
54 

76 
48 

68 
40 

56 
43 

71  .0 
41  .5 

5RNDBERG  HSO 

MRX 
MIN 

51 
34 

62 
46 

64 
49 

56 
42 

59 
39 

55 
43 

69 
46 

61 
51 

65 
S3 

63 
44 

61 
37 

38 
31 

41 

28 

34 
24 

42 

25 

48 

37 

52 
39 

51 
39 

51 
39 

52 
40 

52 
37 

44 

32 

48 

28 

57 
43 

SS 
43 

SB 
45 

54 

32 

52 
35 

57 
38 

49 
24 

30 
22 

52.3 
37.6 

SHN  DIEGO  HSO  HP 

MRX 
MIN 

89 
44 

75 
49 

64 
48 

62 
53 

62 
55 

68 
47 

68 
46 

79 
46 

67 
SO 

60 
47 

61 

55 

58 
54 

60 
SO 

66 
46 

68 
42 

64 
42 

67 
44 

70 
44 

63 
47 

58 
48 

62 
49 

63 
63 

64 
49 

69 
45 

66 
45 

69 
46 

66 
46 

76 
48 

73 
51 

62 
48 

60 
49 

65.8 
47.9 

SflN  CRBRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

78 
40 

79 
44 

73 
45 

65 
49 

66 
50 

76 
36 

83 
42 

88 
43 

87 
45 

76 
42 

62 
51 

59 
50 

57 
40 

63 
35 

73 
31 

69 
33 

70 
34 

75 
35 

69 
35 

72 
37 

68 
42 

67 
41 

69 
39 

72 
39 

73 
39 

74 
40 

66 
41 

80 
43 

76 
45 

70 
40 

61 
41 

71  .5 
40.9 

SflN  JRCINTO 

MAX 
MIN 

71 
30 

BD 
28 

75 
38 

69 
34 

64 
40 

78 
32 

B1 

33 

86 
34 

84 

38 

75 
38 

66 
38 

55 
40 

49 
40 

58 
29 

69 
26 

71 
26 

70 
24 

71 
27 

70 
29 

65 
30 

65 
32 

64 

32 

65 
31 

71 
31 

72 
32 

75 
33 

67 
36 

78 
35 

74 

3B 

66 
33 

57 
35 

69.7 
33.0 

SRN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SRNTfl  ANA  fIRE  STATION 

MAX 
MIN 

77 
40 

78 
41 

67 
42 

63 
50 

70 
41 

76 
43 

80 
45 

80 
47 

65 
49 

63 
50 

61 
43 

74 
40 

70 
39 

65 
43 

59 
39 

65 
39 

66 
44 

67 
44 

57 
41 

72 
43 

81 
40 

78 

46 

62 
48 

70.3 
43.3 

SANTA  BRRBRRR 

MAX 
MIN 

SANTA  BRRBRRR  FAA  flP 

MAX 
MIN 

66 
34 

78 
39 

61 
39 

60 
53 

58 
43 

65 
36 

72 
34 

80 
32 

70 
36 

59 
43 

58 
46 

60 
40 

64 

35 

60 
30 

63 
29 

65 
28 

S3 
33 

56 
31 

53 
32 

59 
33 

60 
37 

72 
39 

68 
34 

66 
33 

61 
34 

68 
33 

83 
35 

74 
43 

73 
40 

61 
36 

58 
40 

64.6 
36.5 

SANTA  riRRIfl  HSO  AP 

MRX 
MIN 

73 
41 

79 
40 

65 
40 

54 
42 

61 
39 

66 
32 

75 
33 

84 

35 

72 
37 

56 
44 

56 
43 

S3 
41 

55 
32 

SB 
28 

65 
24 

70 
30 

67 
30 

67 
30 

59 
30 

57 
33 

64 

35 

63 
35 

63 
39 

67 
39 

70 
39 

72 
31 

74 
40 

76 
44 

77 
40 

66 
38 

56 
27 

65.8 
35.8 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

69 
47 

69 
46 

68 
51 

68 
55 

79 
51 

65 
47 

71 
48 

75 
52 

69 
49 

69 
48 

61 
53 

62 
51 

59 
45 

62 
49 

72 
45 

65 
45 

64 

51 

62 
44 

63 
43 

60 
43 

60 
48 

61 
49 

69 
56 

69 
49 

60 
45 

57 
47 

60 
45 

71 
52 

72 
52 

64 

50 

64 
47 

65.8 
48.5 

SHNTA  PAULA 

MAX 
MIN 

76 
36 

85 
38 

71 
38 

65 
37 

64 
47 

65 
36 

85 
41 

85 
40 

84 

39 

61 
37 

59 
45 

57 
45 

59 

35 

61 
31 

59 
34 

74 
44 

62 
30 

61 
30 

58 

39 

69 
31 

66 
40 

68 
38 

71 
39 

72 
41 

67 
37 

72 
34 

78 
38 

78 
37 

79 
38 

67 
38 

61 
31 

69.3 
37.6 

SUN  CITT 

MAX 
MIN 

71 
30 

80 
36 

75 
33 

63 
32 

65 
40 

74 

29 

79 
29 

83 
31 

63 
32 

82 
34 

66 
38 

54 

37 

51 
34 

56 
29 

69 
27 

67 
23 

69 
21 

70 
22 

71 
25 

51 
24 

63 
34 

65 
27 

63 
29 

69 
28 

70 
26 

74 

29 

69 
i3 

76 
34 

73 
38 

67 
29 

61 
35 

68.7 
30.5 

TORRANCE 

MRX 
MIN 

70 
42 

77 
48 

67 
42 

62 
50 

63 
51 

65 
45 

77 
49 

65 
50 

62 
54 

66 
47 

59 
51 

59 
51 

60 
39 

64 
41 

70 
37 

64 

38 

63 
43 

70 
38 

65 
42 

65 
43 

65 
45 

68 
45 

69 
44 

69 
42 

67 
42 

66 
41 

69 
41 

81 
45 

74 

52 

69 
45 

60 
45 

68.1 
44  .8 

TUJUNGR 

MAX 
MIN 

68 
40 

75 
52 

68 
46 

58 
39 

60 
40 

70 
42 

75 
46 

80 
55 

78 
52 

65 
48 

SB 
40 

48 
42 

51 
36 

56 
36 

65 
34 

64 
4  1 

66 
40 

67 
40 

53 
4  1 

67 
40 

52 
42 

64 
41 

65 
40 

67 
45 

69 
43 

71 
46 

71 
50 

76 
SO 

70 
52 

63 
43 

51 
39 

65.5 
43.3 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MRX 
MIN 

68 
34 

73 
38 

77 
41 

68 
42 

63 
48 

63 
32 

69 
33 

76 
38 

80 
43 

83 
44 

64 
47 

64 

37 

55 
36 

60 
30 

63 
41 

72 
34 

67 
38 

65 
34 

69 
35 

62 
35 

65 
36 

65 
38 

67 
36 

67 
36 

71 
35 

69 
30 

72 
36 

75 
35 

Bl 
41 

77 
37 

68 
48 

69.0 
37.7 

THITCHELL  DAn 

MRX 
MIN 

73 
41 

82 
40 

75 
47 

73 
44 

65 
39 

69 
34 

78 
36 

66 
44 

77 
36 

60 
35 

59 
38 

51 
44 

56 
33 

59 
32 

74 

30 

70 
29 

72 
28 

71 
29 

75 
32 

76 
35 

72 
40 

70 
38 

73 
40 

75 
43 

77 
36 

73 
54 

74 
54 

79 
40 

67 
40 

62 
37 

70.8 
38.3 

UCLA 

MRX 
MIN 

71 
53 

76 
SB 

69 
48 

60 
51 

61 
50 

71 
49 

77 
56 

85 
65 

81 
64 

67 
44 

59 
SI 

55 
SO 

57 
42 

60 
47 

67 
42 

65 
46 

65 
40 

69 
49 

59 
39 

69 
47 

83 
48 

64 
48 

69 

55 

69 
49 

67 
47 

68 
49 

73 
51 

78 
54 

73 
50 

67 
SO 

55 
45 

67.4 
49.9 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

71 
35 

78 
46 

70 
43 

61 
39 

62 
40 

74 
40 

77 
41 

83 
48 

81 

50 

70 
48 

63 
43 

53 
43 

50 
36 

54 
34 

66 
31 

64 

37 

66 
36 

68 
39 

65 
38 

69 
37 

63 
39 

64 
40 

63 
39 

70 
42 

68 
39 

72 
42 

69 
43 

7S 
46 

71 
47 

64 
40 

SB 
38 

67.2 
40.6 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
40 

77 
48 

69 
41 

60 
42 

63 
47 

75 
38 

79 
40 

85 
47 

83 
50 

64 

38 

59 
48 

55 
46 

57 
39 

52 
38 

70 
39 

53 
32 

68 
34 

70 
37 

61 
34 

60 
4  I 

64 
40 

64 

39 

65 
38 

69 
38 

70 
38 

70 
4  1 

67 
40 

80 
39 

72 
41 

66 
39 

59 
39 

67.7 
40.4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

66 
24 

71 
34 

69 
32 

79 
30 

68 
28 

68 

35 

74 

38 

77 
43 

76 
41 

70 
32 

69 
30 

56 
29 

42 

37 

47 

30 

55 
23 

60 
29 

64 

33 

66 
34 

62 
32 

52 
32 

61 
29 

60 
29 

59 
28 

63 
29 

68 
30 

77 
28 

67 
33 

67 
31 

67 
16 

61 
28 

58 
24 

64  .8 

30.7 

TORBR  LINDA 

MAX 
MIN 

79 
45 

78 
46 

70 
38 

64 
46 

64 
48 

71 
39 

82 
39 

88 
49 

85 

50 

69 
42 

64 
49 

56 
49 

58 
39 

62 
38 

73 
40 

66 
36 

66 
34 

74 

37 

61 
32 

71 
38 

57 
42 

66 
40 

70 
36 

72 
38 

70 
40 

74 

38 

55 
39 

83 
41 

78 
54 

69 
41 

62 
38 

70.2 
41  .3 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

60 
28 

67 
33 

72 
30 

73 
33 

72 
42 

69 
36 

70 
36 

75 
42 

74 
42 

70 
37 

72 
41 

70 
45 

62 
43 

56 
41 

65 
30 

57 
28 

62 
25 

67 
25 

66 
32 

64 

33 

68 
38 

66 
34 

66 
37 

68 
34 

69 
34 

67 
35 

65 
37 

67 
37 
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CLEflRLPIKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LRKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8R 

C 

CARL  R  POTTS 

CLOVERDflLE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8R 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDRLE   I  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

C 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COAL  I  NCR 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

5P 

5P 

CORLINGR  FIRE  DEPT 

COALINGA   I  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

C 

UNION  OIL  COMPRNY 

COFFEE  CREEK  RS 

I  OOD 

n  I 

U  f 

TRINITY 

35 

A  1 

Uo 

1  9  9 

A  9 

^ouu 

r 
L 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHRSSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8R 

WRLTER  RORCH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMRN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

BR 

BUR-SPORT  FISH  4  WLDLF 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

COLUSfl  2  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

CITY  OF  COLUSR 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

4P 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

2012 

05 

K  I  NGS 

9 

36 

06 

I  19 

34 

200 

5P 

5P 

C 

CORCORRN  IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

n9 

TEHRMA 

23 

jy 

1  99 

9  1 

*l  0  ' 

OH 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

33 

610 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

C 

STRTE  TIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  18 

1  1 

10160 

S 

L  R  DEPT-WRTER  4  POWER 

COVELO 

2081 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

5P 

5P 

H 

MRS  GAY  B  GARAWAY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC  INO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

C 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINfl  TEMPLE  FC    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

I  0 

36 

34 

118 

21 

10700 

s 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   I  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

1 7 

4  1 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

9  1  /  P 

U  1 

DEL  NORTE 

17 

A  1 

A  R 

1  9  A 

Uo 

1  9n 

P  Q 

o  H 

STATE  DEPT-PRRKS  4  REC 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

46 

124 

12 

50 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2154 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  17 

15 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STR  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

BR 

BR 

C4H  SUGRR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

4  1 

53 

120 

44 

5175 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

25 

34 

19 

1  17 

51 

5370 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

■CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMM  INGS 

2218 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY   S.  INGRAM 

CUYRMRCR 

2239 

05 

SRN  DIEGO 

25 

32 

59 

1  16 

35 

4640 

8R 

8A 

C  H 

HELIX   IRRIGRTION  DIST 

DRGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

52 

116 

52 

1970 

C 

50  CRLIF  EDISON  CO 

DRGGETT  FOR  AIRPORT 

99  "7 

u  / 

SRN  BERDINO 

6 

Q9 

1  1  K 

A  1 

1  Q  1  Q 

1  y  1  o 
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n  1  u 
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DRNR  2  SE 

2269 

02 

SHRSTR 

21 

4  1 

06 

121 

31 

3320 

8A 

ORLE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

275 

12M 

LONE  STRR   INDUSTRIES  I 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

BR 

8A 

8A 

CO 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

DRY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MODOC 

21 

4  1 

42 

120 

33 

5057 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  16 

52 

194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

1  16 

23 

1200 

8R 

BOYD  DESERT  RESERRCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9R 

9R 

PACIFIC  GAS  4  ELEC.  CO- 

DELANO 

n  t: 
Uo 

KERN 

9 

JO 

A  1 

1  1  Q 

1  O 

Q9  ^ 

On 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2352 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL   PUERTO  RORD  CRMP 

2369 

05 

STRNISLflUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1  200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DELTA 

2379 

02 

SHRSTR 

23 

40 

57 

122 

25 

1  170 

BR 

c 

MS  EILEEN  P  DICKSON 

DENRIR  3  NNE 

2389 

05 

STRNISLflUS 

37 

37 

34 

120 

47 

140 

7P 

7P 

KEN  C  BRATTON 

DE  SRBLA 

2402 

02 

BUTTZ 

23 

39 

52 

121 

37 

2720 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

51 

1  16 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

05 

LOS  RNGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   I  S 

2456 

02 

YUBR 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

BP 

GREGORY  L.  ROYAT 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVRDA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8R 

BR 

H 

CRLIF  DIV  BERCH  4  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

05 

LOS  RNGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRR 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8R 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LRSSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  S  SSE 

2506 

03 

LRSSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1455 

7R 

7A 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MRRIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  A  OEUTSCH 

DUNNIGRN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

13 

122 

16 

2420 

8fl 

WALLACE  E.  MARSHALL 

OUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8R 

8fl 

8A 

LOUIS  ABATE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

R  I  VERS  I DE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7R 

7R 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PRRK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8R 

8fl 

FRANKLIN    I  HOLOEN 

EL  CflPITRN  DRM 

2709 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7R 

7A 

c 

SRN  DIEGO  WRTER  DEPT 
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EL  CENTRO  2  SSW 

271  3 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

46 

1  1  5 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WRTER  DEPT 

ELECTRP  POWER  HOUSE 

2728 

05 

RMROOR 

16 

38 

20 

1  20 

40 

715 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

ELK  VOLLEY 

2749 

0 1 

DEL  NORTE 

17 

42 

DO 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

LYLE  J  GRRBERSON 

ELLERY  LOKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  1 9 

1  4 

96t5 

MID 

SO.  CALIF .   EDISON  CO- 

ELL lOTT 

2750 

05 

SRN  JOAQUIN 

16 

38 

1  4 

1 2 1 

1  2 

92 

7fl 

C  NORMRN  RDRMS 

EL  PI  1  RHlit  r  1  ELD 

2771 

07 

SRN  BERDINO 

1 5 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

8R 

IJIII    IDM     r  RPIPfilFR 
WlLLlHn    \j  tjniCuLL.u 

EL  MODENR 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

460 

c 

HOMER  F  WRNNRMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  I  7 

20 

1  285 

5P 

5P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONDIDO 

2862 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  2 

2863 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ET IHRNDfl 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

3  1 

1  390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

28 

1  22 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

oEUREKP  WSO  CI  R 

29  1  0 

0 1 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

1  0 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

1  20 

1  6 

442 

8A 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FfiUVER  RRNCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2 1 

1  1  9 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FHIRrltLU   r  1  RE  5IHT10N 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

BR 

8A 

rHinriLLU    rirxt.  OlrllJU'N 

FRIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

1  7 

122 

02 

1  10 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

294  1 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7R 

7R 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

FflLLBROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

1  1  7 

1 5 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHRMR 

23 

40 

2  1 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FIDDLETOHN  LYNCH  RRNCH 

3038 

05 

RMROOR 

16 

38 

32 

1 20 

42 

2  1  40 

8R 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROfl  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTR  BRRBRRA 

32 

34 

44 

1  20 

DO 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  1 8 

56 

435 

8R 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

1  20 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STRR  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LRSSEN 

18 

40 

22 

1  20 

1 9 

4000 

5P 

SP 

5P 

CRL  DEPT  FISH  4  GRME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

OU    LHLlr     tUloUIN  LU 

FOLSOM  0AM 

3113 

02 

SRCRRMENTO 

1 

38 

42 

121 

ID 

350 

8R 

8fl 

BR 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FONTRNR  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  1  7 

27 

1 972 

6P 

ROLRND  W  CETCHELL 

FONTRNfl  KRISER 

3 1 20 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  1  7 

30 

1 090 

4P 

4P 

KRISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3 1 30 

D 1 

TRINI  TY 

35 

40 

23 

1  23 

20 

2340 

8R 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RRNGER  STA 

3  1  34 

02 

PLACER 

1 

39 

0 1 

1  20 

51 

3015 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

4  1 

5 1 

1  20 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

JAMES  E  LEE 

FORT  BRAGG 

3161 

0 1 

MENDOC INO 

17 

39 

27 

1  23 

48 

80 

8A 

8R 

c 

CALIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

0 1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

124 

09 

46 

BR 

BENNY  L.  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3 1 76 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

1  22 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RRNGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

1 2 

41 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8R 

U   0   rURtot  otKViLt 

FORT  DRD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

0 1 

SONOMA 

17 

38 

3 1 

1  23 

1  5 

1  20 

5P 

5P 

FORT  ROSS  ST  HIST  PARK 

FORT  SEWARD 

3194 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  3 

123 

38 

2  1  7 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHRSTR 

23 

40 

42 

1  22 

38 

1  1  DO 

7R 

MRS  PRTRICR  R  CLRRY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  1  9 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

326 1 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  1  9 

43 

4  1  0 

8A 

BR 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DRM 

3285 

06 

ORRNGE 

26 

33 

54 

1  1  7 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1  7 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GRRBERVILLE 

3320 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

1  23 

48 

340 

8R 

CARROLL  A  PANCOAST 

GRSQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

□EL  NORTE 

1  7 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8R 

c 

U   o   rURtol  otKVlLt 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  19 

08 

8970 

MID 

so.   CALIF  .  EDISON  CO- 

GEORGETOWN  RRNGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

1  20 

47 

300 1 

BR 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLRRR 

4 

37 

22 

1 2  1 

29 

2140 

8R 

MRS  HILDA  DRRGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

59 

1  20 

23 

5400 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  2 

3402 

06 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

3 1 

1  1  9 

4  1 

I  550 

BR 

c 

SRNTR  BRRBRRR  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  SIR 

3405 

02 

SHRSTR 

23 

4  1 

0 1 

1  22 

24 

1  650 

8R 

STRTE  DIV  OF  HIGHWRYS 

GILLESPIE  FIELD 

34  10 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  1  6 

58 

385 

5P 

5P 

SRN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  17 

04 

SRNTA  CLARR 

20 

37 

DO 

1  2 1 

34 

1  94 

9R 

9A 

GILROY  RURRL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MRNTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

BA 

rn  1  L  1  r    J  L^UNrHLto 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV I LLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3455 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3SD0 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RRNCH 

3489 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

S3 

1  14 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RRNCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLRCER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

17 

115 

47 

2950 

7R 

ALBERT  0  BURTON 

GONZRLES  9  ENE 

3502 

04 

SRN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

'  7 

2350 

c 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULRRE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8H 

BR 

C  H 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

GROSS  VALLEY  2 

3573 

02 

NEVRDR 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

BR 

8R 

c 

CITY  OF  GRRSS  VRLLEY 

GRRTON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7R 

7fi 

MISS  LOUISE  HRLLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISK I  YOU 

12 

4  1 

33 

122 

54 

2820 

12M 

MRS  EMMR  R  PEREIRfl 

GREENVILLE  RRNGER  STR 

3621 

02 

PLUMRS 

8 

40 

08 

120 

56 

3580 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8R 

BR 

BR 

STRTE  DEPT  FISH  4  GRME 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBTION  INDEX 


31 


STATION  INDEX 


CRL IFORNIR 
DECEMBER  1975 


STRT  I  DM 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

U  U  U  IN  1  1 

UJ 

o 
d 

a: 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

GROVELflND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2875 

CROVELRND  RPNGER  STfl 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

DO 

55 

HRINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

15 

3440 

HfllWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

1  17 

57 

3825 

HALF   MOON  BOY 

3714 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

HAMILTON  BRRNCH  PH 

PLUMAS 

8 

A  n 

4  U 

1  9  1 

U  o 

*t  D  u  U 

HRNFORO  2  S 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36 

18 

119 

39 

240 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1  100 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1210 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

HAT  CREEK  PH  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

42 

115 

38 

1370 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

HAYWARD  6  ESE 

J  OD  J 

ALAMEDA 

4 

J  1 

1  9  1 

QQ 
O  3 

"7  1  Q 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

HEALDSBURG  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

57 

1655 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  16 

46 

2700 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

25 

I  17 

18 

3195 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

Tlini  IIMNF 

37 

37 

57 

1  19 

47 

3870 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

J  a  t  D 

NEVADA 

39 

ri9 

1  9  1 

Ud 

1  ^  fin 

i  4  OU 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

3D 

1  19 

48 

8650 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

39 

8500 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  3 

1  18 

02 

2650 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

1  4 

2600 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

360 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

333 

HOPLAND  8  NE 

H uy  / 

no 

LAKE 

23 

Q 

U  I 

1  9 

nn 
uu 

9c:  1  n 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

1 1 

118 

37 

7100 

HURSNfl 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

05 

120 

23 

730 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  4 

119 

13 

7020 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

4  1 

1  15 

41 

4390 

HYAMPOM 

4  191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

54 

123 

46 

1250 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

421  1 

06 

RIVERSIDE 

3  3 

33 

45 

1  16 

43 

5397 

I MpFR I fli 

1111    l_  1 X  i  n  i_ 

4223 

07 

I  MPFR  I  Al 

till    L  1  >  1  n  |_ 

6 

32 

51 

1  15 

34 

54 

IMPERIAL  FRA  AP 

u  / 

IMPERIAL 

5 

1  1  cr 
1  1  O 

A 
J  4 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

INDEPENDENCE  CRMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

1  16 

15 

1  I 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

INYOKERN  RRMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

4  1 

2220 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

IF  SS    vol  1  F  Y 

4374 

02 

MODOC 

2  1 

41 

16 

120 

18 

5300 

JOHNSONDRLE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

JOSHUR  TREE  3  S 

4407 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

06 

1  15 

19 

3490 

JULIAN  WYNOLR 

44  18 

05 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

1  19 

05 

9110 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

ID 

1  16 

32 

4325 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

KENTFIELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

KERL INGER 

4508 

05 

SAN  JOROUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

1  77 

.KERN  RIVER  PH  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

KERN  RIVER  PH  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

4  1 

121 

52 

2648 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


6P 


8A 


8A 


5P 


9A 


8A 


4P 


8A 
12M 

6P 
MID 

7A 

8R 
5P 


SS 


8fl 


8R 

8R 
12M 

6P 
MID 

7R 

8R 

5P 
MID 
8R 
8R 
7R 
5P 
8R 
5P 
SS 
Bfl 


8R 
8A 
4P 

8A 
5P 
5P 
6P 
IDA 


C 

C  H 


C 
C 

8AC  H 


C  H 


C  H 


8R 


FRED  H  OSBORNE 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHERIFFS  OFFICE 

JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

DEPT  OF  PARKS  i  REC 

ALBION  A  SARGENT 

CITY-HANFORD  WW  TRTMT  P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
PAC  GAS  4  ELEC-OPERATOR 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  D.  BETTENCOURT 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
ROY  W  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA   IRRIG  DIST 

MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  RKERS 

ROY  E  WRLTERS 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

CLRRENCE  E  GRSSOWRY 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
FLORENCE  H  CARRILLO 
BEVERLY  R  KOHLER 
BURTON  HOLT 

BUREAU  OF    INDIAN  AFFAIR 

BENNIE  C  WALKUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITH  HOLLOWAY 

SO  CALIF  EDISON  CO 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  GAIL  KLOPFER 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   lORIA  MINE  4  CHEM 
IDYLLWILD  FIRE  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
RGR  RESERRCH  SERVICE 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

U  S  N  0  T  S 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

PIERSON  TUTTLE 

METRO  WATER  DIST 

RANDY  CHRISTENSEN 

MT  .   WHI TNEY  LUMBER  CO 

ROY  W  WAGNER 

CHARLES  VILINEK 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

ROBERT  C  KYLE 

RAYMOND  J.  MULLEN 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

P  G  4  E  COMPANY 

PG  4  E  KILARC  PWR  HOUSE 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

32 


STnilON  INDEX 


CRLIFORNIfi 
DECEMBER  1975 


T  O  T   T  1^  k  1 

STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

z 

a. 
cr 
a 

LATITUDE 

lij 
0 

ra 

0 
z 
0 
_j 

z 
0 

a. 
> 

UJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEHP. 

PRECIP. 

lij 

- 

UJ 

a. 

Vi 

(SEE  NOTESi 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

OD 

1  C 

1  C.  I 

n  Q 
Uo 

320 

4  r 

A  P 

4  r 

z 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLRMPTH  R 

4577 

n  1 

DEL  NORTE 

1  2 

A  1 

"3  1 
0  1 

1  0  A 
I  t  4 

n  0 
Uc 

25 

CP 

or 

QP 

or 

z 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELPNO   10  SSE 

4587 

n  1 

U  1 

HUMBOLDT 

7 

A  n 
**  U 

"3  Q 

oO 

I  ^  0 

C  A 
0  4 

2356 

z 

MRS .  EORR  L .  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

u  o 

STAN  I SLRUS 

34 

"3  1 
J  / 

A  Q 
4  0 

1  ^U 

"3  Q 

jy 

3  1  5 

OH 

PQ 
OH 

8fl 

RAYMOND  WILLMS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4  R  1 

U  C. 

EL  DORADO 

1 

JO 

A  Q 
4  0 

1  on 
1  cu 

n  Q 

uy 

5700 

z 

HARRY  STEVENSON 

LP  CRESCENTO  EC  251  B 

4628 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

13 

1  18 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LPFPYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

BR 

ROSS  R  SANBORN 

•LRGUNP  BERCH 

4647 

U  D 

ORANGE 

33 

O  J 

■3  "3 

0  3 

1  1  / 

A  1 
4  / 

35 

A  P 

4  r 

4  P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLRNT 

LflGUNR  BERCH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

o  J 

"3  "3 
0  J 

I   1  1 
1  1  / 

A  P 
4  0 

2 1  0 

z 

L  8  WATER  DISTRICT 

Lfl  HONOR 

*»  D  D  U 

n  A 

SRN  MATEO 

4 

J  1 

1  y 

I  CC 

1  C 
1  D 

750 

C  P 

Or 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LRKE  RLPINE 

4  664 

ns 

ALPINE 

34 

oO 

^y 

t  on 

n  1 
U  I 

7500 

c 
0 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LRKE  RRROWHERD 

4  671 

n  "7 
u  / 

SRN  BEROINO 

1 5 

0  *♦ 

1  0 

1  1  / 

1  1 

5205 

C  P 

or 

c  P 

or 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LRKE  MENDOCINO  DRM 

4689 

0  I 

MENDOC I  NO 

22 

J  3 

1  A 
1  4 

1  0  '3 
1  C  3 

1  1 

1  1 

670 

z 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

LRKEPORT 

A  in  1 

n9 
uc 

LAKE 

23 

n9 

\JC 

t  00 
I  CC 

c  c 
DO 

1345 

QP 

or 

or 

GEORGE  R  TURNBULL 

LRKE  SP8RINR 

*»  /  u  o 

n  "7 

INYO 

19 

0  / 

1  0 

1  1  Q 
1  1  0 

3  f 

9065 

M  T  n 
n  i  u 

SOUTHERN  CALIF  .  EDISON 

LRKESHORE  2 

4708 

02 

SHRSTP 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

z 

USBR-SHRSTA  FIELD  DIV 

LRKESIDE  2  E 

4710 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

51 

1  16 

53 

690 

BR 

HELIX   IRRICRTION  DIST 

LRKE  SOLRNO 

*♦  /  1  c 

n9 

SOLRNO 

23 

oO 

■3  n 
oU 

1  00 
I  CC 

n  n 
UU 

1  40 

On 

PQ 
OH 

8R 

z 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LRKE  SPRULDING 

Al  ) 

n9 

uc 

NE  VRDR 

39 

1  Q 

1  y 

1  on 
1  ^fU 

■3  Q 

oO 

5 1  56 

A  P 

4  r 

A  P 
4  r 

4P 

h 

P  G  4  E  COMPANY 

LRKE  HOHLFORD 

DP. 
UD 

SRN  DIEGO 

33 

0  J 

1  n 
1  U 

1  1  / 

n  n 
UU 

I  500 

c 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

LP  MESR 

ns 

UD 

SRN  DIEGO 

33 

3c 

A  C 
4  D 

1  1  1 
1  i  / 

n  1 
U  1 

530 

QP 

or 

or 

LA  MESR  FIRE  DEPT 

LRNCRSTER  FSS/FRR 

4  749 

n  "7 
u  / 

LOS  RNGELES 

6 

"3  A 
3  4 

4  4 

1  1  0 

1  "3 

1  0 

2340 

M  1  n 
n  1  u 

M  T  n 
n  1  u 

DEPT  OF   TRRNSPORTRT I  ON 

LP  PRNZR 

AIR'? 

n  A 
u  ** 

SRN  LUIS  OBP 

24 

3  0 

cc 

1  on 
I  cU 

1  3 
1  3 

1  880 

c 

THOMAS  W  FOSS 

LP  PORTE 

4  77  3 

n  9 

PLUMAS 

3 

"3  Q 

jy 

A  1 
4  1 

1  on 

1  C\J 

oy 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LRSSEN  CREEK  UPPER 

U  J 

MODOC 

18 

4  1 

4  0 

1  on 
1  c\j 

1  D 

6775 

c 
0 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LPVP  BEOS  NRT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

4 1 

44 

121 

31 

4770 

9R 

9R 

U  5  NRT  PARK  SERVICE 

LPY  TONV I LLE 

4851 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

123 

29 

1  650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

U  D 

KERN 

1  0 

J  4 

c^n 

oU 

1  I  0 

c;  0 
Oc 

3585 

PQ 
OH 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZR  PT  STR  FC  352B 

Uo 

LOS  ANGELES 

33 

o4 

nQ 
Uo 

1  1  p 
1  1  0 

0  3 

1  600 

4  P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

leesville  keegrn  ranch 

*»  O  o  u 

n9 

Uc 

COLUSfl 

23 

■p  Q 

J  y 

n  Q 
u  y 

1  9  9 
ICC 

9  P 

1  330 

T  Q 
/  H 

MATTHEW  J  KEEGRN 

LECGETT 

4  00  J 

U  1 

MENDOC I  NO 

7 

jy 

0  ^ 

1  0  Q 
I  C3 

4  3 

593 

c 

JERNNE  0  HRND 

LE  GRAND 

A  fin  A 
**  0  0  I 

Uo 

MERCED 

27 

0  / 

1  4 

t  on 
I  ^U 

1  c 

1  0 

255 

c;p 
or 

c:p 
or 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4  000 

Uo 

EL  DORRDO 

1  6 

oO 

3  c 

oD 

1  0  1 
1  c  I 

n  1 
u  1 

600 

7Q 
/  H 

I  VAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

*t  oyu 

Uo 

TULRRE 

9 

oD 

0  "3 
^  0 

1  1  Q 

1  1  y 

n9 
Uc 

5 1  3 

OH 

RQ 
OH 

KAWEAH  LEMON  CO 

;.IGHTS  CREEK 

n9 

PLUMPS 

8 

A  n 

4  U 

I  4 

1  0  n 
1  c  U 

A  "3 
4  3 

5320 

c 
0 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

L INDSRY 

4957 

05 

TULRRE 

9 

36 

12 

119 

03 

420 

7P 

7P 

LINOSRY-STRRTHMORE    IR  0 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

4P 

4P 

LIVERMORE  PLMDR  CTY  F  0 

LOCKWOOD  2  N 

1  "7 
OU  I  / 

n  A 

U  4 

MONTEREY 

24 

00 

00 

1  9  1 
1  c  I 

nR 

Uo 

1104 

RQ 
OH 

c 

RRCHIE  M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

c  n  o  c 

n  c 

Uo 

TULARE 

g 

■3  C 
00 

■3  c 

oD 

1  t  0 

4  4 

6735 

Q  n 

OH 

OH 

c  y 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LOO  I 

c  n  Q  o 
OU  jc 

n  c 
U  o 

SRN  JOAQUIN 

1  6 

oO 

n  1 

u  / 

1  0  1 
1  ^  1 

1  / 

40 

C  P 

or 

C  P 

or 

5P 

CITY  OF  LOD I 

LOG  SPRING 

TEHAMA 

23 

jy 

c  n 
oU 

1  00 

A  "7 
4  / 

5050 

c 
0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

DUD  4 

n  c 
Ud 

SNTA  BARBARA 

32 

3  4 

"3  Q 

jy 

1  on 
1  cU 

01 
C  1 

95 

A  P 
4  r 

A  P 

4  r 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

dud  / 

n  1 

INYO 

1 9 

JD 

9T 

1  1  P 
1  1  0 

n  "3 
u  3 

3790 

z 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

LONG  BERCH  WSO  RP 

dUOD 

n  c 
Uo 

LOS  ANGELES 

1  3 

■3  "3 
0  0 

A  Q 

4  y 

1  1  P 
1  1  0 

no 
uy 

34 

M  T  n 
n  J  u 

M  I  n 
n  1  U 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

LONG  BELL  STRTION 

5086 

0  I 

MODOC 

7 

4  I 

0  Q 
CO 

1  0  1 
1  c  I 

0  c 
^0 

4375 

c 

0 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9R 

CHRRLES  SHEPHERD 

LORA I NE 

5098 

05 

KERN 

1 0 

35 

18 

1  18 

26 

2720 

z 

BURRELL  REED 

1  ns  PI  PMflS 

D  1  U  / 

Ub 

SNTP  BARBARA 

33 

4  D 

1  0  n 

1  n 
1  / 

565 

OH 

S  BPRBRRR  CO  F  STR  24 

1  nS   RNGFI  FS   WSn   RP  R 

5114 

Ub 

LOS  ANGELES 

1  3 

OD 

1  1  R 
i  1  0 

C  J 

1 00 

M  I  n 
n  1  u 

M  I  n 
n  I  u 

z 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  ns  PNGFi  Fs  rivir  ftr  r 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

03 

1  1  8 

1  4 

270 

M  I  D 

M  I D 

z 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

5118 

05 

MERCED 

27 

J  1 

n  "3 
Uo 

1 20 

OH 

OH 

CENTRAL  CALIF    IRR  DIST 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

Jb 

C  "3 
0  0 

1 

Ob 

860 

c:  D 
or 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

0 1 

1 20 

56 

407 

9R 

9R 

9R 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

5123 

04 

SRNTR  CLARA 

4 

37 

1  4 

1 2 1 

C  Q 
bo 

365 

5P 

5P 

SHANNON  FIRE  STATION 

LOS  GRT05  4  SW 

5125 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

2415 

8R 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STfl 

5147 

06 

SNTP  BPRBRRR 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8R 

U  5  FOREST  SERVICE 

1 ns  T  H 1 1 1  s 

I.  LJ  0  1       <  I  1  L  L.  \J 

1  c.  1 

O  I  O  I 

05 

KERN 

1  0 

35 

37 

1  1  9 

4  1 

288 

z 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  OTRY  RESERVOIR 

5162 

05 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

c 

SRN  DIEGO  WTR  DEPT 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE   DIV   OF  HWYS 

1  llMRFRYflRfl  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

1  YTl  F    PR   FnnTHll  1     Rl  VD 

5212 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

06 

1  17 

20 

1  1 60 

r 

L 

SRN  BERNRROINO  FCD 

1  YTl  F    PRFFK    RPNP.FR  STfi 

l_i  ILL     Lr\L.L.'\    i\ni"iijt.'»  Jin 

5218 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8R 

c 

U   S   FOREST  SFRVirF 

MOnFl  INF 

5231 

02 

1  ASSFN 

i_  n  sJ  o  i_  11 

1 8 

4  1 

01 

120 

30 

5320 

12M 

MRS  LURNNE  MONTGOMERY 

MADERA 

5233 

05 

MAOERR 

27 

36 

57 

120 

02 

270 

8R 

MADERA  COUNTY  FIRE  DEPT 

MRD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8R 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MRHNKE 

5258 

02 

L^KE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZABETH  MRHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

1  19 

19 

3390 

5 

SO.  CALIF  .  EDISON  CO. 

MANTECR 

5303 

05 

SRN  JOPQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

80 

BR 

8fl 

SPRECKELS  SUGRR  CO. 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHING  STBTION  INDEX 
33 


STRTION  INDEX 


CRLIFORNIfl 
DECEMBER  1975 


QTQT  T  nsj 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

UJ 

o 
cr 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcppwpp 
LiDOLrxVLrx 

i: 

PRECIP. 

cr 

UJ 

SPECIBL 
ISEE  NOTES) 

MRNZflNITfi  LAKE 

531  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5750 

8  A 

8R 

H 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

MHRE  ISLAND 

5333 

01 

SOLANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

9A 

MARE    IS  NAVAL  SHIPYARD 

MRRICOPR 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

I  19 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MfiRIPOSR 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

I  19 

58 

20  •  I 

9A 

MARIPOSA  CO  COURT  HOUSE 

MHRKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

I  19 

47 

5500 

c 

CHARLES  W  JOHNSON 

NflRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

2  3 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  2  S 

Q  "5  T  I 

U  4 

CONTRA  COSTA 

4 

3  1 

oo 

1 22 

n  Q 

230 

r 

MRS  MARGARET  5  PLUMMER 

MARTINEZ  WRTER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

I  19 

51 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

I  19 

18 

1060 

c 

VENTURA  C  .   FLOOD  CONT . 

MC   CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  I 

121 

4  1 

3800 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

4  1 

15 

122 

08 

3280 

7A 

7R 

- 

-H-- 

MCCLOUO  COMMUNITY  SERV 

MC  CLOUD  RANGER  STA 

5452 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

15 

122 

07 

3280 

c 

LARRY  RYAN 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

26 

4480 

7R 

KFSN-TV 

MECCA  F  I  RE  STAT  I  ON 

5502 

07 

R I VFRS I DF 

5 

33 

34 

1  16 

04 

180 

5P 

5P 

FAI  IF   niV   OF  FORFSTRY 

MEDICINE  LAKE 

c  c  n  cr 

n  1 
U  I 

SISKIYOU 

12 

4  I 

35 

1  2  I 

37 

6726 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7R 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIG  OIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

I 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

MIODLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  1  30 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

MILFORD  LRUFMflN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL   CREEK   SUMMIT   R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

5658 

- 

--J- 

MILO  5  NE 

C  C  C  Q 

ODD  y 

n  c 

U  o 

TULARE 

9 

^  c; 

1  6 

1  1  8 

46 

3100 

r 
L 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

571  1 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

45 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  15 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CRL  DIV  BEACH  S  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  I 

36 

45 

1  18 

43 

9700 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  19 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  AP 

C  T  Q  C 

U  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

A  1 
4  / 

1  22 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  18 

53 

580 

8A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

1  I 

36 

43 

1  18 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENR  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

31 

3075 

c 

DEP-SRNI TAT  ION-FLOOD  C 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

EDWARD  L  ADKINS 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN   Mils  ORPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

BR 

8A 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT. 

MORRO  BAY  3  N 

5859 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

1  20 

5  1 

620 

M  I  D 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

35 

15 

1  18 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

39 

4275 

8R 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8A 

8A 

MT  DIABLO  STATE  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SAN. A  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

594  1 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

1  4 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

5983 

02 

^  T       I  Yfll  1 
O  i  O  i\  1  1  u  u 

2  3 

4  1 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

c 

HJ 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CALIF  DIV  BEACH  S  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

I  18 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0R0ER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

4  1 

12 

122 

32 

5700 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

.NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

SP 

SP 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO    1  NW 

6105 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

I  14 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FflA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  1  4 

37 

914 

MID 

MID 

DEPT -TRANSPORT AT  I ON-FAA 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8R 

LINDA  ADAMS 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

6154 

06 

SANTA  BARBAR 

30 

34 

57 

1  19 

41 

2150 

8A 

8A 

c 

SON  BAR  CO  FIRE  STA  41 

NEWHALL  SOLEDRD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

1  18 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STfiTlON  INOEX 
34 


STnilON  INDEX 


COLIFORNIfi 
DECEMBER  1975 


T  O  T  T  fx  K\ 

5TRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

<I 

z 

cr 
tr 
o 

jj 

Zl 
Z 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UJ 

PRECIP. 

a. 
a. 

NEWMRN 

6 1 6B 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

1  8 

1 2 1 

02 

90 

5P 

5P 

NEWPORT  BERCH  HARBOR 

6 1  lb 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

1  1  7 

53 

1  0 

5P 

5P 

NICOLflUS  2 

6 194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

1  2 1 

33 

4  3 

BR 

NILflND 

6  1 97 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

1  7 

1  1  5 

3 1 

60 

BR 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

1  20 

30 

360 

BR 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

NORTH  BLOOMFIELO 

6232 

02 

NEVROR 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

NORTH  FORK  RRNCER  STR 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

1  4 

1  1 9 

30 

2630 

8A 

8A 

NOVRTO  8  WNW 

6290 

0 1 

MAR  I  N 

1  7 

38 

08 

1  22 

4  3 

400 

ORK  KNOLL  R  S  2 

6329 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

51 

1  22 

53 

1  700 

8A 

ORKLRND  USD  RP  R 

6335 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

44 

1  22 

1  2 

MID 

M I  D 

c 

ORKLRNO  MUSEUM 

6336 

04 

RLRMEDA 

4 

37 

48 

1  22 

1  6 

30 

M  I  0 

M  I  D 

ORKVILLE    1  WNW 

635 1 

0 1 

NAPA 

17 

38 

27 

1  22 

25 

1 60 

5P 

OHKVILLE  4  SW  2 

6356 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

24 

1  22 

28 

1 685 

OCC IDENTRL 

6370 

0 1 

SONOMA 

17 

38 

25 

1 22 

58 

960 

7A 

OCERNS I DE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSlOE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

117 

21 

30 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

1  1 6 

08 

1  80 

8A 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

1  1 6 

00 

4  1 0 

7A 

OJRI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  1  9 

1  5 

750 

5P 

5P 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMRS 

8 

39 

48 

1  20 

53 

6530 

ONO 

5455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

1  22 

37 

980 

7A 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  1  7 

53 

660 

ORRNGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  1  9 

1 8 

431 

1  OA 

1  OA 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

0 1 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

1  24 

0 1 

1  60 

5P 

5P 

ORLRNO 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

6A 

8R 

ORLERNS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

1  2 

4  1 

18 

123 

32 

410 

6P 

6P 

ORLERNS  RS 

65 1  3 

0  1 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

1  23 

32 

4  30 

OROVILLE  RANGER  STR 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

1  2  1 

34 

300 

9A 

9R 

OSTRRNOER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

38 

1  1  9 

33 

8500 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  2 

1  1  9 

1  1 

49 

8A 

8A 

OZENA  GURRO  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

4  1 

1  I  9 

2  1 

3590 

Q 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

1  2  1 

1  1 

880 

M  I  0 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

1  20 

30 

3440 

7A 

PfiCOIMR  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

1  1  8 

24 

1  500 

8A 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

Q 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  1  6 

30 

425 

4P 

4P 

PALO  ALTO 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

1  22 

08 

25 

8  A 

BR 

PALOMfl 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

1  2 1 

30 

1835 

5P 

PRLOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  1  6 

52 

5550 

7A 

7  A 

c 

PRLOS  VEROES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  1 8 

23 

2 1 6 

7A 

PANOCHE  2  W 

6675 

05 

SAN  BENIVO 

27 

36 

36 

1  20 

52 

1  320 

6P 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

1  2  1 

37 

1  750 

8R 

8A 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  1  4 

1  0 

738 

7A 

7A 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASKENTA  RANGER  STR 

6726 

02 

TEHRMR 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

PRSO  ROBLES 

67  30 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

1 20 

4  1 

700 

5P 

5P 

PRSO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

1  20 

45 

1040 

Q 

PRSO  ROBLES  FRR  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

1  20 

38 

8 1  5 

M  I  D 

M  I  0 

PATTERSON  MEADOW 

KT^  1 
D  '  O  I 

0  3 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

1  20 

1  2 

7000 

PRTT IWRY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  1  9 

2  3 

3858 

7  A 

PAYNES  CREEK 

6761 

U  c. 

TEHAMA 

23 

40 

20 

1  2  1 

54 

1  840 

7A 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

1  20 

1  4 

6300 

PETALUMA  FIRE  STR  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

1  4 

122 

38 

16 

5P 

5P 

Q 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

8A 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

1  20 

00 

5600 

Q 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

PINE   MOUNTRIN  INN 

6910 

06 

VENTURR 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

PINNRCLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8A 

8fi 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7R 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

PIT  RIVER  PH  I 

6944 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PIT  RIVER  PH  S 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

PLACERV  ILLE 

6950 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

PLRCERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

PLRSKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

OBSERVER 


C  J 


RICHARD  R  SMITH 
ORANGE  CO.  HARBOR  DIST 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
CHARLES  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRLRKOFF  DIGGINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT . 
U  S  FOREST  SERVICE 

NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 
EMILIE  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLRNEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
EARL  G.  CARTIER 
BYRON  H  MILLER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

JERE   T  TILSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  DIV  BEACH  4  PARKS 

ORLAND  UNIT  WU  flSSN 

JACK  0.  CLARK 

U  5  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OWR  4  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 
VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
FLOYD  R  POOLE 
CARL  K  ROYSTON-LRCFCO 
FRRNK  P  SRLRNO 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
PALO  RLTO  FIRE  STN  3 
JAMES  A  BELL 

PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT .   OF  STREETS  4  PKS  . 
MRS  MARGARET  STROHM 
PARADISE  FIRE  DEPT  . 
METRO  WATER  DISTRICT 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
C  J  WEYRICK 
FED  AVIATION  AGENCY 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
NELLIE  THOMPSON 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
PETALUMA  FIRE  STA  o  2 
VENTURA  COUNTY  FCD 
USES.   DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CRMULOS  RANCH 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST  . 

POLICE  DEPARTMENT 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

P  G  4  E  COMPANY 

P  G  4  E  COMPANY 

INST  FORESTRY  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 

U  S  F  54  CAL  DEPT  WTR 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
35 


SinilON  INDEX 


CRLIFORNIR 
DECEMBER  1975 


INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

U  LJ  U  In  1  1 

o 
cr 

d 
or 
o 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

nRSFR VFR 

TEMP. 

PRECIP. 

a 
> 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

PLUMRS  EUREKfi  STRTE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

C 

PLUMAS  EUREKA  ST .   PK  . 

POINT  RRENR 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

BR 

C 

JACK  W  ROOFENER 

PT  RRGUELLO  LIGHT  STR 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

1  IP 

U  S  COAST  GURRD 

POMONR  CRL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  17 

49 

740 

8A 

8fl 

CRLIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

1  19 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLR 

7085 

02 

PLUMAS 

B 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

C 

MS  PAT  CHENEY 

PORTUGUESE  MERDOW 

7093 

OS 

TULARE 

ID 

35 

48 

I  1  8 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VOLLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

IB 

123 

04 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

POHRY  VRLLEY 

71  I  1 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRRDO  DRM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VRLLEY 

7IS0 

04 

MONTEREY 

24 

36 

I  I 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RRMONR  FIRE  OEPT 

7228 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

03 

1  16 

52 

1450 

3P 

3P 

RRMONR  FIRE  DEPT 

RRNDSBURG 

7253 

07 

KERN 

1 5 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RRTTLESNRKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

I  1 

36 

59 

1  1  p 

9900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  RP  R 

7292 

02 

TEHRMR 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHRSTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  REDDING 

REDDING  FIRE  STR  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

5P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLRNDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

1  17 

I  1 

1318 

5P 

2P 

REDLRNDS  DRILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STR  2 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

01 

HUMBOLT 

17 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

CLYDE  M  HEMPHILL 

REPRESR 

7370 

02 

SRCRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STRTE  PRISON 

RICHRRDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8R 

RICHRRDSON  GROVE  ST  PK 

"R I CHMOND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  R  I  CHMOND 

RIO  VISTH 

7446 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

1 2 1 

42 

4  0 

M  I  0 

RRMY  RESERVE   TRAIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STR  3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

I  17 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

c 

U  OF  CALIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

I 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

I  18 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  IN 

7516 

02 

PLRCER 

I 

38 

48 

121 

14 

242 

8fi 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULRRE 

10 

36 

06 

I  18 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

I  18 

52 

10000 

s 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHRSTR 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

5P 

c 

PRCIFIC  GRS  RND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   I  E 

7600 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

12 

1  1  7 

05 

5965 

CRLIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRfiSIER 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

7630 

02 

SRCRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

"SACRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SRODLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SRGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

1  4 

5337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPR 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PRULSON 

SRINT   HELENR  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

GRRY  H  LERRNED 

SflINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHEK  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U  . S  .DEPT  .OF  RG  .  1  RRS 

SALINAS  FflA  AP 

/  D  D  3 

MONTERY 

24 

36 

40 

1  9  1 

0  D 

RQ 

M  I  n 

1  1  1  U 

1  1  1  u 

FED  RVIRTION  RGENCY 

SALINAS  DRM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1  375 

8A 

SRLINRS  DRM  OPERRTORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BRRBRRR 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8R 

JOE  CRBRRL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

RMROOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CRLAVERRS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CRLRVERRS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SRN  EERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

8A 

CALIF  AMERICAN  WATER  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANOBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

7740 

05 

SRN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  17 

10 

13 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 

7749 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TRNBARK  FLRT 

7750 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

12 

I  17 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNRNDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SRN  FRANCISCO 

SRN  FRRNCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SRN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SRN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  17 

54 

744 

5P 

PRSRDENR  WRTER  OEPT 

SRN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

8A 

c 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION 
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COUNTY 

ORfllNPGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  fiND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

PRECIP. 

0. 
CI 

:> 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

5HN  GREGORiO  2  St 

7807 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  RRRTR 

5HN   JHC INTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHRNSEN 

oHN    JHLINIU   KHNOtK  bin 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

C 

STRTE  OIV  OF  FSTRY 

oHN   JuHUUIN   tXr  RRNGc 

7817 

05 

MRDERR 

27 

37 

05 

1  19 

43 

lOoO 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SflN  JOSE 

7821 

04 

SHNTH  CLRRR 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

C  J 

CITY  OF  SRN  JOSE 

SflN  JUflN  BflUTISTfl  35SE 

7834 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

3  1 

550 

c 

MRS  GRY  D  CRRMRN 

oHN   L U I b  UHH 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

BR 

8fl 

8R 

c 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

bHN  LUIb  uBlbrO  rOLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7fl 

7fl 

c 

CflL  STRTE  POLY  COL 

criki    MnDfnc  once 
bHN   nHKLUb  rHbb 

7859 

06 

SRN  BRRBRRR 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SRNTfl  BflRBRRR 

■bHN   nH 1 t U 

7864 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SflN  MIGUEL  WOLF  RflNCH 

7867 

04 

SflN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

c 

MISS  JUDY  R  WOLF 

SHN  NlCDLHa  ISLAND 

7870 

06 

VENTURR 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

■bHN  RHrHtL 

7880 

01 

MAR  I  N 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNRL 

SHNTH   HNH   rlRc  SIHTION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

52 

1  15 

4P 

4P 

SflNTfl  flNfl  FIRE  DEPT 

SflNTP  flNfl  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SRNTfl  BRRBflRR 

7902 

06 

SNTR  BRRBRRR 

33 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

5 

8fl 

8fl 

c 

SANTR  BARBRRR  SWG-  TR. 

cOkiTf^     DDODODn    iron  no 

SHNIH   dhKdHKR   r HH  Hr 

7905 

06 

SNTR  BRRBRRR 

33 

34 

26 

1  19 

50 

9 

MID 

MID 

FED  RVIRTION  RGENCY 

SHNIH   LLHKH  UNIVERSITY 

7912 

04 

SHNTR  CLRRA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SRNTfl  CLflRfl 

SHN 1 H  CRUZ 

7916 

04 

SHNTR  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBER''  E  BURTON 

SHNIH   (- 1  DHn 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

4  27 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHNIH  nHRGHRlIfl  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

80 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SHNTH  nHRIH  WSO  HP  R 

7946 

06 

SNTfl  BRRBRRR 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WEflTHER  SERVICE 

hSHNTH  nONICH  PIER 

7953 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

00 

1  18 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGURRD  SER 

SHNTH  PHULR 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

1  19 

05 

260 

4P 

Bfl 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

SHNTR  RITR  PERK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

120 

35 

4300 

7fl 

RTLflS  flSBESTOS  CO 

SRNTfl  ROSR 

7965 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

27 

1  22 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SRNTfl  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SflNTfl  BflRBRRR  CO  FIRE  D 

SRN T I RCO  DRM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

WILLIflM  D  SflPPINGTON 

SRN T I RGO  PERK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

ORflNGE  CO  FL  CON  DIST. 

SflUGUS  PWR  PLT  1 

801  4 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

6fl 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

SRWYERS  BRR  RRNGER  STH 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

18 

123 

08 

2169 

Bfl 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

■  SCOT  I R 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

BR 

Bfl 

PRCIFIC  LUMBER  CO 

SEBRS  TOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBRSTOPOL 

SECRET  VRLLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BRRBflRfl  HOWE 

SEPULVEDR  DRM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

1  18 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHRSTR  DRh 

8  1  35 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

1 22 

25 

1  075 

Bfl 

BR 

BR 

C  H 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

SHELTER  COVE  RVIRTION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

410 

4P 

4P 

STRNLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7fl 

MRS.  GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7fl 

R  M  MC  G I  N  T  Y 

S  I ERRR  CITY 

8207 

02 

S 1 ERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RRYMOND  V  DRRRflH 

SIERRRVILLE  RRNGER  STH 

8218 

02 

5  I ERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

BR 

8fl 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNRL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MRNUEL   V  I LLEGflS-LflCFCD 

SILVERRDO  RRNGER  STR 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIMI   SRNITRTION  PLRNT 

8261 

05 

VENTURR 

33 

34 

17 

118 

49 

660 

c 

VENTURfl  CO  FLOOD  CONT  D 

SKRGGS  SPGS  LRS  LOMflS 

8272 

01 

SONOMR 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8R 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLRCK  CRNYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

I  730 

c 

STflTE  OIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

4  1 

1940 

7fl 

DESERT  WflTER  flGENCY 

SNOW  FLRT 

8318 

05 

MRR I  POSH 

14 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SODR  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NE  VRDH 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

SNOW  PROJECT 

SOLEDPD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

Bfl 

RLOEN  N  RNDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JRCK  fl.  HRSELEY 

50MIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

BR 

WRYLflND  0-  WflTSON 

SONOMR 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CRL  DEPT  PRRKS  S  REC 

SONORH  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8R 

8fl 

H 

STflTE  DIV.OF  FORESTRY 

SONORR  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  19 

27 

6886 

c 

STflTE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRRNCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MRRIPOSR 

14 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

Bfl 

Bfl 

H 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 

SOUTH  LRKE 

8406 

07 

I  NYO 

19 

37 

1  1 

1  18 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CRLIF  EDISON  C 

SPRORR  PRC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

J.  E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4  1 

60 

8fl 

WflLTER  8.  HENNES 

SPRINGVILLE  RRNGER  STR 

8460 

05 

TULRRE 

9 

36 

08 

1  18 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

5PRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULRRE 

9 

36 

12 

1  18 

39 

4070 

c 

PG&E  COMPANY 

SQURW  VRLLEY 

8474 

03 

PLRCER 

36 

39 

12 

120 

1  4 

6235 

8fl 

Bfl 

H 

CLOSED  11/1 /75 

STAND  I SH-H I CKE Y  ST  PK 

8490 

01 

MENOOC I  NO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

Bfl 

Cfl  DEPT-PflRKS  4  REC 

STRNISLRUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  4  E  COMPflNY 

STATE  LHKES 

8S10 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

118 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

Bl  T  T  E 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

OlHlt    UIV    Ur  rblKT 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SRN  JOROUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SflN  JOflQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

C  J 

WERTHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

8560 

05 

SRN  JOROUIN 

27 

38 

DO 

121 

19 

12 

8fl 

BR 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 
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LU 
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cr 
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TEMP. 

PRECIP. 

cr 
> 

UJ 

SPF.CIflL 
(SEE  NOTES  1 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

O  O  /  O 

COLUSA 

23 

jy 

1  o 

1  99 
ice. 

A  0 

■^n  1 

jU  1  o 

ft  Q 
O  H 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RONCER  STR 

8580 

u  c. 

COLUSR 

23 

J  y 

9 

^  J 

1  99 

■^■^ 
J  J 

1  1  D  O 

RQ 
O  n 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

ft    ft  7 

0  D  o  / 

n9 

GLENN 

23 

Q 

jy 

JO 

1  9  9 
ice. 

"^9 

JC 

1  Q  1 

RD 
OH 

ft  D 
0  H 

r 

L 

ORLAND  WATER  USERS  flSSN 

STOUTS  MEROOW 

859  1 

09 

SHASTA 

2  1 

A  1 

*♦  1 

1  n 

1  9  1 
i  C  i 

ft  ft 

O  D 

D  J  u  u 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VRLLEY 

o  o  u  o 

n  9 

YUBA 

8 

0  y 

A 
J  *♦ 

1  9  1 

Oft 

U  D 

O  0  u  o 

ftp 
o  r 

ftp 
O  r 

MRS.   LILLIAN  MACRUDER 

SUEY  RRNCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

DO 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  I 

37 

05 

119 

13 

6240 

5 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

ft  c,c: 
O  O  O  o 

u  o 

R I  VERS  I DE 

28 

J  J 

A  ^ 
^  J 

1  1  7 
1  1  / 

1  9 
1  c 

I  490 
1  **  c  U 

ftp 

o  r 

ftp 

o  r 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

0  D 

ft  A 
o  *♦ 

1  9  1 
i  C  i 

ftO 

o  U 

R  ft 

O  o 

CRLF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8597 

U  D 

SNTA  BARBARA 

32 

A 

J  H 

id  1 

1  c  U 

J 

1  1  n 

1  1  U 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

ft  "7  nn 

U  D 

VENTURA 

33 

^  A 

1  ft 
1  o 

1  1  ft 

1  i  0 

A  0 

1  ORft 
1  UOo 

RQ 
O  H 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

ft  "7  n  9 

n 

U  O 

LASSEN 

1  8 

A  n 
**  u 

99 

1  90 

i  c\J 

A 

J 

il  1  4  ft 

RQ 

o  n 

P  Q 
0  H 

WILLIAM  M  MURRAY   I  I 

SUSRNVILLE   1  WNW 

ft  "7  n 

U  D 

LASSEN 

1  8 

A  n 
M  u 

9ft 

1  90 

1  £1  U 

4  0 

4  ft  ft  ft 

o  0  0 

r 

L 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

RMRDOR 

1 6 

^ft 
J  o 

9"^ 
^  J 

1  90 

i  CKJ 

A  R 
**  O 

1  ftftft 
i  O  O  D 

8fl 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

ft  "7  1 

n  9 

U  c 

PLUMAS 

8 

A  n 
*i  u 

97 

1  9  1 

Oft 
Uo 

ft  1  ftO 
o  1  oU 

C 

o 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TRFT 

8752 

05 

KERN 

ID 

35 

09 

1  19 

28 

1025 

C 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

TRHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

8R 

8R 

7P 

H 

FRANK  G  TOWER 

TRHOE  VRLLEY  FAA  RP 

ft  7  R  9 

U  J 

EL  DORADO 

35 

ft 

J  0 

ft  il 
o  ^ 

1  9  0 
1  ^1  U 

00 
U  u 

ft  9  ft  4 
D  ^  o  ** 

1    1  P 
111 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHRCHflP I 

ft  ft  9ft 
O  O  <i  D 

n  c; 
u  o 

KERN 

I  0 

J  o 

DR 
UO 

1  1  ft 
i  I  0 

9  7 
C  1 

J  y  /  o 

4  P 

R  Q 
u  r1 

|-| 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHRCHAPI  AIRPORT 

ft  ft  ^^9 
O  O  J  c 

U  0 

KERN 

1  0 

J  o 

nR 

UO 

1  1  R 
1  1  0 

9ft 

^  Qft  0 

J  y  o  u 

r 

L 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

KERN 

I  0 

J  o 

n9 

1  1  ft 
1  1  0 

A  ft 
**  O 

I  4  9ft 

I  CO 

ftp 

or 

ft  P 

or 

TEJON  RRNCH  COMPANY 

TEMECULR 

884  4 

n  ft 

U  D 

RIVERSIDE 

33 

O  J 

jU 

1  1  7 
1  1  / 

OQ 

uy 

1  090 
1  Uc\J 

r 
L 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

ft  P  7 
OO  /  J 

U  J 

LASSEN 

I  8 

A  n 
4  U 

ft  9 

1  9  n 
i  C  U 

9  7 

ft  00 

o  J  UU 

ftp 

or 

ftp 
Or 

r 
L 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

ft  ft  ft  ^ 

O  O  O  0 

n  1 

U  1 

SONOMA 

22 

ft 

A  R 
1  0 

1  99 
ice 

ft  0 

o  U 

1  ftftft 
1  DoO 

r 

L 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMRL  FRR  RP 

ft  flQ9 

n  7 
u  / 

RIVERSIDE 

6 

■^R 
jO 

1  1  ft 
1  1  o 

1  0 
i  U 

1  1  9 
1  1  C 

M  I  0 

M  I  0 
1  1  1  U 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMRL  FIRE  STR  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

TH0U5RND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

13 

I  18 

52 

810 

8R 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

ft  Q  DQ 

oy  uy 

n  9 

PLUMAS 

8 

J  y 

ft  id 

o  *( 

1  90 
i  c\J 

A 
J  4 

ft  QOO 

oy  UU 

c 
O 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

ftG  1  9 

oy  1  ^ 

U  o 

TULARE 

9 

ft 

9  9 

1  1  ft 
1  1  0 

o  1 

1  QOO 

1  yuu 

r 
L 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

RQ  1  1 

oy  I  / 

U  D 

TULARE 

9 

^  ft 

9R 
<L  0 

1  1  R 
1  1  0 

ft  9 

1  1  /I  o 
1  1  4  u 

9  P 
c  r 

9P 

C  r 

r 
L 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

T I GER  CREEK  PH 

RQ9  R 

oy  ^  0 

U  0 

AMADOR 

1 6 

ft 
J  0 

97 

1  9  0 
i  c\j 

9Q 
C^ 

9    ft  ft 

<1  J  OO 

4  P 

4  P 

r 
L 

P  G  4  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STR  FC6 

oyo  / 

n  ft 

U  D 

LOS  ANGELES 

33 

A 

Uo 

1  1  R 
1  1  0 

ftft 

JO 

7  4ft 
/  4  o 

RQ 
OH 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRRNCE 

ft  Q7 

oy  /  J 

UD 

LOS  ANGELES 

33 

A  R 
1  0 

1  1  R 
1  1  0 

90 
c  U 

1  1  O 
I  1  U 

4  P 

4  P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRRBUCO  CANYON 

ft  Q  Q  9 

oy  y  <i 

n  ft 

U  D 

ORANGE 

33 

J  J 

Q 

J  y 

1  1  7 
1  1  / 

Pft 

JO 

Q70 

y  /  u 

r 
L 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRRCY  2  SSE 

ft  QQ  7 

o  y  y  / 

U  O 

SRN  JOAQUIN 

27 

7 

A  ^ 
n  J 

1  9  1 
i  C  i 

9ft 
c  O 

1  Oft 
1  Uo 

r 
L 

RAGE  R  TUGEL 

TRACY  CRRBONR 

8999 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7R 

7R 

BANTR  CRRBONR  IRRI  DIST 

TRRCY  PUMPING  PLRNT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

ft  P 

D  r 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY   RIVER  HATCH 

y  D 

n  1 

U  i 

TRINITY 

35 

A  n 
4  u 

A  ^ 
^  J 

1  99 

ice 

il  R 
O 

1  R  ft  0 
1  0  OU 

RQ 
OH 

R  Q 
0  H 

R  Q 
0  H 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONA 

y  u  JO 

n  7 

SRN  BERDINO 

5 

J  o 

4  7 

1  I  7 

9  ^ 

C  J 

1  ft  Qft 

1  D  y  o 

R  Q 
0  H 

RQ 
OH 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

y  u  J  / 

n  9 

U  c. 

COLUSR 

23 

jy 

1  R 
I  0 

1  9  9 
1  CC 

jy 

4  0  00 
*♦  U  UU 

c 
o 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

y  u  *i  J 

U  J 

NEVRDR 

36 

J  y 

9n 

1  9  n 
I  C  U 

1  1 
1  I 

ft  Q  Qft 

o  y  y  o 

R  Q 
OH 

P  Q 
D  H 

r 
L 

U  S  FOREST  SERVICE 

TU JUNGR 

QD  Al 

yu*J  / 

Do 

LOS  RNGELES 

1  3 

A 

1  ft 
1  o 

1  1  R 
1  1  0 

1  7 

!  R  9  0 
i  0  ^  U 

7  P 

/  r 

7  P 

JAMES  D  .  PARRR 

TUJUNGfl  MILL   CR  FC  470 

Qn  i4  Q 

y  u  *♦  y 

Uo 

LOS  RNGELES 

I  3 

J** 

9 

C.  J 

1  1  R 
1  1  0 

Oft 

Uo 

il  ft  il  ft 
4  D  *+  o 

r 
L 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELRKE  R 

y  uo  J 

U  1 

SISKIYOU 

1 2 

<i  1 
*t  1 

ft  ft 

o  0 

1  9  1 
I  C  1 

9  ft 
c  0 

4  0  "^ft 
H  U  J  o 

4  P 

4  P 

4  P 

r 
L 

TULELPKE    I RR I G  DIST 

TUNNEL  RRNGER  STRTION 

yuo  1 

u  o 

TULRRE 

10 

■^ft 

JO 

9  9 

t  1  R 

I  1  o 

1  7 

RQ  ft  0 

oy  o  u 

c 
o 

NATL  WERTHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STRNISLRUS 

14 

37 

29 

120 

51 

1  15 

8A 

CRRL  R  PERRSON 

TUSTIN   IRVINE  RRNCH 

9087 

06 

ORRNGE 

33 

33 

44 

1  17 

47 

1  18 

7A 

7R 

THE    IRVINE  COMPRNY 

TWENTYNINE  PRLMS 

Q  n  Q  Q 

y  uy  y 

n  7 
u  / 

SRN  BERDINO 

6 

A 

nft 

Uo 

1   1  ft 
1  1  D 

0  9 
UC 

1  Q  7  ft 

1  y  /  o 

4  P 

4  P 

*t  r 

JOSHUR  TREE  NRT  .   MON  . 

TWIN  LRKES 

Q  1  nc; 
y  1  uo 

n  9 

ALPINE 

1 

ft 

JO 

A  9 

1  90 
I  CU 

0  9 
U  C 

7  R9  Q 

4  P 

A  P 

*l  r 

u 
n 

PRCIFIC  GRS  4  ELECTRIC 

TW  I  TCHELL  DAM 

Q  1  I  1 

y  1  i  i 

n  K 
U  D 

SNTR  BARBARA 

30 

J 

ft  Q 

o  y 

1  90 
1  ZU 

1  Q 

1  y 

ft  R  9 
OO  ^1 

A  P 

A  P 
H  r 

4  P 

SRNTA  MRRIR  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

Q  1  on 

U  D 

TULARE 

9 

ft 

J  O 

ft 

O  J 

1  1  ft 

Q 

J  y 

79  ft 
J  f  CO 

r 

USES  C/0  DIST  RRNGER 

»UK I  AH 

n  1 
U  1 

MENDOC I  NO 

22 

J  y 

no 
uy 

1  9 
I  C  J 

1  9 

C  9  T 
UC  3 

ftp 
Or 

C  P 

Or 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

0  1 

MENDOC I  NO 

22 

n  Q 
Uo 

1  ^1  J 

1  c 
1  D 

1  900 

8R 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

"UCLA 

9  1  52 

06 

LOS  ANGELES 

33 

j4 

n  A 
U  4 

I  1  O 

il  Q  n 
4  JU 

4  P 

4  P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LRKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MRTTOLE 

Q  1  77 
y  I  /  / 

n  1 

U  I 

HUMBOLDT 

1  7 

4  0 

1  5 

1  94 

1  1 
1  1 

255 

ftp 
o  r 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SRN  LEANORO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

5R 

6fl 

c 

E  BRY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FRNCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

W I LL I RM  P  HYDER 

VRCAV I LLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VRCRV  1 1  1  F   F  I  RF   fl  I  ST 

VAI  1  FY   rFNTFR   ?  NNF 

9232 

06 

SAN  niFGO 

33 

33 

14 

1  17 

01 

1  390 

4P 

VRLLEY  CNT  MUN  WRTER 

VflLYERMO  FIRE  STR  79 

9250 

07 

1  nS  RNGFl  FS 

1  5 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

1 ns  RNGFl  FS  rn  firf  str 

VAN  NUYS  FC  15fl 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT  .   WTR .   AND  POWER 

VENflDO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURR 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

17 

105 

8R 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VRLLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

s 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8fl 

8R 

c 

VICTOR  CO  WRTER  DIST 

VIDETTE  MEROOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

I  18 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


COLIFORNIR 
DECEMBER  1975 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 
o 
a 
z 

O 

UJ 

o 

(X 

_l 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

TIME  fiNO 
TRBLES 

OBSERVER 

Q. 

UJ 

*— 

PRECIP. 

a. 
cr 
> 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

VINCENT  FIRE  STfi  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

V  I  NTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  OOTTfl 

V  I  SOL  I  fl 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

BR 

8A 

VISALIfl  FIRE  DEPRRTMENT 

VISTfi  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

SiO 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLTfl  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

C 

P  G  4  E  COMPANY 

WRLLRCE    1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

BA 

CALIF  DEPT  FISH  4  GRME 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

C 

TOMRS  S  VRNRSEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

54 

1  2 1 

59 

400 

9R 

MRS.  BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

DO 

117 

52 

488 

BR 

L  fl  CO  FIRE  OEPT 

WARM  SPRINGS  ORM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

BR 

BR 

BA 

c 

U  5  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

17 

1  16 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8R 

BR 

KERN  CO  FSTRY  S  F  D 

WRTSONVILLE  WRTERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

BR 

BR 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WRWONfl  RRNGER  STATION 

9482 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STR 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8fl 

BR 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

0! 

SISKIYOU 

1  2 

41 

26 

122 

23 

3590 

8A 

BR 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

1  18 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

1  6 

1  20 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1  19 

40 

5280 

s 

COUNT^  OF  SRNTR  BRRBRRR 

WESTHflVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

13 

1  19 

59 

285 

7H 

BOSTON  RRNCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

1  6 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE   I  OKRNO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

8A 

BR 

8A 

NRTIONRL  PARK  SERVICE 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

10 

10150 

BA 

BR 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

1  4 

12470 

BA 

BR 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

1  1 8 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LRCFCD 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RRNGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

1  17 

I  4 

4  100 

5P 

5P 

NRTIONRL  PARK  SERVICE 

WILL  IRMS 

9677 

02 

COLUSR 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

4P 

4P 

c 

POLICE  DEPRRTMENT 

W I LL I TS   1  NE 

9684 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C  .  WROE 

WILLITS  HOWRRD  FOR  RS 

9585 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STRTE  OIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8R 

8fl 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

135 

8A 

8A 

HOWARD  R  RLLRRD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

1  2 1 

58 

1  35 

8R 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

RLPINE 

3 

38 

47 

1  1  9 

49 

5670 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

41 

121 

48 

69 

9R 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOOOSIDE  FIRE  STR  1 

9792 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

26 

1  22 

1  5 

380 

5P 

5P 

WOOOSIDE  FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LRKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

14 

6950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YORBfl  LINDR 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKV ILLE 

9851 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

38 

54 

123 

14 

1  100 

c 

MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 

TOSEMITE  PARK  HERDQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

119 

35 

3970 

7R 

7R 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKR 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

122 

38 

2625 

BR 

BR 

H 

U  5  FOREST  SERVICE 

ZENIR-KETTENPOn  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3600 

c 

RRCHIE  B  FUGRTE 

CLOSED  STATIONS 

SQURW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

5235 

BA 

BA 

H 

CLOSED  11/1/75 

NEW  STRTIONS 

MC  CLOUD  RANGER  STA 

5452 

02 

SISKIYOU 

21 

4  1 

15 

122 

07 

3280 

c 

LRRRY  RYRN 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature  Precipitation 


SUUOD 

Average 

Average 

e 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

HigfaesI 

a 

1 
.J 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

a 
« 

1 

0 
a 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

2 

a 

1 
0 

1.00  or  More 

5  • 

0  t 

s  >  ^ 

i 

Tola! 

♦      *  * 

MARCH  1975 

I  

CmZZLV   ISLAND  BEPUr.E 

61, 8M 

37. 7H 

49. 8M 

73 

30 

32 

23 

466 

0 

0 

1 

0 

4.54 

.99 

23 

.0 

0 

0 

*         it  * 

APRIL  197» 

BIC  BEAR  LAKE 

45. 6M 

22. 8M 

34.  2M 

57 

26* 

15 

2 

916 

0 

2 

30 

0 

1.83 

.61 

5 

9  + 

4 

2 

0 

CULVER  CITY 

66  ■  5 

49,3 

57.9 

-  1.4 

73 

20* 

40 

7 

206 

0 

0 

0 

0 

•  17 

_  1,12 

.09 

6 

^ 

^ 

( 

0 

GRIZZLY   ISLAND  REPUBE 

64. 9M 

38. 6M 

51. SM 

77 

30* 

30 

19+ 

390 

0 

0 

4 

0 

1.46 

.66 

6 

!c 

0 

4 

1 

0 

KNIGHTS   FERRY  2  Sr 

64. 6M 

36. OM 

90. 4M 

75 

30  + 

27 

1 

440 

0 

0 

0 

1.38 

.51 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

PASO  R0BLE5 

67.1 

36.2 

51.7 

-  5.3 

79 

30 

29 

2 

391 

0 

0 

6 

0 

.89 

-  .55 

.62 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

PiSMD  BEACH 

65,4 

39.2 

92.3 

78 

20 

35 

18+ 

374 

0 

0 

0 

0 

.22 

•  22 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

San  NICOLAS  ISLAND 

54,4 

67 

29 

42 

6 

312 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.73 

9 

3 

I 

0 

VALYERMO  PIRE   STA  79 

60, 5M 

3l!7M 

46.  IM 

74 

24* 

22 

2 

556 

0 

0 

16 

0 

l!26 

1.01 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

*       *  * 

MAY  1979 

ANTIOCH  pumping  Pi  3 

80. e 

47.5 

64.2 

96 

30 

35 

5 

121 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

94 . 2 

57.4 

75.8 

-  1.8 

106 

31 

42 

6 

5 

25i  0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

1 0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

78. 5M 

38. 6M 

56. 6M 

98 

30 

26 

4 

211 

7 

0 

2 

0 

.16 

-  1.12 

.16 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

75. 4M 

40. OM 

57. 7M 

90 

3 1 

22 

4 

224 

I 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

c 

C 

0 

INOIO  U  S   DATE  GAROPN 

91, 5M 

62. 5M 

77. OM 

-  1.5 

105 

13 

43 

22 

4 

^"^ 

^ 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

73,6 

39.6 

56.6 

.7 

89 

30 

28 

5 

262 

0 

0 

4 

0 

.72 

-  1.4B 

.62 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

PALMDALE 

49.9 

66.2 

1.0 

98 

31 

36 

5 

63 

6 

0 

0 

0 

.  OC 

.00 

•  0 

Q 

Q 

0 

PLACERVILLE 

75!o 

45.8 

60.4 

1.6 

91 

31* 

33 

5  + 

175 

2 

0 

0 

0 

.55 

-  i!io 

.59 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

62,1 

51.1 

56.6 

69 

28 

47 

10 

252 

0 

0 

0 

.01 

■  01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARRARA 

67. 4M 

50. 4M 

56. 9M 

-  1.7 

76 

4 

45 

7+ 

162 

0 

0 

T 

-  ,27 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

60.2 

53.6 

56.9 

-  3.8 

62 

29* 

49 

8* 

244 

0 

0 

T 

-  ,06 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

44 . 2 

_  2,2 

78 

3 1 

17 

5 

636 

0 

0 

29 

0 

82 

.50 

4 

4 1 

3 

I 

0 

VACAVILLE 

83)4 

49.0 

66.2 

i.e 

95 

30+ 

33 

5 

82 

10 

0 

0 

0 

!oo 

-  !94 

.00 

!o 

0 

0 

0 

0 

*       *  * 

JUNE  1975 

ALDERPOINT 

93,1 

49.3 

66.2 

.7 

100 

10 

40 

25 

51 

8 

0 

0 

0 

.19 

-  ,36 

.  19 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

84,8 

51,3 

68.  1 

98 

10+ 

41 

25 

24 

7 

0 

0 

0 

.03 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

71.6 

57.6 

64.6 

.3 

79 

27 

52 

9 

25 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER   CREEK  FDREOAV 

75.5 

49.9 

62.7 

90 

15  + 

32 

25 

128 

2 

0 

1 

0 

.74 

.53 

24 

T 

0 

2 

1 

0 

DRY  CANYON  RESERVBIR 

84.8 

47.9 

66.4 

98 

15 

41 

22* 

36 

^ 

^ 

0 

0 

.  00 

_  ^ 

.00 

Q 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

82. S 

41.3 

62.1 

98 

15 

32 

26 

132 

9 

0 

1 

0 

.20 

.20 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

85.6 

108 

16* 

50 

25 

29 

0 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

''82I3 

5o!l 

66.2 

98 

10* 

41 

25 

47 

6 

0 

0 

0 

!o6 

.08 

24 

!o 

0 

0 

0 

u 

HETCH  HETCHY 

.81 

-  .05 

.48 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

LE  GRAND 

88.8 

55.0 

71.9 

-  .6 

98 

13 

46 

25 

6 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   COUNTY  P  D 

84.5 

49.3 

66.9 

.5 

99 

13 

42 

25 

36 

10 

0 

0 

0 

.06 

-  ,06 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

59. 5M 

7j 

4 

46 

25 

159 

0 

0 

0 

0 

24+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63)2 

50.4 

96.8 

71 

26 

44 

30 

240 

0 

0 

0 

0 

.01 

16 

!o 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

82,5 

46.4 

64.5 

1.9 

96 

19  + 

32 

18 

87 

8 

0 

1 

0 

.36 

-  ,22 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

69,4 

51.1 

60.3 

85 

27 

44 

25 

135 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLANfl 

63. 5M 

53. 7M 

98. 6M 

75 

26 

50 

6 

168 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STJTIDN 

72.7 

33.8 

53.3 

.2 

15 

20 

26 

345 

0 

0 

12 

0 

.52 

-  .21 

.36 

25 

1*0 

0 

TWITCHELL  DAM 

75. 4M 

50. 5M 

63. OM 

85 

24+ 

47 

1 

69 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*       *  • 

JULY  1975 

BLYTHE 

108.3 

77.0 

92.7 

.6 

115 

11 

62 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

-  .05 

.10 

27 

.0 

0 

1 

0 

u 

CLAREMONT  POMONA  COL 

88,3 

58.7 

73.5 

-  .5 

96 

12  + 

51 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

77,0 

61.7 

69.4 

1*1 

65 

11  + 

56 

6* 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

85.  IM 

50. 9M 

68. OM 

107 

26 

42 

4 

29 

6 

0 

0 

0 

.15 

.  1 1 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

91.2 

57.5 

74.4 

100 

27* 

48 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

84.5 

48.7 

66.6 

.1 

100 

27 

35 

30 

68 

U 

0 

0 

0 

.49 

,24 

.44 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

108,2 

76.2 

92.2 

1.4 

115 

11 

67 

1 

0 

0 

0 

0 

.07 

-     ,  17 

.07 

27 

.u 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMFNT 

91,5 

49.6 

70.6 

-  2.9 

112 

27 

36 

30 

26 

11 

0 

0 

0 

.04 

.01 

.04 

16 

.0 

0 

Q 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   3  E 

71,5 

52.3 

61.9 

97 

31 

45 

1 

97 

" 

0 

0 

0 

.02 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

69, 6M 

57. 8M 

63. 7M 

79 

1 1 

53 

12 

51 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

75,4 

43.4 

59.4 

-  1.3 

B8 

27 

22 

1 

191 

0 

0 

2 

0 

.04 

-  .21 

•  03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRQ  FILTER 

71,8 

50.5 

61.2 

97 

26 

47 

30* 

141 

1 

0 

0 

0 

.14 

•  14 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

VACAVILLE 

90, 7M 

53. 6M 

72. 2M 

-  3.5 

111 

26 

42 

15 

11 

18 

0 

0 

0 

.14 

.13 

•  14 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

*       t  • 

AUGUST  1975 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

91, 9M 

54. 9M 

73. 4M 

-  1.6 

103 

9* 

46 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.02 

-  .04 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

81, 4M 

54. 2M 

67. 8M 

98 

3 

51 

28 

27 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

87,  IM 

50. 5M 

68. 8H 

104 

3 

43 

17+ 

19 

14 

0 

0 

0 

.03 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

u 

HILTS 

62.3 

46.9 

64.6 

96 

3 

36 

29 

77 

5 

0 

0 

0 

.16 

-  .25 

.16 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SOLANO 

88.  IM 

55. 8M 

72. OM 

52 

7 

0 

17 

0 

0 

0 

.12 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


A-1 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFOKNU 


Temperalure 


Precipitation 


►I 


No.  of  Dayt 


Xt    Si    -o^  H 


.1 

li 


■S-o 
Z  o 


M4RIC0P4 
MQUNT4IN  PASS 
OUANCE  COVE 

PINNACLES  NAT  MONUHfNT 
RICHARDSON  CROVF   JT  PK 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

VACAVILLE 

WILLOW  CREEK   1  NW 


SEPTEMBER  197» 
ELSINORE 

GRIZZLY  ISLAND  REPUOE 
LIVERMORE  COUNTY  P  R 
NEVADA  CITY 
OROVILLE  RANGER  STA 

SAN  NICOLAS  ISLANn 
TEHACHAPI 

UPR  SAN  LEANDRO  FtLTER 


OCTOBER 


1975 


BJRLINGAME 
COALINGA 

DEER  CREEK  FQREHAV 
DOBBINS   1  S 
INYOKERN 


92t9 
86. 7M 
■"i.lM 

91.  * 
87, BM 

95.8 
72.6 
91. OW 

92.  * 


98.1 
85. ON 
88.3 
63.9 
90. 3M 

71. 4M 

85.1 

73.8 


67.3 
78.7 
60.* 
68.9 
80.9 


66.* 
61. IM 
58. 7M 

*e.8 

50, OM 

59.0 
58,8 
53, *M 
*7,6 


*e,7M 
*9,7 
*7,5 
60, *H 

56. 6M 

52,* 

50,2 


*9,0M 

*5.9 

*0,5 

*2,9 

*5,2 


79.7 
73, 9M 

76,  *M 
70.1 
68. 9M 

77.  * 
65,7 
72, 2M 
70.0 


66. 9m 
69.0 
65.5 
75. *M 

6*,0M 

66,8 

62,0 


58, 2M 

62,3 

90.5 

99,9 

63,1 


1,7 
2,6 


,3 
2,* 


106 

27* 

100 

9 

101 

* 

9* 

7 

101 

6 

95 

2* 

96 

6* 

9* 

25 

2.3 


21* 
136 
*60 
291 
1** 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  .26 

0  .20 

0  .00 

0  .31 

0  ,36 


0  0  0 

0  0  0 

0;  0  0 

0  0  0 


I 

S»a  Relerence  Notes  FoUowing  Slallon  Index 
A-2 


.25I 

.26 

1» 

.20 

21 

.01 

.00 

.29 

.31 

19 

2* 

0 

0 

0 

.00 

29 

B 

0 

0 

0 

.00 

2 

10 

0 

0 

0 

.00 

27 

5 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

81 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

:** 

109 

1 

0 

0 

0 

.02 

.00 

,** 


*,09 
,9* 
*,38 
7,10 

T 


l.*J 
.81 

1.78 
2.21 
T 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CRUZLY   ISlsNO  REFUt^E 
GRDVELAND  RftNGER  ^T* 
SflLSIPUEDES  GfiCINB  STa 
SECRET  ViLLPY 


4PRIL 


BIG  BfA»  LAXE 
CULVtR  CITY 

FLLLERT^H  HrLLCRE*:!  RV 
CPUZLY  ISLAND  REFUCE 
GROVELANO  RANGER  STA 

KMGHTS   FERRY  2  SF 
MflRF  ISLAND 
DCOTILLO  WELLS 
PiSO  RDBLES 
PIS-^O  BEACH 

SALSIPUEDES  GAGING  STi 
SAN  NICOLAS  ISlANO 
SECRET  VALLfY 

SlSana  knolls 
valyermo  fir£  sta  70 


Mftv 


1975 


ANTIQCH  PUMPING  PI  l 
BIG  SUR  STATE  PARK 
6L  YTHE 

BfilDGEVILLE  4  NNH 
ClAHKS   VALLfY  MUD^i  '^C" 

CCVELO 

CflE'iCENT  CITY  7  ENE 
DANA  2  S£ 

DEEP  SPRING?  CQLLFC5 
GflRSERVULE 

INDID  U  S  DATE  GA»DeN 
KEE   RANCH  / 
LOOKOUT  3  WSW 
MflKlPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 

MORGAN   HILL   2  E 
NEVADA  CITY 
OCDTILLQ  WELLS 
PflL^OALE 
PAN0CH6   2  W 

PaS<ENTfl   RAfJGER  STA 
PL ACEBVILLE 
HID  VISTii 

SALSIPU=nES  GAGINfi  STi 
SAN  NICOLAS  ISLANn 

SflNTi  BARBARA 
SANTA  MINICA  PIER 
SUEV  RANCH 

THUCKEE  RANGER  STATIO-J 
VACAVILLE 


JUNE  1975 
A! DFRPQINT 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
BIG  SUR  STATE  PAR" 
BP  I  DCEVILLE  <*  NNW 
CULVER  CITY 

DANA  2  5E 

DEEP  CREEK  FQRERAV 
DRY  CANYON  RESERVPIn 
ELLIOTT 
FOREST  GLEN 

FULLERTON  HlLLC«E'iT  R^/ 
GILHOY   1<.  ENE 
GCiri  RQC«  RANCH 
GRIZZLY    ISLAND  REFUf.E 
HAYFORK  RANGER  STATION 

HETCH  HETCHY 
LEESVILLE  kEEGAN  BANCh 
LE  GRAND 

LIVFRMORE   CnUNTY  F  C 
LCS  PRIETOS  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 
MEAHQW  LAKE 
MONTEREY  FAA  Ap 
MCRRO  BAY  FIRE  OE^T 
NEVADA  CITY 

PlSMO  BEACH 

SAN  GABRIEL  CANYON  dh 

SAN  NICTLAS  ISLAND 

SeCOET  VALLEY 

SNDi-'  CREEK  UPPER 

SUEY  RANCH 

TfiUCKEE  RANGER  STATION 
TwITCHELL  DAM 
VAN  NUYS   FC  15A 


JULY 


1975 


ARRlvO  CRAN"e 
BlVTHE 

SBlnCFVILLE   4  NNw 

Claremdnt  phmona  COl 
clacks  valley  mudp  rc" 

CULVER  CITY 
DANA   2  SE 

Elliott 

GILROY  I't  ENE 
GflEENVIEW 

GR  IZ2LY  ISLAND  REFUBE 
GROVELANO  RANGER  STA 
HENSHAM  DAM 


4.54 
9,24 
7,59 


.  17 
1.68 


.U 

.f.2  .10 


.1?      .01  .1? 


13  14 


15 


.05 
.42 


19     20  21 


S«e  i«lorence  nor«s  toUowmg  Station  Indaz. 
A-3 


25     26     27     28     29     30  31 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


HERNANDEZ  2  NN 
JCHNSONOALE 
HIRIPOSH 
BtRTINEI  3  5SE 
HC  ClOUD 

ncnClN  MILL  2  E 

PaL"  SPalNGS 

PINNSCLES  N4T  MONUMENT 
PT  AUCUELLO  LIGHT  ST4 
POINT  PIEORAS  SLtNclS 

SALINAS  3  E 

SAN  NICHLAS  ISLANn 

SuEV  RANCH 

TAHOE  C1T» 

UPR  SAN  LEANDRQ  FILTER 
ViCAVILLE 


AUGUST  1975 
ADELANTO 

BROOKS  PARNHAH  RANCh 
CLARKS  VALLEy  M<JOn  RCh 
COOL 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  PC  Z»1C 
UuNSICAN 

CRIZ2LV  ISLAND  RE'UCE 
HILTS 

lhY3KERN  ARMITACE 

LAKE  SOLANQ 
HARICOPA 
netDOW  LAKE 
HDRSAN  HILL  2  E 
HOUNTAIN  PASS 

ORANGE  COVE 
PfiSKENTA  RANGER  STA 
PINNACLES  NAT  HONUHPNT 

PIRlJ  2  ESE 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAL5IPUE0ES  GAGING  !TA 
SAN  fiERNARDINO  CQ  H1SP 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  RITA  PEAK 
SECRET  VALLEY 


SEPTEHSER  1975 

BOUQUET  CANYON 
6R10GEVILLE  4  NNW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
ElSINORE 

CRIIZLY   ISLAND  REFUSE 
GROVELAND  RANGER  STA 
KEE  RANCH  / 
LIVERHIJRE  COUNTY  f  n 
HARE  ISLAND 

NEVADA  CITY 
OflOVlLLE  RANGER  STA 
PIEORA  BLANCA  GRO  STA 
PT   ARCUELLO  LIGHT  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SECRET  VALLEY 
TEHACHAPI 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
VENTURA 


OCTOBER 


l»75 


ARROYO  GRANDE 

BURLINCAME 

CCALINCA 

CRYSTAL  LAKE  PC  2«3C 
DEER  CREEK  PORE'AY 

DCBBINS  1  S 

GIBSON  HHY  MNTNCE  STA 

INY3KERN 

morran  hill  2  e 
salsipuedes  caging  sta 

Shoshone 


Day  of  Month 


6.66 
T 


20      21      22      23  24 


25     26  27 


28     29    30  31 


T  T 
.01  T 


.74 
.0> 


'  liowin^  Suiion  lain. 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

age 

1 

2  1 

3 

4 

5 

e 

7  1 

1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  j 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

«         *  « 

MAX 
MIN 

HARCt'  1975 

MAX 

MIN 

GRI2ZLV   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

7? 
3' 

58 
34 

62 
36 

68 
36 

69 
36 

64 
37 

64 
37 

66 
46 

64 
43 

61 
42 

51 
41 

62 
38 

6! 

38 

51 
34 

60 
34 

54 
37 

60 
38 

57 
39 

66 
39 

64 

33 

60 
33 

52 
32 

60 
40 

62 
44 

60 
44 

60 
36 

59 
37 

59 
37 

73 
33 

72 
42 

61.8 

37.7 

•          «  * 

MAX 
MIN 

APRIL  1975 

MAX 

MIN 

11G  lEiR  LAKE 

MAX 
MIN 

37 
20 

48 
15 

51 
25 

46 
22 

41 
23 

32 
16 

32 
17 

35 
21 

39 
26 

43 
19 

40 

20 

43 

30 

49 
26 

47 

28 

40 
27 

33 
21 

45 
20 

53 
21 

57 
27 

54 

31 

57 
27 

92 
21 

53 
21 

57 
J5 

55 
22 

45.6 
22. B 

CULVER  CITY 

MAX 

MIN 

70 
<.! 

71 
45 

73 
48 

70 
49 

62 
49 

55 

41 

63 
40 

60 
43 

69 

50 

67 
52 

63 
54 

69 
49 

65 

53 

63 
53 

63 
51 

62 
52 

63 
46 

68 
47 

64 
46 

73 
46 

70 
56 

63 
54 

66 
48 

67 
50 

67 
53 

69 
51 

66 

47 

71 
49 

70 
51 

66 
56 

66,5 
49.3 

OKUZLV   ISLiND  REFIJOE 

MAX 
MIN 

b'- 
40 

65 
40 

65 
40 

61 
39 

54 
36 

55 
36 

56 
37 

55 
35 

66 
34 

63 
34 

71 
46 

74 
44 

64 
44 

60 
33 

57 
31 

62 
31 

66 
30 

64 
30 

69 
45 

74 
47 

70 
42 

58 
42 

67 
41 

65 
38 

64 

35 

60 
41 

72 
43 

77 
42 

77 
42 

64,9 
36,6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

6« 
27 

63 
29 

67 
33 

59 
37 

59 
39 

53 
37 

51 
33 

55 
42 

75 

62 
32 

61 
32 

67 
32 

64 
36 

66 

41 

67 
36 

72 
44 

74 
38 

64 
36 

71 
37 

69 
34 

65 
33 

70 
36 

72 
36 

74 
36 

75 
47 

04,6 
36.0 

P4S0  RHBLES 

MAX 
MIN 

67 

31 

68 
29 

67 
34 

63 
34 

57 
42 

57 
36 

61 

32 

60 
42 

69 
38 

67 
36 

67 
34 

75 
36 

69 
38 

64 
46 

68 
37 

60 
30 

64 
35 

67 
32 

72 
36 

76 
38 

73 
35 

63 
45 

69 
34 

68 
42 

63 

40 

67 
32 

72 
33 

74 
3ft 

76 
35 

79 
37 

67.1 
36  ,  2 

PISMO  BE4CH 

MAX 

MIN 

6« 
38 

63 
35 

62 
37 

58 
41 

6C 
42 

69 
39 

70 
40 

61 
36 

68 
36 

64 

36 

61 
36 

63 
40 

62 
38 

62 
53 

62 
42 

65 
40 

63 
37 

63 

35 

70 
36 

78 
39 

64 
49 

70 
39 

70 
36 

64 

38 

63 
38 

65 
38 

71 
41 

68 
36 

70 
39 

69 
43 

65.4 
39.2 

S4N  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

60 
'.7 

6; 

43 

59 
47 

61 
46 

60 
44 

53 
42 

58 
48 

68 
48 

61 
48 

59 
48 

56 
49 

60 
50 

59 

50 

60 
52 

61 
47 

60 
47 

68 
45 

60 
60 

60 
50 

66 
50 

59 
48 

59 
51 

61 

50 

64 
52 

60 
50 

60 
50 

61 
50 

64 
50 

67 
48 

61 
50 

60,3 
46,4 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

MAX 
MIN 

55 
29 

65 
22 

70 
30 

58 
29 

64 

45 
29 

51 
25 

55 
29 

49 
33 

55 
30 

53 
31 

62 

40 

59 
33 

62 
35 

64 

36 

53 
37 

50 
31 

62 
29 

66 

30 

71 
34 

74 
37 

66 
33 

66 
33 

74 
32 

54 
32 

67 
30 

72 
29 

73 
39 

60.5 

31.7 

«          •  * 

MAX 
MIN 

MAY  1975 

MAX 

MIN 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

77 
39 

77 
39 

75 
47 

60 
39 

65 
35 

70 
38 

75 
36 

76 
36 

74 
36 

74 
43 

75 
47 

79 
52 

89 
48 

87 
47 

70 
41 

75 
45 

82 
47 

90 
50 

87 

50 

80 
45 

70 
45 

64 
44 

81 
48 

65 
52 

90 
57 

90 
62 

92 
64 

92 
64 

94 
65 

96 
59 

95 
52 

60. B 
47.5 

flLVTHE 

MAX 
MIN 

e« 

5* 

91 
56 

93 
52 

91 
63 

75 
53 

80 
42 

87 
46 

91 
47 

9* 

52 

99 

53 

100 
55 

101 
61 

102 
60 

103 
63 

102 
63 

96 
65 

91 
56 

91 
61 

93 
63 

91 
63 

81 
46 

66 
46 

94 

54 

98 
68 

100 
63 

100 
61 

100 
63 

99 
64 

97 
60 

99 
66 

106 
66 

94.^ 
37.4 

eOUELQ 

MAX 
MIN 

78 
3* 

76 
38 

66 
36 

6! 
28 

66 
30 

74 
34 

77 
34 

8C 
39 

72 
39 

65 
34 

75 
35 

90 
37 

90 
41 

73 
42 

76 
38 

90 
42 

79 
41 

69 
45 

70 
38 

66 
36 

76 
35 

79 
38 

80 
43 

83 
41 

88 
37 

84 
47 

64 
42 

92 
43 

95 

46 

96 
46 

ie,> 

38.6 

BEEP  SPRING?  COLLEGE 

MAX 
MIN 

61 
38 

69 

3D 

70 
38 

67 
22 

67 

59 
26 

68 

30 

71 
34 

73 
37 

78 
42 

82 

81 
41 

62 
45 

82 
46 

78 
44 

80 
42 

82 
43 

82 

78 

57 

67 

77 
41 

80 
40 

61 
49 

82 

80 

77 
47 

n 

85 
43 

90 
57 

'5.4 
40.0 

INBIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

B7 

60 

87 
6? 

93 
65 

94 
62 

76 
51 

77 
54 

62 
56 

65 
59 

89 
63 

91 
64 

100 
71 

101 
66 

109 
68 

103 
61 

98 
66 

96 
62 

69 
57 

86 
64 

86 
63 

87 
61 

75 
55 

61 
43 

87 
61 

93 
68 

98 
71 

97 

70 

98 
68 

100 
69 

100 

13 

99 
69 

91.5 
62.5 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

69 
3* 

70 
38 

69 
43 

49 

30 

52 
26 

56 

30 

63 
33 

66 
32 

72 
36 

74 
39 

74 

40 

71 
39 

64 
42 

B6 
46 

76 
39 

68 
36 

76 
43 

61 
41 

62 
47 

73 
42 

56 
33 

71 
39 

74 
42 

77 
42 

83 
42 

31 
44 

63 
45 

iz 

41 

85 
42 

89 
46 

68 
50 

73.6 
J9.6 

PALMOALE 

MAX 
MIN 

78 
45 

8? 
45 

80 
44 

70 
48 

63 
36 

71 
43 

77 
40 

60 
48 

65 

45 

89 
46 

69 
47 

93 
49 

94 

55 

91 
52 

83 
54 

83 
48 

88 
53 

85 
62 

78 
57 

63 
64 

67 
39 

78 
45 

64 

60 

60 
47 

63 
50 

86 
51 

87 
62 

89 
55 

90 
56 

91 
55 

96 
64 

82.4 
49.9 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

68 
43 

7i 
43 

70 
45 

53 
33 

54 
33 

61 
38 

66 

40 

70 
43 

74 

44 

76 
44 

73 
45 

73 
46 

82 

50 

a9 

49 

71 
44 

70 
43 

76 
48 

82 
52 

84 

62 

75 
43 

61 

39 

71 
45 

75 
42 

78 
56 

82 
52 

82 
52 

65 
49 

83 
48 

66 
49 

91 
53 

91 

56 

75.0 
45.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

61 
51 

60 
51 

S9 

50 

56 
50 

60 
49 

61 

50 

61 
50 

62 
50 

64 

50 

63 
47 

64 
53 

63 
5  1 

59 
54 

59 
52 

60 
52 

62 
52 

68 
49 

59 
53 

59 
52 

59 
61 

60 
51 

60 
50 

66 
50 

65 
52 

64 

52 

63 

52 

62 

51 

69 
54 

66 

53 

65 

51 

63 
52 

62,  I 
51.1 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

68 
47 

71 
50 

76 
50 

65 
45 

73 
45 

70 
45 

66 
46 

62 
49 

70 
47 

69 
47 

66 
61 

65 
54 

68 
54 

66 
51 

62 
54 

66 
50 

71 
52 

66 
53 

59 
46 

69 
49 

67 
49 

65 
50 

67 
53 

67 
53 

61 
52 

(0 
66 

72 
56 

68 
55 

67,4 
50,4 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

59 
5* 

96 
50 

59 
52 

60 
52 

57 
49 

SB 
49 

56 
49 

59 
49 

58 
53 

56 

50 

61 

53 

62 

54 

61 
5ft 

61 

55 

69 
54 

61 

56 

61 

56 

61 

55 

60 
54 

62 
53 

62 
53 

62 
55 

60 
53 

60 
55 

61 
55 

62 
56 

62 
56 

62 
56 

62 
56 

61 
97 

60 
56 

60.2 
53.6 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

51 
25 

55 
24 

53 
29 

42 
19 

34 
17 

43 
21 

50 
22 

55 
25 

60 
27 

62 
29 

62 
32 

63 
26 

67 
26 

75 
30 

69 
32 

57 
26 

66 
29 

71 
30 

73 
30 

60 
23 

40 
26 

95 
29 

61 
29 

66 
30 

70 
26 

67 
29 

70 
31 

67 
40 

68 
27 

70 
>6 

76 
31 

60.7 
27.6 

VACAVIL1,E 

MAX 

76 
43 

74 
41 

70 
50 

65 
39 

70 
33 

75 
36 

76 
39 

74 
39 

78 
39 

76 
47 

BO 
45 

89 
58 

87 

50 

87 
60 

76 
46 

87 
43 

92 
49 

91 
51 

64 
53 

79 
54 

83 
45 

83 
49 

86 
48 

92 
52 

91 
62 

94 
50 

91 
53 

93 
74 

99 
76 

»5 
97 

93 
55 

83.4 
49.0 

♦          •  ♦ 

MAX 

JUNE  1975 

MAX 

ALOERpniNT 

MAX 

97 
54 

90 
53 

77 
54 

81 
46 

86 

50 

86 
49 

80 
46 

79 
41 

84 
46 

1  00 
50 

99 
51 

90 
47 

98 
54 

98 
52 

99 
54 

69 
51 

78 
48 

69 

50 

74 
52 

75 
52 

82 
51 

61 
61 

61 

5  1 

6* 
44 

68 

40 

79 
49 

74 
44 

75 
45 

79 
50 

76 
52 

B3.  1 
49.3 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

89 

51 

81 
47 

77 
48 

89 
60 

98 
53 

85 
53 

83 
47 

85 
51 

94 
59 

98 
60 

94 
54 

82 
49 

91 
59 

94 
54 

66 
54 

79 
47 

83 
51 

77 
50 

81 

49 

72 
52 

84 
49 

83 
45 

87 
52 

73 
50 

70 
41 

80 
46 

65 
47 

86 
53 

90 
67 

66 
52 

64.8 
51.3 

CULVER  CITY 

MAX 

MIN 

70 
57 

70 
96 

70 
58 

70 
57 

70 
56 

70 
56 

66 
58 

70 
56 

70 
52 

72 
57 

71 
58 

71 
59 

69 
59 

66 
58 

72 
67 

69 
59 

69 
58 

72 
58 

75 
58 

73 
57 

72 
56 

74 
56 

72 
67 

70 
62 

75 
53 

76 
55 

79 
60 

75 
60 

75 

60 

79 

60 

n,6 

57,6 

OEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

84 

5? 

79 
6? 

74 

50 

76 
54 

83 

56 

83 
56 

79 
5  3 

76 

52 

79 
56 

82 
55 

83 
56 

64 

56 

64 
60 

90 
63 

90 
58 

80 
47 

65 
36 

65 
36 

65 
45 

64 

42 

70 
45 

74 
49 

77 
52 

67 
34 

51 
32 

64 
41 

74 
46 

70 
48 

75 
52 

79 
48 

75.5 
49.9 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

se 

49 

89 
45 

83 
49 

73 
46 

78 
48 

64 
49 

69 
48 

84 
50 

79 
47 

89 
47 

96 
47 

93 

60 

89 
48 

91 
49 

96 
48 

65 

50 

65 
50 

68 
56 

70 
51 

64 
45 

76 
41 

67 
41 

89 
50 

65 

50 

74 
44 

92 
45 

95 
50 

92 
44 

69 

50 

96 
51 

B4.B 
47.9 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

95 

50 

86 
46 

80 
42 

84 
43 

91 
48 

91 
42 

65 
40 

65 
37 

89 
42 

89 
42 

93 
45 

91 
47 

94 

50 

95 
50 

98 
50 

90 
43 

62 
45 

66 

35 

72 
33 

78 
43 

81 
37 

85 
35 

64 
38 

68 
38 

56 
34 

70 
32 

77 
36 

72 
37 

78 
37 

78 
41 

B2.B 
41.3 

GOLD   ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

MAX 
MJN 

MAX 
MIN 

106 
75 

104 
72 

102 
69 

99 
69 

100 
67 

103 
73 

1P3 
74 

101 
72 

102 
70 

105 
74 

107 
74 

108 
78 

107 
72 

105 
72 

106 
72 

108 
74 

104 
70 

100 
62 

90 
60 

69 
57 

95 
55 

99 
56 

98 
57 

«6 
56 

99 
50 

101 

ao 

101 
76 

104 
80 

109 
60 

109 
78 

101,8 
69,3 

See  Reference  Noles  Following  Slalion  Irdex 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

o 
01 
19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CRIZZLV   1SL4N0  REFU06 

MAX 
MIN 

87 
*9 

79 
49 

72 
49 

91 
59 

98 
52 

83 
57 

77 
48 

83 
51 

94 
52 

51 

93 
52 

72 
47 

91 
53 

96 
53 

79 
53 

75 
50 

71 
52 

71 
51 

79 
47 

66 
46 

ei 

49 

78 
49 

91 
50 

72 
47 

71 
41 

81 
47 

86 
49 

86 
49 

91 
51 

65 
49 

82.3 
90i  1 

HETCH  METCHV 

MAX 

MIN 

LE  CRANO 

MAX 
MIN 

61 

87 
J5 

86 
53 

95 
52 

96 
52 

95 
59 

92 
56 

90 
56 

93 
56 

95 
61 

95 
56 

91 
59 

98 
61 

95 
64 

95 
59 

91 
53 

86 
52 

79 
49 

76 
51 

77 
51 

96 
51 

89 
54 

89 

55 

77 
54 

78 
46 

85 
51 

87 
51 

89 
65 

90 
56 

99 

56 

99.8 
55. U 

live'more  county  F  D 

MAX 
MIN 

ai 

*9 

79 
5? 

91 
50 

97 
51 

90 
52 

80 
5? 

80 
48 

95 
51 

98 
62 

98 
55 

91 
53 

92 
51 

99 
55 

92 
53 

84 
53 

75 
50 

71 
48 

78 
43 

72 
49 

92 
51 

78 
48 

82 
46 

81 
47 

65 

50 

79 
42 

94 
43 

86 
44 

99 
48 

88 
48 

79 
45 

84.5 
49.3 

lONTER'Y   F4A  AP 

MAX 
MIN 

65 
5* 

64 
5* 

69 
54 

71 
53 

70 
56 

65 
il 

70 
54 

70 
53 

70 
55 

65 
56 

65 
54 

67 
54 

66 
5  2 

67 
57 

63 
55 

62 
52 

61 
56 

62 
52 

64 
54 

62 
52 

63 
54 

64 
54 

65 
48 

64 
54 

66 
50 

66 
60 

65 
52 

65 
62 

65.6 
53.4 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

61 
51 

63 
53 

64 
52 

63 
54 

63 
48 

65 
51 

62 
55 

62 
51 

62 
50 

63 
52 

60 
52 

64 
51 

63 
52 

61 
53 

64 
54 

65 
53 

62 
52 

63 
46 

62 

52 

61 
52 

63 
51 

62 
50 

61 
51 

63 
48 

63 
45 

71 
♦  9 

70 
47 

62 
48 

62 
46 

63 
44 

63.2 
50.4 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

89 
54 

84 

50 

79 
47 

84 
47 

92 
51 

90 
53 

86 
40 

83 
47 

90 
49 

90 
56 

91 
48 

88 
48 

89 
4" 

96 
52 

96 
51 

95 
51 

82 
50 

73 
32 

72 
47 

69 
44 

77 
46 

90 
44 

84 
50 

73 
45 

55 
34 

71 
37 

78 
41 

78 
42 

60 
44 

92 
44 

92.5 
46.4 

PISMO  PEACH 

MAX 
MIN 

6' 

5? 

67 
51 

65 
54 

69 
53 

6H 

49 

66 

51 

67 
53 

65 
52 

65 
51 

67 
53 

67 
52 

67 
52 

67 
53 

68 
55 

73 
50 

67 
54 

66 
56 

68 
49 

65 

50 

66 
51 

69 
50 

68 
52 

70 
51 

71 
48 

72 
44 

79 
50 

85 
45 

84 
46 

75 
56 

70 
48 

69,4 
51.1 

SAN  NICOLAS  ISlJND 

MAX 
MIN 

63 

53 

61 
54 

59 
54 

62 
51 

62 
51 

63 

50 

62 
54 

60 
53 

65 
54 

64 

54 

63 
54 

62 
54 

65 
56 

64 
56 

62 

56 

63 
54 

63 
54 

62 
54 

63 
54 

61 
53 

64 
52 

66 
54 

75 
57 

68 

63.5 
53.7 

TRUCKEP  RANGER  STATnN 

MAX 
MIN 

7? 
32 

70 
34 

77 
37 

69 
41 

76 
34 

81 
46 

80 
37 

75 
3'' 

72 
30 

75 
30 

77 
35 

76 
35 

80 
3" 

82 
36 

66 
39 

85 
44 

81 
40 

61 
26 

56 
39 

71 
39 

67 
35 

71 
32 

74 
41 

67 
31 

46 
26 

62 
20 

72 
21 

73 
30 

73 
21 

72 
32 

72.7 
33.9 

TKITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

69 
47 

70 
51 

72 
52 

70 
50 

72 
49 

75 
53 

73 
52 

74 

50 

75 
49 

76 
50 

75 
50 

69 
48 

72 
51 

74 
50 

76 
52 

79 
51 

85 
54 

91 
53 

76 
50 

75 
51 

74 
62 

65 
50 

80 
49 

73 
48 

75 
50 

77 
49 

79 
52 

76 
60 

/5.4 
50.5 

*          •  * 

MAX 
MIN 

JULY  1975 

MAX 
MIN 

SLYTHE 

MAX 
MIN 

105 
64 

104 
6? 

105 
74 

106 
73 

109 
78 

112 
76 

112 
79 

11? 
83 

109 
84 

113 
84 

1  15 
83 

109 
80 

106 
72 

1  10 
80 

111 
76 

109 
78 

10' 
76 

105 
74 

109 
72 

110 
79 

109 
79 

108 
78 

106 
81 

110 
79 

111 
79 

112 
76 

108 
75 

103 
77 

104 
80 

104 
79 

106 
75 

109.3 
77.0 

CLAREmONT  POMONA  COL 

MAX 

MIN 

87 
53 

87 
53 

88 
51 

84 

52 

86 
57 

90 
5b 

93 
57 

91 
61 

88 
62 

96 
65 

93 
65 

96 
62 

87 
60 

85 
60 

66 
58 

67 
54 

86 
60 

63 
59 

82 
62 

86 
56 

87 
57 

89 
56 

91 
66 

88 
65 

92 
60 

92 
63 

90 
65 

99 
63 

89 
60 

94 
99 

65 
55 

99,3 
59,7 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

77 
57 

75 

60 

74 
56 

73 
56 

78 
56 

76 
56 

77 
62 

76 
64 

80 
65 

65 
65 

85 
65 

84 
62 

80 
62 

72 
65 

72 
62 

72 
61 

75 
65 

75 
65 

73 
62 

76 
62 

72 
64 

80 
61 

76 
62 

82 
61 

76 
62 

76 
62 

90 
64 

80 
64 

72 
62 

77 
62 

76 
61 

77,0 
61.7 

GRIZZLY   ISLAND  REFUSE 

MAX 
MIN 

75 
43 

76 
49 

76 
46 

75 
42 

74 
48 

88 
49 

91 
49 

84 
53 

91 
51 

82 
52 

88 
51 

84 
52 

85 
47 

81 
47 

78 
51 

67 
53 

95 
52 

90 
54 

74 
54 

98 
54 

83 
54 

91 
50 

90 
50 

102 
50 

101 
58 

107 
S8 

106 
55 

67 
62 

77 
55 

96 
46 

85,1 
50.9 

HENSHAW  DAK 

MAX 
MIN 

85 
4fl 

8B 
49 

88 

50 

87 
51 

89 
60 

93 
57 

93 
59 

95 
60 

96 
66 

99 
67 

95 
64 

97 

60 

94 
54 

66 
54 

92 
56 

92 
52 

97 
55 

93 

52 

87 

56 

99 
56 

91 
54 

93 
55 

94 
60 

92 
56 

93 
60 

100 
64 

100 
65 

91 
65 

87 
64 

85 
60 

64 
83 

91.2 
57.5 

HC  CLOUD 

MAX 
MIN 

70 
39 

68 
36 

77 
39 

81 
40 

82 
44 

81 
40 

86 
45 

85 
44 

93 
47 

90 
53 

93 
56 

9? 
57 

90 
51 

89 
52 

80 
54 

61 
54 

78 
57 

77 
54 

81 
52 

93 
51 

86 
50 

88 
53 

91 
53 

94 
55 

96 
54 

98 
91 

100 
52 

95 
51 

96 
53 

71 
35 

75 
37 

84.5 
49.7 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

ID'' 
67 

104 
71 

109 
70 

104 
69 

110 
75 

m 

79 

114 

80 

104 
83 

109 
80 

1  13 
84 

115 
82 

110 
63 

106 
72 

110 
74 

no 

74 

105 
75 

102 
73 

105 

70 

110 
72 

111 
73 

110 
75 

109 
70 

107 
90 

114 
79 

112 
84 

111 
96 

109 
79 

99 
90 

103 
80 

106 
74 

106 
69 

108.2 
76.2 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

8? 
42 

79 
40 

78 
40 

78 
39 

82 
44 

90 
50 

93 
50 

94 
51 

96 

50 

98 
53 

102 
49 

98 
47 

90 
44 

90 
50 

86 
50 

76 
59 

86 
59 

84 

51 

87 
47 

90 
51 

89 
50 

95 
54 

100 
54 

103 
54 

107 
60 

111 
61 

112 
55 

97 
49 

92 
51 

84 

38 

65 
47 

91.5 
49.6 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

60 
46 

60 
46 

63 
48 

58 
47 

58 
50 

59 
46 

60 
47 

60 
48 

60 
48 

61 
48 

58 
<.7 

62 
52 

61 
50 

64 
51 

64 

51 

60 
49 

60 
51 

62 
51 

66 
64 

60 
52 

SALINAS  3  E 

MAX 
MIN 

66 
45 

65 
47 

67 
52 

70 
55 

78 
48 

78 
53 

72 
53 

72 
53 

69 

51 

66 

50 

65 
50 

64 
54 

67 
55 

67 
51 

69 
51 

70 
53 

66 
53 

68 
54 

73 
52 

72 
56 

73 
59 

74 
51 

72 
52 

76 
51 

95 
50 

76 
64 

71 
57 

68 
57 

68 
66 

62 
90 

67 
49 

/I. 5 
52,3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

70 
54 

70 
58 

72 
58 

66 

71 
58 

75 
57 

75 

58 

79 
60 

67 
53 

64 
54 

68 
56 

68 
56 

69 

58 

67 
56 

68 
58 

66 
58 

67 
59 

65 
58 

65 
56 

66 
56 

69 
58 

72 
57 

68 
60 

72 
60 

76 
64 

68 
64 

72 
60 

74 
54 

69.6 
57.8 

TAHQE  CITY 

MAX 
MIN 

65 

22 

64 
32 

66 
33 

70 
40 

74 
42 

76 
44 

81 
44 

76 
42 

69 
46 

60 
48 

69 
42 

90 
42 

80 
40 

80 
39 

75 
49 

62 
46 

69 
45 

72 
45 

74 
44 

78 
33 

77 
45 

78 
46 

80 
44 

82 
46 

95 
49 

85 
50 

98 
52 

67 
54 

96 
66 

60 
48 

64 
36 

75.4 
43.4 

UPS   SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 
MIN 

64 
47 

67 
47 

63 
49 

63 
49 

67 
48 

77 
50 

76 
51 

70 
51 

70 
50 

67 
49 

70 
49 

65 
49 

68 
50 

74 
50 

67 
52 

62 
52 

76 
52 

66 

52 

62 
52 

70 
53 

67 
53 

75 
90 

96 
51 

84 

60 

99 
52 

97 
54 

89 
52 

69 
62 

67 
52 

67 
47 

73 
49 

71,8 
50.5 

VACAVILLE 

•          *  • 

MAX 
MIN 

MAX 

79 
45 

79 
46 

78 
53 

76 
51 

69 
45 

92 
54 

95 
52 

92 
52 

95 
52 

94 
54 

92 
56 

92 
52 

90 
57 

78 
42 

85 
58 

85 
59 

83 
55 

90 
53 

89 
55 

93 
54 

98 
54 

101 
54 

108 
56 

110 
61 

111 
98 

100 
62 

94 
59 

83 
57 

88 
50 

92 
93 

90.7 
53.6 

AUGUST  1975 

MIN 

MAX 
MIN 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

93 
52 

99 
53 

103 
53 

98 
53 

97 
58 

87 
55 

96 
52 

103 
55 

98 
55 

99 
56 

97 

54 

95 
55 

93 
55 

91 

56 

92 
54 

90 
56 

93 
62 

75 
60 

83 
52 

91 
57 

89 
56 

96 
57 

97 
60 

97 
56 

81 
54 

77 
62 

93 
46 

90 

60 

91.9 
54.9 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

90 
54 

95 
52 

98 

94 

52 

64 
55 

64 
53 

74 
52 

90 
57 

96 
55 

90 
54 

92 
53 

75 
53 

72 
55 

72 
52 

72 
53 

71 
52 

72 
54 

76 
54 

70 
55 

75 
54 

87 
54 

74 
56 

97 
55 

97 

59 

98 
56 

84 
54 

64 
55 

71 
61 

79 
55 

80 
98 

91.4 
54.2 

BRIZZLV  ISLAND  R6FU0E 

MAX 
MIN 

100 
52 

104 
53 

103 
48 

93 
51 

88 
51 

81 
43 

94 
50 

101 
51 

96 
50 

94 
50 

86 

50 

80 
51 

78 
50 

82 
52 

91 
49 

78 
43 

79 
59 

72 
53 

82 
53 

90 
53 

65 
55 

93 
52 

92 
52 

95 
52 

90 
90 

70 
50 

74 
62 

94 

60 

67 
46 

63 
44 

87.1 
50.5 

HILTS 

MAX 
MIN 

89 
45 

90 
51 

96 
50 

92 
50 

90 
54 

86 
47 

81 
38 

86 
46 

91 
50 

86 
50 

87 
55 

89 
56 

66 
47 

66 
49 

86 
46 

83 
51 

79 
56 

67 
49 

68 
43 

79 
44 

85 
48 

82 
49 

77 
56 

92 
40 

80 
40 

82 
40 

80 
44 

69 
39 

75 
36 

74 
44 

69 
39 

82.3 
46.9 

LAKE  SHLANO 

MAX 
MIN 

98 
53 

93 
59 

87 

52 

92 
56 

98 
55 

98 
53 

95 
54 

92 
53 

92 
54 

69 
54 

89 
55 

89 
53 

90 
56 

91 
62 

73 
56 

79 
58 

87 
57 

96 
57 

92 
56 

92 
61 

91 
59 

93 
96 

75 
57 

75 
57 

92 
55 

64 

65 

97 
54 

88.  1 
55.6 

MARKQPA 

MAX 
MIN 

89 
66 

94 

7> 

98 
75 

102 
74 

103 
75 

103 
70 

96 
63 

89 
66 

97 
70 

100 
77 

100 
68 

99 
66 

96 
63 

93 
65 

94 

66 

94 
66 

94 

67 

91 
61 

63 
62 

8c 
64 

84 
65 

90 
65 

90 
67 

95 
69 

96 
71 

97 
72 

94 
55 

83 
56 

83 
59 

99 
99 

96 
59 

92.9 
66.4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

85 
53 

94 

5« 

95 
62 

95 
66 

95 
72 

93 
75 

93 
73 

94 
7? 

94 
7  1 

86 
68 

84 
64 

86 
59 

66 
60 

84 
62 

85 
52 

95 
60 

91 
55 

80 
56 

80 
50 

90 
54 

96 
57 

94 

62 

86 
60 

66 
64 

85 
58 

90 
64 

79 
62 

96.  7 
61.1 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

91 
59 

97 
61 

101 
66 

104 
62 

104 
62 

103 
69 

95 

53 

91 
62 

99 
62 

100 
66 

99 

bl 

99 
59 

95 
59 

92 
58 

95 
58 

95 
57 

93 
57 

92 
56 

83 
55 

88 

57 

91 
57 

93 
66 

97 
60 

97 
60 

97 
60 

93 
62 

65 
62 

95 
53 

68 
63 

91 
94 

94.1 
66.7 

S««  R*f«i«nc*  Not*!  Following  SlaUon  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,1. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PINNSCLES  NAT  CONUHENT 

MAX 

95 
«5 

9fl 
55 

102 
56 

103 
54 

103 
53 

95 
46 

88 
41 

97 
50 

102 
55 

101 
48 

96 
45 

93 
47 

91 
46 

89 
44 

91 
44 

91 
44 

68 
46 

88 
55 

70 
56 

77 
49 

86 

52 

87 
49 

92 
54 

94 
54 

95 
52 

96 
50 

81 
46 

60 
45 

85 
47 

90 
45 

99 
42 

91.4 
4  8*8 

mCH4RDS0N  CRQVE  ST  PK 

MAX 

92 
<.B 

102 
4" 

97 
48 

102 
43 

89 
47 

85 
5i 

75 

82 

85 

50 

90 
50 

91 
50 

9B 

50 

91 
49 

91 
51 

90 
51 

90 
50 

75 
55 

77 
52 

80 
54 

99 
53 

98 
53 

87 
52 

89 
52 

96 
51 

95 

51 

76 
46 

79 
45 

78 
45 

97.8 

SAN   BERNARDINO  CD  HQSP 

MAX 

96 
5B 

104 
60 

103 
64 

105 
64 

103 
68 

104 
67 

107 
68 

104 

67 

96 
66 

97 
65 

96 
63 

94 
59 

92 
58 

94 

56 

89 
57 

91 
54 

68 
54 

88 
57 

66 
57 

86 

57 

86 
57 

97 
55 

101 
56 

99 
57 

99 
56 

93 
55 

94 
53 

91 
53 

94 

55 

98 
55 

97 
57 

95.8 
59  i  U 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

7? 
55 

7* 
62 

76 
60 

79 
61 

76 
61 

76 
62 

87 
64 

86 
64 

60 
62 

72 
60 

69 
60 

71 
60 

69 
61 

71 
60 

69 

60 

70 
61 

71 
61 

72 
62 

74 
56 

66 
55 

69 
59 

69 

58 

75 
53 

77 
49 

67 
57 

65 
57 

66 
56 

69 
69 

72 
57 

73 
57 

69 

55 

72.6 
58.8 

VACAVILLE 

MAX 

97 
53 

104 
54 

103 
56 

95 

56 

92 
51 

88 
51 

100 
53 

101 
56 

97 
56 

103 
50 

90 
51 

96 

50 

89 
51 

92 
50 

85 
51 

65 
58 

78 
59 

81 
52 

92 
55 

91 
55 

95 
55 

95 
55 

96 
59 

94 

60 

90 
54 

77 
56 

65 
62 

67 
48 

87 
49 

96 
48 

•*1  .0 
53.4 

WILLOM  CREEK  1  NW 

MAX 

95 

103 
49 

102 
48 

104 
49 

99 
46 

94 
44 

79 
41 

88 
5? 

94 
48 

100 
50 

100 
51 

104 
54 

102 
51 

101 
48 

98 
46 

96 
46 

95 

51 

7<; 
53 

82 
45 

82 
45 

95 
49 

95 
47 

94 
53 

69 
52 

92 
42 

98 

45 

95 
45 

61 
48 

79 
40 

60 
44 

77 
45 

92,4 
47.6 

*          •  • 

MAX 
MIN 

SEPTEMBEP  1975 

MAX 

ELSINQBE 

MAX 

94 

103 

104 

102 

105 

105 

99 

90 

89 

89 

89 

67 

88 

99 

99 

96 

103 

100 

100 

99 

106 

104 

103 

101 

99 

102 

106 

102 

89 

91 

98.  1 

SRI2ZLV   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

85 
45 

93 
48 

95 
49 

100 
56 

99 
52 

81 

68 

51 

95 
52 

76 
51 

83 
51 

79 
47 

76 
51 

77 
52 

83 
51 

89 
49 

94 
51 

78 
50 

76 
46 

99 
52 

96 

50 

66 
50 

94 
49 

99 
46 

91 
45 

79 
38 

81 
39 

85 
46 

65.0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 

85 
49 

93 
47 

96 
49 

101 
52 

99 
56 

98 
54 

89 

80 

87 
51 

83 
53 

91 
50 

91 
52 

91 
52 

75 
54 

82 
51 

87 
47 

87 
47 

83 
50 

83 
51 

85 
49 

97 
49 

85 
48 

95 
44 

100 
52 

100 
52 

98 
48 

90 
47 

80 
46 

69 
44 

88 
47 

88.3 

NEVADA  CITY 

MAX 

76 
".3 

77 
42 

81 
44 

84 
45 

91 
49 

93 
49 

94 

50 

92 

90 
55 

91 
56 

75 
48 

79 
49 

83 
53 

82 
48 

81 

50 

80 
48 

83 
50 

94 
53 

91 
51 

91 
45 

92 
47 

81 
48 

63 
46 

86 
46 

66 
45 

86 
44 

95 
42 

64 
43 

82 
42 

81 
43 

83.5 
47.5 

orbvilCe  ranger  sta 

MAX 
MIN 

97 
53 

90 
57 

93 
62 

100 
62 

101 
69 

9b 

89 

91 
65 

75 
62 

72 
60 

68 

58 

88 
61 

88 
58 

88 
56 

89 
58 

91 
62 

93 
58 

95 
61 

86 
58 

90 
59 

90 
60 

92 
62 

95 
61 

95 
61 

97 
68 

95 
65 

93 
57 

93 
53 

86 
68 

90.3 

SAN  NICOLAS  ISLAMD 

MAX 
MIN 

65 
56 

69 
33 

70 
52 

77 
56 

69 
56 

67 
57 

64 

68 

64 
58 

65 

58 

62 

63 

69 

78 

94 

62 

70 
59 

68 
56 

65 
56 

66 
58 

85 

92 

95 
62 

89 
54 

70 
54 

65 

56 

62 
56 

67 
56 

'1.4 

TEHACHIPI 

MAX 
MIN 

7B 
55 

88 
44 

92 
48 

91 
53 

96 

56 

96 

58 

90 
56 

84 

62 

84 
67 

78 
55 

76 
53 

90 
49 

98 
51 

87 
50 

87 
52 

83 
55 

81 
58 

79 
59 

79 
57 

79 
55 

98 
50 

98 
56 

98 
49 

96 
48 

96 

48 

97 
47 

83 
52 

60 
50 

85 
44 

66 
46 

85.  1 
52.4 

UPR  SAN  L64NDRD  FILTER 

MAX 
MIN 

72 
51 

76 
50 

84 
49 

87 
53 

89 
54 

81 
50 

71 
50 

66 
50 

60 
51 

71 
52 

66 
52 

67 
50 

67 
50 

68 
49 

68 
50 

71 
50 

73 
50 

70 
50 

67 
52 

61 

50 

73 
50 

70 
50 

70 
48 

64 
52 

94 
49 

84 
50 

80 
49 

76 
60 

76 
46 

72 
46 

73.8 
50.2 

«           *  « 

Ii 

OCTOBER  1975 

MAX 
MIN 

9URLINCAME 

MAX 
MIN 

66 
52 

66 
53 

65 
49 

67 
50 

68 
49 

67 
54 

62 
49 

63 
45 

75 
56 

68 

60 

68 
48 

67 
49 

66 
57 

67 
47 

72 
45 

75 
48 

68 
46 

66 
49 

67 
49 

82 

71 
49 

63 
52 

62 
50 

66 
45 

67 
43 

66 
58 

59 
45 

63 
42 

69 
46 

67 
42 

67 
44 

67.3 
49.0 

C04CIN5A 

MAX 
MIN 

92 
50 

95 
53 

92 
55 

90 
57 

92 
54 

93 
52 

76 
47 

83 
44 

78 
47 

67 
42 

70 
49 

67 
48 

74 
44 

76 
41 

79 
44 

82 
47 

95 
43 

91 
51 

76 
56 

85 
46 

86 

50 

80 
49 

67 
39 

67 
36 

73 
37 

74 
43 

76 
47 

68 
35 

71 
41 

66 
38 

61 

37 

76,7 
45.9 

DEER  CREEK  FOREBiY 

MAX 
MIN 

82 
58 

80 
58 

78 
56 

76 
56 

77 
56 

76 
47 

62 
32 

47 
34 

57 
41 

51 
35 

45 
36 

48 
33 

54 
34 

60 
34 

62 
36 

67 
43 

66 
49 

66 
44 

65 
49 

72 
52 

73 
50 

65 
33 

47 
27 

46 

28 

50 
34 

47 

36 

47 
31 

45 

30 

56 
37 

68 
36 

47 
33 

60  .4 
40.5 

nOBBINS   1  S 

MAX 
MIN 

88 
50 

87 
51 

85 

50 

88 
48 

87 
49 

79 
51 

65 
47 

67 
42 

58 
38 

55 
47 

60 
47 

61 
36 

65 
48 

68 
40 

71 
45 

78 
41 

75 
43 

73 
46 

79 
44 

77 
43 

74 
45 

67 
36 

60 
33 

63 
33 

55 
37 

34 
45 

66 
40 

62 
29 

65 
34 

66 
48 

57 
45 

68.9 
42.9 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

97 
57 

91 
56 

95 
58 

95 
57 

95 
56 

91 
66 

79 
51 

75 
39 

80 
34 

92 
41 

79 
54 

69 
46 

72 
38 

79 
45 

81 
40 

83 
43 

95 
41 

96 
44 

90 
48 

87 
57 

66 

50 

8! 

51 

65 

45 

64 

36 

66 

30 

78 
33 

73 
35 

74 
35 

77 
37 

72 
40 

77 
37 

90. 9 
45,2 

See  Retereoce  Notes  following  Slalior.  Indsx 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

le 

19 

I 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 



27 

-  — 
28 

29 

30 

-   -  - 
31 

MARCH  1975 

1 

GRIZZLY  INLAND  REFUSE 

EVAP 

.07 

.06 

.06 

.13 

.10 

.00 

.07 

• 

• 

.36 

.02 

.14 

.14 

* 

•  15 

. 

.  17 

.1(1 

.09 

.00 

.11 

.12 

.15 

.05 

1  .06 

.20 

.25 

'.27 

.19 

.15 

3.25 

29 

4? 

4 1 

111 

117 

44 

22 

24 

54 

46 

* 

15 

104 

49 

19 

24 

2& 

'2 

147 

196 

* 

1714 

75 

70 

7? 

72 

72 

67 

69 

69 

69 

73 

74 

74 

78 

54 

66 

7j 

72 

72 

72 

6Q 

70 

Ia 

73 

70 

71.3 

MIN 

43 

46 

46 

47 

49 

50 

51 

47 

42 

45 

45 

45 

42 

42 

40 

40 

42 

42 

42 

42 

4T 

48 

36 

36 

3S 

4C 

46 

44.1 

•      •  • 

•  23 

•  1 1 

•  1 3 

•  lu 

.02 

.16 

.  17 

■  19 

.20 

.  15 

.15 

.12 

.  I  1 

.20 

.  12 

■  00 

.22 

.  19 

.25 

.27 

4.62 

HINlJ 

60 

4e 

3' 

56 

• 

82 

22 

14 

4 

30 

51 

35 

30 

57 

30 

25 

19 

60 

'37 

16 

25 

34 

'35 

3? 

6*. 

38 

32 

38 

33 

47 

1062 

MAX 

79 

79 

75 

75 

V5 

79 

63 

63 

7^ 

76 

79 

80 

7B 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

62 

62 

81 

82 

82 

78 

76 

60 

63 

63 

77.8 

MIN 

•il 

41 

4, 

45 

41 

44 

44 

42 

42 

44 

55 

49 

47 

42 

41 

42 

43 

4^ 

51 

51 

47 

46 

48 

45 

45 

44 

49 

51 

52 

45.6 

KNIGHTS  FFRKY  2  SE 

EVAP 

.18 

.32 

.06 

.11 

.00 

.13 

.05 

.03 

.11 

.07 

.  14 

.16 

.16 

.15 

.17 

- 

- 

WIND 

J  7 

^* 

40 

17 

16 

26 

88 

11 

8 

16 

: 

* 

42 

16 

* 

* 

* 

40 

428 

•       •  • 

ANTInCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.2<. 

.27 

.27 

•  In 

.19 

.^4 

.26 

.26 

.26 

.24 

.28 

.30 

.30 

.37 

.28 

.24 

.30 

.30 

.3^ 

.4, 

.37 

.33 

.30 

.30 

■  39 

.39 

.41 

.45 

.51 

.41 

.45 

9.85 

INOIO  U  S  BiJe  GARDEN 

EVAP 

.51 

.41 

.32 

.43 

.37 

.36 

.45 

.40 

.43 

.45 

.59 

.56 

.41 

.57 

.45 

.21 

.32 

.33 

• 

.45 

.28 

.46 

.35 

.45 

.57 

.55 

.59 

.51 

.55 

13.218 

WIND 

39 

60 

19 

48 

40 

17 

25 

24 

19 

19 

27 

16 

8 

36 

46 

16 

8 

8 

35 

60 

37 

15 

9 

11' 

15 

15 

46 

31 

17 

10 

814 

MAX 

97 

88 

92 

83 

82 

86 

82 

89 

91 

96 

96 

99 

98 

96 

96 

89 

94 

90 

92 

78 

96 

90 

93 

95 

97 

97 

98 

95 

95 

- 

91,6 

MI  [4 

56 

58 

50 

56 

59 

60 

60 

65 

60 

57 

59 

59 

6? 

56 

50 

63 

64 

64 

61 

63 

62 

57.9 

•      *  • 

JUNE  I'ili 

ANTIQCH  PUMPING  PL  3 

.31 

.43 

32 
.32 

.40 

.33 

.41 

.  35 

.30 

.3b 

.38 

.  36 

.  37 

* 

.  30 

•  33 

.  3i 

.35 

.35 

.40 

.43 

.47 

10.85 

GRIitZLY  I!CL^Nn  REPUGE 

EVAP 

30 

28 

26 

30 

■7? 

22 

.^6 

.28 

.39 

2^ 

.27 

22 

.  39 

.  30 

.27 

.30 

.37 

34 

19 

29 

34 

•  31 

•  3 1 

.22 

30 

•  35 

35 

.37 

.39 

9.46 

WIND 

45 

51 

65 

34 

'61 

61 

35 

34 

45 

40 

42 

'>7 

75 

53 

57 

90 

83 

94 

68 

73 

53 

80 

60 

25 

'35 

37 

61 

50 

60 

1705 

91 

80 

69 

92 

?^ 

84 

86 

90 

92 

91 

65 

87 

92 

85 

62 

60 

61 

83 

78 

77 

86 

66 

92 

65 

84.7 

HIN 

55 

56 

55 

55 

58 

53 

56 

59 

61 

58 

51 

56 

58 

56 

56 

53 

53 

53 

52 

52 

53 

53 

53 

11 

56 

56 

52 

S3 

54.9 

TWITCHELL  D«M 

EVAP 

.23 

•11 

.20 

.23 

.25 

.29 

.26 

.23 

.22 

.23 

.24 

* 

* 

.76 

.26 

.25 

.26 

.26 

.31 

.28 

.26 

.26 

.33 

.35 

.21 

.26 

.27 

.27 

.25 

.27 

7.62 

MA*'' 

40 

5  J 

^* 

47 

8 1 

32 

56 

* 

132 

40 

49 

44 

t° 

I1J8 

58 

26 

56 

40 

45 

56 

38 

15446 

•5 

80 

60 

0? 

80 

Bi 

8 1 

82 

82 

85 

84 

77 

80 

SO 

82 

85 

R-r 

81 

82 

81 

80 

66 

6  1 

80 

61 

62 

81 

81.5 

M  IN 

56 

56 

58 

56 

58 

55 

56 

57 

57 

56 

; 

67 

66 

57 

56 

55 

54 

57 

66 

56.2 

•       *  • 

JULY  1975 

r. Rt77lv   TViAMn  fic^cur. P 

•  30 

.35 

.35 

.32 

■  32 

.33 

.35 

.33 

. 

.27 

.32 

.36 

•  3 1 

.31 

•  39 

•  37 

9.87 

WIND 

'52 

11 

136 

'54 

'l5 

3! 

44 

101 

14 

36 

45 

49 

73 

^►9 

55 

e 

31 

70 

'70 

'63 

46 

18 

16 

*17 

*30 

33 

38 

42 

67 

• 

'95 

1413 

MAX 

82 

81 

do 

79 

74 

91 

88 

86 

88 

84 

85 

84 

BS 

64 

81 

70 

87 

65 

81 

87 

85 

87 

91 

92 

92 

95 

94 

86 

85 

66 

86*3 

MIN 

51 

52 

53 

38 

55 

56 

69 

58 

56 

57 

57 

58 

« 

56 

56 

60 

60 

58 

58 

57 

57 

56 

61 

61 

61 

64 

61 

57 

56 

- 

55 

56^8 

T  A  unc     /*  t  TV 

1  fl rit'C  L  I  1  ' 

EVAP 

.22 

.  30 

' 

.  26 

.  22 

■  17 

.25 

.23 

.04 

.24 

.25 

.24 

.31 

.09 

.  16 

.22 

2j 

22 

.21 

2  J 

.25 

26 

2^ 

29 

.31 

03 

.24 

26 

6^946 

'  6 

1 1 

8 

I 

9 

12 

25 

16 

13 

13 

1 1 

1 1 

1 1 

7 

'2 

13 

26 

14 

29 

313 

•       *  « 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.60 

•  33 

.40 

.31 

.41 

.  32 

-3l 

.30 

.32 

.35 

.30 

.26 

.25 

.28 

.28 

.25 

.  17 

^2 

22 

27 

_ 

.  30 

29 

29 

34 

•  22 

16 

.  29 

.30 

30 

8^83 

HIND 

• 

65 

15 

22 

59 

31 

74 

48 

11 

2 

2 

36 

62 

37 

58 

56 

29 

47 

'41 

'25 

32 

44 

'32 

23 

'37 

45 

24 

36 

55 

'58 

UIO 

MAX 

92 

91 

9? 

87 

85 

82 

as 

88 

87 

85 

83 

60 

79 

79 

78 

7S 

- 

80 

" 

81 

82 

83 

86 

64 

74 

72 

80 

78 

78 

82.4 

HIN 

58 

62 

5P 

58 

^' 

54 

55 

55 

58 

57 

56 

55 

55 

55 

54 

55 

57 

56 

56 

58 

56 

56 

63 

56 

55 

55 

54 

56 

56.6 

Cn. 

LAKe  sQLANQ 

EVAP 

.  36 

.  36 

38 

•  ^0 

.35 

.32 

.33 

.32 

.  33 

.31 

.28 

.33 

.32 

.21 

16 

22 

28 

.  3l 

- 
.34 

2  J 

32 

35 

2  J 

.31 

32 

9.568 

WIND 

- 

- 

39 

56 

"74 

es 

48 

36 

35 

39 

64 

58 

39 

58 

74 

69 

'47 

*31 

'58 

56 

'45 

56 

44 

'41 

25 

'99 

'66 

67 

"59 

16858 

" 

87 

86 

87 

66 

76 

72 

85 

87 

90 

Qn 

65 

85 

64.3 

HIN 

- 

- 

- 

- 

55 

52 

52 

54 

57 

56 

56 

55 

55 

56 

55 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

57 

58 

61 

56 

11 

51 

53 

53 

54 

55.3 

WILLOW  CRFEK    !  Nh 

EVAP 

.25 

.29 

.30 

.30 

.28 

.21 

.26 

.21 

.22 

.30 

.23 

.21 

.25 

.36 

.24 

.30 

.21 

■  03 

.15 

.24 

.11 

.26 

.27 

.10 

.20 

.25 

.22 

.11 

.15 

.16 

.00 

6.67 

MA 

16 

16 

15 

16 

4 

1 1 

1  6 

24 

2  7 

19 

487 

OT 

o^ 

OA 

92 

90 

98 

89 

66 

7ft 

oz 

64 

87 

86 

84 

8 1 

86.6 

MIN 

54 

57 

59 

5R 

53 

54 

52 

52 

46 

58 

60 

69 

61 

56 

55 

56 

59 

54 

54 

56 

58 

53 

60 

54 

54 

55 

50 

55.3 

SEPTE"8FR  1975 

GRIZZLY   ISLANn  REFUGE 

EVAP 

* 

.55 

.28 

.26 

.33 

.31 

* 

.28 

.15 

.24 

.15 

.23 

.28 

.20 

.24 

.25 

.20 

■  24 

.25 

.25 

.22 

.20 

■  19 

.17 

.50 

: 

.20 

.20 

.15 

6.67 

may'* 

* 

5a 

21 

10 

1*2 

34 

25 

48 

61 

88 

60 

56 

74 

66 

56 

60 

42 

51 

47 

30 

a? 

'11 

if 

bI 

1376 

78 

81 

S? 

84 

77 

66 

79 

72 

78 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

76 

76 

73 

85 

B» 

87 

61 

63 

79.4 

MIN 

54 

56 

5P 

S8 

56 

55 

58 

57 

56 

55 

56 

56 

55 

55 

56 

59 

64 

57 

57 

54 

52 

" 

54 

56.0 

□CTObFR  1976 

aURLINCAMF 

EVAP 

.09 

.15 

.16 

.13 

.15 

.05 

.16 

.15 

.17 

.13 

.11 

.09 

.21 

.04 

.12 

.08 

.11 

■  16 

.13 

.22 

.15 

.17 

■  14 

.16 

.13 

.10 

.08 

.14 

.06 

.02 

3.918 

WIND 

46 

30 

49 

40 

22 

87 

78 

56 

51 

56 

27 

26 

56 

35 

40 

27 

44 

75 

67 

63 

37 

68 

81 

72 

41 

36 

56 

28 

141 

47 

5 

1586 

MAX 

76 

77 

78 

SO 

82 

66 

61 

74 

66 

75 

75 

74 

75 

76 

76 

78 

69 

76 

78 

76 

76 

78 

66 

72 

70 

66 

68 

69 

68 

63 

72.9 

HIN 

50 

59 

63 

53 

54 

54 

51 

49 

49 

58 

53 

55 

52 

51 

49 

1 

52 

52 

53 

54 

55 

51 

53 

51 

45 

58 

46 

45 

45 

46 

47 

51.8 

Sco  Releronco  Notes  Following  SlalLon  Index 


A-B 


CORRECTIONS 


ANNUAL  1974 
ANNUAL  1974 
FEBRUARY  1975 

FEBRUARY  1975 
MAY  1975 
JUNE  1975 
JULY  1975 

JULY  1975 
AUGUST  1975 

AUGUST  1975 

AUGUST  1975 

AUGUST  1975 

AUGUST  1975 

AUGUST  1975 

AUGUST  1975 

OCTOBER  1975 

OCTOBER  1975 
OCTOBER  1975 
OCTOBER  1975 


TOTAL  PRECIPITATION  AND 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TOTAL  PRECIPITATION  AND 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
6,  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  AND  WIND 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
i  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
S  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURES 
EVAPORATION  AND  WIND 

EVAPORATION  AND  WIND 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURES 
DAILY  TEMPERATURES 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTHEAST  DESERT  BASIN  07 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  05 


DEER  CREEK  FOREBAY 
TWIN  LAKES 
HETCH  HETCHY 

HETCH  HETCHY 
MT.   BALDY  FC  85G 
DEATH  VALLEY 
WARM  SPRINGS  DAM 

WARM  SPRINGS  DAM 
COLUSA 

MERCED  FIRE  STATION  2 
COLUSA 

MERCED  FIRE  STATION  2 
WARM  SPRINGS  DAM 
WARM  SPRINGS  DAM 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP.  STA. 

MT.   BALDY  85  G 

BIG  PINES  PARK 
WARM  SPRINGS  DAM 
ELSINORE 


PRECIPITATION  NOVEMBER  3.15;  ANNUAL  TOTAL  66.80. 

PRECIPITATION  AUGUST,   .67;  ANNUAL  TOTAL,  39.93; 
DEPARTURE  FROM  NORMAL,  -11.20. 

TOTAL  PRECIPITATION,   10.15;  DEPARTURE  FROM 
NORMAL,   5.34;  NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION, 
. 10  OR  MORE  12. 

TOTAL,   10.15;  AMOUNT  ON  5th,  .05. 

AMOUNT  ON  20th,   .14;   21st,  .28. 

MAXIMUM  6,  MINIMUM  WATER  TEMPERATURES  MISSING. 

LOWEST  TEMPERATURE  AND  DATE  MISSING. 

MINIMUM  TEMPERATURES  l-31st  MISSING. 

TOTAL  PRECIPITATION,  T;  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
-.08;  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION,  T  ON 
18th+;  NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION,  .10 
OR  MORE,  ZERO. 

TOTAL  PRECIPITATION,   .11;  DEPARTURE  FROM  NORMAL 
+.08;  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION,   .11  ON  18th; 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION,    .10  OR  MORE  1. 

TOTAL,  T;  AMOUNT  ON  17th,  T;   18th,  T. 

TOTAL,   .11:  AMOUNT  ON  18th,  .11. 

MINIMUM  TEMPERATURES  l-31st,  MISSING. 

WIND  MOVEMENT  ON  30,  *;   31st,   1.47;  TOTAL  1707B 
EVAPORATION  ON  30th,  *;   31st,   .57;  TOTAL  5.64B 

WIND  MOVEMENT  ON  29th,  *;   30th,   *;   31st,  124; 
TOTAL  1413;   EVAPORATION  ON  29th,  *;   30th,  *; 
31st,    .96;  TOTAL  11.31. 

TOTAL  1.18;  AMOUNT  ON  7th,  .11;  11th,  .31;  12th, 
.06;  20th,  .19;  31st,  .51. 

AMOUNT  ON  30th,   .08;   31st,  .06. 

MINIMUM  TEMPERATURES  1-31  MISSING. 

MINIMUM  TEMPERATURES  1-31  MISSING. 


A-9 


REFfc;RENCfc"  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  In  Cooperation  with  Department  of  Water  Kesourcos,   State  of  California 


CALIFORNIA 


Additional  iaformation  roKardlnn  the  climate  of  this  State  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMEWSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  mOes .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'r,      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times   in  local  standard  time.     During  the  i.ummer  months  some  observt-rs   lake  the  obsfrvutions 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfiill  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  obsei*vation  time  lor  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  ( hese  stations  snow  on  ground  values  arc  ai   4:00  a.m.,  p.s.t.  .  except   for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,   and  Sundberg 
WSO,   whlcli  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,   and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pieclpi  tation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan . 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record .  Time  of  observation   10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Stasonal  Snowlall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

KORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee 

Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Fi'iant  Government  Camp 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 

Holtvillc  silty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  arc   from  mcrcury-in-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.  Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  lo.am ,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;   late  afternoon  shade  m  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrccht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instn 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

A  Data  collected  by  radio  telemetry. 


al  issue  of  this  publication. 

Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 
dicated  by  no  entry. 


"Daily 


nt  to  measure  fastest  mile  data. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
£    Amount  is  uartially  estimated. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  publ 1  shed  in  "Climatologl cal  Data"  bul let i n  they  are  from  a  separate  non - record i ng  gage ,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  apy  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
arc  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CAL/\VERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO    6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-K'\WEAH     10-KERN     11-KIXGS  12-KLAMAT)I 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17- NORTH  COAST     18-N. E.   INTERIOR     19-OWENS     20-PAJAR0    21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMEXTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAS  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTn  COAST    34-STANISLAl'S     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-VUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIHATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price    $1.25.        Similar  information  for  regular  .National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  ClimatoloRlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  addre^i^s  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S5 . 55  additional  for  foreign  mailing:  40C  slnyle  copy;   30C  annual 
summary.       Make  checkt>  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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61.9 

1.7 
3.4 

46.0 
58.3 

n 

51. OH 
48.0 

- 

3,2 
3,3 

31.9 
49,9 

H 

41. 3n 
36.6 

-  1.2 
•  3.0 

ll.lH 
48.3 
47,3 
19,2 
34,3 

1.3 
1.3 

45. 5H 
98.9 

91. 3n 

46.9 

» 

.7 
1.5 

WILLITS   1  NE 
WtLL^M  CRE'K  1  NM 
VREKA 

43.9 
39. 9« 

2.7 

49,3 

41, 6n 

1.9 

47.4 
43. 6n 

2.5 

47.0 
47.1 

-  6 

6 

58,7 
99,6 

*6 

63.0 
68.0 

.4 

66.1 
71  .4 
70.8 

_  ^ ,  1 

66.3 
70.0 
67. 8 

2.2 

69.8 
69,0 
67,6 

3.7 

59.3 
94.  OH 
50. 3 

2.7 

46.9 
43. 7n 
39.0 

46,1 
42,0 

,9 

54.3 
54. 2H 

1.4 

OIVMION 

41.3 

1.1 

43, S 

- 

2.3 

46.0 

- 

2.2 

46.6 

•  9 

5 

58,0 

.8 

62.9 

.2 

66.1 

•  .2 

69.3 

- 

.a 

64,8 

1.2 

54.2 

- 

2.6 

49.9 

-  3.3 

44,6 

,9 

53.1 

1.2 

•      •  • 

SACRAHPNTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANBER  STATION 
ALTUPA9  RANGER  STATION 
AURURN 

auburn  oah  project 
klue  canyon  hsno 

31. IH 

26. sn 

49.4 
43.9 

4. a 

n 

29,6 
46,9 
49,6 

: 

4.4 

1.9 

1.8 

n 

34.4 

48.2 
46.6 

: 

3.7 
2.7 

4.0 

37, 3n 

34.4 

49.2 

47.9 

J9.7 

-10 
-  7 

•  a 

1 
1 

2 

52,8 
48,9 
61,7 
62,1 

■ 

3.6 
1.2 

2.2 

60.1 
96.8 
70.8 
68.3 

- 

2.0 
.9 

2.4 

67. 2n 

61.1 
71.1 
72.1 
67.0 

-  .3 

-  2.3 

-  1,1 

64.  on 

60.9 

74.6 

71.8 

64,2 

: 

3.3 
1.3 

2.6 

69, in 

59,2 
76,2 
73,1 
67,0 

1.4 
4.1 

4,1 

49. 7H 

49.0 

99.9 

96.7 

48.0 

Z 

3.4 
3.8 

6.0 

37. 4n 
33. 4n 

90.1 
48.1 
40.9 

-  5.3 

-  3.6 

36, 6n 

33.1 

47.4 

49.1 

43.8 

1,2 
1,3 

4,7 

43. 9n 
58.9 
56.8 
49.4 

3.0 
1.2 

.7 

bomhan  DAH 
BRANNA»<  ISLAND 
BROOKS  F&RNHAH  RANCH 
BuRNEY 

CANBY  BANCFR  STATION 

36.2 
42.3 
44. 6H 
33.1 

2.7 
.0 

34,9 
46.4 

49, on 
39,7 

- 

1.8 
.3 

34.7 
91. 4n 
9l.9n 
39.7 

- 

3.3 
.4 

34.4 
52.7 
92. 7n 
38.2 

-  9 
•  4 

2 

90,9 
64,4 

69, 2n 
51.7 

" 

- 

.1 
liO 

98.9 
67.8 
72. 9n 
99.8 

- 

.1 

1.0 

63. 7H 
70.6 
74. in 
61.9 

" 

-  3,1 

-  2,4 

61,1 
71,9 
73,4.1 
61,8 

- 

4.6 
1.6 

64,4 
70,8 
74,4 
60,9 

2.4 

3.0 

47.8 
60.9 
62. 6H 
47.4 

- 

9.2 
.2 

40.4 
90.9 
91, 7H 
37,3 

-  2.9 

-  .8 

42.4 
49.8 

47. in 
34.9 
34.3 

4,7 
1,9 

47. 6n 
58. in 
59. 9n 
47.0 

1.7 
.3 

CANYCN  DAN 
CHESTER 

CHICn  UNIVERSITY  FARM 
CLEARLAKE  HICHLANOS 
COLFAX 

30. IH 
10.2 
42.6 

40. e 

.> 
1.9 
2.3 

31, 6n 

32,9 
47,4 
43,9 

- 

1,1 
1,8 
2.4 

39. in 
34.7 
90.4 

46,6 

- 

1.2 
2.0 
3.3 

39.9 
39.9 

51. 3n 

47.2 

-  7.9 

-  6.9 

-  7.8 

92,4 
91,6 
69, IH 
60,7 

1.4 
,3 
2.1 

60.1 
97.9 
71.8 
68.6 

2.0 
.8 
2.3 

61.6 

64. on 

74.9 
71.1 
71.4 

-  ,1 

-  3,8 
_  2,1 

63,6 
60, 9n 
73,2 
71,2 
74,1 

- 

.3 
3.0 
1.6 

63.1 
61.1 
73.9 
68.9 
79 .4 

4.3 
1.1 
3.9 

46. 3n 

46.1 

99.3 

96.2 

97.4 

- 

2.9 
3.8 
4.1 

37, 2H 

36,1 

49,9 

46,5 

48,9 

-  1.0 

-  2.7 
_  3,2 

39. 2n 
34.3 
49. 7n 

43.8 

3,7 

.2 

1.4 
1.4 

46. 3n 
45. 9n 
58. 7n 

59.4 

.2 
2.2 

l.o 

COLUSA  2  SSh 

DAVIS  P  hSH  EXP  PARM 

DEER  CREEK  FOREBAY 

DE  SISLA 

DOBBINS  1  S 

49.0 
43.9 
42.4 

42.7I| 

.3 
1.1 

1.9 

49,1 
48,6 
36.9 
41. 3n 

■ 

.6 
.8 

2.3 

91,8 
91,3 
36,7 
4J.7^ 

1.4 
1.9 

2.9 

93.7 
93.0 
37.7 

-  9 

-  9 

•  6 

9 
2 

9 

68,2 
66.9 
99.7 

60. in 

2,0 
2.2 

2.9 

73.6 
70.7 
62.7 

'7'en 

.7 
■  1 

2 . 0 

V,l 

70. pf. 

-  2,4 

-  3,0 

-  1.7 

73,9 
71,0 
66,1 
69, 2n 

- 

l.a 
2.1 

1.6 

73,0 
71,2 
68,9 

70,  en 

.8 
.2 

1.5 

60.6 
60.2 
90.9 
94. 3n 

2.4 
2.9 

3.9 

90,3 
49,9 
44,1 
49, 4n 

-  2.2 

-  3.3 

-  3.0 

49.4 
46.9 
49.1 
49.9) 

-  :i 
2.8 

60.0 
58.7 
51.2 

54. 6n 

1.1 
1.4 

.8 

OOWNIEVILLE  CANCER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  Fia£  STATION 
FOLS^M  DAM 

CEORCETOmN  ranger  STA 

39.7(1 
43.3 
43.4 
43.1 

.3 

39. 3n 
44.2 
49.2 
49.7 

2.6 

n 

48.0 
91.9 
90.6 

1.4 

40. 7n 
48.2 
92.6 
92.2 

-  6 

7 

99. 7n 

62i9 
64,1 
69.7 

.6 

63.4 
71.1 
66.6 
70.6 

.8 

67. 6M 
7A.1 
6S.fl 
74. *M 
72., 

.  2.8 

66.2 
72.9 
69,8 
74. 6^ 

l.a 

66,2 

72,9 
69,0 
74,1 

2.6 

90. IH 

97.9 

99.9 

60.4 

91.9 

3.9 

41. If 
47.7 
91.21' 
90.4 

1 

-  3.2 

98. on 

49.6 
47.2 
47.0 

1.1 

57.4 

97. an 

99. 4H 

1.4 

CRASS  VALLfY  2 
CRIZILY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HAT  CRIEk  PH  1 
JESS  VALLEY 

43.9 
42.711 
ft 

34,4 
29.2 

.7 

42.4 

47. in 
n 

J6.7 

10.1 

1.9 

43.4 

49.  an 

40.4 
33.1 

1.7 

43.9 

91. en 
40. 6n 
41.2 
34.3 

-  7 

4 

59,1 

62. an 

56. 4n 
55.9 
49.2 

il 

66.8 
66.2 

n 

62.2 
57.0 

.1 

70.4 

68. nn 

67. 2n 
67.6 
64.1 

-  1.2 

69,1 

68,  an 

67,  in 

69,3 
60,9 

1.0 

71,2 
66, 9n 
69,2 
64,9 
60,8 

3.4 

94.2 

61. 4H 
50. OH 
49. B 
46.0 

2.2 

46.4 
91. 2n 

39.4' 
39.1 

-  2.4 

49.2 
46. 9n 

36.2 
19.7 

1.1 

94.7 

57. on 

49.5 
44.7 

1.0 

lakeport 

LAKE  SrLANO 
LAKE  SPAULCINC 
MANZANITA  LAKE 
HARKLEY  COVE 

40.9 

36. OH 
30.9 
44.2 

I.e 

1.7 

42,6 

39. 9M 
29.3 
47.6 

3.2 
.8 

47.9 

34. 3n 

29.4 

49.9 

■  6 
1.3 

46.2 

39. on 

29.9 
30.3 

-  9 

-  7 

6 
7 

62.0 

50. 4n 
49.4 

63.8 

1.9 
.6 

69.2 

59. 7n 

56.0 
69.5 

2.4 
2.8 

73.0 

64. AM 
61.9 
72.1 

.9 

72,4 

72, on 
62, on 

99,1 

72.3 

.2 

71,4 
72,2 
64, 4H 
99,6 
72,0 

1.4 
5.4 

56.7 
60.0 
46. BH 
43.0 
59.7 

2-2 
4.2 

38. 9n 

11.1 

49.9 

-  2.7 

-  2.6 

44.8 
46.8 
39. in 
36.1 
47.1 

1.1 

2.8 

56.3 

47. 4n 

42.9 
58.2 

.6 
.2 

marysville 

MC  CLOUD 
MISERAl' 

MOUNT   SHASTA  MSO  CI 
NtVAflA  CITY 

44.9 
34.1 
29.6 
34,3 
3«.9 

1-0 
.2 

1.3 
,7 
■  3 

49.9 

33.9 
30.7 
34.1 
39.9 

• 

.6 
3.2 
2.7 
3.9 

93.2 
36.3 
32.1 
37.1 
41.6 

1.0 
3.6 
3.4 
3.3 
2.0 

99.6 
37.8 
32.9 
39.8 
42.0 

-  4.6 

-  a.i 

•  8.6 

-  6.9 

-  7.3 

69.2' 
54.1 
46.9 
54.9 
56.6 

2,6 
1,2 
i.2 
1,6 
.7 

73.7 
61.2 
54.6 
61.1 
64.9 

.3 
1.6 

.9 
1.1 
1.9 

7A.5 
66. » 
59.2 
64.9 
6B,  1 

-  2.5 

.1 

-  3.2 

-  .9 

-  1.4 

72.8 
64.3 
97.3 
64.0 
69.9 

4,1 
.1 
1,6 
2.0 
1.7 

73,6 
69,7 
97,0 
65,0 
69,9 

.1 
5.9 
-  .3 

l.a 

2.4 

61.7 
48.1 
42.3 
48.0 
49.7 

2.7 
2.9 
6.1 
3.4 
4.2 

92.0 
19.1 
19.3 
37.7 
41.7 

-  1.9 

-  2. a 

-  3.8 
•  4,0 

-  3,6 

46.8 
18.8 
39. 6n 
36.8 
40.8 

.4 
2.9 
2.3 
1.3 

.8 

60.8 
48.4 

42. en 

46.3 
51.2 

1.2 
.7 
2.7 
1.3 
1.3 

ORLANO 
□ROVTllE 

orovillE  rancep  sta 
paradise 

PlACPRVlLLt 

43.9 
44.4 

46.9 
43.1 

.9 

2.7 

47.0 
49.4 

49.0 
44.4 

2.2 
.6 

30.7 
92.4 

46,8 
46,0 

2.0 
,8 

93.3 
94.1 

49.1 
47.0 

-  9.8 

-  5.4 

68.1 
69.0 

64.3 
60.4 

1.6 
1.6 

74.1 
79.0 

71.4 
67.6 

■  3 

1-5 

76. « 
7R.B 

74.4 
71.7 

-  2.7 

-  l.a 

74.6 
77.4 

71.1 
70.7 

2.2 
,9 

74.9 

79. 4n 

74.4 
71.6 

1.9 

4.8 

60.0 

62. 4H 

97.8 

99.9 

3.7 

l.a 

90.2 

91. 9n 

49.8 

46.9 

-  2,7 
•  ,8 

49.4 

47. on 

48.3 

43.4 

l.a 

99.9 

>8.4 

99.7 

1.5 
.2 

'LAC'RVlLLi  IFC 
PORTOlA 

47,3 
29,111 

.3 

44.1 

31. 4n 

1.6 

44, 7H 

36, in 

.6 

46.4 
34, 9H 

•  a 

2 

62.6 
49. 2H 

1.0 

69, » 

96. 2n 

.4 

75, » 
67. IN 

-  .7 

71.1 
98. 6H 

2.1 

77.1 
60.211 

1.5 

58. 3n 
49.4 

2.6 

49.2 

39. 4n 

-  1.3 

48.8 

34. on 

2.2 

96. in 

44. 4n 

1.3 

Toll  owing  SUtkin  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


Fvbnioiy 


April 


May 


Auguat 


S«plemb0r 


OUINCV 

RED  "LUFF  HSO  'P 
KEOOINS  FIDE  STA  2 
ROCKLIN 

StCRAHFNTO  USD  tP 
SACRAHINTO  HSO  CI 

Shasta  oah 
sierra  city 
5ierpauiuf  ranger  sta 
stony  sdrge  reservoir 

STRAWBfRRY  VALLEY 

Twin  l«kfs 

VACAVICLE 
HHISKEVTOWN  RES 
WILLIAMS 

WILLHm 
HINTFRS 

WOODLAND   1  HNW 


05 

eOCA 
BOOIF 

SRIDCEFORT 
CEDARVILLE 

donnfr  memorial  st  pk 

doyle  »  sse 

flemino  fish  and  came 

FORT  BtOuELL 
MONO  LAKE 
SgUAW  VALLEY 

susanvillE  airport 
tahdf  sity 

TAHDE  VALL8Y  FAA  AP 
TERMO 

THUCKEE  RANGER  STATION 
WOODFODDS 
DIVIIION 


4B.0 
40.7 
»3.« 

46.7 
♦  7,* 

40i9 
2e.0M 


»0.1 
2«.7 
♦  3.9 


32. e 
29.9 

32. on 

31.7 
26.". 

30.  7M 
2B,1 
25. 9M 
26.5 
2S,1 

35. 7M 

29.0 


central  coast 
drainabe 

ben  lomond  4 
berkeley 
burlinqame 
Carmel  valley 
crockett 

OILROY 

HALF  MOON  BAY 
HOLLlSTER  2 
KING  CITY 
LIVERMORE  COUNTY 


50.0 
SO, 3 

4a. 3n 

52.7 
45. 6n 


F  D 


LOS  CATOS 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORRO  EAY  FIRE  DEPT 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PALO  ALTO 
PASO  RftBLES 

Paso  robles  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 

pismo  reach 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

port  chicaoo  naval  dep 
priest  valley 
redwood  city 

richmond 

Saint  marys  college 
Salinas  3  f 
Salinas  faa  ap 

S   F  RICHMOND  sunset 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SaN  FRANCISCO  WSO  CI 

San  srecorio  2  SE 
San  JOSE 

SAN  LUIS  UBISPO  POLY 

San  MATEO 

Santa  claRa  university 
Santa  cruz 

UPR  SAN  lEANDRO  FILTER 
WATSnNVlLLE  WATERWORKS 

woodside  fire  sta  1 
division 


47.1 
45.9 
51.7 


49.1 

47.4 

51.0 
48.6 
47.7 
52.6 

50.0 
45.7 
49.9 


47.2 
48.5 


San  joaouin 
drainase 


05 


98. 6H 
1.1   30. 7m! 
'  44.9 

37.5 
3.9  27.1 
.1  49,4 
44,1 


47,8 
49,6 
48,3 


23,8 
26,7 
31,8 
27.6 

34,8 
33,1 
32,9 
32,9 
26.7 

31.4 
27.7 
27. 2M 
26.8 
25.3 

33.2 

29.3 


50.8 
91,8 
92, OM 
51,7 
49, 5M 

91.0 


90,3 
91,5 
51,9 


40,7 
49, BM 
90. 9M 
92.3 


51.4 
49, 2M 


92,9 
91,8 
91,1 


91,5 

52, 8M 
50. 2M 
50.7 
49.5 
50.7 

50.8 

90,5 


ANTinCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCW  JUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  Na 
BAKE'S'IELO  WSO  AP 

BALCH  FOuER  HOUSE 
BLACKWFLLS  CORNER  2WNH 


54.6 
47.3 
38.6 
35, 7M 
48,8 

38,3 


91.2 
93.0 
91.7 


32.6 
35.3 
30.9 


3.6 
1.9 


29. OH 

34.1 

29.7 


51.4 
54.1 
51.8 
93. B 
90.7 

46.0 


92.1 
91.4 
52.5 


92. IH 
91. IM 
49.2 
46.9 
57,1 

90.0 


40. 7H 
92. 2 
94.7 
91,5 
91,8 


39,7 
24,6 
92, 8M 
49,1 


1,9 
2,3 
2,0 


93.0 
95.0 
54.1 


1.4 
3.6 


2.0 
2.3 


5.8 
5.6 
7.2 


32.7 
36.6 
30.1 

36. SM 

40.1 

38.9 

35.8 

27.6 

39.4 
32.1 
27.1 
34.6 
29.5 

36.2 

33.4 


51.6 
51.0 
91.5 
90.6 
92. OM 

93.3 


91. 7M 
91.0 

92,3 
93,6 
90,6 
92. 4H 
90.1 

47.5 
39.7 
51.0 
92.9 
52.8 

92.3 
93.1 
91.7 
90.1 
46. 6M 

92.3 
51.0 
93.2 


67.9 
69,1 
67,6 


-  9,1 

-  9.3 


61,5 
97,6 
99, 6M 


45,9   :  .  5.0 


61.3 
56. 5M 


50.6  •  4.7 
51.9  .  3.4 
49.1 
93.4 
90.1 

92.6 
91.4 
90.2 
49.2 
90.5 

S0,6H 

91.0 


94.4 
92. 5n 


62.2 
61. 6M 
97. 


48.1 
69.9 
73.6 


73.7 
74.4 

72.6 


93.7 
49. OM 
53.0 
59, 7M 
93.6 


60.5 
56.5 


57.1 
59. 5M 
56.' 


56.1 
67.9 


2.0  65. 
1. 

2.4  62.6 
63.' 
99. 
56.9 
98. 

64.5 

62.2 


77,3 

75.6 
79,6 
68,9 
64. en 
76.3 


60,9 

69, «M 

68.6 

6«.l 

66.9 

60.4 


70, AM 
64.3 


59,1 
60. 9M 
56.6 

70.9 
67. 9M 
72.1 
65.7 
62.2 

63.1 
66.1 
70.0 
71.9 
70,6 

59.5 


61.8 
58.9 
98, B 
67.7 
62.9 


2.0 
I. 


93.6 
72. 2H 
76.1 


2.9 
2.3 
2.0 


74.2 
79.0 
73.2 


56.9 
52.3 
96.5 
64.8 
97.3 

65. 2M 
63. BM 
63.7 
63.6 
56,6 

65,2 
57,6 
55.6 
60.8 
56.0 

64. 8M 

60.1 


65.2 
70.1 


61.8 
56. 


66. BM 
65.9 
62.9 
62.7 


68. 4M 
65,3 


71.7 
78,4 
77.0 
83.0 

76.9 


63.5 
76.7 
61.5 
75.0 
77.4 

75.6 


74.9 

66.0 
55.1 
72.4 
77.5 
75. 4M 


1.2 
5.0 


3.7 
2.9 
3.5 


57.6 
50.9 
54.8 
62.4 
58.0 

64.6 
62. 6M 
61.9 
60.8 
57.1 

62.4 
57.5 
55.6 
98.3 
97.1 

62.5 

59.0 


2.0 
.7 


67. 5H 
68. 8H 
60.0 
60.6 
57.1 

75. 3M 

71.4 

72.3 

64.6 

62.3 

63.6 
64.6 
70.4 
71.5 
72.4 

62.6 
96.4 
69.0  I 
70.1 
65.1 

63.2 


61.4 
59.5 
97.9 
65.9 
64.4 

66.9 
64.0 
62.3 
62.0 
60.7 

66.3 


78.1 
77.9 
62.6 


62. 7« 

60,0 

65,1 


54, OH 
47, IM 
58,5 


47.7 
43.0 
41.6 
43.6 
42.8 


1.0 
1.5 


99.3 
59.6 
58, 2M 


62,3 
60,6 
66.6 


33.3 
51. 5M 
49.8 


3.7 
3.0 
3.3 


1.2 
2.9 


90. 

52.9 

90.9 


32.8 
35.7 
33.6 

37.8 
35.6 
37.0 
38.1 


36.1 
34.9 
32.9 
33.9 
33.7 

38.1 

35.3 


51. 8H 
51.0 


91.1 
91.1 


60. 5M 
56. 8M 
98.3 


58.7  ;  -  2.1 


92. OM 
53.0 
50. 4H 


2.8 
3.0 
2.3 


1.6 
3.3 
2.4 


46.2 
47.6 
45.7 


31.1 
33.2 
32.4 

36.0 
31.2 
34.3 
33. 7M 


33.4 

33,2 
30.7 


32.4 
32.6 

36.9 

33.1 


46.6M| 

49.3 
50. 7H 
49.6 
49.5 
47.3 

48.9 


92. 5M 
50.1 
51. 3n 


51. 7M 
50. in 
49,6 


48.7 
49,6 


9,0 
1,1 


4,6 
2.0 
2.9 


60. OH 
65.9 


S««  Relerenc*  NolM  Following  Station  Indox 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 

I  I  . 
i  I 


April 


May 


flUTT^Ny I LLHH 

42  5 

'.3 

49  7 

* 

53  2 

5 

,8 

■  3 

79 

.8 

■  1 

3.2 

77,1 

3.  ] 

76. 7 

1.9 

62 . 9 

1 

90.8 

2.6 

43,9 

-  1.7 

61.4 

r 
r 

1.7 

CALAVERAS  SIC  TRE&S 

37.1 

39!5 

2.7 

36. 1 

3!e 

36.0 

8 

,8 

52!o 

.1 

61 

.1 

1.6 

65!9 

1.6 

64,3 

1.4 

65.4 

4.0 

48.9 

I 

3.8 

40.9 

2.9 

39,6 

1.1 

48.6 

1.4 

CAMP  ptRQEE 

42. i 

2.7 

4B,1 

- 

1.1 

49.5 

- 

2.7 

91.1 

6.5 

63.5 

1.4 

71 

.2 

■  1 

75.4 

2.9 

74,8 

* 

1.9 

74.5 

1.2 

60.7 

- 

3.9 

90.1 

4.2 

46,2 

-  .4 

99.1 

2.0 

CATHFYS  VV  BULL  RUN  RH 

42.1 

49.6 

47.4 

47.8 

62.2 

70,7 

75.4 

73.8 

74.6 

59.0 

48.5 

44.9 

57.7 

CHEKPY  VALLEV  0AM 

41. OH 

37, 3H 

38.2 

39.3 

36. in 

64. 9n 

69. 8M 

67. 7n 

68.9 

92. on 

45. 9n 

43. on 

91. 9H 

C  0 AL  T  N1 A 

43  5 

2.4 

91  0 

94  0 

5 

,6 

1,6 

79 

.6 

1 

.4 

79.5 

1.9 

''is" 

1.3 

2.3 

50.1 

49.6 

-  1 .( 

CQRCnRAN    IBRtC  OIST 

43,3 

90. B 

53)6 

95!5 

68.9 

75 

.5 

78.9 

76.9" 

63!9n 

91.0 

44.4 

61. 7H 

1 

DENAtR  3  NNE 

42.2 

2.7 

49.2 

_ 

.3 

50.8 

2.3 

52.3 

6 

.6 

69.1 

,1 

69 

,8 

1 

.5 

72.8 

3.5 

71.4 

_ 

2.9 

71.0 

.2 

98.6 

_ 

}.< 

48.4 

4.0 

43.4 

•  2.0 

57.9 

L 

2.3 

0UDLEY5 

_ 

• 

H 

''1.9H 

6 

.4 

35. 9H 

1.2 

61 

■  1 

66. 5H 

- 

2.3 

65. 2n 

2.1 

66.  6n 

1.9 

r 

ELECTRi  POWER  HOUSE 

44.: 

1.3 

4B.6 

.9 

49.9 

2.3 

50.6 

■ 

6 

■  9 

64.0 

.1 

70 

,7 

.2 

79.0 

2.4 

73.9 

1.8 

74.4 

2.9 

60.3 

3.0 

49.7 

3.9 

46.in 

•  .6 

59.  OH 

L 

1.7 

PIVE  PPInTS  S  SSW 

43.6 

90.4 

52.7 

55.1 

68.5 

74 

,4 

77.4 

76.2 

75. 3H 

62. 5H 

91.5 

i 

44.6 

61. OH 

1 

[ 

FRESNO  W50  AP 

43.4 

1.9 

49.9 

.0 

91.5 

2.4 

53.9 

_ 

6 

.4 

68.4 

1,0 

74 

,7 

.a 

78.1 

2.5 

75.9 

2.4 

75.8 

2.0 

61.4 

2.8 

49.5 

4.0 

43.9 

1.9 

60.5 

1.7 

FRIA**T  GOVERNMENT  CAMP 

43.6 

1.7 

49.1 

_ 

.7 

50.4 

2.5 

51.5 

7 

5 

65.4 

1,1 

73 

.1 

.6 

77.4 

3.7 

76.2 

_ 

2.7 

76.9 

2.4 

61.6 

_ 

3.9 

50.6 

3.8 

49.9 

•  .3 

60. 1 

>■ 

2.2 

clennvilie 

41.9 

42.6 

44. 1 

43.9 

37.5 

64 

.2 

69.3 

67.6 

68.1 

54.6 

45.6 

43.9 

53.6 

GRANT  OROVE 

37.1 

3.9 

31.9 

- 

1.7 

31.4 

- 

3.1 

30.0 

9.3 

45.7 

- 

,7 

56 

.5H 

2 

■  4 

62.8 

.2 

60.2 

1.1 

60.5 

3.9 

49.1 

4.0 

39.5 

1.0 

39.6 

4.3 

45. on 

m 

.6 

MANpHRn   2  S 

2.2 

54.7 

3 

7 

68  •  1^ 

,9 

72 

.6 

1 

■  0 

77.4 

2.2 

1.9 

74,1 

1.4 

HETC"  PETCKY 

4o!6M 

2'.' 

}b!6H 

I 

z'.i 

4l!3M 

z 

2.2 

41.1 

• 

S 

.4 

37.3 

1,4 

69.inl  - 

1.7 

69)4 

I 

.4 

68. 6H 

3.0 

52. on 

4.8 

43. 7M 

2.6 

40. 3n 

.9 

_ 

MUNTtNCTHN  L«KE 

39.4 

8.3 

34.7 

3.6 

34.6 

2.6 

33.1 

4 

1 

46.7 

2,9 

53 

.7 

1 

.5 

59.  8 

.8 

57.4 

_ 

2.3 

57.4 

2.0 

44.9 

_ 

2.3 

42,0 

3.0 

41.2 

7.7 

49.4 

1.8 

I  DDI' 

4tl.S 

3.0 

45. 5H 

2.4 

46. 3M 

- 

3.6 

47.6 

8 

1 

64.1 

1,2 

73 

0 

2 

.2 

76. 3n 

3.0 

74.9 

- 

2.7 

76.4 

3.9 

60.3 

- 

2.9 

52, on 

1.1 

90. on 

2.8 

99. 6M 

.9 

KEBN  RIVER  PH  1 

49.  DM 

- 

.5 

53. 7H 

- 

.3 

56. OH 

- 

1,9 

57.2 

6 

7 

74. 2H 

2.9 

81 

0 

2 

.2 

84. 7H 

2.3 

83.3 

_ 

1.9 

83. 5H 

3.1 

69.  7H 

- 

.4 

56, 9H 

_ 

2.0 

91. in 

.9 

66. 7M 

.6 

KERN  RtVER  PH  3 

45  9 

49 

74 

7 

79.4 

77,5 

61.8 

52.5 

48.3 

60.9 

KETTLEF4N  CITY 

42!oH 

49!8 

92)3 

ssIIh 

69)2 

75. 3H 

KETTIEI'SN  5T4T10N 

44.0 

_ 

3.3 

52.4 

.2 

53.6 

- 

2.7 

56.7 

5 

a 

70.6 

1,0 

77 

2 

.2 

8o"b 

3.7 

80.3 

- 

2.2 

80.2 

2.6 

65.5 

- 

2.6 

54.0 

2.7 

47.4 

-  .5 

63.6 

1.6 

KNIGHTS  CERRV   2  S6 

41.6 

48.7 

50.  1 

90. 4N 

64.0 

70 

8 

74,6 

74.2 

74.9 

60. 8H 

90. on 

44.0 

58. 6H 

IE  CRAXO 

43.1 

2.2 

SO.O 

.0 

52.0 

- 

1.4 

93.4 

5 

9 

66.5 

.9 

71 

9 

• 

•  6 

75.8 

- 

2.7 

75.0 

- 

1.5 

74.6 

2.1 

61.7 

- 

2.2 

50.4 

2.6 

_ 

_ 

LEMQN  COvE 

42  5 

3  7 

90  1 

1  0 

51  9 

7 

6 

74 

8 

.3 

78. 

_ 

'!6 

76  0 

3 . ' 

46, 1 

2.3 

LINO^AV 

44.2 

_ 

1.4 

51.2 

1.2 

53.8 

.0 

95.9 

4 

5 

69.0 

lit 

75 

8 

2 

.2 

79.5 

■ 

76)7 

I 

l!o 

76!! 

6218 

I 

so!b 

2.6 

49,9 

-  !* 

6l!s 

• 

.3 

LITTLE  PSNOCHE  DET  0*M 

M 

48.9 

51. a 

93.1 

66.9 

N 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

LOOC'PHLE 

26.7 

26. 3M 

28.2 

27,3 

42,3 

92 

56.2 

55.7 

55.3 

41.2 

33.8 

29.0 

39. 7H 

LOni 

43.4 

- 

1.5 

50.9 

1.5 

52.8 

.1 

54.4 

3 

6 

67.5 

4,0 

72 

1 

3 

.0 

74.0 

.9 

73.7 

2.0 

73.4 

4.2 

61.6 

.0 

51.2 

1.0 

46. 4n 

.7 

60.  IH 

.8 

LOS  "ANQS 

42  5H 

2  9 

90  3 

52  in 

2.4 

54  5 

5 

8 

71 

7 

9 

74.9 

3.5 

2.2 

1.6 

62.8 

1.2 

1 .  E 

44 .9 

*  1.3 

60.  in 

1.7 

LOS  RA^QS  DET  RESV 

43.1 

5o!4 

52.4 

54.6 

66.0 

71 

3 

76.8 

76!l 

75!e 

63.5 

52!? 

46.4 

60.8 

MADERA 

42.8 

- 

2.5 

49.0 

_ 

1.2 

51.7 

m 

2.6 

53. 5n 

6.9 

67.1 

a 

,1 

74 

0 

•  3 

77.3 

2.9 

75.2 

- 

2.6 

73.2 

-  .1 

60. OH 

- 

4.4 

47.6 

3.8 

43.3 

.  2.8 

59. 6n 

■ 

2.6 

MANTRC* 

43.0 

49.8 

52.1 

54.0 

67.2 

71 

7 

74.1 

73.6 

73.6 

61.7 

51.9 

49. in 

59. 8n 

HARICORA 

43.5 

3.8 

50.5 

- 

1.9 

53.5 

m 

3.6 

55.7 

7 

7 

70.5 

_ 

.3 

78 

6 

.5 

81.9 

- 

3.9 

79.7 

_ 

3.8 

79.5 

1.6 

64.5 

- 

3.9 

53.0 

_ 

3.3 

45.3 

■  2.6 

63.0 

2.7 

MERC^O  FtRF   STATION  2 

2.2 

55.1 

4 

6 

74 

0 

1 

5 

76.7 

75  3 

1.1 

1.0 

mooesth 

43!6" 

1-9 

Sill 

1-3 

52.4 

1.3 

54.8 

4 

4 

67.4 

2)3 

71 

8 

8 

75.1 

- 

U2 

73.9 

I 

.5 

73!?" 

\'X 

6l!3 

1!° 

s\'.T 

l.t 

60.2 

: 

.4 

NEWMAN 

43.: 

- 

2.0 

51.5 

.9 

93.3 

- 

1.6 

54.3 

6 

4 

69.2 

2.2 

74 

5 

1 

3 

76 .6 

1.6 

75.7 

- 

.3 

74.9 

2.9 

63.1 

- 

1.2 

52.0 

- 

1.7 

45,6 

-  .4 

61.2 

. 

.7 

NORTH  RQRK  RANGER  STA 

44. 3H 

H 

45. 3H 

59. 8H 

67 

5 

73.0 

73.0 

73.5 

58.0 

49. 2n 

H 

- 

□RANCE  CnvE 

42. in 

- 

3.4 

49.1 

- 

.7 

91. 2H 

- 

2,3 

53.4 

6 

3 

67, 2n 

.3 

74 

IH 

.7 

78. 4M 

1.6 

76. 4H 

- 

1.7 

76.4 

2.B 

61. 5H 

- 

2.9 

91.2 

- 

2.9 

45. 3H 

-  .9 

60. SH 

• 

1.6 

PQRTERu 1 L  lE 

44  1 

2-1 

91.5 

.5 

54.3 

,  s 

56. 2 

3 

0 

70. 3 

77 

5 

3 

2 

81. 0 

78  8 

.0 

78  4 

' 

■ 

63.0 

■° 

POSE"   !  E 

4U.eM 

36.9 

38.9 

38.8 

52.7 

62 

0 

66.4 

65.0 

66. 5M 

Slit 

'. 

40.2 

SALT  S>RINOS  PWR  HOUSE 

45.4 

41.7 

43.1 

42.9 

60.3 

65 

5 

70.9 

69.9 

71.5 

56.4 

48.1 

48.7 

59.4 

San  LUIS  DAM 

54 . 1 

70 

0 

75.1 

SONORA  R5 

- 

1.0 

43I9 

- 

3.0 

45I4 

- 

3.8 

45.8 

9 

0 

61I7 

.3 

69 

B 

1 

1 

74 . 7 

2.3 

71.5 

3.9 

72. 6M 

1.7 

5*. 8 

- 

4.9 

47.3 

- 

4.2 

43.8 

96. 4n 

2.9 

SO  ENTRANCE  VOSEMIIE 

37.7 

1.0 

33.9 

• 

4.2 

35.1 

■ 

4.4 

34.8 

9 

9 

50.9 

- 

.8 

59 

3 

3 

65.2 

1.5 

64. OM 

1.5 

64.8 

3.6 

49. 2n 

3.6 

41.2 

2.6 

41. 4n 

2.9 

48. in 

1.8 

STOCKTrN  hSO  AP 

41.7 

2.9 

49.3 

.2 

51.3 

1.4 

53.6 

3 

0 

68. 0 

2.8 

72 

4 

.6 

75.8 

- 

.9 

75.0 

: 

.3 

74.4 

2.3 

61.5 

2.0 

90.8 

; 

2.1 

44.7 

.  .9 

99.9 

.8 

STOCKTHN  FIRE  STA  » 

43.0 

- 

1.9 

49.2 

.0 

91-1 

- 

1.8 

53.4 

4 

7 

66.5 

2.7 

70 

4 

7 

73.5 

.6 

72.5 

- 

.1 

72.4 

2.8 

61.6 

- 

.4 

91,4 

- 

.9 

46.1 

.6 

59.3 

.2 

TEHAC  Hi  P I 

42 .7 

58 . 3 

66 

9 

71.7 

44.8 

TEJDN  RANCHQ 

46.7 

.5 

50.5 

.1 

53. 5H 

_ 

.9 

53.7 

7 

0 

69.4 

1,8 

76 

2 

1 

2 

78.8 

- 

3.5 

77,5 

_ 

2.7 

77)3 

l.B 

61.1 

_ 

4.9 

49,6 

_ 

9.1 

49. IH 

-  2.0 

61. 6H 

1.7 

THREf  RVRS  EDISON  PH  1 

46. 2H 

49,2 

51.8 

93.2 

68.3 

76 

0 

61  .OM 

79, 6M 

78.1 

62,6 

92. IH 

47.0 

62. in 

TIGER  CREEK  PM 

42.4 

.2 

43.2 

2.4 

44.5 

_ 

3.9 

43.3 

7 

9 

60.2 

,7 

67 

6 

1 

3 

71.4 

- 

2.9 

70,1 

3.1 

71.4 

2.0 

59,6 

- 

4.7 

46,4 

_ 

3.5 

42.9 

-  .3 

59.1 

2.0 

TRACY  CARBONA 

43.9 

49, B 

52.0 

52.8 

65. OH 

H 

72. 4M 

71,2 

70.  en 

61.0 

91,1 

49.7 

TRACY  pl'mping  Plant 

44 .6 

51.2 

93.3 

54.5 

67. 9 

71 

1 

73.8 

73 . 1 

62. 1 

92,4 

46. 9H 

60. 4H 

VISALIA 

43.0 

3.2 

50.9 

_ 

.4 

93.1 

2.6 

55.0 

6 

9 

69.0 

.6 

75 

5 

5 

79.3 

2.0 

llj',') 

_ 

2.3 

76.1 

1.5 

63.6 

_ 

1.9 

91,4 

3.5 

49.0 

-  1.8 

61.6 

1.8 

MASCO 

42.3 

_ 

3.1 

>0.7 

.1 

54.7 

_ 

.8 

96.9 

4 

9 

70.3 

1,4 

79 

3 

1 

4 

80.8 

l.B 

78.5 

_ 

1.9 

H 

63.4 

_ 

2.1 

52.3 

2.0 

43,8 

-  2.7 

_ 

YOSEMITE  PARK  HEAOOTRS 

39.  B 

3.0 

38.5 

2.6 

41.7 

- 

3,0 

43.2 

7 

7 

38.6 

1.2 

65 

3 

1 

0 

69.1 

- 

2.8 

67.0 

_ 

3.7 

67.9 

1.8 

93.1 

3.2 

44.1 

.6 

37,6 

.4 

92.2 

1.3 

DIVISION 

42. B 

.6 

46.9 

48.9 

1,6 

50. 1 

6 

2 

64.3 

1,4 

71 

0 

I 

2 

74 . 8 

■ 

2,0 

73  5 

1.5 

73.1 

2.4 

99.9 

■ 

49.5 

2.0 

44.7 

98.3 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

ORAINAOE  06 

Alpine 

66 

9n 

72. 9M 

54.7 

62.6H 

avalon  Pleasure  pier 

j'Ib" 

_ 

1.2 

5216'' 

2.0 

H 

H 

_ 

1,7 

60 

9 

1 

4 

64,4 

1,2 

6510" 

2.0 

66.1'' 

.2 

62."  1" 

1.3 

n.'j" 

_ 

.4 

33.2 

.  2.0 

BARRPTT  DAM 

46.9 

.6 

47.1 

_ 

3.1 

49.2 

_ 

3,2 

50.3 

6 

8 

60.4 

_ 

1.6 

69 

9 

1 

5 

74 .4 

1.2 

74.0 

- 

1.9 

73.4 

1.4 

61.2 

- 

2.6 

34.1 

- 

1.4 

49.7 

•  .1 

59.1 

1.7 

BEAUHONT  PUMPING  PLANT 

50.1 

46. B 

47.5 

45. OH 

59.2 

66 

0 

75.1 

73.7 

73.1 

60. 9H 

- 

• 

- 

BIG  "EAR  LAKE 

32. OH 

32,  OH 

32. 7H 

34. 2H 

48. 9n 

57 

4H 

64. 9M 

61 .3M 

58. 7H 

48.2 

40.  S 

34. 6H 

49. 9n 

BURBANk  vALU^Y  PHP  PLT 

34  6 

94  7 

96  1 

1.3 

55  7H 

5 

0 

64  3 

67 

4 

5 

74.0 

- 

69!' 

1.1 

1.5 

2.0 

.1 

CACHUMA  LAKE 

52.9 

91,3 

92.1 

32.0 

60.7 

64 

68.0 

69.8 

62!2 

5?!? 

33)9 

99)9" 

CAMPn 

47.9 

46,1 

47.3 

48.1 

57.9 

63 

72.5 

70.5 

70.2 

57.3 

32.9 

48.4 

96.8 

CAN0r-&  PARK  PIERCE  COL 

35.4 

93,8 

96.0 

55.4 

65.7 

69 

0 

75.8 

74.9 

79.2 

66.0 

99.3 

96.9 

63.6 

CMULA  WISTA 

52.4 

_ 

.2 

92.2 

_ 

1.6 

93,4 

_ 

l.B 

54.8 

_ 

3 

0 

58.4 

_ 

2,1 

61 

' 

1 

5 

69.3 

1.3 

65.9 

2.4 

67.9 

1.0 

61.8 

- 

1.2 

96.9 

* 

1.3 

52.7 

-  1.4 

98.6 

1.6 

clarfmdnt  pqhona  col 

93.7 

1.9 

90,9 

2.6 

92.4 

2,6 

51.3 

7 

4 

61.5 

1,2 

65 

3 

1.8 

73.9 

1.2 

I 

54 .0 

1,4 

CQRO^'A 

94.3 

1.7 

32.3 

I 

2.0 

94.2 

I 

1.8 

54.3 

5 

7 

63.8 

.5 

67 

4 

1 

2 

74.0 

l6 

72!e 

2!l 

73I8 

1.5 

"is 

li4 

97!' 

I 

94.9 

!9 

62.0 

1.0 

Culver  citv 

57. in 

l.S 

96.5 

.1 

96.7 

_ 

.7 

57.9 

• 

1 

4 

61, 9n 

.2 

64 

6 

3 

69.4 

1.1 

68.5 

- 

1.0 

70.2 

1.7 

69,9 

.3 

61.3 

.4 

98.1 

1.4 

62. 3n 

.3 

CUVAMACA 

41. S 

2.7 

39.8 

• 

1.2 

40.4 

2.6 

39.4 

• 

9 

2 

33,5 

_ 

,9 

62 

2 

6 

69.9 

.4 

68.7 

- 

.8 

65.8 

1.1 

92.2 

- 

3.0 

46.7 

.4 

41.9 

1.1 

51.9 

1.0 

ORV  CANYON  RESERVOIR 

90.9 

48. 1 

90.6 

49.4 

61,4 

66 

4 

73.9 

71.7 

73.9 

61.6 

55,9 

92.6 

59.6 

El  c  AP  I  Tan  o"'* 

55.6 

1.2 

52.9 

3.9 

53.8 

7.1 

61,9 

67.0 

2 

0 

73.4 

2.1 

74  1 

2.2 

■ 

99 

2.0 

62.2 

2.4 

elsinore 

50.5 

.1 

50. 2H 

I 

2!? 

53io 

I 

1.9 

52.8 

6 

9 

63. IH 

ll? 

n 

n 

n 

M 

M 

94)1 

2)3 

ESCONOIOO 

53. B 

2.2 

52.4 

.8 

53.7 

1.5 

55.3 

3 

8 

62.4 

,5 

66 

0 

9 

72.2 

71.5 

2.0 

72.7 

1.6 

63.2 

1.3 

96.8 

.9 

53.7 

1.0 

61.1 

.7 

PONTANA  KAISER 

59.6 

94.8 

96.0 

55.6 

64. 9n 

69 

7 

76.4 

76.4 

77.8 

68.0 

62.6 

60.0 

65. 2n 

GiLLfSPIf  PIELD 

52.6 

93.0 

55.0 

56.5 

63.0 

66 

9 

73.0 

73.0 

74.2 

64.8 

97.  B 

54.0 

62.0 

HENSHAW  f»AM 

44.9 

44.3 

46,6 

46.6 

58.2 

65 

4 

74.4 

IDYLLKILD  PIPE  OtPT 

43.1 

39.5 

39. 8H 

39.3 

53.9 

61 

0 

69. n 

66.6 

69!7 

54.6 

48.0 

43!6 

52. OH 

JULIAN  MYNOlA 

47.1 

43.9 

44.3 

43.8 

35.3 

62 

6 

72.0 

70.9 

69.4 

57.7 

31.2 

48.3 

55.9 

LAGUNA  BEACH 

92.3 

,3 

52.0 

2. 1 

53.3 

_ 

l.S 

54. 8H 

2. 

8 

58. 7M 

_ 

2,0 

61 

7H 

1 

6 

66. ;m 

.9 

63.5 

_ 

4.8 

67.6 

.7 

62.2 

.6 

57.2 

1.1 

52.5 

-  1.0 

58. 5H 

1,9 

LA  MESA 

56. B 

2.9 

55. OH 

.0 

56.0 

_ 

.2 

56. 7M 

2 

5 

62. on 

_ 

,4 

65 

3M 

1 

70.7 

.3 

70.8 

_ 

1.3 

72.9 

2.0 

69.4 

.6 

60. 2M 

■  2 

56.8 

1.4 

62.4N 

.1 

LOMpnc 

92. OH 

51.5 

53.0 

53. 1 

58. 1 

60 

6 

61 .0 

63 . 2 

62 . 3 

59.3 

52.0 

LONG  ePACH  kSO  AP 

96.7 

2-5 

58.4 

2.9 

56.8 

.4 

97.2 

3 

4 

63.4 

,7 

66 

a 

- 

5 

72. R 

.6 

72.7 

.6 

74.2 

2.4 

66.7 

- 

.2 

60.6 

.0 

57.2 

1.7 

63.6 

.3 

LOS  ANnELES  aSO  AP 

56.9 

2.4 

55.6 

.0 

55.7 

.8 

96.7 

2. 

1 

61.1 

.8 

64 

5 

0 

68.9 

.4 

68.3 

- 

1.2 

70.2 

1.5 

65.5 

.3 

60.6 

■  1 

57.7 

1.7 

61.8 

.1 

LD5   AN'iELES  CIVIC  CTR 

2.3 

55.7 

5 

7 

62.7 

65 

7 

2 

3 

72.5 

.7 

71.9 

2.2 

74.0 

1.3 

66.4 

2.0 

61.2 

1.5 

57.0 

-  1.1 

63.0 

1,8 

"T  WILSON  2 

4B.0 

9!5 

42.2 

.5 

40. 4H 

3!2 

39!oM 

9 

9 

57. in 

l!9 

64 

8 

1 

8 

70. OM 

1.6 

70.6 

.2 

70.4 

3.1 

56. 9H 

1.7 

51.9 

2.1 

49.1 

4.9 

59. on 

.1 

NEW  CUYAHA  FIRE  STA 

46. 6n 

49.2 

47.2 

46. 9H 

61.2 

69 

SH 

73. an 

71.8 

71. 6H 

59. 6M 

48, 6H 

45. OH 

96. 9N 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

94.3 

.3 

93.8 

1.3 

55.3 

.9 

55.2 

3, 

1 

58.8 

2.2 

61 

7 

1 

9 

66.0 

.8 

65.2 

2.8 

67.1 

.3 

62.7 

.7 

57,4 

1.7 

54.0 

-  1.1 

99.3 

1,3 

OCEANSIOE 

95.1 

51.5 

52.8 

54.4 

57.1 

58 

8 

64.2 

65.0 

69.5 

63.7 

58,3 

93, 6H 

98. 7H 

OJAI 

92.3 

1.3 

30.8 

2.2 

51.9 

3.2 

92. OH 

7, 

1 

60.6 

2.0 

64 

OH 

2 

7 

71. OM 

2.3 

70. 5n 

2.8 

71. in 

.0 

62. BH 

2.0 

56,8 

.9 

94,2 

2.0 

99. SH 

1.9 

OXNARD 

96.3 

2.5 

33.8 

.8 

55.1 

.1 

95.2 

1. 

9 

39.8 

.5 

63 

1 

I 

5 

66.6 

1,4 

67.1 

1.5 

67.0 

2.1 

62.9 

.2 

59,5 

.9 

55,6 

.6 

60.1 

.6 

PALO"AR   »T  OBSERVATORY 

49. B 

2.7 

>9,6 

4.3 

41.3 

3.7 

39,8 

- 

0 

e 

57.0 

,2 

64 

8 

6 

72.7 

,2 

71.4 

.6 

69.3 

.7 

99.8 

4.0 

49.1 

1.6 

49.0 

•  .2 

94.3 

1.7 

PASAHENA 

96. B 

2.6 

34. 3H 

1.9 

56.1 

1,1 

56,1 

4 

3 

63.4 

.2 

66 

0 

1 

4 

73.9 

.3 

72.9 

1.6 

79.2 

2.3 

69. 9H 

1.9 

60.0 

.4 

56.6 

1.1 

63. OH 

,6 

POMONA  CAL  POLY 

94.9 

4.1 

31.8 

1.3 

53.2 

1.9 

32.3 

6. 

9 

61.5 

1,7 

69. 

7 

2 

0 

73.! 

1.2 

71.7 

2.8 

73.2 

1.1 

63.7 

1.6 

58.7 

1.3 

54.9 

3.2 

61.2 

,i 

RAHONA  RIR!  OEPT 

94.4 

90.8 

51.1 

31,2 

60.5 

64. 

6 

71  .a 

70.8 

72.1 

61.4 

58.7 

54.3 

60.1 

REDLANrS 

93.4 

1.9 

52,9 

1.0 

53.2 

2.1 

54.0 

6, 

0 

64.0 

,4 

68. 

3 

1 

5 

77.4 

.1 

79. 4n 

1.5 

64.1 

1.9 

37.9 

.3 

54.3 

1.7 

RIVERSIDE  PIRE  STA  3 

94.0 

1.9 

93.8 

.3 

55.6 

.5 

56.3 

4, 

0 

69.8 

l.O 

69 

5 

1 

76.6 

,6 

79.9 

.6 

79.2 

l.S 

64.7 

1.4 

38,2 

.0 

59.0 

2.1 

63.4 

.1 

Sm  R«fcr«nc«  Nola»  Following  Suilon  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Febniary 


April 


May 


July 


August 


"IVE'SIOF  eiT  EXP  ST» 

San  rernaroino  co  hqsp 
sanorerc  wso 
San  oirgo  nso  ap 

San  CARRIEl  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 
San  NICOLAS  ISLAND 

santa  ina  ri«e  station 

Santa  rarb'Ra 

Santa  rarbara  faa  ap 

Santa  haria  mso  ap 
Santa  "Qnica  pier 
santa  paula 
Sun  CITY 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
THITCHfLL  OAK 


VISTA  J  NNE 
WARNFR  SPRINGS 
YQRBA  LINOA 


SU2 
56.1 
56. 8M 
Sf.t 
S2.3 


»o.e 

56,4 
5A.7M 


5A.1 
56. on 
53. T 


56.4 

52. 6n 


55.5     .  5.1 


57.5     -  ,6 


50.3 
54.6 
53. 3H 


52.5 
53.9 
53. 5M 


53.0 
46.1 


53.0 
54.4 

56.5NI 

55.4 

53.2 


49. B 
54.4 
53. 6n 
52. 5H 
55.3 


53. 5n 

54.0 
51.5 


I. 
I, 
1. 1 


62. 3n 

5B.»n 

56.5 


56.9 

59. sn 


S6.6H 
65. «H 


60.3     -  1.5 


65.9 
>.l  63.3 

63. ON 
i,b  60.8 
65.0 

62.1 
,6  64.5 
!,3  65.6 

-     ,9  64.6 


76.9 
63. 7n 
71. in 


60.2  .1,1 


77.4 
71.2 
66.9 
72.6 


69, OH 
64. 6M 
65,6 


66,6 
70, 3n 
70,4 


76,1 

64, on 
73, 2n 


69,6 

73,2 
71, 5n 
65,6 
69,2 
73.3 

69. 6M 

68.7 

72.5 


66. 3n 

62.0 

60.1 


61.9 
63. sn 
60. 7n 


62.4 
57.6 
64.5 


61. 7n 

56.9  j  . 


53.7 
59. 7M 
53. 3M 


56.6 
5B.0 
57. in 


56. in 

50.4 

59.6 


45.0 
56,9 
96,2 

51.4 

56. 8M 

50.6 

50.6 
57.2 


54.4 

53.4 

54.6n 

58.7 

53.9 

54.1 
47.6 
55.6 


1.0 
1.4 
2.2 

1,0 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 
BARSTOU 
BEAunoNT  1  E 

bishop  hsu  ap 
blvthe 

Blvthe  PAA  AIRPORT 
BORREGO  OESERT  PARK 
BRAWLEV  2  Sh 
OACGFTT   FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLF  "OuNTAIN 
El  CFNTRO  2  SSW 
El  nIRAGF  FIELD 
FAIRMDHT 

COLD  ROCK  AANCH 
HAIWFE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

iNnin  u   S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  nnUNTAIN 

LAKE  ARROHHEAO 

LANCASTER  F5S/FAA 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MGJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  »  S  PK 
NEEDLES   FAA  AIRPORT 
PALHOALE 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURf. 
THERMAL   FAA  AP 
TRONA 

thentynine  palms 
valyerkq  fire  sta  79 

victorville  pump  plant 
whitf  mountain  1 
whitf  mountain  2 
"ildrose  rancer  sta 

DIVniON 


53.1 
96.7 
52.5 


40.4 

51. 4n 

55.1 
52.4 


35. 4M 

51.6 

44.6 


49.8 
43. 4M 

44.3 
23.5 
17.8 
42.1 

46.5 


54.4 
48.5 
♦  9.9 
41.4 
54.4 

55.6 


45,0 

56,9 
42,6 
51. 4M 
57.7 
55.1 

42.7 


45.5 
19.9 
12.6 
42.6 

48.0 


61.1 
59.9 
55.6 
66.0 


1,8 
3,9 


56.7  1-2.2 


♦  9,1 
59,8 
46, 6n 
50, 3n 


95, 

46, 8M 


51, 
46, 

61, 9H 


61,6 
59,3 
70,1 


1.5 
3.3 


3.5 
3.1 
1.7 


7.9 
4.2 
6.1 
8.4 


56,4 
56, 3H 
46, in 

49,4 
17.9 
10.6 
47.0 

53.3 


75.8 

76.7 
76.1 
73.3 
73.9 


73.8 
61.7 
63,1 


72, 9M 

76,1 

74,3 


67.2 
66.5 
55. 5M 


73.0 
72.5 
61. 2M 


77.6 
69.2 
70.1 


I  -  3.1 


74. 
62. IN 


77.0ni -  1.5 


74.3 

82. 7n 

76. 

76. in 

66. 3n 


1.6 
3.2 
1.9 


94.6 
91.1 
90.1 


63.7 
95.! 
68.1 


76, 4M 

61. 6M 

96.5 

79.0 

92.2 

95.3 

82.2 
90.4 
89.0 


74.4 
73.0 
90.7 

93.0 
90.6 
69.6 
87.1 
97.9 

73.0 


65.6 
77.3 
73.9 
69.6 


1.6 
1. 


67.9 
67.1 


63.5 
87.8 


53. 5M 
67.6 
2.3{  76. 7n 
8.7 
69.7 


1.6  I 


2.2 


77,5 


70. 6n 

74.9 
46.1 
40.0 

6e.3n{ 

78.3  ' 


72.8 
73.4 
71.4 


49, 4M 

74,6 

71.7 


96.7 
73.4 
63.1 
73.5 


45. 6M 
72.8 
62,2 
74.6 
75.2  • 

61.9 


3,5 

•  2,9 

•  3,9 

.7 
.6 


67.5 
57. 5M 


27,0 
54,4 


39. 9n 

60.1 

50.9 


91.4 

47.0 
91.9 


93, OM 
90, 3M 
46.8 
44. 3H' 


55.1 
48.2 
99.3 
56.6 


Se«  Relereoc*  NoIm  FoUowijig  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


NORTH  CJ*ST 
OftAlNASe  01 
iLDEDPUINT 

ANCMIN  PAC   UNION  COL 
ilO  &Aft  KANCER  STATION 
BCONVUlE  NNTNC  STA 
BRANSCONB  3  NNM 

8R1JCEVILLE  4  NNW 
BURNT  RANCH  1  S 
BUTLER   I/ALLEY  RANCH 
CALISTOSA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  ;  H 

CECUVILLE  9  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  OAH 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  6NE 
CUNMINbS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  ilSO  CI 
FOREST  &LEN 
FCRT  BRACG 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANOER  STA 
FDRT  ROSS 
GARBERVILLE 

CASQUET  RANGER  STATION 
CRATON 

GREENVIEK 

OUERNEVILLE  2 

HAPRY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEAlOSBURG 

HEALOSaURG  2 

HILTS 

HOOPA 

lOLENILD  HHV  MNTNC  STA 
KENTFIELO 

KLAMATH 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 
MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  hQODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  R  S  2 

OAKVULE   1  UNM 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  P« 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SKAGCS  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOHA 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELAKE  / 
UKIAH 

UK  I  AH  A  HSU 
UPPER  HITTOLE 

HARM  SPRINGS  DAM 
MEAVERVILLE  ranger  STA 
KEED  FIRE  DEPARTMENT 
MILLITS   1  NE 
HlLLOb  CREEK    1  NH 

YREKA 


SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
ACIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 
BLUE  CANYON  HSMQ  / 

BCHMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHCRN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBCU  POKER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHico  UNIVERSITY  Farm 

CITRUS  HEIGHTS 

CLARKS   VALLEY  MUOD  RCH 


6.13^  A. 77 
3,2«f  3.91 


n. 


E10.B7 
6,23' 
9.7^ 
2. 5  lb 
3,02{ 


5.9J 
B,6« 

1.73j.  7.91 
2.30| 


19.12 
12.91 
10.53 
U.13 
2*. 99 

E15.«^ 
11.011 
13. 6« 
12.6^ 
4.  SO 

2A.B8i 
6.25; 
15.6ft 
1A.31: 
3.761 


7.O1L 
9.1l|- 


2.6A 
91 

11. 
9,9«|-  6,14 

11.3bL  9,09 
9.20-  2,22 

t.oa 
4.^^.  3.37 

9.69 

2.7»-  1, 
•.91-  ». 
♦  .741 
12,271.  3. 
1.9^  7, 

3.«li 
2.1% 
12.7^ 
3.05 
2.7^.  7, 

1.9li 
2.6t(-  1, 
i,0« 
9,36^ 
3.27)-  B, 

11,271 

I  i.2e{ 

E  7.7« 
l.B^J 
1.70  , 

6.2(4-  2- 
2.3«-  2. 
A.Al 

2.9l| 
6.011-  B. 

I 

8.80^  A. 
9.22).  1. 
1.9?-  3. 
3.79' 
A.3At  9. 

liJaL  9.72 
2.99I 
1.981-  A.82 
6.39j 

9.861-  3.92 


».97| 
1,1(1 
A,t6B  6,10 
9,60i 
7,77).  9,05 


9.93 


11.891 
13. 8« 
17.9^ 

21. »*  11.57 
3.35, 

20,82'  10,64 
7.6S'  2.53 
17.66 
10.22: 
16.56 


4.60 


5.98 
7.14 


7.131 
12,37] 
16,11 
20,27| 
13,49| 

6.8d 
16, 18' 
13.30 

9.54i 
13.86 

13.14 
4,32 
16.16 
17.14 
13.99 

17.21 


IB. 221  10.03 

1 

14.831  : 

12.351  : 

7.17'  ; 

12.901 

15.48!  < 


7.69|E19,7»  13.tl|E 
12.00  7 
13,72 
11.91 
29,02 

20,06} 
15.32 
18.141 
I0,49l  8 
5,80 

17,57) 
11,09, 
17,88 
12,07'  7 
4,9o: 

14,79]  9,88 
14,14  « 

20, 61' 

24,51'  16,26 
5,46j 

20,72'  11.33 
10,73!  5,90 
22,13| 
11,381  6 
16.36| 

6.901  9.15 
8,21  3.30 


9.37|  4.72 

2,80^ 
I2.94I 

14.3l|  8.22 


6.26 
5.36 

3.30 
6.19 


5.96 
7.21 


8.18 


9.00-  3.49 


.99-  ; 

3.00-  4.16 
2.99 
7.90.  6.16 

7.12-  5.68 


19.28 
11.86 
14.81 
9.8b! 
I0.74j 

IO.77I 
17,82 
17.98! 
10.93! 
21.83i 

7.5»i 
1.8J 
11,79" 
14,44! 
19,191 

14.54' 
10.53 
6.34 
14.B2i 
15.83 


3,83  1,78 


11.41  3.69 


4.J4 
2,47 
8,99 
B,7» 
17.30 

16.66,  7.58 


3.12  3.35 
18,77 
19,62 
11.41  9 

20.39 

1.51 
17.67 

5,69 

2.35  1 

10.70|  t 

7.17  < 

6.34 

8.45 
11.43  ! 

17,94  ! 

16,75,  10,87 

6,41|  3,41 
10,73! 

14, 61!  9,33 


21.22 
10,22 
9,98 
7,84 
14,87 


8,64 


14,78 
19.36 
16.06  8.83 

7.34! 
29.51! 

13. 30' 

.e2r 

12.28; 
14.82 
22.52  13.18 


5,79  4.36 


8.05 
8,20 
16,32 


7.77 
7.65 


.36-  1.28 
.22- 


.34k  1.01 
2,93 


3.241  1,38 
,04^  .90 


2.39-     ,23       .321  1.02 


1.98     1,29-  1.83 


6.51     1,19  1,70 


,04^ 


,30 
.10- 


.13 

.38 

.19 

.03 

.06- 

.23 

.10 
.15 
.13. 


.21. 

.00. 
.12 


.24 
.13 
.00- 


l.BB  1.37 


4,68.  9,49 

2.38-  ' 
1.29-  ' 
1,65 


21.76  11.15 
11.99  6 
7.88  3.67 


5.39     2.30;    1.18-  1,25 


1,3B 
.OlH  1,37 


S«*  IUf»f«BC«  Nota  FoOowlBg  SUUoa  ladm 


1.80  1.14 


.97 

.24. 

.03. 


1,32  1,26 


oel-  1.1 

01^  .( 


7,18 
3.45 
6. 58 


.301  4.30 
.31 


2.29 

3.71 
12.36 
13.20 
11.91 

2.32 


.02-  1. 


12.47 
6.77 
9.94 


3.941 
4.921 
8.90 
6.01 


6.4' 
9.201 


8.141 
4.73 
11.24 


4.38 
3.72 
10.97 


4.76>-  2. 
2.35>-  2. 
3.97 


2,06  1.46 


7.11 

1.6»r 

I.99I 


1.04 
6.40 


9.95 
3.94 


9.47  2.38 


2.92 
2.06 


6.05 
9.46 
3.30 


9.63  2.B1 


2.09 
4.97 


2.21 
4.96 


2.61 
3.99 


11.37 
3.70 
1.921 


6.06 


7.76  A 
4.39  2.23 
2.41  .74 
3.04 

2.09: 


2.72k  2.93 
8.33i-  i 
8.72, 
6.97fc  3 
.4(^ 


2.39H  2.93 


6.09|-  2. 


4.351-  5. 
2.94h  5. 
3.51 


3.56, 
6.68 
1.87r  6.80 
2.66 


10.61 
5.83L  8.58 
.67 


2.17.  2.20 
3.82-  3.41 


2.31 
4,03l 
5,02-  6,22 


62.31  ».*♦ 
42.47  2.01 
48.19 
40.39 
98. V>  ' 

•  2.63 
36.76 

33. 19-  2.40 
23.13 

73.22 
40. >3 
70.64 

39.04.  4.67 
22.22 


3.33 


1.30 
3.03. 
3.97 


3.1Th  2.94 


.98-  3.29 
.38 
.58-  2.16 


1.86 

2.54- 


.411- 
.461- 


4.37-  5. 98 


3.38-  9.87 


.Sir  6.24 


2.90 
.88-  .68 

2.07-  5.93 
3.14I 

S.48|.  6.40 


46.43 
76.80!  5.74 
94.071 

87.18.  14.94 
16. M| 

93.67  11.06 
46.09  6.13 
68.63 


:  39.09! 

103.831  10.22 
37.32|.  3.01 

24.29| 
46.60 

64.991  7.66 
37.33I 

3B.S7I.  ),4I 
3(.22 

29.23  >i2« 

70.36 

81.66 

43.60.  3.01 

93.41 
:  13.22 
70.20 
16.31 

19.38  2.»7 


3.39-  2.29     3.64-  4.23 


.61|. 
2.41k  2.30 
2.46 

4.49I-  4.33 


4.76r  4.29 


4.26f-  4,73 


3,33-  4,77 
,12-  4 


1,88-  2.04  22.36 


9.30 

.33 
.33K  3,72 


3.07 
1.00 


.79f,10.0S 
.42r  3.42 
.61H  2 


40.37' 
22.711- 
11.33 
30.36 
54.  V6 

78.39 


74.98 

32.93. 

36.02 

30.67 

34.81 

53. U 
79. S9 
57.26. 
30.09 
87, »l 

39, 0« 
10.38. 
39.17 
31.10 
81.22  , 

39.96 
46.97 
26.97 
59.42 
70.97 


3.03 
2.09 


32. V3, 
32.64 

70.611 


>.0> 
3.29 


4.70 


70.72 
16.11 
15.39. 
62,>8.  9.26 
66.61 

63.84 

20.76 
14.13, 

41,33  1,18 
41,83l 

67,33«  .33 
31.66-  2.60 
22.29.  A. 43 

20.09, 
13.991 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


OlIFOKNU 


STATION 

JANUARY 

5 
% 

clearlake  highlands 

1 

28 

8 

66 

COHASSET  1  NNE 

2 

17 

16 

53 

COLEHAN  FISHERIES  STA 

1 

84 

7 

21 

COLFAX 

91 

S.4S 

13 

79 

6,6e 

COLGATE  POWER  HOUSE 

4 

38 

- 

4.0( 

12 

6] 

6,74 

COLUdA  Z  SbW 

62 

2.53 

5 

10 

2,51 

29 

8 

67 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

SO 

6 

19 

DANA  2  SE 

1 

26 

9 

56 

OAVIS   2   WSM   EXP  FARM 

3.65 

6 

2L 

3,42 

DEER  CREEK  FOREBAV 

4 

* ' 

22 

55 

De''sA8LA 

3 

■ 

9.20 

19 

76 

9.73 

DOBBINS   1  S 

4* 

15 

OOMNIEVILLE  ranger  STA 

A 

10 

8.77 

17 

33 

DUNN  I  CAN 

I 

f  * 

1 .  76 

43 

6,67 

DUNSHuIR  RANGER  STA 

15 

6.60 

EAST  PARK  RESERVOIR 

** 

3.94 

90 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

1 

03 

FGLSOM  DAM 

1 

07 

6 

91 

FORESTHILL  ranger  STA 

9.08 

12 

5.17 

FRE NC H  GULC H 

o** 

13 

GEORCETOMN  RANGER  STA 

14 

50 

GIBSON  MHY  HNTNCE  STA 

COLD  RUN 

5 

70 

6.17 

14 

72 

6.63 

CRASS  VALLEY  2 

* 

^: 

41 

GREENvlLLE  RANGER  STA 

*  J 

GBUZir   ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 

4t 

□  " 

HARRY  ENGL E BR  I CHT  DAM 

I 

B3 

12 

HAT  CREEK  PH  1 

8^ 

2.27 

67 

3.12 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

2 

10 

I' 

IOWA  HILL 

9 .49 

^4 

4'i 

JESS  VALLEY 

1^ 

•  24 

02 

2,31 

KELSEY   \  N 

2 

77 

8 

401 

kelseyville 

1 

20 

4,55 

10 

21 

6.18 

KILARC  POWER  HOUSE 

2 

93 

10 

10 

LAKEPORT 

2 

30 

4.57 

25 

4.92 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDINC 

6 

09 

7.41 

20 

52 

10.92 

LEESVILLE  KEECAN  RANCH 

75 

8 

91 

LOOKOUT  3  HSW 

1 

01 

6 

09 

MADELINE 

61 

3 

42 

HANZANITA  LAKE 

1 

97 

7 

92 

MARKLEY  COVE 

44 

12 

60 

MAR Y5 V  I  L  L  E 

73 

3.61 

4£ 

6.10 

HC  CLOUD 

2 

63 

7.41 

15 

49 

7.71 

HIDOLETOMN 

HINEDlL 

72 

7  36 

4B 

9.16 

MOUNT  SHASTA  WSD  CI  //R 

2 

79 

3.86 

6 

32 

2.71 

NE VADA  city 

88 

7.32 

16 

9.67 

NIC DL AUS  2 

64 

85 

ONO 

:  2 

55 

10 

30 

ORLANO 

44 

3.65 

67 

2.58 

QROV I L  LE 

93 

10 

65 

qroville  bridge 

97 

4.89 

10 

58 

6.25 

oroville  ranger  sta 

pacific  HOUSE 

03 

4.52 

13 

40 

PARADISE 

* 

26 

I ' 

72 

paskenta  ranger  sta 

61*. 

3.66 

6 

75 

2.98 

PAYNES  CREEK 

61 

47 

PIT  RIVER  PH  1 

90 

42 

PIT  RIVER  PH  5 

75 

PLACERVILLE 

69 

9 

4S 

3.89 

placerville  ifg 

3 

48 

9 

93 

PORTDl A 

63 

2.62 

"^^ 

2.75 

QU I NC  Y 

t 

72 

6.92 

14 

22 

7.89 

RED  eiUPF  HSO  AP  R 

1 

80 

2.68 

69 

2,52 

REDDING  FIRE  STA  2 

42 

4.96 

L2 

24 

6.37 

REPRESA 

63 

3.41 

65 

1.36 

RIO  VISTA 

1 

37 

* 

84 

ROC  KLIN 

78 

3.93 

7 

18 

3.57 

ROUND  MT  P  C  AND  E 

4 

U 

15 

ec 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

73 

3*00 

4 

59 

1,91 

SACRAHENTO  HSO  CI  R 

1 

15 

2.60 

5 

16 

2.30 

shasta  dam 

34 

16 

62 

SHINGlETOHN  2  E 

2 

90 

12 

12 

SIERRA  CITY 

99 

18 

54 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

1 

641- 

3.67 

6 

99 

3. 16 

STDNYFORD  COOLEY  RANCH 

3 

14 

15 

90 

STONY FORD  RANGER  STA 

I 

74 

2.99 

7 

20 

3,63 

53 

3.71 

6 

74 

3 . 56 

strawserry^valley 

6 

25 

26 

03 

TWIN  LAKES 

80 

4.78 

11 

43 

4.61 

UPPER  LAKE   7  W 

9 

13 

3.69 

13 

17 

6.85 

VAC  AV I L  LE 

^ 

49 

4.63 

76 

3.66 

VINTON 

44 

2.01 

2 

08 

.41 

VDLLMERS 

32 

^8 

8.65 

V0LT4  POWER  HOUSE 

60 

: 

3*  12 

31 

3.77 

WHISKEYTOWN  RES 

2 

25 

16 

52 

WILLIAMS 

20 

22 

3.50 

28 

1.40 

W  INTERS 

25 

4,50 

7 

66 

WOODLAND  1  HNW 

35 

3.34 

8 

22 

5.45 

DIVISION 

2 

36 

4,50 

10 

56 

5,17 

*       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

I 

58 

• 

2.76 

5 

90 

3.06 

BDOIE 

61 

■  2 

34 

BRIDGEPORT 

25 

3 

60 

CEDARVILLE 

I 

47H 

.35 

2 

24 

.93 

OONNER    HEMORIAL   ST  PK 

3 

21 

12 

30 

SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 


9.52i  «.n 


3,99 
7.e« 
6.37 
5.87 
4.06 

19,63 

17.01 
12,96 
13.06 


9,00 
«.92 


9.07  3.10 
16,13  11,95 
5,371  3,29 


5.91 

11,97 
16,97 
11.67 
27.66 
14.20 


5.37- 

9,00 

6,30 


2,40 
6.22 
11.21 


2.67 
9.66 


12.67 
5.02 
5.93 


2.64 
21,66' 
6.401 


6.49|  4.03 
5.651 

4.72|  2 

14.20  9 

5.8L  2 


23.16J 
10.14. 
14.56 
6.93 
16.11, 


7.01 
6,22 
22,06 
10,95 
15,01 


5,42 

2.37! 
24,76'  17.17 
5,61 


1,62 
4,28 
3,06 


6,12!  1.28 


7.33 
4.12 
1.26L 


2.72- 
1.39U 
2.43- 
l,69r 

,,7l 
1,85|- 
7.83 


,74L 


-  2.08 
1,94 


,83^  1.37  ,46 


1.93 
.00 


1.06-  1,59 


,94 

,09[- 

,76-  1,70 
,08 
,00- 


.65- 
.93- 

T  k  .98 
.28-  1.36 
.00^ 


.50 
T  - 
,00- 


.00- 
T  - 
1,17 
1.42- 


.03 
.04 
1.04 


.13 
.32 
1.46 


.20. 
1.32: 
.03! 

S«a  Bel«T»ac«  NolM  FoUowliig  SUlion  Indsx 


1.20 
.62 
.03 


.99 
.31 
1.18 

.02 


.66 
.04 
.02 

.97 
1.25 
.09 


1.40     1.15     1,62  1,00 


.30 
1.52 


1,30| 
,70' 
1,04 

1.02|  ,73 
l..I!l 


,02- 

T 
T 

,001- 


,00- 


3.24 
4.55 


6,55 

7,67 
5,42 
1,71 
5,14 
4,63 

2,65 
4,63 
8.38 


2.79 
2.70 
10.22 

2.001 
2.57j 

5.54' 
3.02 

2.46 


2.39 
10,40 
8.76 


,76 

2.54 

7.n 


1.59 
9.43 


6.96 
2.35 
6.87 


3.91 
6,77 
9,91 
3.19i 

3,75 
2.67 
6.70 


1,34 
3.94 


9.89 
1.69 


4.86  2,74 


6,94  3,63 


2,29 

3,22 
3,22 
7,84 
2,031 
2.32 

7,83 
9,32 
8,95 
5,91 


3.49-  9.00 


2.91-  4.31 


1.40| 
.36^  2.63 


4.69, 

3.e2h-  6.04 
3.041 
1.971-10.25 

1.05|.  2.15 

3.34h  7.22 

.5  7-  3,29 


2,17l-  7.40 


3.27.  4.21 


2.63 
4.96 


1.42 

2,85 
,22 

1.10- 
3,19- 

2.24^ 
2,36- 

3.25- 

.73 
1.54 


3.37 
3,29 
1,66-  1 
3.02 

.40-  2.15 
.27-  2.14 
4.98 
3.16-  2.97 
2.33-  3.16 


22.76 

94.93 

26.07 

49.37- 

42.97 

13.29W 
33.39 
19. >1 
28.61 
13.97. 

67.64 

63.31 . 
99.86 
59.84. 

20.23 
53,57. 
16. /4. 
19.54 
21,92 


50.97.  1,59 
41.08 
53.88 
69.90 

57.39  .33 

94.66 
39.49 
14.61 
39.46 
32,63 


.03 

2,02 


2.70 

6.07 

3.61 
6,04 
2.96 


18.09. 

39.19 

51.66. 

21.00 

33.37 


3.13 


2.23 
.90; 


'  5.40 
10.42 


21.22 
46. 56- 


2.73 
3.66 


2.29-  7.27 


1 

i2k  7.4 

■0 

,71 


96,23 
18.46 
41.17 
16.50. 


3.27 


2,611 
1,66- 
3,97i 


95,47 
90,84 
24,16 

30,31 

17,22 

68,90 

34.67. 

38.49 


1.04r 
2.75. 
.78^ 


3.33 
6.54E 
2.»7 


19.65.  2.41 
43.14  2,59 
17.481.  4.27 

15.68 

21.12.  1,77 
63.41 

13.18-  4,04 
15.34.  2.91 

62.>8 
51.50 
62.50 

26. '9  1.46 
50.46 

20.66L  1,01 
19.09>  .80 
83.74, 


19.75,, 
11.63k 

35,95' 
61.64, 


2.60 
3|,  3.70 
.61 '2.64 


12. '6. 
16.26. 
17.63 


34.61>  1.86 


23.32 
11. '0 
10.39 
14.49 
49.39 


1 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CtLIFOHNU 


DDVLE 

OOVlE  9  SSE 

ELLEKY  LIKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FODT  8I0UELL 

GEH  LAKE 
MONQ  LAKE 
SACEHEN  CHEEK 
SECKET  VllLEV 
SeUAU  VALLEV 

SUSANVILLE  AIRPOItT 

TAHOE  CITY 

TERBO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENOEL   10  SE 

WCOOFCROS 


CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 
ALAMO   I  N 
ARROYO  GRANDE 
6EN  LCMOND  « 
BERKELEY 

alG  SLR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SM 
•URlINGAME 

calaveras  reservoir 
carmel  valley 
chittenden  rass 

crockett 
davenport 

FORT  CRD 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY   lA  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NU 
HOLLISTER  2 
KING  CITY 

LAFAYETTE  2  NN6 
LA  HONDA 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 
LOCKKDOD  2  N 
LOS  GATOS 

LCS  GATOS  *  SU 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  HATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 

MORGAN  HILL  2  E 
HORRO  BAY  FIRE  OEPT 
HORRO  SAY  3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTD  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  NSO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAiCINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO 

PALOMA 

PARKFIEIO 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 

REOaOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  USO  AP 

SAN  FRANCISCO  USO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEOAD 

spreckels  hhy  bridge 
uPR  San  leandro  filter 

MALNUT   CRFEk  4  E 
UATSONVILLE  KATERNORKS 
HOODSIOE  FIRE   STA  1 

KRICHTS 


2.7t- 
1.7*1- 


.28). 
2.15- 

2.3*- 
.1* 


».T6| 

2.Aai 

9.7a 
1.69] 
16.76| 

A.7J 
7.26. 
3.32 


2.30-  1.62 


1.97.  2.29 


1.70 
2.16-  2. Be 
1.91-  7.00 


6.09 

3.A2 
10. SO 

9.11  1 
11.301    A. 29 

9.59 
3.91 
7.13 


.1*-  2.09 

l.l4 
A. 06 

.eti-  2.10 

.00-  2,73 
1.0&.  A 


9.741 
3.691 
A. 611 
6.16 

lA.Bli 
5.67| 
A.B9I 
3.62 

:.6A 

9.93 
3.B1 
A. 20 
6.99 
9.B9 

4.6AI 


.BA-  2 

1.96-  2 
2.2* 

.»7-  2.59 


.29 


.66-  2.36 
.37 

.39-  3. 
1.97 
.33|-  3.91 

1.901.  3.02 
1.71; 
3. OB-  3.12 
1.23 
1.25-  1.92 

.2A 

.00 

.69).  3.91 
2.A1: 
2.601-  1.77 

2.371  l.9» 
2.91 

.BA-  1 

.26k  A.3A 
1.60^  i 


6.B8 
♦  .91 
3.94 


1.21 
3.00 
I.IB 


1 

2,t0|-  7.6 
1.3aL  2,9 


9.3,| 
11,91 


1,7(1 

3.31: 

5.. A 

1 .631 
1.9* 

3,7^ 
3,30 

A  .  «  I 


9.7A  2.99 


9.52  2.66 
3.92 
3.31 
6.BSi 
5.2A| 

6.A« 


9.1«  3.20 


6,69 
3.87 
3.26 
6.49 
9.62 

3.2a| 
3.2a| 
9.08] 
5.68! 
5,86l 

4.56: 


2.90 

A.  21 
5,40| 
•  .50| 

5.721 
6.491 

B.  5b| 
3.50. 
3.34 


9.771  4.16 


4.59 
6.09 
5,27 
4,70 
7.92 

10.49 


2,9» 
,92 

3,371 


2,74  1.49 


4.66  2,47 


12,25 
6. BO 
11.60 

9.78 

7.171 
6.79i 

7.od 

4.971 

6.09I 
6.371 

6i38| 
6,06 


2.41 
2.17 
1.42 


8.20  9.01 


5.19) 
5.91 
4.9l! 
9.901 
9.02 


2.4B 
1.7B 
4.92 


1.57     9,37  2.*1 


1.92' 

■■•4 


3.98 

1.50^ 

,07 

.22 

1.08 

.44- 

,36 

i.Be 

1.38 

l,Bli- 

,16 

3.29 

1,57 

,04 

2,00' 

9.06 

3,67; 

,30 

l,4l! 

1.40 

,96)- 

.39 

1,66 

1,29- 

2,30 

1,32 

2,00^- 

1,16)- 

1,43| 


.42r 


.62)- 


.00- 
.00 

,oou 

.00 
.00- 


1.05 
.27. 


.0« 

■  "Or 


S««  H*l»t«nc«  Nol««  roUowIng  Station  IndAK 
-  7  - 


.921 
1.42 

.60 
1.99 


.48- 

1.U4 
1.02 


1.94 
1.64 
1.64 
.00 


.00- 
.00- 


.00 
.00 
.00)- 


:o2. 


.70     4,02  2,66 

1,101 
.09     2.24  1.03 


1.3B     3.06  2,10 


6,0 

1,14, 
10,93^ 

l,5o| 
6,67: 
2,92 
4,61 


2,92 

1.96 
3.23 
1.02 
1.19 
1.90 

1.66 
4.49 

1.16 


3.09 
9.21 
1.72 
1.63 


.35 
4.70 


1,14 
1,66 
2,60 


4,4C«  3.32 


3.54 
1.10 


2.991  2,09 


1,04-  1.67 

.12' 
1,67^ 

,66L  I 


1,37 
1,30)-  2, SO 

.30 
1.41).  2.94 
.26 

1.43!-  1,4« 


1.02 
.23 
.26 
.19 

3.05 
.56 

.20 
.89 
.17 

■  2.07 
-1.75 

.31 

.121-  1.03 

.31 

•  20- 
.lif 

.63 


1.96 
1.50 

2.23 
2.12 
2. SB 
-  1.17 

1.66 

.26)-  2.03 

.431-  2.1V 

.15i-  1.91 
.36h  2.20 
.31-  2.20: 

1.57 
.49r  3.32 


1.09 
.11 
.37h  2.30 
.36| 

..y. 

.*tf  1.91 


.22)-  2.69 
.03)-  2.99 
.Ur  1.79 


.ill 
.07- 
.22h 


.00 

-  3. 49 

-  3.66 
■  5.16 

.211-  2.47 

.10 
.05 

3.  3.79 

5 

.21.  3.77 


9.74 
16.39 

24.76 
9.56 

17.1121 

20.15. 
12. 1» 
It. '3 
4.V4 


26.66 
13.22 
31.14 


9.46 

37.65 

22.42k  .76 
33.15I.  t.l2 


34.19 
20.46 
24.  iO 
16. >0 
17.49 

17.66 
19.94 
10.75 
17.116 
16. i2 


15.02-  1,09 


10.94 


.99 


24.49 
25.64 

13.22L  1.26 
11.42h  2.51 
16. 76^  S.96 


42. 7S 


16.36 
14. IT 
14.09 

16.32 
10. »7 
10.41 
21.44 
24.97 

10.17 
10.16 
17.94 
19.41 
14. VI 


11.39.  4.02 

20.34.  2.60 

S.74.  9.43 
7.»3 


19.61 
20.07 
29.32 
13.43 
11.79 

17.90 
9.46 
20.1?|<  1.96 

2.26 

16.02-  4.64 
21.24 

I2.39t  1.30 
19.301-  2.62 
15.371.  4.14 

11.39.  2. to 
21.61-  9.96 


12.12.  l.«l 

29.90 

19.13 

17.111  4.99 
22.14 

39.BollO,tl 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


03 


SIN  JQtgUIN 
ORAINACe 
ANGIGLA 

ANTIDCH  FISRESOARO  HL 
ANTIDCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AU8ERRY   1  NM 


BAKEKSFIEID  WSO  AP 
BAICH  POWER  HOUSE 
BLACKMELL5  CORNER  ZriNH 
BUTTONWILLOM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STA 
CAMP  PARDEE 
CASTLE   ROCK  RAO  LAB 
CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  0AM 

COALINGA 

CORCORAN  IRRIG  OIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEOUER  RESERVOIR 
FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

FIVE   POINTS   5  SSH 

FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

CLENNvILLE 

GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGE'  STA 
HANFDRD  2  S 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 
lONE 

JOHNSGNOALE 

KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

LODGEPOLE 
LODI 

LCS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANDS  DET  RESV 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

HARIPCSA 

MATHER 

HEAOOU  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE  2  H 
PATTIWAY 

PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  « 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EOISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBDNA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 

VISALIA 
WALLACE   1  NNE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 


.Ob* 
2.76 
.00 
.00- 

9.e«>  «,7e 


1.33-  2.52 


1.3T 

.o<>{-  1.2: 


.03- 
1.14 
.19. 


2.13 
.56- 
.♦2- 

.13 


l.'Bi 

.50|-  1.74 
.66t- 

.3Tp  1.72 

2.62r 
.65|- 
.92 
.16 
.07-  1,47 

1.20 


5f  1.45 


4.221-  4.3 

1.90 

.171 

.23 
2.47|.  3.22 
3.97K 
2.96 


7.06     7. 82 


2.61 
6,99 

13.70 


5.89  2.72 


2.101- 
1.23 
2.99 
5.79 


3.00  1.09 


6.86 
6.23 
6.40 
10.94 


4.23  1.70 


3.24  1.19 


9.55|  2.39 

7.26 
.66E 
10. IS  5.34 
11.221 
9.20 

5.89     3. OB 
8.47 
6.10 
1.66: 


.32 
1.07 


2.82 
7.17 
2.64 
2,63 


6.24 
12,31 
6,74 


8.25  3.37 


1,62 
4.89p 
.34 


1.09> 
.06r 
,05. 

4,65 


12.62 
2.66 
3.40 


1,46 
2,71 
1.04 
1,15 


1,56 

1,01- 

6.76 


.11 
1,74 
,36 
.28 


4,10 

,64- 
1,35 
9,69 


4,18-  2,33 


5,30 

,49- 
5,70 
5,47 


2,36 
1,59 
1,31 


9,85 
3,88 
1,63 


1.B7 
7.13 
7.67 


1,31 
2.60 
1,02 
,73- 


3,11  1,37 


9,18  4,30 


5,05 
1.92 
9.33 
12.37 


3,96 

6.31; 
.59f  10.95' 
9.82 


4.26 
.87 
.95 


1.22 
.91 
1.49 


3.69 
6.19 
2,26 


,32 
,49 

1.00 

I.OIE 

.25 
1.10 


1.00 
.00- 


,00- 

T 

,20- 

T  - 
,16 
,02- 
,00- 


.27 


.37 


.06: 

,02|- 
,001 
1,02^  1.31 

,ior 

,00! 


,00- 
T  - 
,00- 


,26 
,041- 
,00- 


,00- 

,09 

.17 

.00- 

,00- 


,08 

,00- 

,00- 


,00- 

,06 
1,21 


,19 

,54 
,00' 
1.70 

1,10 

,26 
1,06 


,01 
1,64 


,06- 
,06 


,27- 

,96 

,06- 

,50 

,11- 

,00 
,07 
T 

,00- 


,45 


,09- 
,14 
.05 


,00- 
,00 
.58- 


1.05 
.00|- 
.46h 


.00 
.44 
.60 


.OOr 

.03^ 

,00\- 

.06 

.02 

.26 


1.40 
3.62 
3.91 


9,23 
1,65 


1,69 
4,37 
1.77 
1.49 


5,05 
1.83 

I.  Oil 
.75! 
.731 

1.2tJ 
1.6« 
.47 
4.21) 
'•'1 


1.21 
5.93 


1.37 
1.27 


2.40-  4.39 


1.04^  1.76 


1.79 
.53 
.71 

1.85 


.65 
1.06 

4.69 

3.38: 


1.02-  3.64 

.05 
1.50)-  3.17 

2.4o] 

.22H  1.54 
.67 
1.16 
.05 


.43 


.78 


.40-  1.32E 
1.16 
1.10- 


1.29i-  2.92 


2.391-  3.66 


2.10!  1,19 


,061- 
1,90{ 


1.07-  9.10 


10.69 
26.65 
22.73- 


19.7Ih 

9.69 
21.191 
49.55: 


4.48. 
12.961 
10. >9. 


2.09 
2.62 
1.76 


30.66:  .44 

17.311-  .19 
18.77, 

40.401  3.72 
3.47 

6.331-  3,91 

10,90k  2,72 
17,52 

40.53-  2.61 


6.66^  36.07 
6.U9 
38.67 

47.60 


.59 


.Hi-  2.31  : 


14.36.  .62 
25.42 
19.29 
7.38 
10. 09b  .42 

7.62 

5.07.  1.09 
14.99 

11.46h  1,73 

2.12^     9.90»  3.07 

25.  "'6l 

10. 49k  2.67 
9.01|-  2.29 


.431-  2.59 
.141-  1  " 


.10^ 


40.79! 

14.*0b  1.44 
7.21»  1.69 
7.03. 
5,66 

e.22l  2.46 
10.56 


1.55-  3.36 


6.71- 
10.42 
10.68 

6.06, 

14.41 

B.Sl- 
23. '7 
51.45 
27.01 

7.17 
16.91 
32.09 
41.021- 
34.64 


21.17 
48.96 

e.»7l 


Se0  Reiereoce  NotM  Following  Station  Ind«] 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


CIHP  Hi  HILL  OPIOS  97e 
CAHPO 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSilOKTH  FC24F 
CHULA  VISTA 

CLAREHONT  POHONA  COL 
CDL>yS  PC  93  0 
CORONA 

COVINA  TEHPLE  FC  193  • 
CRYSTAL  LAKE  PC  i»3C 

CULVER  CIT» 
CUVAHACA 

OESCANSa  RANGER  STA 
DQWNEV  PO  PC107C 
ORV  CANVQN  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  OAH 
ELSINORE 
ESCONDIOO 
FILLHORE   1  HNU 
FDNTANA  5  N 

FONTAHA  KAISER 
PUILERTON  HILLCREST  RV 
CISRALTAR  OAH  2 
GILLESPIE  FIELO 
GLENOORA  UEST  FC  199 

HAINES  CVN  UPPER  PC36T 
HEHET 

HENSHAW  0AM 
KOECEES  FC  to  A 
lOTLLIIILO  FIRE  OEPT 

JULIAN  UYNOLA 
JUNCAL  OAH 
LA  CRESCENTA  PC  291 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  MESA 

LECHUZA  PT  STA  FC  392S 
LQHPOC 

LONG  BEACH  HSO  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  |4S0  AP 

LOS  ANGELES  ClvIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LVTLt  CREEK  RANGER  STA 
HOQRPARK 

«T  8AL0V  FC  890 

HT  hIlSON  2 

NEW  CbYAHA  FIRE  STA 

NEWHALL  SOLEOAD  FC32C€ 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOHC  2  NW 
OCEANSIDE 
OJAl 
OXNARC 

PACOIHA  DAM  FC  33  A  E 

PALOHAR  HT  OBSERVATORY 
PALOS  VERGES  EST  FCA36 
PASAOENA 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  light  STA 
PDHONA  CAL  POLY 
PChAY  VALLEY 
RAHDNA  FIRE  DEPT 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FCUOB 

SANOBERG  WSn 

SAN  OIEGO  WSa  AP 

SAN  SIHAS  FIRE   WD  FC99 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABAIEL  ON  FCA29BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICDLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  HARIA  wSG  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PLT  1 

SOMIS  3  NW 


10.331.  6. 79 
10. 20.  l.AB 
9.33 

7.V7.  ».«9 
10.2»>  7.19 

12. 3»-  3.1* 
B.*9b  3.(0 
a.>2.  3.JA 

10.66 

IJ.UOj.  J. 69 
lO.S'l 


S*«  R*l«T«nc«  NolM  Following  Slalloa  lnd«x 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


CtLIFOHNIA 


SUEV  PANCH 

SUN  CITY 

SU5ANA  KNOLLS 

THOUSAND  DAKS 

TDPANCA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
ThITCHELL  0AM 
UCLA 

UPLANO  3  N 

VALLEV  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  PC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  fIRE   STA  PC12D 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
HHITTIER  CTV  H  PC  106C 
rORBA  LINDA 


,10-  9.70 

,0e{-  2.66 
.17 

.29-  2.11 
.19 

.02-  3.63 

,89-  3.19 

3.22 
2.64 
T|-  1.36 


2,49-  ,07 

2.91 

1.7«-  .48 


4.29  1.02 


1.29- 
3.37 
2.61- 


3.09 
6.46 
3. 48 
9,00 


3,99  1.40 


4.99 
1,32 
1.66 
1.96 


5.91  2.33 
4.95, 

5.31  3.09 


1.45|- 
3.291 
2.02, 
.861- 


3.95i  1.71 


.00 
.00 
.00- 


,00- 
,00- 
.06- 


■.It 
.00- 
.00- 


.  10 
.03- 
,00- 


,36|- 


,00|- 


,00^ 


3,28 

1,9S 

1,09 

2.36 

2,28 

2.18 
1.87 
1.10 


1,83 
,07 
1,79 
1,39 


3,66 
1,»7 
1.B9 
2.41 


.lit  2.34 
.63h  1.54 
•22h 

2.01 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELANTO 

APPLE  VALLEV 

BAKER 

BARSTCW 

BEAUMONT   1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / 
BISHOP  HSO  AP 
6LYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  2 
BRAHLEY  2  SU 
CALEXICO  2  N£ 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSH 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

COLOSTONE  ECHO  2 

HAIhEE 

HATFIELD  PUHPINC  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TREE   3  S 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  SABRINA  / 

LANCASTER  FSS/FAA 

MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

HT  SAN  JACINTO  U  S  FK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NILAND 

aCOTlLLD  WELLS 
OCOTILLO  2 
PALHDALE 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

twentynine  palms 
valyermo  fire  sta  79 

victdrville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 
wilorose  ranger  sta 


.09 
T     -  .63 
.30-  i 


,70-  3,97 
,32{ 

1,20 


,10 
l,66f. 
,98 


-  ,49 

1,00 


,12- 


1,36 


1.13 
.031-  ,92 
,00r  1.11 
.00 

2.39 

.86 


.17- 
.24 
1.34 


2,90-  1,84 
1,48 

,20- 

,00- 


1,12 
6,13 
2,96 


,091- 

,05 

,22 


,00-  ,40 

T 

T     -  3,19 


,03- 
T  - 

,00 
,00 
,03- 


,73 
l.iO 
8,99 


3.32 
.02- 
.27- 
.02- 


1.04 
1,92 
1,92 
1,37 


1.94 
.92 
.99 


.33 
.02 
.18 


.49 
.39 
2.71  1.77 


,00 
,00 
,00- 
,40 


.24 
.02 
,04 
.00- 


.02 

.00- 

.10 


.07- 
.00 
,001- 
.21 

.0-/ 

T  t- 

.06)- 

.02 

.20 

.22 

.oa- 

,00- 
.00 

T 

.12- 
.12 


.00{- 
.02 

.ooj- 


,80 
,00- 

,071- 
T  - 
,02- 

T 

,06- 

,28 
T  - 
.00- 
.29- 

.00 

.22 
1.12 
.09 


.00- 

.00 

.10 


.00- 

.03 
.19 


.001- 

.00 

.00 


.00- 

.43 

.00- 


,00- 

,00- 

,00- 

,00- 

,00 

,00- 

,10 


,17- 
,35 
,12 
2.72 


.27-  3,69 
,06 
,00-  1.09 
,11- 


,07 
,79 
,11- 
,12- 

,08-  ,40 


,00^  1,66: 


S«e  Beieranctt  Notes  Following 
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StAtloQ  Indax 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1978 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16=  or 
below 

20  or 
below 

24-  or 
below 

28°  or 
below 

32  '  or 
below 

32°  or 
below 

28' or 
below 

24°  or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Q 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.| 

o 
a 

a 

[Temp.  1 

Date 

[Temp.  1 

O 

Temp. 

o 
Ta 
Q 

|Temp. 

9 

Q 

1  Temp. 

5 
o 

I  Temp.  1 

9 

5 

Q 

jTemp.l 

•      •  • 

NORTH  CQ45T 

DRAINAGE  01 

41.0ERP0INT 

106 

7-27 

26 

1-314 

NONE 

NONE 

3-22 

28 

3-28 

31 

7  I 

32 

11-18 

28 

NHNF 

NHME 

NHNF 

241 

234 

ANCWIN  PAC   UNION  COl 

109 

7-25 

24 

1-26 

NONE 

1-28 

24 

4-15 

28 

5-  4 

29 

32 

_ 

61 

BIC  BAR  RANGER  STATION 

no 

7-27 

24 

12-314 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

4-  1 

28 

5-  5 

31 

11  9 

30 

26 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

334 

2  30 

188 

BJTlER   valley  RANCH 

1-30 

19 

1-31 

21 

3-28 

28 

I 

I 

I 

_ 

_ 

_ 

_ 

CALLAHAN 

7-26 

7 

1-  2 

2-21 

16 

3-28 

IS 

4-17 

23 

5-21 

28 

6-25 

31 

10-11 

32 

10-23 

25 

11-  9 

24 

11-11 

18 

12-14 

16 

296 

228 

206 

155 

108 

CSCIH/ILLE  5  SE 

101 

7-27 

1 1 

1-30 

1-30 

3-2  7 

19 

4-18 

24 

4-29 

28 

5-22 

30 

10-23 

26 

.  _ 

26 

10-24 

23 

11 

20 

NONE 

237 

189 

177 

154 

ClOVEROAlE  J  SSE 

112 

7-26 

21 

1-304 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

4-15 

30 

32 

12-19 

?8 

MftMC 

unMC 

318 

221 

COVELO 

103 

7-25 

13 

1-30 

1-3C 

13 

1-30 

13 

2-23 

24 

5-  4 

26 

5-  5 

30 

10~23 

24 

24 

10  23 

24 

1118 

20 

NONE 

292 

242 

172 

171 

CRESCENT  riTV  1  N 

BC 

9-  '.I 

29 

1-29 

NONE 

NONE 

NON^ 

NONE 

4-  1 

31 

11-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

DUTTBNS  LANDING 

91 

5-30 

25 

12-314 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

1-31 

28 

11-17 

32 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

290 

ELK  VALLEY 

102 

7-26 

19 

12-204 

NONF 

4-  1 

2C 

5-21 

21 

5-25 

25 

.  _ 

30 

9 

27 

24 

19 

NONE 
U 

263 

161 

126 

EUREKA  MSO  CI 

7( 

9-  1, 

31 

11-184 

NflNB 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

31 

11-18 

31 

NnNi 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

FOREST  ClEN 

lOi 

7-27 

13 

1-30 

13 

2-21 

19 

4-16 

24 

4.17 

21 

6-26 

32 

28 

28 

21 

20 

296 

216 

189 

119 

FORT  BRAGG 

73 

9-  5 

28 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

4-17 

32 

11-18 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

FORT   JONES    RANGFR  STA 

10! 

7-27 

5 

1-  2 

1-30 

11 

3-26 

19 

♦  -IT 

22 

5-  6 

26 

6-18 

31 

- 

10-14 

27 

10-23 

23 

11-17 

19 

11-16 

16 

292 

236 

189 

161 

FORT  ROSS 

83 

5-29 

3C 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE; 

1-3 1 

32 

12-31 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

GRATON 

101 

9-25't 

20 

1-30 

1-30 

20 

1.31 

22 

2-22 

28 

4-26 

32 

32 

27 

wnwe 

280 

180 

HAPPY  CAHP  RANGFR  STA 

111 

7-27 

20 

1-  1 

NONE 

1-  1 

20 

1-31 

23 

4-17 

25 

4-30 

29 

10*23 

32 

1 118 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

176 

HEALDSBURC 

loe 

7-25 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

none; 

1-30 

25 

2-22 

31 

11-29 

30 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

HILTS 

101 

7-26 

4 

1-30 

2-2i 

14 

3-2T 

17 

5-  6 

23 

5-  6 

23 

6-25 

32 

10-14 

31 

10-29 

28 

11-12 

24 

11-17 

20 

NONE 

235 

190 

176 

111 

HOOPA 

\l\ 

NONE 

none! 

3-28 

27 

4-  1 

32 

3 1 

NCINF 

_ 

231 

KENTFIELO 

7-25 

27 

1-30 

NONE 

NONEi 

1-30 

27 

1-30 

27 

32 

[■  [■ 

kinuc 

119 

KLAMATH 

8! 

6-  9 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

27 

5-20 

32 

1111 

32 

1118 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

181 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

97 

7-27 

3 

1-30 

4-16 

14 

4-16 

14 

5-  6 

24 

5-25 

27 

6-25 

32 

10-  7 

32 

10-22 

26 

10-28 

24 

11-10 

20 

11-17 

16 

21! 

208 

175 

150 

104 

MOUNT  HEBRON  RS 

9! 

7-27 

-  9 

1-304 

4-27 

12 

4-28 

18 

5-25 

24 

5-25 

24 

6-29 

32 

7-  3 

31 

8-31 

26 

10-13 

24 

10-26 

19 

11-11 

9 

198 

183 

141 

98 

4 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

101 

7-25 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

25 

1-31 

32 

11   ?  1 

32 

26 

wnNF 

NflMC 

wnNC 

30! 

294 

ORICK  PRAIRIE  CREFK  PK 

9A 

9-  5 

27 

1-314 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  I 

28 

5-20 

32 

1  rt^i 

30 

1  1  "i 

28 

unhic 

NHMC 

MnNF 

231 

156 

ORLEANS 

102 

9-  4< 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

3-28 

26 

4-  4 

32 

1111 

32 

1118 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

235 

227 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

102 

7-25 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

1-30 

22 

2-23 

32 

11-12 

32 

12-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

262 

POINT  ARENA 

7e 

9-  54 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

3-26 

27 

4-16 

31 

11-  9 

32 

11-18 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

235 

207 

POTTER  VALLEY  PH 

107 

7-254 

18 

1-30 

NONE 

1-30 

18 

2-21 

24 

4-17 

28 

5-  4 

32 

10-2  3 

30 

11-  9 

28 

12-14 

23 

NONE 

NONE 

296 

206 

172 

RICHARDSON  GRDVF   ST  PK 

103 

7-274 

25 

2-  I 

NONE 

NONE' 

2-  1 

25 

3-29 

31 

31 

12-31 

28 

333 

233 

Saint  Helena 

lie 

7-25 

21 

1-30 

nonI 

NONE 

1-30 

21 

1-31 

27 

4-ir  31 

11*^9 

32 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

206 

San  RAFAEL 

98 

8-  84 

3G 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

NONE 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

10! 

7-25 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

1-30 

22 

4-17 

31 

11-11 

32 

12-1! 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

206 

SAWYERS    BAR   RANKER  STA 

101 

7-27 

16 

1-314 

1-31 

16 

1-31 

16 

3-27 

23 

4-16 

26 

5-20 

32 

10-14 

31 

10-23 

23 

10-23 

23 

NONE 

NONE 

210 

188 

147 

SCOTIA 

87 

9-  5 

27 

1-30 

NONE 

NONE' 

NONE 

1-31 

26 

3-28 

32 

11-18 

31 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

235 

SHELTER  COVE  AVIATION 

86 

9-  5 

30 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SONOMA 

109 

7-25 

2 1 

I  -30 

NONE 

NONEi 

1-30 

21 

1-31 

27 

4-17 

32 

11-  9 

12-lS 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

206 

TRINITY  RIVER  HATCH 

105 

7-26 

17 

1-30 

NONE 

1-31 

19 

4-  1 

24 

4-18 

28 

5-  5 

31 

10-23 

26 

10-23 

26 

11-18 

21 

NONE 

NONE 

231 

188 

171 

tulelake 

93 

7-274 

-  6 

1-30 

4-16 

16 

5-  6 

16 

5-  7 

22 

5-25 

25 

6-28 

32 

7-  1 

32 

10-14 

24 

10-14 

24 

10-23 

19 

11-17 

16 

215 

170 

160 

142 

3 

UKIAH 

109 

7-25 

21 

1-304 

NONE 

NONE: 

1-30 

21 

2-21 

26 

4-17 

31 

10-23 

32 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

189 

WARM  SPRINGS  DAM 

2C 

1-31 

1-31 

20 

2-18 

2J 

3-17 

27 

4-15 

31 

11-17 

30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

216 

W6AVERVILLE  RANGER  STA 

lot 

7-27 

13 

1-30 

1-31 

1 5 

4-22 

20 

4-22 

20 

5-  5 

25 

6-25 

32 

10-23 

10-P3 
.  " 

22 

10-23 

15 

1 5 

291 

210 

171 

120 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

98 

7-27 

7 

1-304 

16 

3-21 

19 

4-17 

22 

5-25 

26 

6-25 

31 

10-  7 

32 

26 

10-31 

21 

1  1  "  M 

17 

12-15 

15 

296 

23! 

197 

142 

104 

WILLITS  1  NE 

103 

7-25 

18 

1-30 

NONE 

1-30 

16 

1-30 

18 

3-28;  26 

5-  5 

31 

10-23 

27 

10-23 

27 

11-18 

23 

NONE 

NONE 

292 

209 

171 

WILLOW  CREEK   1  NW 

lie 

7-27 

20 

1-314 

NONE 

NONE 

3-31 

24 

4-21 

28 

5-25  32 

10-23 

32 

11-17 

27 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

232 

210 

151 

YREKA 

103 

7-27 

8 

1-  34 

1-31 

14 

2-22 

20 

4.17 

24 

4-28 

27 

5-  6  31 

10-14 

32 

10-24 

28 

11-11 

24 

1 1-17 

20 

NONE 

268 

208 

179 

161 

*      «  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

9J 

7-26 

2 

1-2 

4-  7 

16 

5-  5 

il 

5-  7 

24 

5-22  28 

6-24 

31 

ft 

10-  7 

32 

1  ft 

10-22 

26 

19 

in 

19 

ft 

15 

218 

171 

169 

153 

105 

ALTURAS  RANGER  STATION 

101 

7-27 

-  1 

1-  2 

4-17 

15 

5-  4 

5.12 

24 

5-25 

28 

6-29 

29 

30 

28 

1  ft  1  < 

24 

1ft  31 

16 

16 

169 

172 

156 

100 

2 

AUBURN 

107 

7-27 

27 

1-31* 

NONE 

NONE; 

NONE 

1-31  27 

3-29 

32 

Ills 

31 

1129 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

235 

AUBURN  0AM  PROJECT 

105 

7-27 

23 

1-28 

NONE 

NONE 

1.30 

24 

3-28 

28 

5-  4 

32 

11-  9 

30 

11-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

23! 

169 

BLUE  CANYON  WSMO 

91 

7-26 

14 

11-29 

1-29 

16 

4-15 

18 

5-  4 

23 

5-20 

26 

6-25 

32 

10-  7 

31 

10-27 

28 

11-18 

22 

1 1-28 

16 

11-28 

16 

303 

227 

198 

160 

104 

BOWMAN  DAM 

9] 

7-264- 

10 

4-15 

4-15 

10 

5-  5 

17 

5.  5 

17 

5-20 

26 

6-25 

30 

10-12 

32 

10-23 
10- 

27 

11-9 

24 

1 1-2B 

18 

29 

12 

228 

207 

188 

156 

109 

BRANNAN  ISLAND 

106 

7-26 

23 

1-30* 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

1-31 

26 

2-23 

31 

11-lS 

29 

12-15 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

269 

BROOKS    FARNMAM  RANCH 

107 

7-26 

NONE 

1-28 

19 

1.30 

23 

1-30 

23 

5-  4 

31 

31 

11-  9 

28 

11-29 

21 

NONE 

- 

303 

283 

176 

BURNEY 

97 

7-26 

1 

1-  2 

4-  i!  15 

4-17 

18 

$.25 

24 

5-25 

24 

6-26 

32 

7-  2 

31 

10-14 

26 

10-22 

23 

10-23 

15 

10-23 

15 

205 

189 

150 

142 

6 

CANBV  RANGER  STATION 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

CANYON  DAM 

9" 

7-26 

6 

1-28 

3-2*  16 

4-17 

19 

4.25 

22 

5-  7 

26 

6-25 

30 

10-  7 

10-23 

25 

10-24 

11.  9 

20 

11-29 

15 

104 

CHESTER 

95 

7-26 

2 

1-  2 

4-15  16 

4-26 

20 

4-29 

23 

5-10 

28 

6-26 

31 

32 

26 

24 

IB 

13 

210 

197 

176 

150 

5 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

106 

7-26 

22 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

22 

2-21 

28 

4-17  32 

10*2^ 

31 

1  l~ll 

26 

^NQNE 

^NONE 

^NUNE 

263 

189 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

108 

7-26 

13 

1-30 

1-31 

15 

1-31 

15 

2-24 

24 

4-17|  26 

4-29 

32 

10-24 

31 

11-  9 

28 

12-14 

22 

NONE 

NONE 

293 

206 

178 

COLFAX 

105 

7-26 

21 

3-26 

NONE. 

NONE 

3-27 

24 

4-17  27 

5-20  32 

ll-U 

31 

11-19 

27 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

247 

216 

175 

COLUSA  2  SSW 

110 

7-26+ 

21 

12-22 

NONE 

NONE 

1-28 

22 

3-28 

26 

4-17 

31 

11  9 

31 

11 

24 

.  . 

24 

NONE 

NONE 

304 

245 

206 

DAVIS    2    WSW   EXP  FARM 

107 

7-26 

24 

12-15* 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-30 

28 

4-17 

32 

1 1  -  S 

32 

11-22 

27 

12-15 

24 

11^29 

NONE 

346 

296 

206 

DEER  CREEK  FOPE«AY 

95 

7-27 

15 

12-14* 

2-17 

16 

4-26 

20 

5-  4 

24 

5-  5 

25 

32 

27 

22 

15 

15 

285 

217 

198 

171 

OE  SABLA 

104 

7-25 

20 

1-28 

NONE 

1-26 

20 

2-21 

23 

4-26 

28 

5-  6 

32 

10-23 

29 

11-  9 

28 

11-29 

22 

NONE 

NONE 

281 

197 

170 

DOBBINS   1  S 

lot 

7-27 

21 

11-294 

NONE 

NONE 

2-21 

24 

4-17 

26 

5-  5 

31 

10-28 

29 

11-17 

25 

11-29 

21 

NONE 

NONE 

281 

214 

176 

DONNIEVlLLE  RANGER  STA 

104 

7-26 

12 

1-29 

1-31 

15 

1-31 

15 

4-  7 

24 

4-22 

28 

6-26 

30 

in 

29 

ft 

28 

9 

22 

inw 

20 

NflNF 

302 

216 

18! 

119 

EAST  PARK  RESERVOIR 

no 

7-26 

17 

1-304 

NONE 

1-31,  20 

1-31 

20 

4-17 

28 

5-  5 

30 

150 

31 

1 1  -  9 

26 

11-21 

24 

unuc 

294 

206 

176 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

103 

7-27 

24 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

1-31 

25 

2-23 

32 

n  "zi 

NONE 

NONE 

folSOm  dam 

109 

7-274 

25 

1-30* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

26 

3-28  31 

11-16 

30 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

235 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

103 

7-27 

21 

12-15* 

NONE 

NONE 

3-26 

23 

4-28 

26 

5-  5  31 

10-23 

31 

11-18 

26 

12-  1 

22 

NONE 

NONE 

250 

204 

171 

GRASS  VALLEY  2 

102 

7-27* 

20 

1-28 

NONEi 

1-28 

20 

2-21 

24 

4-  7 

27 

5-  5 

31 

10-23 

30 

11-11 

26 

11-29 

21 

NONE 

NONE 

281 

225 

171 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

107 

7-26 

25 

1-30* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

4-19 

30 

11-21 

26 

11-21 

28 

11-27 

23 

NONE 

NONE 

294 

216 

HARRISON  GULCH  RS 

102 

7-26 

6 

1-29 

2-21  15 

3-28 

20 

4-15 

21 

5-24 

28 

10-  7 

32 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-18 

16 

11-18 

16 

270 

23! 

191 

152 

HAT  CREEK  PH  I 

102 

7-27* 

5 

1-  2 

2-22;  15 

4-17 

19 

4-28 

24 

5-25 

27 

6-25 

31 

10-14 

28 

10-14 

28 

10-23 

19 

10-23 

19 

11-29 

16 

280 

189 

178 

142 

111 

JESS  VALLEY 

95 

7>26 

-  6 

1-28 

4-17 

16 

4-28 

18 

5.25 

24 

5-25 

24 

6-26 

30 

7-  2 

31 

10-  6 

27 

10-14 

23 

10-23 

18 

11-  9 

15 

206 

178 

142 

136 

6 

lakeport 

109 

7-264 

12 

1-30 

1-30 

12 

2-22 

20 

2.23 

22 

4-26 

28 

5-  5  31 

10-23 

29 

11-  9 

28 

12-14 

22 

NONE 

NONE 

294 

197 

171 

1  ku  C     cm  AMD 

11-12 

32 

12-U 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  SPAULDING 

95 

7-26 

4 

11-29 

5-  5 

13 

5-  5 

13 

5-  7 

25 

6-26 

32 

10-  8 

30 

10-23 

28 

10-28 

24 

11-  9 

19 

1 1-28 

14 

207 

188 

169 

104 

MANZANITA  LAKE 

93 

7-27 

0 

1-30 

4-25 

10 

5-  6 

20 

5.20 

23 

6-24 

28 

6-26 

31 

7-  1 

32 

10-  7 

27 

10-10 

20 

10-10 

20 

10-28 

16 

186 

157 

143 

10! 

5 

HARKLEV  COVE 

109 

7-26 

23 

1-2B 

NONE 

NONE 

1.28 

23 

1-31 

26 

4-17 

32 

11-21 

30 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

218 

HARVSVILlE 

loe 

7-27 

27 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28  27 

2-18 

31 

11-29 

29 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

284 

S*«  R*loroDC«  NolM  Following  Station  lnd«x 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


   V,A1.1I 

Table  3  1975 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  min 

mof 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24  '  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

iTemp.  1 

9 
Q 

Temp. 

Date 

|Temp.  1 

Date 

Date 

|Temp.  1 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

iTemp.  1 

MC  CLOUD 

100 

7-27 

6 

1-29 

4-16 

15 

4-17 

18 

5-  5 

24 

5-  7 

27 

6-28 

32 

10-12 

32 

10-22 

28 

10-23 

22 

11-11 

19 

12-14 

16 

242 

206 

171 

166 

106 

MINERAL 

9< 

7-27 

3 

1-294 

4-26 

15 

5-  5 

19 

5-  7 

24 

6-18 

26 

6-26 

31 

7-  1 

29 

7-  2 

27 

10-  7 

24 

10-23 

IS 

ll-U 

14 

199 

171 

153 

14 

3 

MOUNT  SHASTA  WSn  CI 

9( 

7-26 

9 

1-30 

2-22 

16 

4-16 

19 

4-25 

23 

4-25 

23 

5-11 

32 

10-11 

31 

11-  9 

22 

11-  9 

22 

U-ll 

17 

NONE 

209 

196 

198 

153 

NEVADA  CITY 

lOl 

7-27 

1  L 

1-30* 

1-31 

12 

2-21 

20 

4-  2 

24 

5-  5 

26 

6-18 

32 

10-12 

32 

10-23 

21 

10-23 

21 

1 1-29 

20 

NONE 

261 

204 

171 

116 

QRLAND 

112 

7-26 

20 

1-26 

NONE 

1-26 

20 

1-29 

22 

1-29 

22 

2-23 

30 

11-22 

31 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

272 

ORDVILLE 

112 

7-26 

- 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

1-30 

24 

2-21 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OROVILLE  RANGER  STA 

- 

- 

- 

12-14 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

PARADISE 

10! 

7-26 

2( 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

4-  5 

32 

11-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

227 

PLACERVILLE 

109 

7-27 

22 

)  -30* 

NONE 

NONE 

2-21 

24 

4-  1 

26 

4-26 

32 

10-23 

30 

U-H 

25 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

296 

231 

180 

PLACERVILL6  IPC 

104 

7-26 

26 

11-29* 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  7 

28 

5-  4 

11-18 

32 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

198 

PORTOLA 

98 

7-26 

-  1 

1-  1 

4-26 

15 

4-29 

20 

5-141  24 

6-16 

27 

6-30 

31 

7-  1 

31 

8-  7 

27 

10-23 

22 

10-24 

19 

10-28 

16 

165 

176 

162 

50 

1 

QUINCY 

- 

2-24 

15 

4-17  20 

4-16 

5-  6 

26 

6-26 

31 

9-27 

32 

10-20 

27 

10-23 

21 

10-24 

19 

- 

- 

190 

168 

167 

93 

RED  BLUFF  HSO  AP 

1 1'l 

7-25 

2( 

1-28 

NONE 

1-28 

20 

1-26 

li 

1-29 

25 

2-23 

w 

11-28 

3D 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

276 

REDDING  FIRE  STA  ? 

11^ 

7-26-» 

26 

1-28 

NONE 

NONE 

NONB 

1-2B 

26 

3-22 

32 

11-17 

32 

1 1-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

30! 

240 

ROCKL IN 

ii: 

7-27 

2( 

1-30 

NONE 

1-30 

20 

1-30 

2C 

2-22 

27 

4-17 

32 

10-24 

32 

11-19 

28 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

303 

270 

190 

SACRAMENTO  WSD  AP 

ii: 

7-26< 

2; 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

2-22 

12-15 

26 

12-H 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

296 

SACRAMENTO  WSO  CI 

10< 

7-25 

31 

1-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

w 

NONE 

NON? 

NONE 

NONE 

NONE 

SHASTA  DAM 

10^ 

7-25 

3( 

11-294 

NONE 

NONB 

NONE 

NONE 

4-  5 

32 

11-29 

30 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

SIERRA  CITY 

9< 

7-26'« 

12 

11-29 

4-1! 

16 

4-15 

16 

4-17 

21 

5-  5 

26 

6-25 

32 

10-22 

30 

10-2S 

26 

11-29 

12 

11-29 

12 

1 1-29 

12 

226 

228 

226 

176 

119 

SIERRAVILLE   RANCER  STA 

10( 

7-27< 

-1^ 

1-  3 

4-15 

14 

4-26 

19 

4-29 

24 

6-26 

26 

6-26 

w 

9-  1 

32 

10-  7 

28 

10-14 

24 

10-23 

20 

10-28 

12 

196 

178 

168 

103 

67 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

1 1( 

7-26 

21 

3-244 

NONE 

NONE 

3-24 

21 

3-24 

21 

4-17 

31 

11-  8 

32 

11-  9 

28 

12-14 

22 

NONE 

NONE 

26! 

2  30 

20! 

STRAWBERRY  VALLEY 

9"? 

7-25 

12 

1-28 

1-30 

13 

4-  7 

20 

5-  5 

24 

5-  6 

27 

5-21 

32 

10-12 

31 

10-24 

26 

11-16 

23 

11-29 

15 

11-29 

15 

303 

236 

197 

171 

144 

Twin  lakes 

Bl 

7-264 

-10 

4-  7 

5-  6 

16 

6-25 

18 

6-25 

16 

6-26 

26 

6-29 

32 

7-31 

30 

10-  7 

21 

10-  7 

21 

10-  8 

20 

10-13 

16 

160 

105 

104 

103 

32 

VACAVILLE 

IIL 

7-26 

23 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

1-31 

26 

4-17 

31 

11-21 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

216 

hhiskeytoun  res 

109 

7-26 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

2-21 

27 

4-21 

32 

11-16 

32 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

211 

WILLIAMS 

- 

- 

- 

" 

" 

- 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

WI LL0W5 

113 

7-26 

22 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

22 

1-29 

26 

2-23 

31 

11-11 

32 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

261 

WINTERS 

lie 

7-27-* 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

26 

2-23 

32 

11-22 

32 

12-1! 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

272 

WOODLAND  1  WNW 
•       *  • 

111 

7-26 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-28 

26 

2-23 

32 

11-22 

31 

12-lJ 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

272 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

9'i 

7-27 

-13 

2-15 

4-26 

4 

4-30 

20 

5-  7 

23 

6-25 

27 

6-30 

30 

7-  1 

27 

7-  1 

27 

10-20 

23 

10-23 

15 

10-23 

15 

160 

176 

166 

6 

1 

BODIE 

B6 

7-264 

-20 

1-  1 

6-26 

14 

6-26 

14 

6-30 

23 

6-30 

23 

6-30 

23 

7-  1 

19 

7-  1 

19 

7-  1 

19 

7-  1 

19 

10-  7 

14 

103 

5 

1 

1 

1 

BRIDGEPORT 

91 

7-25 

-20 

1-  I 

5-  9 

16 

6-25 

16 

6-25 

18 

6-30 

26 

6-30 

28 

7-  1 

26 

7-  1 

26 

8-26 

24 

10-  7 

19 

10-  8 

14 

152 

104 

64 

1 

1 

CEDARVILLE 

99 

7-27 

1 

1-  34 

3-28 

13 

4-16 

20 

5-25 

23 

5-25 

23 

5-25 

23 

10-  8 

30 

10-14 

27 

10-23 

24 

11-  9 

18 

U-ll 

15 

228 

207 

151 

142 

136 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

93 

7-274 

-  6 

1-  2 

4-2T 

15 

5-  5 

IB 

5-20 

24 

6-26 

27 

6-26 

30 

7-  2 

31 

10-  6 

25 

10-23 

16 

10-23 

16 

10-23 

16 

179 

171 

156 

104 

4 

DOYLE  5  SSE 

102 

7-26 

-  3 

1-  2 

2-22 

14 

4-  9 

20 

4-29 

4-30 

26 

6-25 

32 

10-  7 

31 

10-23 

24 

10-23 

24 

10-24 

18 

U-  9 

15 

260 

198 

177 

176 

104 

Fleming  fish  and  came 

9! 

7-26 

-  7 

1-  2 

3-28 

13 

4-  7 

20 

4-17 

l\ 

5-20 

27 

5-20 

27 

10-  7 

30 

10-  8 

27 

10-23 

21 

10-24 

16 

10-24 

16 

210 

200 

189 

141 

140 

FORT  BIOWELL 

97 

7-26 

4 

1-  2 

4-16 

16 

4-16 

16 

5-25 

23 

5-25 

" 

5-25 

23 

10-6 

30 

10-14 

26 

10-23 

20 

10-23 

20 

U-U 

16 

209 

190 

151 

142 

136 

MONO  LAKE 

93 

7-26 

5 

1-28 

4-  7 

12 

5-20 

18 

5-20 

16 

6-25 

27 

6-25 

27 

10-  7 

30 

10-  a 

28 

10-23 

16 

10-23 

16 

10-23 

16 

199 

156 

156 

10! 

104 

SOUAW  VALLEV 

92 

7-27* 

- 

4-29 

16 

5-  6 

18 

6-25 

23 

6-26 

25 

6-30 

32 

7-  2 

32 

10-  6 

24 

10-  8 

24 

10-23 

14 

10-23 

14 

177 

170 

10! 

104 

2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

99 

7-274 

-  8 

1-  4 

3-28 

16 

4-  7 

20 

4-29 

24 

5-  6 

26 

5-20 

30 

10-  7 

32 

10-  R 

28 

10-23 

23 

10-28 

20 

1  1-  9 

14 

226 

204 

177 

11! 

140 

TAHOE  CITY 

68 

7-27 

3 

12-14 

4-1! 

13 

5-  5 

18 

5-22 

24 

6-26 

26 

6-26 

31 

7-  1 

22 

7-  1 

22 

7-  1 

22 

10-23 

17 

U-U 

14 

210 

171 

40 

! 

3 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

87 

7-26 

-  6 

11-294 

4-29 

16 

5-  4 

18 

6-25 

24 

6-25 

24 

6-26 

32 

7-  2 

29 

10-  7 

27 

10-  6 

24 

10-23 

12 

10-23 

12 

177 

172 

10! 

104 

4 

TERMG 

98 

7-26 

-16 

1-  2 

4-16 

16 

5-  5 

20 

5-  6 

23 

6-26 

27 

6-29 

32 

7-  2 

26 

7-  2 

28 

10-14 

21 

10-17 

20 

11-  9 

10 

207 

165 

161 

6 

3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

99 

7-27 

-  8 

1-  1 

4-17 

12 

6-26 

20 

6-29 

21 

6-29 

21 

6-30 

32 

- 

7-  2 

22 

7-  2 

22 

10-23 

14 

10-23 

14 

169 

119 

3 

3 

- 

noodfords 

♦      •  • 

91 

7-26 

-  4 

1-  I 

5-  * 

13 

5-  4 

13 

5-20 

22 

5-21 

26 

6-25 

31 

10-  7 

28 

10-  7 

28 

10-23 

18 

1  0-23 

16 

U-U 

13 

191 

172 

156 

139 

104 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O'l 

BEN  LOMOND  4 

10! 

8-  24 

23 

1-304 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-23 

28 

4-17 

31 

10-24 

32 

11-19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

190 

BERKELEY 

9! 

5-29 

34 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

BURLINGAME 

92 

5-29 

29 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

32 

12-15 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

CARMEL  VALLEY 

100 

9-24 

25 

1-28 

NONE 

none! 

NONE 

1-31 

28 

4-  2 

32 

11-18 

29 

12-31 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

230 

CROCKETT 

104 

7-26 

26 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

' 

NONE 

NONI 

NONE 

NONE 

NONE 

GILROY 

109 

7-26 

23 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

1-30 

23 

3-29 

32 

11-18 

29 

U-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

234 

HALF  MOON  BAY 

90 

5-29 

30 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

HOLLISTER  2 

~ 

- 

- 

- 

- 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

KING  CITY 

105 

9-25 

15 

1-28 

1-29 

16 

1-31 

16 

1-31 

IS 

4-  2 

27 

5-  7 

31 

10-24 

30 

11-18 

25 

11-29 

24 

12-1! 

20 

NONE 

318 

302 

2  30 

170 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

1 10 

7-25 

22 

12-154 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

2-23 

28 

4-16 

31 

11-  9 

29 

11-17 

26 

12-15 

22 

NONE 

NONE 

319 

267 

20! 

LOS  GATOS 

104 

7-25 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

1-30 

24 

2-23 

30 

11-19 

29 

12-1! 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

269 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

110 

7-26 

26 

1-30 

none! 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

1-30 

26 

11-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29! 

MONTEREY 

93 

9-24 

32 

1-30 

NONEi 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONTEREY  FAA  AP 

87 

9-24 

30 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63 

8-  6 

30 

1-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

32 

11-29 

32 

NONI 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

MOUNT   DIAPLO  N  GATE 

105 

7-27-f 

25 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  1 

28 

5-  4 

32 

11-29 

32 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

209 

MOUNT  HAMILTON 

95 

7-25* 

18 

1-30* 

NONE 

1-30 

16 

4-  6 

21 

5-20 

26 

5-20 

26 

10-23 

32 

11-17 

27 

11-29 

22 

NONE 

NONE 

237 

161 

156 

nacimientd  dam 

112 

7-27 

19 

1-28 

NONE 

1-28 

19 

1-31 

23 

2-22 

28 

4-  2 

31 

11-11 

32 

11-19 

28 

12-15 

24 

NONE 

NONE 

318 

270 

223 

NEWARK 

97 

7-26 

27 

12-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

31 

12-  7 

30 

12-li 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

OAKLAND  WSO  AP 

98 

5-29 

32 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

32 

NONE 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  MUSEUM 

100 

5-29 

30 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALO  ALTO 

9! 

8-  2* 

26 

1-30 

NONE 

NONE 

NONEi 

1-30 

26 

4-16 

31 

11-19 

29 

12-1! 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

215 

PASO  roblfs 

109 

7-264 

14 

12-15* 

1-26 

14 

1-31 

19 

1-31 

19 

3-29 

26 

4-26 

32 

10-  9 

30 

10-24 

24 

10-24 

24 

11-18 

17 

12-15 

14 

321 

291 

266 

209 

166 

PASO  RDBLES  FAA  AP 

109 

7-25 

17 

1-28 

NONE 

1-28 

17 

2-23!  24 

3-29 

26 

4.29 

32 

10-23 

32 

10-24 

27 

11-18 

19 

11-18 

19 

NONE 

294 

268 

209 

177 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

112 

7-27 

16 

1-29 

NONE 

1-30 

20 

1-31 

21 

3-29 

27 

5-  6 

32 

10-24 

31 

U-li 

24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

291 

2  34 

171 

PISMO  BEACH 

92 

8-28+ 

24 

12-20 

NONE; 

NONE 

NONE 

NONE 

4-16 

32 

11-25 

32 

12-20 

24 

12-20 

24 

NONE 

NONE 

223 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

68 

8-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

107 

7-264- 

NONE 

NONE 

1-30 

21 

1-31 

26 

2-24 

32 

PRIEST  VALLEY 

109 

7-26 

11 

1-28 

1-31 

15 

1-31 

15 

4-16 

24 

5-  6 

27 

6-25 

31 

10-24 

26 

10-24 

26 

ll-U 

22 

u-ie 

20 

11-29 

1! 

302 

291 

207 

171 

121 

REDWOOD  CITY 

102 

7-25 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

25 

2-23 

32 

U-19 

29 

12-1! 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

269 

RICHMOND 

95 

5-29 

30 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

NONE 

NHNE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

103 

7-25 

20 

1-27 

NONE 

1-27 

20 

1-27;  20 

2-16 

27 

4-17 

31 

U-IO 

32 

11-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

207 

SALINAS   3  E 

102 

9-24 

26 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

1-31 

30 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

SALINAS   FAA  AP 

101 

9-24 

26 

1-30* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

2-22 

30 

11-29 

30 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

86 

5-29 

31 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

31 

NONE 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

94 

5-29 

30 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

93 

5-29 

39 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GREGORIO  2  SE 

90 

5-29 

26 

1-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

3-29 

32 

10-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

206 

SAN  JOSE 

99 

7-25 

27 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

1-30 

27 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

— - — 

Last  spring  mtnimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24  or 
below 

28  '  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28' or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16  or 
below 

t 

0 

9 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

0 
9 
A 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

[Temp. 

Dale 

Temp. 

0 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

0 

13 
Q 

Temp. 

0 

a 

Temp. 

SAN  LUIS  OeiSPO  PnLV 

lo; 

9-25 

2< 

4-26 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

r 

NONE! 

^ 

26 

29 

11-29 

31 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

217 

SiN  H4TE0 

98 

7-25 

27 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

1- 

31 

29 

12- 

18 

31 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

S4NTA  CLARA  UNIVEftSlTV 

97 

7-25 

25 

1-31 

NON^ 

NONE 

NONE 

1-31 

25 

I- 

31 

25 

11- 

19 

29 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

SANTA  CRU; 

9-2". 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30  24 

1-31 

2E 

2- 

25 

32 

11- 

19 

26 

11- 

19 

2  E 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

267 

UPR  SAH  LEANDHa  FILTER 

9- 

7-26 

28 

1-31« 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

2( 

2- 

1 

31 

11- 

29 

30 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

MATSDNVILLE  MATERwORKS 

99 

9-25 

2" 

1-30* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

22 

32 

U-19 

j2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HOaoStDE  EIRE  STA  1 
*        •  * 

108 

7-25 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

22 

1-31 

27 

4. 

17 

32 

11- 

9 

32 

11- 

19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

SAN  jnAC'JIN 

DRAINAGE  OS 

ANTtOCH  FISRESOARD  ML 

NON! 

NONE 

1-21 

25 

3- 

26 

- 

• 

- 

- 

- 

_ 

ANTIDCH  PUMPING  Pi  1 

7-26 

2] 

12-15< 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

1-26 

26 

4- 

16 

V, 

32 

11- 

19 

32 

12- 

19 

?3 

12-13 

35 

23 

NONE 

NONE 

346 

321 

217 

ASH  MOUNTAIN 

10( 

7-27 

1-28 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

26 

32 

11- 

IS 

\n 

12- 

31 

26 

Unwe 

NONE 

NONE 

334 

207 

AUBERRV   1  NX 

1Q< 

7-26 

1-  1 

NDNS 

Nnwf 

NON^ 

3-14 

26 

■ 

^? 

30 

11- 

19 

5? 

11- 

29 

NONE 

NONE 

26C 

207 

BAKERSFIELO  HSO  AP 

1 1( 

7-26 

^' 

1-  2 

NONi 

MflMC 

NONE 

1-29 

26 

29 

26 

11- 

30 

NONi 

kjnKje 

NONE 

NONE 

309 

BALCH  POMER  HOUSE 

10^ 

9-  5 

2i 

2-174 

NONE 

NONE 

NONE 

2-I7 

28 

2- 

22 

9- 

19 

32 

NONi 

NONE 

NONI 

NONE 

209 

BLACKWELlS  corner  2WNW 

NONE 

NONE 

NONd 

1-3C 

28 

32 
32 

_ 

_ 

■ 

- 

BUTTONUlLLOW 

1 01 

7-27 

1-  1 

NONE 

1-31 

22 

2-23 

3 1 

10- 

24 

\n 

11- 

19 

25 

1 1-3C 

23 

NONE 

NONE 

303 

269 

209 

CALAVERAS  BIG  TREES 

96 

7 

•27 

ll-30< 

4-  S 

IS 

T 

20 

5-  ! 

23 

5-  ft 

25 

25 

30 

10- 

7 

10- 

24 

26 

11-  9 

24 

11-19 

20 

1 1-29 

14 

235 

206 

188 

171 

104 

CAMP  PARDEE 

I OE 

7-27< 

1  -2e< 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

27 

2 

2! 

32 

11- 

16 

32 

NONI 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

CATHEVS  VV   BULL  RUN  RH 

loe 

7. 

■27 

2C 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

2-21 

24 

3-26 

26 

5- 

5 

31 

10- 

23 

32 

11- 

18 

27 

11-29 

21 

NONE 

NONE 

281 

239 

171 

CHERRV  VALLEY  DAM 

99 

7-27 

U-29 

14 

4-16 

1 1 

5-  5 

2: 

5-  3 

22 

5, 

10- 

7 

^1 

11- 

1« 

11-19 

U-29 

12 

11-29 

12 

236 

223 

196 

19T 

139 

COAL INGA 

112 

7- 

■27 

2C 

12-14 

NONE 

3-21 

28 

59 

11- 

9 

11- 

21 

9n 

12-14 

20 

NONE 

317 

243 

CORCORAN  IRRIC  OIST 

He 

7-26 

22 

12-194 

NON^ 

NONE 

1  "?c 
. 

2-22 

28 

3_ 

2S 

f , 

11- 

11 

11- 

19 

9T 

1  9*1  •! 

9i 

320 

2  7C 

227 

DENAIR  3  NNE 

7. 

■  26 

12-194 

NON^ 

1-3C 

2-23 

28 

18 

3 1 

10- 

24 

29 

11- 

12 

2  6 

11-19 

23 

NONE 

NONE 

293 

262 

189 

DUDLEYS 

102 

7. 

■26 

_ 

4-17 

19 

5.  5 

22 

6-23 

27 

6- 

25 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

ELECTRA  POUER  HOUSE 

109 

7 

■26 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-3C 

23 

2-22 

u- 

9 

11- 

18 

26 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

335 

269 

197 

FIVE  POINTS  5  S5w 

106 

7- 

■26 

?f 

1-  2 

NONE 

I  -  2 

2< 

2-21 

25 

53 

11- 

12 

11- 

24 

2  6 

12-15 

2  2 

NONE 

NONE 

300 

276 

FRESNO  WSn  AP 

7. 

■26 

12-314 

NONE 

1-26 

22 

1-31 

28 

57 
\y 

11- 

11 

5  3 

11- 

29 

26 

12-31 

2  3 

NONE 

NONE 

337 

302 

9  9i 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

1 L I 

7- 

■27 

2j 

1  -26 

NONE 

NONE 

1-26 

22 

2-22 

27 

10- 

24 

30 

11- 

23 

24 

11-23 

24 

NONE 

NONE 

299 

274 

1  '  1 

glennville 

IOC 

7. 

■26 

U 

1-  1 

1-31 

16 

2-22 

20 

4.  2 

24 

5-21 

^ 

6- 

25 

31 

10- 

23 

29 

10- 

23 

29 

10-24 

24 

11-19 

19 

11-29 

16 

302 

270 

205 

159 

120 

GRANT  GROVE 

65 

7- 

■27 

11-294 

5-  S 

14 

5-21 

2C 

5-21 

20 

5-22 

26 

^1 

a? 

10- 

7 

10- 

7 

11-18 

1 7 

11-29 

206 

161 

159 

136 

104 

HANFORD  2  S 

106 

7-27< 

-J 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

2  1 

2-22 

26 

11- 

11 

5? 
^ 

11- 

19 

NONE 

NONE 

320 

270 

218 

HETCH  HETCHY 

11-29 

NONE 

1 0 

4-17 

23 

5-  9 

26 

10- 

23 

11-19 

1 1-29 

16 

11-29 

16 

236 

216 

■ 

155 

HUNTINGTON  LAKE 

8' 

7. 

■26 

3-26 

5-  5 

15 

5"  5 

9-21 

23 

9-21 

23 

^" 

2  5 

30 

10- 

7 

26 

10- 

7 

26 

10-23 

* 

11-18 

20 

ll-ir9 

12 

3ns 

197 

153 

1  39 

104 

IDRIA 

10( 

7. 

■27 

24 

1-30 

NON^ 

NONE 

1-30 

24 

1-30 

24 

5. 

21 

32 

11- 

17 

32 

12- 

31 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

180 

KERN  RIVER   PH  1 

1  fli 

7-27 

?p 

1-26 

NONE 

NONE 

NONE 

J" 

32 

NONE 

NONi 

I*^5ft 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  PH  3 

7. 

■26 

1-29 

NON^ 

1-29 

2-16 

23 

4-  7 

26 

^" 

'i 

^? 

10- 

24 

11- 

18 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

265 

229 

172 

KETTLEMAN  CITY 

NONE 

NnHc 

2-22 

23 

2-22 

23 

31 

■ 

" 

KETTLEMAN  STATION 

7. 

■26 

24 

I-  1 

NONE 

1-  1 

24 

1-29 

25 

31 

32 

12- 

9 

NON« 

NONE 

NONE 

KNIGHTS   FERRY   2  SF 

106 

7-27 

19 

1-264 

NONE 

1-28 

19 

2-22 

24 

4-  1 

^  ' 

5- 

4 

31 

10- 

23 

31 

11- 

li 

26 

11-29 

21 

12-15 

20 

NONE 

321 

260 

231 

172 

LE  GRAND 

7-27« 

NONE 

1-30 

23 

2-17 

28 

} 

10- 

28 

32 

11- 

li 

- 

NONE 

5T0 

210 

LEMON  COVE 

1  ni 

7-27 

1-304 

NONE 

Nnwc 

NONE 

1-31 

27 

J 

11- 

11 

12- 

16 

98 

NONE 

NONE 

319 

LINDSAY 

1  1  r 

lie 

7-26 

22 

1-29 

NONE 

wnuc 

1-29 

22 

2-22 

27 

31 

11- 

11 

59 

11- 

19 

19      9  1 

12-31 

24 

NONE 

336 

270 

374 

LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-22 

27 

' 

50 

3 1 

. 

LOOGEPOLE 

84 

7-27 

-  1 

4-  74 

5-  5 

9 

S-21 

17 

9-21 

17 

6-24 

26 

6- 

24 

26 

7- 

2 

31 

10- 

7 

26 

10-13 

22 

10-23 

19 

11-16 

15 

197 

195 

145 

109 

8 

LOOI 

7-25 

23 

1-30 

NONE 

1-30 

23 

1-30 

23 

1" 

23 

32 

11- 

9 

U- 

19 

28 

NONE 

NONE 

293 

259 

LOS  BANOS 

1  rti 

7-271 

2 1 

1-  1 

NONE 

unuc 

1-  3 

24 

1-31 

26 

^' 

29 

32 

11- 

19 

12- 

U 

26 

wnwc 

NONE 

NONE 

318 

2  35 

LOS  BANDS  DEI  RESv 

1  nc 

7-27 

26 

12-264 

NONE 

hinuc 

NONE 

1-2B 

26 

30 

12- 

9 

12- 

26 

wnNF 

MADERA 

1  n< 

7- 

■27 

2C 

12-154 

NONE 

1  C 

20 

1-31 

23 

2-22 

27 

" 

32 

10- 

31 

32 

11- 

19 

25 

11  30 

12-15 

NONE 

319 

303 

270 

207 

MANTECA 

109 

7- 

■27 

2! 

12-19 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

3- 

28 

32 

11- 

19 

30 

12- 

H 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

236 

MARICOPA 

7. 

■27 

26 

1-294 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

26 

2- 

16 

32 

11- 

16 

30 

12- 

9 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

273 

MERCED  FIRE   STATION  2 

7. 

■26 

2 1 

12-154 

NONE 

1-31 

24 

2-22 

27 

\~ 

29 

32 

U- 

16 

\n 

11- 

18 

~ 

NONE 

NONE 

■ 

269 

MODESTO 

7- 

•26 

26 

1-304 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

3- 

26 

31 

11- 

19 

12- 

15 

26 

NONE 

319 

95fc 

NEWMAN 

1  nc 

7-26 

23 

12-174 

NONE 

Nnwc 

1-30 

23 

1-31 

25 

^" 

23 

30 

11- 

12 

51 

11- 

19 

26 

12-15 

NONE 

NONE 

319 

292 

9h3 
262 

NORTH  FORK  RANGFR  STA 

102 

7-27 

10 

1-  I 

l-2» 

16 

2-14 

20 

4-  T 

24 

3-  5 

26 

5. 

21 

31 

10- 

23 

31 

11- 

11 

27 

11-19 

23 

NONE 

NONE 

226 

190 

159 

ORANGE  COVE 

108 

7-27 

23 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

2-17 

27 

^' 

1 

30 

11- 

11 

32 

11- 

29 

26 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

336 

265 

224 

PORTERVILLE 

7-27 

25 

1-29 

NONE 

3^16 

NONE 

1-30 

26 

29 

11- 

16 

12- 

15 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

POSEY  3  E 

93 

8-  9» 

12 

2-17 

2-lB 

15 

19 

3-24 

24 

5-21 

26 

1" 

23 

31 

10- 

6 

3 1 

10- 

23 

25 

155 

?5A 

SALT  SPRINGS  PWR  wOllSE 

97 

7- 

274 

20 

11-29 

NONE 

NONE 

4-17 

23 

4-26 

25 

5- 

5 

29 

11- 

9 

31 

11- 

19 

26 

11-29 

20 

11-29 

20 

NONE 

226 

207 

1  ftS 

188 

SAN  LUIS  DAM 

10« 

7.27< 

24 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

2-22 

2- 

22 

28 

12- 

15 

30 

12- 

16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

296 

SONORA  RS 

107 

7-27 

19 

1-284 

NONE 

1-28 

19 

2-22 

24 

4-17 

27 

5- 

4 

32 

10- 

23 

32 

11- 

18 

24 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

269 

215 

172 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

7-27 

1-28 

4-18 

14 

4-27 

19 

5-  6 

22 

5-21 

27 

6- 

10- 

6 

31 

10- 

13 

11-19 

20 

11-29 

223 

206 

STOCKTON  WSO  AP 

109 

7-26 

21 

1-26 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

1-30 

23 

2- 

23 

32 

11- 

19 

27 

11- 

19 

27 

12-15 

24 

319 

29J 

3h9 

STOCKTON  FIRE  STA  ♦ 

108 

7-25 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-22 

26 

3- 

29 

32 

11- 

19 

30 

12- 

16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

239 

TEHACHAP I 

7-26 

1-29 

1-31 

14 

9 

4.10 

21 

4-17 

27 

5- 

20 

10- 

6 

10- 

24 

34 

1  1-30 

20 

NONE 

235 

335 
223 

141 

TEJON  RANCHO 

1  nfl 

7-27 

20 

12-19 

NONE 

NONF 

NONE 

1-30 

26 

4. 

17 

11- 

11 

5n 

11- 

12 

9« 

1117 

35 

20 

286 

208 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

109 

7. 

27 

23 

1-314 

NONE 

NONE 

1-31 

23 

2-22 

28 

4- 

8 

^1 

11- 

19 

26 

11- 

19 

28 

NONE 

NONE 

NO^'E 

270 

225 

TIGER  CREEK  PH 

103 

7-27 

21 

12-31 

NONE 

NONE 

2-21 

23 

4-26 

28 

5- 

5 

29 

10- 

23 

28 

10- 

23 

28 

11-19 

24 

NONE 

NONE 

271 

160 

171 

TRACY  CARBONA 

106 

7. 

•27 

26 

1-  44 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

2- 

23 

32 

u- 

22 

28 

11- 

2? 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

272 

TRACY  PUMPING  PLANT 

107 

7- 

•26 

25 

12-174 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

2- 

24 

30 

11- 

22 

12- 

15 

NONE 

NONE 

339 

271 

VISALIA 

107 

7-27 

25 

12-164 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2- 

21 

32 

11- 

18 

59 

12- 

n 

2  5 

kjnhic 

320 

2  70 

MASCO 

7-26 

23 

12-194 

NONE 

1-  2 

23 

1-31 

27 

2- 

22 

11- 

12 

32 

11- 

29 

12  15 

2J 

NONE 

NONE 

347 

263 

YOSEMITE  PARK  HEAnQTRS 
•      •  • 

100 

9-  6 

12 

12-14 

4-  T 

19 

4-  7 

19 

4-  6 

23 

5-  5 

27 

5- 

21 

29 

10- 

7 

32 

10- 

23 

26 

10-24 

23 

11-19 

20 

11-29 

13 

236 

226 

199 

171 

139 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

103 

9-22 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

26 

1- 

3 

26 

12- 

15 

32 

NDNF 

NONE 

NONE 

NONE 

>46 

AVALON  Pleasure  pier 

9A 

9-24 

35 

12-17* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

10* 

8- 

7* 

23 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-24 

28 

4. 

3 

32 

11- 

11 

32 

11- 

19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

122 

BBAUMDNT  PUMPINO  PLANT 

1Q« 

8' 

5 

NONE 

NONE 

2-22 

21 

3-26 

26 

4- 

27 

32 

10- 

23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

179 

BIG  BEAR  LAKE 

86 

7. 

•26* 

2 

1-31 

4-  6 

16 

4-lB 

20 

5-21 

" 

5-22 

27 

6- 

25 

32 

10- 

6 

24 

10- 

8 

24 

10-  6 

24 

10-24 

17 

11-19 

13 

227 

169 

140 

139 

109 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

105 

9-2<.« 

28 

12-154 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

3- 

17 

29 

11- 

30 

29 

12- 

15 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

296 

CACHUMA  LAKE 

102 

8- 

•  9 

26 

1-294. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

2- 

22 

31 

u- 

20 

31 

NONi 

NONE 

NONi 

NONE 

271 

CAMPO 

103 

7- 

•25 

15 

1-30 

1-30 

15 

1-30 

19 

4-  4 

24 

9-  6 

29 

9- 

22 

29 

10- 

6 

31 

10- 

29 

27 

11-19 

20 

U-19 

20 

NONE 

293 

229 

172 

139 

CANOGA  PARK  PIERCF  COL 

109 

9- 

•22* 

24 

l-2» 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

2-16 

26 

4. 

7 

32 

11- 

16 

32 

11- 

29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

225 

CHULA  VISTA 

102 

9- 

•24 

34 

2-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT    POMONA  rOL 

100 

9- 

•25 

30 

2-22* 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

22 

30 

11- 

29 

32 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

CORONA 

109 

9. 

■22 

27 

1-29* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

27 

4- 

6 

32 

11- 

20 

30 

12- 

IT 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

226 

CULVER  CITY 

103 

9-23 

36 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

Sm  B«l«r*oc«  NolM  Following  Sution  lnd«x 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 
J3 
0 

CD 
— • 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

[Temp.  1 

Date 

[Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp.  1 

Date 

Temp. 

CUYAMACA 

9< 

7-26 

12 

11-30 

1-3C 

16 

2-18 

19 

3-28 

23 

4-19 

25 

5- 

7 

30 

10- 

8 

29 

10-lR 

28 

10-26 

24 

1 1-20 

19 

11-30 

12 

304 

275 

214 

162 

154 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

109 

8-  8 

19 

1-30-1 

NONE 

1-30 

19 

1-3Q 

19 

4-  2 

28 

4. 

7 

32 

10- 

28 

32 

11-18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

230 

204 

EL  capitan  Dam 

10* 

9-23 

29 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

30 

32 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

ELSINORE 

112 

8-  7 

21 

12-22 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

2-18 

27 

4. 

7 

32 

12-13 

26 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

319 

298 

ESCONCIDD 

IOC 

9-22 

28 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2- 

32 

11- 

20 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

FQNTANA  KAISER 

IDA 

9-22 

34 

1-29 

NONB 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GILLESPIE  FIELD 

103 

9-24 

28 

12-16-1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

28 

2- 

31 

11- 

20 

32 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

270 

HENSHAW  DAM 

lO* 

8-  B 

15 

1-29 

1-30 

16 

1-31 

20 

3-27 

24 

4-  4 

25 

5- 

32 

11-11 

23 

11-15 

20 

NONE 

229 

lOYLLWILD  FIRE  OEPT 

95 

7-26-1 

10 

1-29 

2-22 

16 

4-18 

18 

5-21 

24 

5-21 

24 

5- 

22 

29 

10- 

8 

31 

10-13 

27 

11-11 

23 

11-19 

19 

11-29 

16 

280 

215 

174 

145 

139 

JULIAN  WYNDLA 

102 

8-  7 

2C 

1-30-1 

NONE 

1-30 

20 

3-27 

23 

5-  6 

28 

5- 

6 

28 

11- 

17 

31 

11-19 

24 

11-19 

24 

NONE 

NONE 

237 

197 

195 

LACUNA  BEACH 

IOC 

9-23 

31 

12-16-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

2 

31 

12- 

16 

31 

NONP 

NONE 

NONF 

NONE 

317 

103 

9-23 

35 

2-22-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

LQMPOC 

96 

9-24 

25 

1-29-1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

2- 

22 

32 

11- 

20 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

LONG  BEACH  HSO  AP 

10! 

9-244 

35 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

10<i 

9-23 

37 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

102 

9-24-t 

3{ 

1-29 

NDNB 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

MT  WILSON  2 

9C 

9-  5-1 

15 

11-29 

NONE 

4-  7 

i; 

5-  5 

23 

5-  5 

23 

5- 

21 

29 

10- 

23 

30 

U-IR 

27 

11-28 

21 

11-29 

15 

11-29 

15 

236 

207 

197 

155 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

loe 

7-26 

12 

1-29 

1-29 

12 

2-21 

2C 

3-29 

23 

4-18 

25 

5- 

21 

32 

10- 

15 

32 

10-24 

25 

11-17 

20 

11-17 

20 

12-15 

14 

320 

269 

233 

189 

147 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

9-23 

3G 

12-18-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

□CEANSIDE 

102 

9-23 

27 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

31 

32 

12- 

29 

27 

12-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

DJAI 

10< 

9-22-t 

25 

1-29 

NONE 

none! 

NONE 

2-22 

27 

4- 

7 

32 

11- 

16 

32 

11-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

225 

QXNARO 

91 

9-25 

33 

2-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

95 

8-  8-t 

17 

11-29 

NONE 

4-  9 

20 

4-  9 

20 

5-  5 

26 

5- 

22 

29 

10- 

23 

32 

11-18 

27 

11-29 

17 

11-29 

17 

NONE 

234 

234 

197 

154 

PASADENA 

103 

9-24 

32 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POMONA  CAL  POLY 

103 

9-23 

30 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

17 

32 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

RAMONA  FIRE  DEPT 

101 

9-21-1 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

3-29 

28 

5- 

7 

32 

11- 

29 

30 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

206 

REDLANDS 

28 

12-15-1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2- 

18 

32 

11- 

19 

30 

12-lt 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

274 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

105 

8-  7 

29 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

18 

31 

11- 

29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

284 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

106 

8-  8 

33 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  BERNARDINO  CO  HnSP 

107 

8-  7 

28 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

3- 

15 

31 

11- 

29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

259 

SANDBERG  WSO 

96 

7-26 

20 

2-17-1 

NONE 

2-17 

20 

4-  7 

24 

5-  4 

26 

5- 

20 

32 

10- 

23 

31 

11-17 

26 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

236 

197 

156 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

103 

9-23 

40 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  nEPT 

lo- 

9-24-t 

31 

12-15-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

29 

31 

12- 

15 

31 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

SAN  JACINTO 

in 

B-  7 

21 

1-29 

NONE 

NONE 

2-22 

23 

3-27 

28 

4- 

2 

32 

ID- 

24 

32 

1 1-19 

24 

11-19 

24 

NONE 

NONE 

270 

237 

205 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

95 

9-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

102 

9-24-t 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

98 

9-25 

34 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  6ARSARA  FAA  AP 

9A 

9-24 

28 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

29 

29 

11- 

19 

32 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

99 

9-24 

22 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

22 

1-30 

26 

5- 

5 

32 

11- 

18 

27 

11-18 

27 

12-15 

24 

NONE 

NONE 

321 

292 

197 

SANTA  MONICA  PIER 

39 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

103 

9-24 

28 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

17 

31 

11- 

IB 

30 

1 1-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

SUN  CITY 

10? 

B-  8-) 

21 

12-17 

NONE 

NONE 

2-  2 

23 

2-22 

28 

4- 

7 

30 

10- 

24 

30 

11-10 

28 

11-11 

24 

NONE 

NONE 

282 

261 

200 

TORRANCE 

101 

9-24-t 

36 

11-30-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

TUJUNGA 

101 

8-  7 

29 

1-29-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

7 

30 

11- 

30 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

237 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

103 

9-254 

30 

12-26-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l- 

30 

31 

12- 

6 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

TWITCHELL  DAM 

102 

9-24 

23 

1-31 

NONE 

NONE 

1-31 

23 

2-23 

28 

4- 

7 

32 

11- 

18 

29 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

225 

UCLA 

99 

9-23 

36 

2-19-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONF 

NONE 

UPLAND  3  N 

IOC 

9-22-t 

29 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

22 

30 

11- 

29 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

VISTA  2  NNE 

103 

9-23 

31 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

22 

32 

12- 

16 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

WARNER  SPRINGS 

loe 

7-26 

15 

1-29 

1-29 

15 

2-18 

20 

3-29 

21 

5-  6 

25 

5- 

22 

32 

10- 

10 

31 

10-2fl 

26 

11-19 

23 

12-29 

16 

12-29 

16 

334 

314 

235 

175 

141 

YDRBA  LINDA 
•       •  • 

106 

9-24-1 

29 

1-  I 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

18 

32 

11- 

28 

31 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

283 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

116 

7-264 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

2 

29 

12- 

1 

28 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

BARSTOW 

IK 

7-27-* 

16 

1-  3 

1-  3 

16 

1-29 

18 

2-  2 

23 

3-2" 

27 

4- 

17 

31 

10- 

24 

32 

10-25 

28 

U-19 

24 

1 1-30 

20 

NONE 

305 

290 

212 

190 

BEAUMONT  1  E 

lOS 

6-  7-t 

2( 

2-22 

NONE 

NONE 

NONE 

2-2; 

26 

3- 

27 

31 

11- 

19 

28 

1 1-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

237 

BISHOP  WSO  AP 

108 

7-26 

{ 

1-31  + 

2-22 

15 

4-  2 

19 

4-  E 

2  ] 

5-  : 

2E 

5- 

5 

28 

10- 

8 

30 

10-24 

22 

10-24 

22 

11-19 

1 1 

11-19 

u 

270 

231 

199 

172 

156 

BLYTHE 

116 

B-  5-1 

26 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2- 

19 

32 

11- 

30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

8LYTHE   FAA  AIRPHRT 

1 16 

B-  4+ 

29 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

1 

32 

11- 

30 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

BORREGO  DESERT  PARK 

113 

8-  5 

32 

2-  1-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

1 

32 

NDNE 

NDNP 

NONE 

NONE 

NONE 

BRAWLEY  2  SW 

1 17 

8-  5 

1] 

11-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

27 

2- 

23 

30 

11- 

20 

31 

1 1-29 

1 1 

11-29 

1 1 

1 1-29 

1 1 

11-29 

1 1 

304 

270 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

115 

7-25 

2C 

12-15 

NONE 

NONE 

NONE 

2-22 

28 

2- 

22 

28 

11- 

19 

32 

1 1-30 

27 

12-15 

20 

12-15 

20 

NONE 

261 

270 

DEATH  VALLEY 

122 

B- 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

1- 

30 

32 

11- 

30 

31 

NnNP 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

DEEP  SPRINGS  COLLFCF 

101 

7-25 

-  3 

2-21 

3-2'^  16 

4-  9 

20 

5-  4 

22 

5-  6 

26 

5- 

7 

30 

10- 

8 

30 

10-11 

24 

10-11 

24 

1 1-10 

20 

215 

160 

158 

154 

EAGLE  MOUNTAIN 

114 

8-  9-^ 

32 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l- 

29 

32 

NONE 

NONF 

NONE 

NONF 

NONE 

EL  CENTRO  2  SSW 

1 19 

B-  4 

24 

1-  5 

NO,(E 

NONE 

1-  5 

24 

1-  E 

26 

2- 

23 

30 

11- 

30 

32 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

328 

280 

EL  MIRAGE  FIELD 

106 

7-27 

13 

12-16+ 

2-18 

15 

2-18 

15 

4-  8 

23 

4-  E 

23 

4. 

19 

31 

10- 

23 

32 

10-24 

27 

10-25 

24 

11-19 

16 

12-16 

13 

301 

274 

200 

199 

187 

FAIRMONT 

104 

7-26 

22 

1-  1 

NONE 

NONE 

1-  1 

22 

3-29 

25 

4- 

7 

31 

11- 

19 

29 

12-14 

27 

12-31 

23 

NONE 

NONE 

364 

260 

226 

GOLD  ROCK  RANCH 

116 

B-  4 

30 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAIWEE 

105 

7-27 

18 

1-29 

NONE 

3-JB 

20 

3-28 

20 

4-  B 

26 

4- 

17 

30 

10- 

25 

32 

1 1-19 

26 

1 1-20 

24 

1 1-30 

20 

NONE 

247 

237 

225 

191 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

113 

8-  5 

23 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

2-  2 

27 

2 

31 

11- 

30 

27 

1 1-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

242 

IMPERIAL 

115 

8-  4-1- 

3] 

1  -  4-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

4 

31 

12- 

15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

345 

IMPERIAL  FAA  AP 

117 

7-11 

27 

12-15 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

2- 

2 

32 

12- 

15 

27 

12-H 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

345 

316 

INDEPENDENCE 

no 

7-27 

14 

1-29+ 

2-  1 

15 

2-  1 

15 

4-  6 

24 

4-16 

2B 

4- 

17 

30 

10- 

24 

28 

10-24 

28 

11-19 

23 

1 1-29 

20 

NONE 

301 

227 

191 

190 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

118 

6-  5* 

27 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

2 

31 

11- 

20 

32 

12-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

INYOKERN 

113 

7-25 

10 

1-31* 

1-31 

10 

1-31 

10 

2-22 

22 

4-  5 

28 

4- 

26 

29 

10- 

25 

30 

11-19 

23 

11-19 

23 

11-30 

20 

12-15 

15 

319 

303 

270 

228 

182 

IRON  MOUNTAIN 

116 

8-  9 

29 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

2 

32 

11- 

30 

31 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

LAKE  ARROWHEAD 

94 

7-24 

12 

1-28 

1-28 

12 

4-  7 

19 

4-18 

23 

5-21 

26 

5- 

22 

31 

10- 

6 

31 

11-11 

28 

11-18 

22 

11-21 

20 

11-30 

14 

306 

223 

214 

174 

139 

LANCASTER  FSS/FAa 

110 

7-25 

14 

12-16 

1-29 

15 

2-22 

20 

2-23 

21 

4-  2 

25 

4- 

10 

32 

10- 

24 

26 

10-24 

26 

11-19 

19 

11-19 

19 

12-16 

14 

321 

270 

269 

205 

197 

MECCA  FIRE  STATION 

20 

12-16 

NONE 

NONE 

1-11 

21 

2-  2 

25 

2- 

24 

29 

11- 

19 

32 

11-30 

26 

12-16 

20 

12-16 

20 

NONE 

339 

301 

268 

MITCHELL  CAVERNS 

101 

7-24 

24 

1-29-1 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

3-28 

25 

4- 

8 

32 

11- 

27 

32 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

233 

MOJAVE 

108 

7-27 

18 

2-23-1 

NONE 

2-23 

18 

2-23 

18 

2-23 

16 

4- 

17 

31 

11- 

11 

32 

11-19 

23 

11-19 

23 

12-15 

20 

NONE 

295 

269 

269 

206 

MOUNTAIN  PASS 

98 

7-2e-f 

7 

1-29 

3-29 

15 

5-  5 

20 

5-  5 

20 

5-  5 

20 

5- 

21 

30 

10- 

13 

31 

10-23 

26 

10-24 

20 

10-24 

20 

12-  1 

16 

172 

172 

171 

145 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

85 

7-13 

1 

1-31 

4-26 

15 

5-21 

18 

5-22 

22 

5-23 

28 

6- 

21 

30 

10- 

8 

28 

10-  S 

28 

10-23 

23 

10-24 

19 

11-16 

13 

206 

156 

154 

138 

109 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

117 

8-  8 

30 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

2 

32 

11- 

30 

31 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

PALMOALE 

109 

7-26-1 

15 

1-  3 

1-  3 

15 

1-  7 

18 

3-29 

23 

3-29 

23 

4- 

7 

29 

10- 

24 

24 

10-24 

24 

10-24 

24 

11-30 

18 

NONE 

327 

209 

209 

200 

PALM  SPRINGS 

117 

6-  4-1 

33 

1-29-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PARKER  RESERVOIR 

117 

8-  5 

33 

1-  5-1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

RANDSBURG 

108 

7-26-» 

12 

11-29 

NONE 

NONE 

3-28 

24 

3-28 

24 

4- 

7 

31 

11- 

19 

29 

11-28 

IB 

11-26 

18 

11-28 

IB 

11-29 

12 

245 

245 

226 

THERMAL  FAA  AP 

lis 

7-U 

24 

12-16 

NONE 

NONF 

NONE 

2-  2 

28 

2- 

23 

30 

11- 

20 

31 

12-16 

24 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

317 

270 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CtLIFORNU 

H75  


Slatioii 


TWENTYNINE  PALHS 
VILYERMO  FIRE  ST4  79 
VICTDRVILLE   PUM>  PLJNT 
t(HITE  MCIUNT4IN  1 

WHITE   MOUNTilN  ? 
HlLORdSE  R4NCER  ST4 


5T4TE  EXTREMES 


DE4TH  V41.LEy 


BOO  IE 

BRIDGEPORT 


7-27 
7-26* 


1-28 
1-26 
3-29 

5-28» 
11-29 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


NONE 
NONE 
l-2g  1< 
NONE 

5-  21 

6-  2!(  le 

i-2e(  16 


20°  or 
below 


NONE 

2C 

2-l8  IS 

1-  29  1? 
6-19  20 

»-25l  le 

2-  22  2a 


24  or 
below 


1-  3U  23 

2-  IJ  20 
»-  2  22 
2-22  23 
6-20  21 

6>2S  16 
*•  7|  23 


28  or 
below 


3-  2^  2t 

2-  18  2( 

4-  7  2! 

3-  28  26 
6-2$  26 

6-271  21 
♦  -  7  23 


32'  or 
below 


3-29  28 
3-29  31 

5-  21  32 
<■-  7  30 

6-  30  29 

6-301  32 
5-  5  30 


First  fall  minimum  of 


32' or 
below 


11-19 
U-20 
10-  8 
10-2* 
7-  I 


L     aw        O— IT  o— 4T     sa     IV"     f        o     iw—     '        W     iV-     IW-        ^-^        -'3  1 

9  31   10-23  28  10-25  22  11-17  20  11-29     8  305  268  201   199  157 


28"  or 
below 


11-19 
11-30 
10-2* 
10-25 
7-31 


24°  or 
below 


11-  23 

12-  15 
11-18 
11-19 
10-  7 


8-19  23  10-  7 


20  or 
below 


12-16 
NONE 

11-  18 

12-  15 
10- 


16°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
10-  « 

10- 


Number  of  days 
between  dates 


10*  10* 


235 
236 
1*0 
200 


See  ReUreoca  NoIm  Following  Station  Indax 
-  IS  - 


SOIL  TEMPERATURES 


CALIFURNIA 
 IV7!> 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

0. 

di 
Q 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

S 
g 

u 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

1 

K 

U] 

Average 

1 

10 

- 

- 

58.3 

68 

50 

62.1 

72 
54 

65.8 

77 
55 

7*.! 

86 
59 

80.7 

89 
73 

85.7 

93 
77 

65.2 

9! 

77 

84.5 

91 

77 

73,1 

82 
65 

64 

5 

73 
56 

57.9 

63 
5J 

95 

20 

57,6 

62 
53 

61.3 

66 
57 

65.5 

73 
61 

73.8 

84 
65 

79.1 

87 
74 

84.1 

89 
79 

84.6 

91 
78 

83.5 

89 
78 

73.4 

81 
67 

65 

0 

71 
58 

58.5 

61 
55 

91 

50 

SAC 

57.3 

58 
55 

58.4 

60 
57 

61.0 

62 
60 

62.9 

67 
58 

70.7 

76 
67 

76.0 

77 
75 

80.4 

83 
77 

82.2 

84 

81 

82.2 

84 

60 

75.9 

81 
72 

67 

7 

72 

61,5 

64 

60 

69.7 

84 
55 

100 

94M 

62,2 

63 

62 

61,7 

62 
61 

62.7 

63 
61 

63.8 

66 
60 

69.3 

73 
67 

74.2 

75 
73 

78.0 

81 
75 

80.8 

81 
80 

81.6 

83 
60 

78.1 

61 
75 

72 

1 

75 
69 

66,3 

69 
6« 

70.9 

83 
60 

DAVIS    2    WSM    EXP  FARM 

UN) 

'* 

".7.6 

56 

49.2 

66 

55.5 

72 
45 

61.3 

78 

74.6 

88 
57 

85.9 

103 

87.2 

110 

87.7 

107 

84,2 

91 

68.5 

91 
5i 

55 

3 

7C 

49,2 

59 
♦  0 

67.2 

110 
38 

FRESNO  WSO 

2 

■il  .0 

67 
28 

53.1 

83 
33 

57.9 

86 

'• 

66.9 

96 
44 

84. f 

115 
53 

93.1 

117 
65 

97.0 

122 
71 

9«,a 

121 
68 

90.7 

lU 
61 

72.8 

103 
4? 

56 

•> 

82 
31 

47.6 

66 

30 

71.6 

122 
28 

^1 

«7.! 

64 
35 

54.8 

79 
4C 

59.7 

8  1 
45 

68.3 

91 
5C 

85.1 

10? 
60 

94.1 

112 
73 

97.6 

117 
79 

95.4 

115 
75 

91,7 

109 
75 

74. B 

99 
56 

56 

J 

79 
38 

50.2 

64 

37 

73.1 

117 
35 

f 

<>«.  1 

57 
3t 

53.0 

71 
4- 

58.4 

73 
47 

66.2 

8: 
52 

82.7 

102 
63 

91.9 

106 
76 

95.6 

109 
82 

93.5 

loa 

77 

89.4 

102 
77 

73.5 

92 
57 

57 

2 

73 
41 

49,1 

59 
39 

71.4 

109 
36 

2C 

8AC 

51 
M 

53.4 

57 
4  = 

58.; 

61 
55 

63.6 

b'. 
55 

75.5 

83 
6< 

B4.3 

87 
82 

86.5 

90 
83 

86.2 

86 
83 

63,1 

86 
82 

72.9 

81 
65 

60 

7 

65 
55 

53.1 

55 
51 

68.9 

90 
47 

4C 

84f 

51.^ 

5t 

5: 

56. C 

57 
5< 

59.? 

61 

57 

62.' 

6t 
6( 

70.! 

7t 
65 

78.9 

80 
76 

80. 

8i 
79 

62.5 

8: 
8^ 

81,0 

82 
80 

75.5 

80 
71 

66 

2 

70 
62 

59.4 

61 
58 

68.9 

83 
53 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


1978  


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Aor 

May 

June 

July 

Au 

ug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

1 

*      «  • 

NORTH  CO4ST 

DAAtNAGE  01 

1.6* 

2.36 

*.12 

5.19 

8.68 

6.6* 

6.65 

7.56 

5.61 

3.94 

2.33 

i.*8 

60.42 

WIND 

1676 

266* 

3618 

270* 

3068 

319* 

3525 

3068 

2307 

1987 

1244 

720 

29795 

MAX 

56.0 

60.0 

6*. 8 

69.9 

77.7 

79.1 

79.3 

78.2 

75.2 

66.6 

59.3 

55.3 

68.5 

MIN 

36.7 

*1.* 

*3.0 

*2.2 

*9.9 

52.3 

5*. 2 

5*.* 

52.7 

47.7 

40.6 

38.5 

46.1 

TRINITY  RIVFR  HATfH 

EVAP 

3. 59 

7.62 

9.25 

10.11 

8.93 

7  00 

2  61B 

92 

■  d3B 

NINO 

6966 

661 

1016 

1103 

125* 

678 

871 

9*7 

737 

B32 

768 

620 

10373 

TULELiKE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

9.24 

9.28 

9.31 

6.35 

7.00B 

- 

- 

- 

- 

W4RM  SPRINGS  0AM 

EVAP 

1 . 40B 

3 . 09B 

3.89B 

8.15 

B  .  63 

5 .640 

6 

•  * 

*  n7ft 

2.11 

1  aSSG 

WIND 

1 028B 

1258 

1*95 

1336 

1*9* 

1707B 

1262 

1*76 

1381 

MAX 

53.9 

8*^7 

- 

- 

m 

MIN 

*  1 . 2 

" 

56  3 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.  95B 

1 . 786 

2.73 

5.7*B 

6 . 25B 

8.39 

6.67 

5.00B 

2  •666 

a456 

WIND 

98 

173B 

298B 

373 

338B 

385B 

*B9 

*67 

266 

291 

199B 

120B 

an 

MAX 

- 

• 

63.2 

• 

68.6 

90.6 

66.6 

60.6 

63.2 

- 

• 

MIN 

*1 . 7 

5* .  3 

57.3 

55.3 

53  8 

46.0 

•       *  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  OZ 

AUBURN  0AM  PROJECT 

EVAP 

1.66 

2.52 

3.12 

*.  19 

B.O* 

9.97 

ID. 95 

10.81 

9.06 

*.52 

2.09B 

i.29 

66.22 

WIND 

BOO 

1**7 

1303 

11*8 

1092 

1090 

1259 

1137 

9*3 

853 

596 

420 

12068 

MAX 

50.5 

5* .  8 

56.8 

6*  .  2 

Bl  .0 

67.* 

89.0 

66  •  4 

64.7 

68  *  3 

56.7 

51.9 

69,3 

MIN 

36.0 

37.2 

*0.  I 

39.6 

*9.8 

55  8 

58.8 

56 . 2 

56.3 

46.4 

39.7 

46.  1 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

1.07 

1.97B 

3.50 

5.00 

10.90 

11.66 

11.67 

11.21 

9.15 

4.41B 

2.12 

.97 

73,63 

WIND 

1000 

1*70 

2200 

2330 

*360 

5675 

5015 

4470 

4420 

2520 

1640 

6ft0 

357S0 

C><ICQ  UNIVERSITY  FARM 

EVAP 

1  57B 

3  06B 

*  •  376 

6*22 

12  05 

13.12 

11.  696 

_ 

10 .  '0 

ft 

5  .  378 

2.960 

1699 

3163 

3836 

3 1 37 

2881 

2552 

2198 

2013 

1290 

2  5 1  * 

16d9 

29538 

MAX 

50.4 

55.5 

60 . 7 

66*6 

82.2 

66,7 

69*3 

88,3 

70.7 

58.9 

52.6 

71.2 

MIN 

35.0 

*0.6 

*2.0 

42.6 

51.8 

57.8 

61.9 

59.3 

59.4 

48.5 

41.0 

38.6 

48.2 

DAVIS   2   WSW  EXP  FARM 

EVAP 

1.71 

2.28 

3.6* 

6 . 30 

12.226 

13.3* 

12.38 

1 1  *07 

9.06 

5.31 

3.918 

1  fl  B6B 

63.30 

DEP 

.42 

.32 

»  .06 

3.8* 

3.21 

1.33 

1.14 

.96 

.05 

1.36 

.46 

13.48 

WIND 

3317 

*019 

*590 

4202 

**23 

*050 

3*25 

3165 

2318 

3297 

3757 

2349 

*2932 

MAX 

51.1 

56.9 

62.7 

70  iO 

86.6 

91.3 

92.5 

90.6 

68.6 

73.0 

59.1 

52.7 

72.9 

MIN 

34.3 

37.1 

39.* 

38,3 

*8.6 

53 .  * 

57.0 

56.2 

55  9 

47.5 

38.5 

35.4 

45. 1 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.77 

1.73 

2.*8 

3.9l 

fl.76 

10.3* 

10.39 

9.33 

7.7* 

3.75 

1.66B 

1.02 

61.66 

WIND 

90* 

215* 

2062 

1568 

1523 

1669 

1393 

1*01 

1132 

1410 

1094 

892 

17202 

GRIZZLY   ISLAND  RE^UPE 

EVAP 

2  33 

3.25 

8 .  *7 

9 .  *6 

9  67 

6.83 

,  _ 

3  87 

t  .  0  1 0 

1.538 

62  .66 

WIND 

9q3 

171* 

1*3* 

1  7n  S 

1*13 

1376 

9526 

5B5B 

14646 

MAX 

53.2 

61.6 

71.3 

77.8 

65. 1 

6*. 7 

65.3 

62!* 

79.4 

75.2 

63.8 

56.4 

73.0 

MlfJ 

38.3 

*1.S 

**.l 

*5.6 

52.2 

5*. 9 

56.6 

56.6 

56,0 

51.2 

42.9 

39,8 

48.3 

LAKE  SQLANQ 

EVAP 

9.566 

7.88 

4.66 

3.42 

1.636 

_ 

WIND 

1665B 

1330 

1956 

2194 

1659 

MAX 

I 

I 

- 

- 

I 

8*. 3 

62.7 

66.3 

56.6 

51.8 

MIN 

- 

- 

- 

* 

• 

■ 

- 

55.3 

54.9 

46.6 

38.1 

36.6 

• 

LAKE  SPAULDING 

EVAP 

6.206 

7.29 

6.35 

4.78 

WIND 

697B 

577 

569 

647B 

I 

MAX 

- 

70.1 

77.2 

73.3 

68,8 

- 

I 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

*0.1 

46.1 

*2.7 

43,0 

- 

- 

" 

" 

MARHLEY  COVE 

EVAP 

1.35 

1.658 

3.06 

*.35 

8.68 

11.12 

10.85 

9.61 

7.49 

♦  •15 

2.17 

1.13B 

66,01 

WIND 

1280 

1552 

20*2 

1801 

1659 

181* 

16*2 

1556 

1072 

1292 

117* 

707 

17851 

50.6 

5*. 6 

59.5 

6*.* 

61.6 

67.8 

88 . 1 

85.8 

82.8 

67.9 

55.0 

50.8 

69.1 

MIN 

35.5 

36.6 

*0.3 

39.* 

*6 . 5 

53.3 

55.9 

5* .  5 

53.6 

45.7 

37.8 

j3,9 

44.9 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

1.50B 

l.**B 

2.16 

2.89 

6.5* 

8.13 

6. 226 

7.698 

7.086 

2.96 

1.561) 

1.43B 

51.60 

WIND 

1499 

1*18 

1539 

12528 

1523 

1398 

1075 

12236 

10976 

1205 

11*2 

979 

15350 

SHASTA  DAM 

EVAP 

2  •  06fl 

1 . 68B 

3  •  26B 

*  ■  1 6 

8.99 

10.13 

10.85 

10  •  *  1 

9.19 

* .  0*  6 

2.26 

1  •tt3& 

69,08 

DEP 

.25 

.26 

.30 

■  1.67 

1.17 

.06 

>  1.68 

.77 

.67 

•  1.15 

.5* 

.U3 

WIND 

1650 

1593 

20*6 

1661 

1960 

I810B 

1956 

2032 

1995 

I7l3 

1952 

2029 

22617 

WMSKEYTOWN  RES 

EVAP 

1.12B 

.75B 

2.*7a 

3.70 

8.36 

9.20 

10.38 

9.16 

7,67 

2.608 

1.256 

.96B 

57. B2 

HIND 

730 

78* 

1009 

817 

619 

573 

620 

700 

466 

39? 

37? 

407 

7509 

*       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

B.*0 

9.57 

B.IS 

6,07 

- 

OEP 

■  .37 

■  ,90 

^  1.39 

■  .96 

WIND 

1025 

9*0 

710 

Fleming  FISH  AND  GA>'E 

EVAP 

*.  16 

7.81 

8  •  50 

9,6* 

7.5* 

5 . 53 

2.95 

WIND 

- 

- 

- 

1711 

1367 

1059 

932 

60* 

329 

718 

- 

- 

• 

tahhe  city 

EVAP 

- 

- 

- 

7.17B 

6,9*6 

6.16 

4.06 

- 

- 

- 

• 

OEP 

- 

- 

- 

- 

- 

2.B0 

1.52 

.62 

.69 

- 

• 

HIND 

*  10 

313 

357 

187 

632 

*      •  • 

Central  coast 

DRAINAGE  n« 

BURLINGAME 

EVAP 

2.13B 

2.11B 

*.31S 

*.5* 

7.118 

7. 638 

9.96 

10.06 

6. 17B 

3.91B 

2.36 

l.il6 

61,69 

HIND 

1031 

1727B 

2283 

2170 

26678 

1'13B 

2652 

2068 

I88IB 

1586 

1388 

993 

22379 

MAX 

56.9 

62.9 

68.7 

70.0 

79.2 

65.1 

6*.  3 

6*. 9 

60.9 

72.9 

63.7 

60*3 

72.5 

MIN 

*2.0 

*6.1 

*6.6 

*6.8 

51.6 

56.4 

60.2 

57.0 

55.4 

51.8 

45.4 

44.5 

50.3 

S«e  R«fer«rK«  Nolct  Following  Srahon  Indox 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIfDRNIA 
1975 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

EVAP 

2.358 

3.868 

4.32 

8.43 

9.82 

11.028 

10.76 

8.48 

5.048 

3. 318 

2.688 

EVAP 

2.33 

3.05 

4.95 

6.50 

10.05 

9.81 

9.73 

9.51B 

6.268 

5.06 

3.35 

£•578 

73^17 

DEP 

.88 

1.08 

1.33 

1.48 

3,11 

1 .90 

1 .44 

2.12 

.25 

1.02 

1 . 25 

1 ,22 

17^0B 

WIND 

2354 

3406 

4051 

3965 

4134 

3951 

3725 

21538 

2086 

EVAP 

1.46 

2.06 

3.45 

5.168 

9.85 

10.85 

10.39 

9.53 

7.62 

4.32 

2.53 

^•458 

68  .67 

OEP 

,09 

.01 

.88 

-  1.34 

.  56 

■  58 

■     1 .83 

.87 

.52 

•  99 

.  30 

•  04 

•  5.93 

EVAP 

i  8 1 

1.338 

1 .998 

3*  36B 

8.01 

9.57 

10.07 

8.70 

6.37 

3.376 

1 . 39B 

•  til 

55.80 

OEP 

.a 

.13 

.38 

.81 

.82 

.14 

■  1,83 

.  1.67 

-  1.07 

•  65 

.13 

•  U4 

•  5.58 

WIND 

279 

550 

514 

408 

459B 

541 

595 

5308 

" 

* 

353 

3U4 

" 

EVAP 

1.17 

2.30 

3.36 

4.53 

9.27 

11.91 

12.53 

10.93 

8.80 

5^23 

2.06 

l^U 

73.32 

DEP 

.22 

.21 

.57 

.  1.79 

.  1.27 

•  2.19 

■  3.79 

.  3.33 

-  1.42 

-  1^07 

.89 

•  ^2 

.  16.65 

WIND 

1146 

2195 

1965 

1320 

1318 

1515 

1399 

1127 

9l9 

1281 

1088 

910 

16183 

MAX 

51.4 

58,8 

64,1 

71.0 

84,5 

90.2 

92  .5 

90.5 

88,2 

73,3 

50.5 

S3^8 

73^2 

WIN 

38.9 

42.9 

44.3 

45.9 

55.5 

61.5 

65.3 

64.2 

54.9 

52.5 

43.1 

40^0 

51.6 

EVAP 

6. 698 

7.528 

5.98 

4.558 

EVAP 

2.07 

3.82B 

5.  138 

7.35 

11.42 

13.02 

• 

■ 

a 

WIND 

1231 

1622 

1751 

1639 

1294 

971 

MAX 

53.2 

62,2 

67.0 

86.3 

91.3 

_ 

_ 

MIN 

36.  2 

41.5 

45.3 

45.4 

54.  5 

61.0 

_ 

_ 

_ 

EVAP 

.88 

1.58B 

7.348 

9.318 

10.598 

9.37 

8.01 

4.47 

1.76 

p 

WIND 

393 

750 

668 

428 

4978 

7008 

682 

537 

5l9 

464 

274 

815 

6727 

EVAP 

2.10 

3.20 

5 . 33 

7.  83 

15.85 

WIND 

1922 

2445 

3349 

3555 

4328 

6 

MAX 

51.4 

58,2 

64.2 

69.8 

81.6 

- 

I 

I 

I 

I 

'- 

e 

MIN 

37.2 

41.8 

42.8 

43.2 

51.1 

- 

- 

• 

■ 

■ 

' 

EVAP 

1 . 30 

2. 578 

4.25 

5.18 

10.27 

10.72 

10.41 

9.20 

7.37 

3.91 

2.07 

1,02 

68^27 

DEP 

.23 

.74 

.  58 

.71 

1,58 

•  23 

■  1.02 

.  60 

■  00 

■  .45 

.16 

•  02 

.  75 

WIND 

1087 

1475 

1667 

1595 

2028 

1779 

1409 

1195 

999 

900 

711 

248 

15094 

MAX 

46.2 

58.0 

61.6 

68.9 

84.2 

86,9 

90.4 

88.3 

85,1 

69,7 

56.3 

49^0 

70.4 

MIN 

34.6 

42.  6 

43.9 

43.8 

52.2 

56 , 4 

59.  3 

S8>5 

56,5 

49.  1 

41.7 

38,7 

48.  1 

EVAP 

2.01 

2 . 92B 

4.94 

7.86 

15.54 

17.65 

17.40 

15.49 

12.05 

6.95 

4.01 

2^218 

109.04 

WIND 

3210 

3381 

5019 

6295 

7021 

5997 

5710 

4838 

3905 

4511 

4353 

3623 

58963 

MAX 

54.4 

62,1 

68.4 

73,0 

86.  1 

90.0 

93.0 

91.9 

89.1 

76.5 

66.0 

57^2 

75.6 

MIN 

40.6 

45.6 

46.3 

47,0 

55.4 

59.3 

54  . 1 

63.2 

52,3 

53.8 

44.9 

41^4 

52.0 

EVAP 

1.30 

1.74 

4.12 

5.07 

9.08 

10.00 

10.70 

9.69 

7.43 

4.28 

1.94 

1.108 

66.45 

WIND 

1142 

1587 

1741 

1664 

1721 

1697 

1706 

1409 

1158 

1353 

1148 

1134 

17470 

MAX 

50.9 

59.1 

62.7 

70.0 

85.6 

89,3 

91.7 

90.9 

87.7 

74,5 

64.8 

55^7 

73.6 

MIN 

36.2 

42.0 

42.7 

42.9 

52.2 

56.4 

58.5 

57.6 

57.6 

49.7 

40*4 

35^6 

47.7 

EVAP 

2.45B 

" 

2.428 

2.948 

7.95 

8.03 

8.64 

8.22 

7.59 

4.898 

3.048 

■ 

DEP 

.40 

.  1.14 

-  2.5l 

1 .20 

•  17 

.  2.27 

.  2.40 

.79 

.41 

.07 

- 

EVAP 

1.99B 

3.03 

4.90 

7.26 

14.44 

15.92 

17.43 

16.15 

12.77 

6.91 

3.83 

2.U08 

107.63 

WIND 

1979 

2688 

4044 

4613 

5517 

7753 

5920 

5927 

4301 

3289 

2540 

18S1 

52432 

MAX 

52.3 

59,8 

66.0 

72.2 

82.0 

85.4 

88.8 

87.9 

88.3 

74.3 

63.4 

55^6 

73.0 

MIN 

37.5 

42.6 

43.2 

43.1 

50.2 

52.9 

56.7 

57.3 

57.8 

50.2 

42.3 

38^0 

47.7 

EVAP 

1.94 

3. 308 

4.99 

7.30 

13.68 

15.76 

15.45 

14.20 

11.41 

6.298 

3.73 

1^968 

100.01 

WIND 

1932 

2351 

3278 

4129 

5240 

5493 

6089 

4681 

4148 

2945 

2219 

1365 

44870 

EVAP 

7.  15 

8.21B 

9,69 

10.23 

8.00 

_ 

DEP 

,90 

>     1 .55 

■  2.56 

.96 

1  •  19 

WIND 

- 

'- 

- 

- 

701 

639 

569 

781 

823 

7968 

- 

- 

- 

MAX 

~ 

80.2 

89.1 

93.4 

90.7 

88,5 

77,1 

• 

MIN 

47.0 

53.7 

58.4 

56.4 

53.5 

45  •  2 

9 

EVAP 

2,70 

3.15 

3.778 

4.39 

7.07 

7.50 

8,65 

8.00 

6.45 

4,91 

3.64 

2,55 

62.88 

WIND 

1393 

1390 

1855 

1529 

1360 

1085 

943 

770 

677 

1122 

985 

928 

14037 

MAX 

59,3 

61.4 

66.1 

68.7 

80.8 

84.9 

89,0 

88.2 

83.3 

73.8 

62.6 

56^5 

72.9 

MIN 

39.2 

41.9 

42.6 

43.1 

52.6 

55.3 

57.7 

58.0 

57,3 

48.8 

41.8 

39,4 

48.1 

EVAP 

3.02 

3.05 

4.49 

5.74 

6,40 

5*07 

7.14 

7  •  32 

6.08 

5,12 

4.00 

2 ,50 

60.93 

DEP 

•  32 

.29 

.  .47 

.15 

,65 

■  1.15 

.57 

9  .05 

,  17 

•  28 

.42 

•  28 

.  2>42 

WIND 

1647 

1995 

2907 

2918 

2954 

2792 

2715 

2875 

2308 

2202 

1954 

1473 

2B741 

MAX 

60.3 

63.8 

66.8 

70.2 

74.7 

75,4 

81.0 

81.3 

79,6 

73.9 

56.1 

60.1 

71^2 

MIN 

38.6 

41.8 

43.8 

46.2 

51.6 

55.2 

59.5 

59.5 

58,9 

50,8 

43.7 

40,1 

49.1 

EVAP 

4.93 

3 , 608 

4.188 

4.93B 

7.968 

8(448 

1 1 .82 

11.31 

10.07 

6^55 

5.47 

4^08 

83.34 

OEP 

2.44 

.76 

.26 

.68 

1 .15 

.75 

2.55 

2.89 

3.42 

lt72 

2.08 

1.61 

18.53 

WIND 

12S1B 

1377 

1803 

1481 

14448 

15758 

1605 

1413 

1212 

1244 

1273 

1267 

16975 

MAX 

59.0 

59,9 

63.8 

66.4 

77.0 

80.0 

87.5 

64.0 

58,9 

MIN 

37.6 

38.5 

41.0 

42.5 

48.7 

53.2 

59.6 

40.5 

38,5 

EVAP 

3.91 

2.52 

3.273 

3.87 

6.44 

7.62 

8.53 

7.97 

5.85 

5^01 

4.83 

4,U5 

65.87 

WIND 

1984 

1613 

1859 

1571 

2610 

15448 

1571 

1438 

1254 

1652 

1949 

18648 

20909 

MAX 

63. 1 

62.3 

66.3 

70.3 

81.5 

84.3 

84.0 

82,4 

76,4 

67.1 

63,2 

MIN 

38.7 

44.3 

49.3 

46.5 

56.2 

55.4 

54.1 

53,0 

48,5 

42.0 

41^7 

EVAP 

4.85 

10.768 

13.20 

17,84 

21.47 

24.08 

21.28 

14.93 

12^33 

7.66 

5^70 

WIND 

1310 

2766 

3169 

2451 

2552 

2657 

2167 

1597 

1962 

1530 

1082 

MAX 

60.8 

74.9 

81.0 

93.3 

98.3 

99.1 

97.0 

82.8 

68.9 

67.5 

MIN 

40.6 

49.9 

53.1 

63.4 

58,6 

69.4 

68.7 

57.6 

46.1 

47,1 

3 

Station 


NACIMIENTD  0AM 
NEWARK 


»       •  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 


CAMP  PARDEE 


FRI4NT  GOVERNMENT  CAMP 


HETCH  HETCHV 
KETTLEMAN  CITY 


KNIGHTS   FERRY   2  SF 
LITTLE   PANOCHE   OET  DAM 


UODI 


LOS  BANDS   DET  RES" 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 


TRACY   PUMPING  PLANT 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT 


CACHUMA  LAKE 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE   CIT   EXP  STA 


TWITCHELL  DAM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


DEATH  VALLEY 


See  Reference  Notes  Following  Starion  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  "i:!"^'"* 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

AAay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

INDIQ  U  5   DATE  GASDFN 

EVAP 

3>43 

♦  •52 

7.09 

12 

13.216 

15.51 

16.20 

15.79 

11.79 

6.35 

4.89 

3*066 

112.96 

WIND 

396 

587 

1052 

814 

926 

657 

439 

MAX 

62.7 

66.9 

7S.6 

81. 0 

91.8 

97.0 

102.5 

100.4 

95.8 

63.5 

72.9 

62.9 

82.9 

HIN 

39.2 

42.6 

'16.6 

«9.9 

57.9 

63.4 

69.2 

66.3 

66,8 

55.0 

45.6 

41.6 

93.7 

MCJ4VE 

EVAP 

6.62 

12.76 

15.99 

17.15 

15.72 

11.26 

7.77 

5.566 

WIND 

3830 

3836 

4146 

3627 

3201 

1952 

2436 

2325 

1465 

MAX 

62.9 

77.6 

84.4 

87.2 

85.1 

S3. 7 

69.7 

56.6 

57.6 

f 

MIN 

37.0 

36.6 

45.6 

51.6 

54.0 

53.7 

54.7 

42.9 

37.5 

35.9 

S«©  Rflfer«nce  Note*  Following  Slalion  Index 


STATION  INDEX 


CALIFCIKNIA 
1975 


Station 


o 

X 

<D 


County 


0 


0) 

3 

■& 
C 

o 


o 
> 
M 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


£0 

o  (U 

2 


o  8 

So 


ACTHN-ESDH  rVN  PCZblF 

ADELANTO 

ADIN  RAf^GFR  STATION 

ALAMO  1  N 

ALDFRPGIiMT 

ALDER  SPRINfiS 

ALISO  CN  TAT  MT  FC  4i,6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANIIER  5TATIDN 


ANGIQLA 

ANGWIN  PAC  UNIUN  COL 
ANTIQCH  FiaoESDARD  ML 
ANTIQCH  PUMPING  PL  3 
ANZA 

APPLE  VALLEV 
ARROYU  GR»Nng 
ARRHYO  SECQ 
ASH  MOUNTAIN 

ATLAS  ROA"  nUTRA 

atwell 

auberry  1  nw 

AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

AVALDN  PLFASUPE  PIER 

BADGER 

BADGER  PASS 

BAKER 

bakersfield  wso  ap  h 

balch  powfr  house 
ball  mountain  lookout 
barrett  dam 

BARSTOW 
BATES  RIDGE 
BATTLE  CRFEK  AOS 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PU"PING  PLANT 
BEAUMONT   1  P 

BEL  AIR  FC-iOA 

BEN  LOMONn  4 

BENTON   INSPECTION  STA 

BERKELEY 

BIEi^ER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAk'E 
BIG  BEAR   LAKE  DAM 
BIG  DALTON  CAM  PC223CE 
BIG  PINE  TRFEk 

BIG  PINES  PARK  FC  B3B 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUN^A  DAM  FC46DE 
BIRMINGHAM  GEN  HQSP 
BISHOP  CRFEK   INTAKE  2  R 
BISHOP  WSO  AP  R 
BLACK  MOUNTAIN  ?  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKWELL5  COPNFR  2WNW 
BLODGETT  EX».  FOREST 

BLUE   CANYON  WSMO  R 

BLYTHE 

BLYTHE   7  W 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

BOCA 

BODIE 

BOONVILLE  M^TNC  STA 
BORON 

BDRPEGO  DFSFRT  PARK 
BOULDER  CREEK  G.  S. 

BOULDER  C   LOCATELLI  R 
BOULEVARD  2 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRANDY  CRPE'< 
BRANNAN  ISLAND 
BRANSCUMB  3  NNW 
BRAWLEY  2  SW 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 


001'. 
002* 
0029 
0064 
0088 
0093 
0115 
0136 
Old* 
0151 


0204  05 

0212  01 

0227  05 

0232  05 

0235  06 

02441  07 

032d  04 

0322  04; 

0343  05 

0368  01 

0374  05 

0379  05 

0383  02 


0385 


02 


0395  06i 

0422  05] 

042^  05! 

0436  OTi 

0442  05| 


0742  06 
0758  06 
07671  07 


1060  0 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
HDDOC 

CONTRA  COSTA 

HUMBOLDT 

GLENN 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 


TULARE 
NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
SAN  BEPCINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
TULARE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

PLACER 

LOS  ANGELES 

TULARE 

MAR IPDSA 

SAN  BERNARDI 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

SAN  OIEGD 

SAN  BERDINO 

SNTA  BARBARA 

TEHAMA 

TULARE 

RIVERSIDF 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
MONO 
ALAMEDA 
LASSEN 
TRINITY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

INVO 

SAMTA  CLARA 

LASSEN 

KERN 

EL  DORADO 

PLACER 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

MONO 

MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 
PLUMAS 

SANTA  CRUZ 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

SHASTA 

SACRAMEMTQ 

MENDOCINO 

IMPERIAL 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 


13^4  19 
3332  50 
1334  11 
21^41  30 


1738  26 

936  23 

2737  05 

138  54 

i38  53 

3333  21 

935  38 

1437  40 

635  16 

1035  25 

1136  55 

2339  56 
3332  41 
1534  54 
3034  55 

2340  24 
V36  41 

28(^3  56 

2^33  59 

633  56 


1937  08 


US  16 

117  25 
120  57 

122  02 

123  37 
122  42 

118  33 
116  46 
118  06 
120  33 


119  29 
1  22  26 
121  46 
121  44 

116  40 

117  13 

120  34 

121  29 

118  50 

122  15 

118  40 

119  30 
121  04 

121  04 

118  19 

119  01 
119  40 
116  04 
119  03 

119  05 

122  47 

116  40 

117  02 
119  55 
122  08 

118  52 
116  58 
116  58 
116  58 

118  27 

122  05 

118  29 

122  15 
121  08 

123  15 

116  55 
115  58 

117  49 

118  29 

117  41 
121  47 

118  11 
118  30 
118  35 
118  22 


122 
121 


119  54 

120  40 

120  42 

114  36 

114  43 

114  43 
120  06 

119  01 
123  22 

117  39 

116  25 

120  37 

122  12 

115  18 

118  22 

120  39 

122  34 

121  42 

123  39 
115  33 

117  56 
121  46 


2960 
2845 
4195 
410 


17 


460  31 
4440 
2367 
1735 
1127 

440C  58 


1650 
6480 
2140 
1292 
1272 
25 
303C 
7300 
94c 
495 

1720 
650C 
1623 
2160 
5155 
420 
5800 
2613 
3045 
2505 

54C 
45Q 
5461 
345 
4125 
126C 
5745 
5815 
1587 
1006C 

6862 
235 
2317 
722 
8154 
4108 
233C 
7200 
710 
4414 

528C 
268 
390 
39C 

5575 

8370 
34C 

24&C 
755 

S02C 

2175 
350C 
305! 
5365 
123C 
3C 
145S 
•  IOC 
275 
325 


56 
103 
4 
65 


45 


66 


36 

23{  23 
54 
61 


205 
1815 
28 
60 
3915 
2933 
105 
800 

1708     511  51 


75 
36 
97 

20  19 
31 
15 
16 


60 
105 
4 
65 


13  50 

60  61 
53  63 


S2 
65 
361  36 


48 
4 
13 
S9|  S9 

22!  32 
15 
46 
46 


48 
61 
36 

16 

4C|  63 
21 

I3l  13 


16 


3S 


JUL 


JUL 


JUL 
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STATION  INDEX 


CALIPORNIA 
1975 


Station 


BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVILLE   <t  NNw 
BRIOGEVILIE   5  W 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROCKS   FA'NHAM  RANCH 
BRUSH  CPEFK  RS 
BRUSHY  SPRG"!   GUARD  STA 
BRYSQN 
BUCKHORN 

BUCKS  CREFK  PH 
BURRANK  VALLEY  PMP  PIT 
BURLINGAMF 
BURNEV 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCK 
BUTLER  VALLFV  RANCH 
BUTTE  LAKF 
BUTTONWILLOW 
CACHUMA  L^K? 

CAJON  WEST  SUMMIT 

CALAVER4S   BIG  TREES 

CALAVERAS  R4NGER  STA 

CALAVERAS  RPSERVOIR 

CALEXICn  ?  ME 

CALISTQGA 

CALLAHAN 

CAMP  ANGELUS 

CAMP  HI   HILL   DPIOS  57E 

CAMRQ 

CAMP  PARDFE 

CAMP  PIONEER   SKI  SHLTR 
CAMP   SIX  LOOKOUT 
CAMPTONVILLP  RS 
CANRY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYPN  0AM 
CARBON  CANYPN  GiLMAN 
CARBON  CANYRN  WORKMAN 

CARIBOU  PnwER  HOUSE 
CARMEL  VALLPY 
CARPINTERIA  RESERVOIR 
CASTLE   ROCK  RAD  LAB 
CATHEYS  v  nULL  RUN  RH 
CAZAQERO  3  W 
CECILVILLF  1  5E 
CEDARVILLF 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAMPS  FL'T  WFST  MOW 

CHATSWQRTH  fC2'tf 
CHATSWORTH  OESERVDIR 
CHERRY  VALLFY  DAM 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CHIQUITO  CRFEK 
CHITTENDEN  04SS 
CHOLAME  ALLFY  RANCH 
CHUCHUPATF  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  PnMDNA  COL 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLFY  MUDD  RCH 
CLEAR  CREFK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALF  ^  SSE 
CLQVER0«LE  1  S 
CLOVER  VALLFY 
COALINGA 

COALINGA   1  SE 
COFFEE  CRFEK  RS 
CDHASSET   1  NNF 
COlBYS  FC  55  D 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  2  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 


S  Q 


County 


Years  of 
record 


a, 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


03  MONO 

03  MONO 

01  HUMBOLDT 

01  HUMBOLDT 
03|  PLACER 

02  YOLO 
02  BUTTE 
02  PLACER 
0*  MONTEREY 
02  SHASTA 

02  PLUMAS 

Ob  LDS  ANGELES 

04  SAN  MATEH 
02  SHASTA 

Oil  TRINITY 

O'J  CONTRA  COSTA 

01  HUMBOLDT 

02  LASSEN 

05  KERN 

06  SNTA  BARBARA 

07  SAN  BERDINO 


CALAVERAS 
CALAVERAS 
ALAMEDA 


07  IMPERIAL 


NAPA 

SISKIYOU 
06l  SAN  BERDINO 
06|  LDS  ANGELES 
Od  SAN  DIEGO 

Osi  CALAVERAS 

02  SIERRA 

Oil  DEL  NORTF 

02  YUBA 

02|  MODOC 

06  LOS  ANGELES 

Oi  PLUMAS 

061  ORANGE 

06  ORANGE 

06  SAN  BERDINO 


01 

OJi 


02  PLUMAS 
O'li  MONTEREY 

06i  SANTA  BARBAR 
05l  SAN  JOAOUIN 
05]  MARIPOSA 
Oli  SONOMA 

01  SISKIYOU 

03  MODOC 
021  YUBA 
0^  LASSEN 

I 

06|  LOS  ANGELES 
061  LOS  ANGELES 
09  TUOLUMNE 

02  PLUMAS 
02  8UTTE 
05  MADERA 

0^  SAN  BENITO 

04  SN  LUIS  08P0 

05  VENTURA 

06  SAN  DIEGO 


02  SACRAMENTO 

06  LOS  ANGELES 

02  YOLO 

021  GLENN 

Olj  SISKIYOU 

02  LAKE 

01  SONOMA 

01  SONOMA 

02j  PLUMAS 

05  FRESNO 


FRESNO 
TRINITY 
02  BUTTE 
06  LOS  ANGELES 
02  SHASTA 
0^  PLACER 
02  YUBA 
02  COLUSA 
0«i  CONTRA  CnSTA 
02  EL  DORADO 


3638 
3638 

tI^io 

Tito 
3639 
2338 
839 
139 
2'ij35 
ai^AO 


117  34 

120  19 

120  22 

121  49 


59 


30 


US  36 

118  37 

119  55 
121  14 

!l2l  49 

1119  23 
il2l  36 

1120  15 
:U9  01 
1117  06 

121  18 

117  43 

121  32 

122  24 
;  23  27 
122  38 

122  59 

123  OU 


1,120  21  I 

122  42 

121  43 
118  07 

122  OB 

120  57 

121  11 

122  01 
121  59 
121  01 


16 


48 


15 


a  a  I  d  s 

O  tt)    o  o 

'2g-  So 


35 


48     49  36 


948 

906 
476i 
452S 

IBS  106 
729d 


138 
12011  81 
14  41 


63  64 


2418  103  106 

595  69 

50  70  96 

19S  '  19 

I48q  1!^ 


78  80 
38 


20 


29 


53     57  57 


20 


23 


NQV 
JUN 


FEB 


JAN 
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STATION  INDEX 


CALIFORr,IA 
1975 


Station 


o 

X 

0 

C 


County 


0) 

-a 


0) 

"S) 
c 
o 


Years  of 
record 


Elevation 

Temp, 

Precip. 

2703 

16 

200 

28 

30 

25 

610 

62 

67 

264 

10160 

1385 

35 

57 

1514 

575 

47 

1070C 

15O0 

40 

75 

66 

120 

20 

50 

4900 

9 

21 

58 

5175 

5370 

16 

106 

40 

41 

1285 

46 

4640 

76 

86 

1970 

1915 

32 

36 

3320 

16 

275 

15 

60 

104 

104 

3650 

5057 

194 

60 

64 

1200 

13 

5225 

23 

27 

445S 

7 

7 

323 

70 

45 

1200 

16 

117c 

1 

140 

76 

77 

2720 

69 

72 

3500 

57 

880 

1640 

6 

6 

5937 

21 

22 

116 

50 

2895 

49 

58 

4240 

16 

4385 

19 

19 

1455 

1* 

53 

3000 

63 

65 

60 

77 

2420 

65 

20 

l'< 

20 

6650 

973 

42 

42 

1205 

65 

65 

600 

40 

40 

30 

42 

44 

715 

71 

72 

170S 

38 

38 

9645 

50 

92 

49 

291C 

5 

5 

46C 

1285 

77 

78 

66C 

n 

78 

60C 

139C 

295C 

4- 

89 

89 

44: 

25 

43« 

3t 

24 

25 

UC 

306C 

54 

66 

66C 

2965 

eoc 

214C 

30 

320C 

435 

16 

285 

27 

30 

Opened 
or  closed 
during  yr, 


a  a 

O  0) 


XtT) 

o  3 
2  u 


CDPCQ  ND  1  HAM 
CORCORAN   IRPIG  OIST 
CORNING  HnufiHTON  RANCH 
CORONA 
CORRALITD"; 
COTTQNi^DDn  CREEK 

covplo 

covelo  eel  ^iver  rs 
covina  temple  ec  193  b 

CRARTREE  meaDHW 

CRAWFORD  RA'JCH 
CRESCENT  CUV  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MTNC  STA 
CRESTLINE  FIRE   STA  2 
CROCKETT 
CRDWDER  FLAT 
CRYSTAL   LAKF   SC  283C 
SCULLER  CITY 
CUMMINGS 

CUYAMACA 

DAGCETT  EHUDN  PLANT 
DAGGETT  F4A  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 
DAY 

DEAD  HORSE  PES   2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYHN  LABORATORY 

DEEP  SPRIMG5  COLLEGE 
DEER  CREEK  POREBAY 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  rQaD  CAMP 
DELTA 

OENAIR   3  NNF 
DE  SABLA 

DESCANSO  SANGER  STA 
DIAMOND  B4R 

DOBBINS   1  S 

DONNER  MEMQBIAL   ST  PK 

DOWNEY  FD  FC107C 

DDWNIEVILLE   RANGER  STA 

DOYLE 

DOYLE   5  S5E 

DRY  CANYQM  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  PANGFR  STA 

DUTTQNS  LANPING 
EAGLE  CREFK 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RFSERVQIR 
EL  CAPITAN  0AM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PntJFR  HOUSE 
ELK  VALLEY 
ELLFRY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MIRAGE  FIELD 

EL  MQDENA 

ELSINDRE 

ESCQNDIOO 

ESCONDIDO  2 

ETIWAND4 

ETNA 

«£UREKA  wsn  CI  R 
EXCHEOUER  RFSERVQIK 
EXETER   FAiiVPR  RANCH 

FAIBFIELD  FIRF  STATION 
FAIRFIELD  3  NNE 
FAIRMONT 
FALLBROOK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUERQ4  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 
FIVE   POINTS   5  SSW 


1990 
2012 
2027 
2031 
204B 
2069 
2001 
2084 
2090 
2114 


SISKIYOU 
KINGS 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
06   LOS  ANGELES 
05  TULARE 


2139  07 


2147 
2148 
2150 
2164 
2177 
2184 
2198 
2214 
2218 

2239 
2255 
2257 
2269 
2290 
2294 
2306 
2311 
2319 
2327 


2331  07 

23381  02 

2346  05i 

2362  04i 

2369  Osj 

2379  02i 


2389 
2402 


2406  06 

2432  06 

2456  02 

2467  oa 

2494  06^ 

2500  02 

2504  03 

2506  03 

2516  06 

2539  05 

2568  02 

2572  02 

2580  Ol! 


2591 


259^  07 
2640  02 


2709 
2713 


2728  05 
Z'"<9  01 
2756  03 
2760  05 

2771  07 
2779  06 
2809  06 


2852 
2863 


2895  06 
2899  01 
291C  01 
2920  05 
2922j  09 


2934  0 

2935  02j 
2941  07 
2958  06 
299<J  021 
3020  02 
3038  09 
3048  Oti 
5050  06 
3083  09 


051 


SAN  DIEGO 
DEL  NPRTF 
DEL  NORTE 
DEL  NURTF 
SAN  BERDINT 
CONTRA  CnSTA 
MODOC 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENBDCINH 

SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 
YDLO 
MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

SHASTA 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SISKIYOU 

NAPA 

TULARE 

RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

AMADOR 

DEL  NQRTE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 

SAN  BERDINO 

ORANGE 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGD 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

BUTTE 

TEHAMA 

AMADOR 

5NTA  BARBARA 

VENTURA 

FRfSNC 


1241  59 

936  06 

2339  54 

26^3  53 

2036  5" 

1936  29 

739  47 

739  50 

2634  05 

lu|36  34 

632  53 
1741  46 
1741  46 
1741  46 
1934  Ifi 

438  02 

1241  53 

2634  19 

3334  01 

739  5n 

2532  59 

634  52 

634  52 

2141  06 

437  01 

2338  32 

2141  13 

2141  42 

636  28 

633  39 


637  22 
3939  18 
9(35  47 
4|?6  36 
2737  25 
2340  57 
3737  34 
2339  52 

3332  51 
2634  00 

3939  22 
3639  19 

3333  56 
3939  34 
1840  02 
18|39  57 
2934  29 
1437  45 
2338  53 
23141  13 

17|3d  12 
1035  59 

633  48 
23|39  22 
25]32  53 

632  46 
1638  20 
1742  00 
3837  56 
1638  14 

1534  36 

2833  48 
28133  40 
3333  07 
3333  07 

2834  08 
1241  28 
1740  48 

37  35 
36  21 


38  16 
36  17 

1934  42 
3333  21 

39  36 

40  21 
38  32 
34  44 
54  24 


Jj36 


22 


122  20 

119  34 

122  21 
U7  33 

121  48 
118  11 

123  15 

123  05 
117  52 
U8  21 

116  17 

124  12 
124  05 
124  12 

117  15 

122  13 

120  44 

117  51 

118  24 

123  38 

116  35 

116  52 

116  47 

121  31 

122  12 
121  46 
121  23 
120  33 
116  52 

116  23 

117  59 

120  50 

119  15 

121  52 

121  23 

122  25 

120  47 

121  37 

116  37 

117  48 

121  12 

120  14 

118  08 
120  50 
120  06 
120  05 
118  32 

120  06 

121  58 

122  16 

122  18 

118  39 

115  27 
U2  31 

116  49 
115  34 

120  40 

123  43 

119  14 

121  12 

117  36 
117  47 
117  20 
117  05 
117  05 

117  31 

122  54 

124  10 

120  16 

119  04 

122  02 

122  02 

118  26 

117  15 

121  16 

122  27 

120  42 
120  00 

118  56 
120  09 


43 


14 


NOV 


20 


JUN 
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STATION  INDEX 


Station 


FLEf'ING  FISP   4Nn  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KMSER 
FOREST  GLFN 
FQRFSTHILl    RANGER  STA 
FORT  BIDWFLL 
FORT  BRAGG 
FORT  DICK 

FORT  JQNE5  A  FSE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ORD 

FORT  ROSS 

FORT  SEWARD 

FREEDOM  8  NNW 

FRENCH  GULCW 

FRESNO  WSn  iP  R 

FRI4NT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  04M 

FULLERTON  HtLLCREST  RV 
GARBERVILLE 

GASOUET  R^NCER  STATION 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERBgR  RANCH 
GERLE  CREi=K  CAMP 
GIBRALTAR  DAM  2 
GIBSON  HWV  WNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 

GILRQV 
GILRDV  B  N'E 
GILRQV  U  ENE 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNVILLF 

GLENNVILLF  FULTON  RS 
GOlO  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 

golostone  echo  2 

GONZALES  o  FNE 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY  ? 
GRATQN 
GREENVIEW 

GREENVILLF  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
GROVELAND  2 
GRQVELAND  RSNCER  STA 
GUERNEVILLE  2 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  i^RANCH  PH 
HANFQRD  2  S 
HANSEN  OA" 

HAPPY  CAMP  RANGFR  STA 
HARRISON  GULCH  PS 
HARRY  ENGLERRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  P^■  1 

HAYFIElH  PUMPING  PLANT 

HAYFORK  RANCER  STATION 

HAYWARD  6  ESE 

HEALDSBUR'". 

HEALDSBURi-,  ? 

HELL  HOLE 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANDEZ  7  SF 

HESPERIA 
HETCH  HETCHV 
HIDDEN  VAILFY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 

HOBERGS  M   I  U 
HOCKETT  MFAnOWS 
HOECEES  FC  *0  A 
HOLHSTER   1  Sw 
HDLLISTFR  2 


o 

(U 

a 


o 
.2! 

1  W( 


County 


3087{ 
3093 
3113 
3U8 

313d 
31341 
3157^ 
3161 
31731 


03  LASSEN 


•i— a 
D)!  ^ 

S '  -2 


FRESNO 
SACRAMENTO 
SAN  BERCINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
0^  MODOC 
01  MENDOCINO 
01   DEL  NORTE 


3116,  OK 
3182j  Olj 
3186  04 
3191,  01 
319<i|  01 
32321  04 
3242  02 
3257  05 
3261^  05 
3285  06 


SISKIYOU 

SISKIYOU 

MONTEREY 

SONOMA 

HUMBOLDT 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 


SI 


4) 
3 

c 

o 
—1 


06  ORANGE 
Oil  HUMBOLDT 
DEL  NORTE 
MONO 
02j  EL  DORADO 
04  SANTA  CLARA 
02l  EL  DORADO 
Oti  SNTA  BARBARA 
02  SHASTA 
06|  SAN  OJEGO 

04  SANTA  CLARA 
041  SANTA  CLARA 
04|  SANTA  CLARA 

06  LOS  ANGELES 

05  KERN 

05  KERN 

0"^  IMPERIAL 
02'  PLACER 

07  SAN  BERDINO 
04  SAN  BENITO 

od  TULARE 
02i  NEVADA 

01  SONOMA 
01!  SISKIYOU 

02  PLUMAS 
0^  SOLANO 
09  TUOLUMNE 
09  TUOLUMNE 
01  SDNQMA 

06  LOS  ANGELES 

OtI  INYO 

04  SAN  MATEO 
02i  PLUMAS 

05  KINGS 

Oti  LOS  ANGELES 

01  SISKIYOU 

02  SHASTA 
02  NEVADA 
02  SHASTA 
0?  SHASTA 

07  RIVERSIDE 
Oli  TRINITY 
04  ALAMEDA 
Oli  SONOMA 

Oil  SONOMA 

02  PLACER 

Oft  RIVERSIDE 

06  SAN  DIEGO 
04  SAN  BENITO 

04  SAN  BENITQ 

07  SAN  BERDINO 

05  TUOLUMNE 
02  NEVADA 
05  ALPINE 

01  SISKIYOU 

02  LAKE 

05  TULARE 

06  LOS  ANGELES 
04  SAN  BENITO 
04j  SAN  BENITO 


1840  22 

27:37  16 

1|38  42 

28134  11 

2834  05 

35140  2? 

1139  01 

1814  1  51 

17|?9  27 

17141  52 

12141  35 

1241  36 

4(36  41 

1738  31 

■^40  13 

2037  03 

23j40  42 

2736  46 

2T136  59 

2633  54 


U7  55 
123  48 


14 


30 


[115  38 

il23  10 

il2l  59 

jl22  52 

'l22  52 

120  25 

1116  57 
116  46 
120  55 

120  1,2 

1117  18 
119  47 

■121  06 

119  <,8 

122  38 

122  43 

UB  39 

I  18  02 

121  25 
|12l  24 


.2 

w 


CALIFURNIA 
1975  


Years  of 
record 


Opened 

or  closed  I 
during  yr. 


6 

0) 


u  to 


a  a 

o  <D 


5  "> 
o  o 


Refer 

to 
tables 


3193 

387CI 
1480 
8650 
2900 
2960 
8500 
2650 


14  16 

20  20 
53  56l 


38 


38Z5  52 


42 


82 


33 


15 


20 


3?  39 
S  8 
26  101 


24 

881  98 
37     37  37 


43 
39 

36 
4'^ 

15 

18 
12 

16|  16 

isj  IB 

19 
93 

24j  25 

12^  12 
57 


74  77 


49  55 


16 

6^     64  20 
14 

161  33 
36 

5Q 


279  102  102 
284  102;  IO2I 


FEB 


SEP 


JAN 


1 

2 

34 

c 

I 

2 

34 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

X 

2 

3  C 

2 

C 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

C 

c 

c 

c 

0 
c 

r 

2 

c 

2 

c 

2 

1 

2 

3  C 

2 

5 
c 

r 

2 

I 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

2 

2 

1 

2 

3 

C 

I 

2 

3 

2 

2 

c 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

34 

c 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3  C 

2 

3  C 

2 

C 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

2 

c 

I 

2 

3 

2 

c 

2 

1 

2 

3  C 

2 

C 

2 

1 

2 

3*C 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

I 

2 

3 

1 

2 

3  : 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
1975 


Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp, 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

2600 

c 

370 

c 

360 

17 

17 

1 

2  3 

333 

C 

2510 

c 

7100 

730 

c 

3220 

16 

MAY 

2 

7020 

60 

58 

1 

2  3  C 

*390 

C 

1275 

C 

1250 

14 

2 

2650 

54 

58 

1 

2  3 

5397 

35 

44 

1 

2  3  C 

6^ 

C  K 

51 

1 

2  3 

58 

1^ 

14 

1 

2  3 

3950 

68 

90 

1 

2  3  C 

7000 

11 

97 

98 

16 

1 

2  34 

2'i40 

25 

27 

1 

2  9 

2220 

35 

2 

28A 

16 

2 

3056 

13 

2 

922 

41 

41 

1 

2  3  C 

5  3  OC 

32 

35 

1 
1 

4680 

21 

2 

3490 

2 

2 

3650 

26 

26 

1 

2  3 

2075 

35 

2 

9110 

4325 

29 

2 

2000 

4 

2 

1385 

44 

HAR 

2 

128 

63 

88 

1 

2  3 

17" 

26 

2 

970 

67 

72 

1 

2  3 

2703 

29 

29 

1 

2  3 

250 

20 

20 

20 

JUN 

1 

2  34 

508 

33 

35 

1 

2  3 

2648 

16 

2 

320 

47 

89 

1 

2  3  C 

25 

26 

33 

1 

2  3  C 

2356 

C 

315 

16 

16 

16 

1 

2  34 

145 

16 

MAV 

2 

570C 

C 

156: 

46 

2 

535 

2 

35 

44 

48 

1 

2  3 

210 

C 

750 

26 

2 

7500 

5205 

35 

35 

1 

2  3 

670 

C 

134! 

7AI 
r  H 

1 

2  ^ 

906! 

1 

JAN 

2 

107! 

C 

69C 

9 

2 

14C 

1 

1 

1 

AUG 

1 

2  34C 

5156 

68 

81 

1 

2  34 

150C 

C 

53C 

41 

42 

1 

2  3 

234C 

2 

2 

1 

2  3 

1880 

QCT 

C 

i  ^  ?  L 

II IM 

4975 

c 

6775 

4770 

17 

17 

1 

2  3 

1650 

C 

3585 

35 

2 

1600 

43 

2  C 

1330 

16 

2 

693 

C 

253 

74 

76 

1 

2  3 

600 

14 

2 

513 

81 

77 

1 

2  3 

5320 

420 

62 

62 

1 

2  3 

677 

8 

8 

a 

JUN 

1 

2  34C 

4170 

15 

SEP 

2 

Station 


County 


3 


CO 
i-J 


0 

a 
o 


HDLLISTER  9  ENE 
HDNEYDEW   1  ?W 
HOOPA 

riODPA  TRINITY  RIVFR 

HOPLAND  8  NF 

HQSSACK 

HUASNA 

HUNTERS  P6M 

HUNTINGTON  LAKE 

HURKEY  CR^EK  PARK 

HYAMPOM 

IDLFWILD  MWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FA*  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCF  CAMP 

INDIO  U  S   rjATE  GAPOEN 

INYOKERN 

INYOKERN  'RMITAGE 
lONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLFY 
JOHNSDNOALE 
JOSHUA  TREE   3  S 
JULIAN  WYNDLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 
KElSEY   1  N 

kelseyville 
kentfield 

KERLINGER 
<*KERN  RIVE''   PH  1 
KERN  RIVER   PH  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC   POWER  HOUSE 

KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNEELAND   10  S5E 
KNIGHTS  FFRSY  2  SE 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA   FC   251  B 
LAFAYETTE   2  NNE 
(*LAGUNA  BEACI- 
LACUNA  RE»CM  2 

LA  HQNDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARRDWHFAD 
LAKE   MENOnciNO  5AM 
LAKEPORT 
LAKE  SABRINA 
LAKESHQRE  2 
LAKESIDE   '  E 
LAKF  SOLANU 
LAKE  SPAUI'DING 

LAKE  WQHLFORD 
LA  MESA 

LANCASTER  F5S/FAA 
LA  PAN2A 
LA  PANZA  SANCW 
LA  PORTF 

LASSgN  CRi^EK  UPPER 
LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 
LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT   ?T4  FQ  352B 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LEGGETT 

LE  GRAND 

LEHHAN  PANCw 

LEMON  COVF 

LIGHTS  CRFEK 

LINDSAY 

LITTLE  PANOrHE  DET  DAM 
LITTLE  VALLFY 


4035 
4074 
40B2 
4089 
4097 
4120 
4144 
4170 
4176 
4181 

4191  01 


4467 
4484 
4488 

4500 
4508 
4520 
4523 
4534 
4536 
4544 


47261  0 

4735I  0«> 

4749  0^ 

47621  04 


48511  01 
48631  05 

4867^  06 
4880  02 
4883  01 
4884^  05 
48661  05 
4890j  05! 
49321  021 
4957|  03 
4979  05 
4988,  02i 


SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

LAKE 

TULARE 

SN  LUIS  OBPD 
CALAVERAS 
FRESNO 
RIVERSIDE 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  BENITO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

SIERRA 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BfcRDINO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BERDINH 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 
EL  UORADO 
LAKE 
MARIN 

SAN  JOAOUIN 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 
ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

MENDOCINO 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

SOLANO 

NEVADA 

SAN  DIEGO 
SAN  DJFGO 
LDS  ANGELES 
SAN  LUIS  Q6P 
SN  LUIS  OBPQ 
PLUMAS 
MODOC 
SISKIYOU 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MENDOCINO 

MERCED 

EL  DORADO 

TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

FRESNO 

LA'SEN 


436 

17*40 
35|41 
3^41 
2339 
3736 
30|35 
3438 
2737 
33|33 

3540 
1741 
27|36 
3333 
632 
d32 
1936 
3639 
d33 


63!> 
1638 
139 
634 

2141 
1035 
d34 
25|33 
3234 
2737 

634 
138 
2338 
1737 
2737 
1035 
iq35 
1136 
1136 
2340 

2436 

12|41 
7140 
3437 
1740 
ll3S 
1234 
437 
3233 
3233 

^37 
3<i38 
1334 
2239 
22  39 
1S37 
2240 
25  32 
2338 
3S|39 

3333 
3332 

634 
2435 
2435 

839 
1841 
1241 

739 
1034 

3334 
23I39 
7139 
2737 
1638 
9136 
840 
936 
2736 
2140 


121  14 

124  08 

123  40 

123  40 

123  00 

lie  37 

120  23 

120  22 

119  13 

116  41 


123  27 

123  46 

120  40 

116  43 


37 
54 
25 
45 

51  1115  34 


115  34 

118  12 
120  16 

116  15 

117  49 

1  17  41 

120  56 
120  50 

115  08 
120  18 
UP  32 

116  19 
116  39 

119  30 

119  06 

116  32 

120  49 
122  50 

122  33 

121  26 

lie  47 

118  26 

119  58 

120  05 

121  52 

121  08 
124  02 

123  54 
120  39 
123  57 
120  09 
118  14 

122  06 

117  47 
117  48 

122  16 
120  01 
117  11 

123  11 
122  55 

lie  37 

122  23 

116  53 

122  00 
120  38 

117  00 

117  01 
11?  13 
120  13 
120  10 
120  59 

120  15 

121  31 

123  29 

118  52 

118  53 

122  26 

123  43 

120  15 

121  01 

119  02 

120  43 

119  03 

120  48 

121  11 
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Station 


LIVERMDRE  CDUNTV  F  0 
LOCKWOOD  7  N 
LDDGEPQLE 
LODI 

LOG  SPRINC 
LOMPDC 

LONF   PINE  CTNwOOD  PH 
LONG  BEACH  KSn  AP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT  3  MSW 

L0R4INE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELFS  WSQ  AP  R 

LOS  ANGELAS  CIVIC  CTR  R 

LOS  BANDS 

LOS  BANGS  ABBURUA  RCH 

LOS  BANDS  OBT  RESV 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  *  SW 

LOS  PRIETDS  RANGER  ST4 

LOST  HILLS 

LOWER  OTAV  BESERVOIR 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LUMBERYAR"  US 

LYTLE  CR  ^OrTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE 

MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  P4SS 
MAMMOTH  PDOL 
MANTECA 

MANZANITA  L4KE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEgVILLF 
MARKLEY  CDVE 
MARTINEZ   ?  S 

MARTINEZ  3  SSF 
MARTINEZ  WATER  PLANT 
MARYSVlLLf^ 
MATHER 

MATILUA  HAM 
MC  CARTHY  PCINT 
MC  CLOUD 

MC  CLOUD  RANGER  STA 

MEADOW  LAKE 

MECCA  FIR":  STATION 

MEDICINE  LAKE 

MENOQTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED  2 

MICHIGAN  «LLIFF 

MIODLETOWN 

MIlFQRO  L«UBMAN  RS 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILL   CREEK   SUMMIT  R  S 


MILD  5  NE 

MINERAL 

MIRANDA  <•,  Se 

MIRANDA  SPE'-GLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   SI5K  CO  AP 
MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MODRPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DA" 
MORGAN  HUL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WSW 
MORGAN  HILL  SrS 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 


CALIFORNIA 
1975 


County 


Q 


0<i  ALAMEDA 
0*^  MONTEREY 
05i  TULARE 

05  SAN  JOAQUIN 
021  TEHAMA 

06  SNTA  BARBARA 
0"^  INYO 

Oft  LOS  ANGELES 

01  MDDOC 

02  MODDC 


KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 

KERN 

SAN  DIEGO 
MONTEREY 
EL  DORADO 
SAN  BEPDINO 
SAN  BERDIND 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LAKE 


07]  MONO 

0^  MADERA 

05  SAN  JDAfiUlN 

02!  SHASTA 

Olj  SOLANO 

05  KERN 

05  MARIPOSA 

03  ALPINE 
0^  NAPA 

O^l  CONTRA  CDSTA 

cj  CONTRA  COSTA 

04  CONTRA  COSTA 
02  YUBA 

09  TUOLUMNE 
Oa  VENTURA 
02i  TEHAMA 
0?  SISKIYOU 
021  SISKIYOU 

05  FRESNO 

07  RIVERSIDF 

01  SISKIYOU 
05  FRESNO 
05  MERCED 

05  MERCED 
02;  PLACER 
02;  LAKE 
03,  LASSEN 

06  SAN  BERDIND 
Oi^  LOS  ANGELES 


05  TULARE 

Oa  TEHAMA 

Oil  HUMBOLDT 

01(  HUMBOLDT 

07  SAN  BERDIND 

05  FRESNO 

05  STANISLAUS 

05  STANISLAUS 
07  KERN 

03j  MONO 

Oli  SISKIYOU 
0*^  MONTEREY 
0*  MONTEREY 

06  VENTURA 
0^  TULARE 

06  SAN  DIEGO 

0^1  SANTA  CLARA 

0<i  SANTA  CLARA 

0<i  SANTA  CLARA 

O*!  SN  LUIS  06PC 


21*1 


Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

r  Month 
opened 

Month 
closed 

40 

121 

46 

49c 

104 

105 

2 

3 

58 

121 

05 

1104 

32 

c 

36 

118 

44 

6735 

8 

8 

£ 

07 

121 

1 7 

4^ 

74 

74 

45 

\ 

2 

34 

50 

122 

47 

5050 

S 

39 

120 

27 

95 

29 

29 

1 

2 

3 

27 

lie 

03 

379C 

49 

118 

09 

^7 

17 

\ 

2 

3 

28 

121 

25 

4375 

s 

12 

121 

12 

4180 

13 

2 

18 

118 

26 

2720 

c 

45 

120 

17 

565 

67 

2 

56 

118 

23 

100 

40 

40 

I 

2 

3  c 

03 

118 

14 

270 

98 

98 

\ 

2 

3  c 

03 

120 

52 

120 

72 

1031 

1 

2 

3 

53 

120 

56 

860 

26 

2 

01 

120 

56 

407 

8 

8 

B 

1 

2 

34 

14 

121 

58 

365 

B9 

91 

2 

3 

1 

122 

02 

2415 

IB 

2 

33 

119 

47 

1024 

33 

2 

37 

1 19 

41 

268 

c 

37 

116 

56 

540 

53 

121 

27 

355 

33 

1  2o 

18 

6473 

s 

06 

117 

20 

1160 

C 

14 

117 

29 

2730 

54 

2 

c 

01 

120 

30 

5320 

16 

2 

57 

120 

02 

270 

76 

76 

\ 

2 

3 

27 

123- 

32 

2775 

32 

2 

5  1 

122 

47 

239c 

37 

119 

02 

950C 

s 

21 

119 

19 

339C 

s 

48 

121 

12 

4C 

\\ 

11 

11 

\ 

2 

34 

32 

121 

34 

575(1 

26 

27 

\ 

2 

3 

06 

122 

16 

5S 

15 

2 

05 

119 

23 

675 

64 

64 

1 

2 

3 

29 

119 

58 

67 

2 

42 

119 

47 

550C 

30 

122 

07 

4  6c 

( 

6 

i 

1 

i 

2 

34 

58 

122 

08 

23c 

G 

58 

122 

06 

25! 

2C 

OCT 

2 

0 1 

122 

n7 

4C 

6 

1 
i 

5 
c 

0 

09 

121 

36 

57 

IQ/ 

104 

\ 

2 

3 

53 

119 

51 

4513 

22 

2 

29 

119 

1 8 

1 06C 

r 

11 

121 

41 

380C 

S 

\  5 

122 

08 

328C 

65 

65 

\ 

3 

\  5 

12? 

07 

328C 

AUG 

05 

119 

26 

448Q 

28 

2 

34 

1 16 

04 

IBG 

60 

65 

1 

2 

3 

35 

121 

37 

6726 

s 

47 

120 

22 

1 66 

82 

2 

18 

120 

29 

165 

102 

104 

1 

2 

3 

19 

120 

29 

17C 

c 

03 

120 

44 

3650 

C 

45 

122 

37 

1130 

37 

2 

08 

120 

2 1 

4860 

05 

116 

56 

4945 

c 

23 

lie 

05 

4990 

c 

16 

lie 

46 

3100 

c 

21 

121 

36 

4875 

49 

51 

1 

2 

3  C 

U 

123 

47 

263 

c 

12 

123 

46 

360 

56 

115 

32 

4330 

17 

17 

1 

2 

3 

45 

1  18 

43 

9700 

S 

39 

121 

00 

91 

105 

49 

1 

2 

3 

38 

121 

00 

89 

C 

03 

113 

10 

2735 

12 

73 

12 

1 

2 

34C 

00 

119 

09 

6450 

26 

26 

1 

2 

3 

47 

122 

28 

2635 

C 

36 

121 

54 

36S 

28 

28 

1 

2 

3 

35 

121 

51 

245 

4 

4 

1 

2 

3 

17 

118 

53 

580 

20 

2 

43 

118 

34 

8840 

S 

41 

116 

31 

c 

08 

121 

37 

43 

2 

06 

121 

45 

c 

08 

121 

39 

\\\ 

C 

22 

120 

51 

115 

1' 

16 

1 

2 

3 
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CALIFORNIA 
1975 


Station 


County 


3 


"S) 

a 
o 


Years  of 
record 


Elevation 

Temp. 

Precip. 

62C 

16 

536C 

473C 

17 

20 

4275 

55 

3408 

32 

2100 

23 

24 

42  06 

8  1 

94 

t  ^  3  U 

33 

1  Ann 

841' 

1  1 

]^  ]^ 

750C 

3544 

62 

88 

147S 

570^ 

36 

225 

35 

5700 

1  fl 

6C 

8C 

98 

22C 

48c 

79 

85 

2520 

82 

112 

2^ 

34 

2160 

2 

2 

1243 

48 

90 

83 

87 

1  n 

54 

34 

36C 

16 

500C 

32  8C 

263( 

6C 

72 

4  OC 

1700 

4 

6 

47 

47 

3C 

6 

16c 

38 

168! 

96C 

36 

84 

23 

23 

1 8C 

33 

410 

5 

750 

70 

70 

6530 

980 

24 

56C 

44 

45 

16c 

39 

39 

254 

92 

93 

a7 

75 

43C 

171 

22 

22 

165 

28 

300 

1 

1 

b  60C 

49 

22 

53 

8  8C 

1  Q 

344C 

34 

1 50C 

60 

33 

2  5  9£ 

43 

44 

42: 

77 

80 

2! 

2: 

22 

183; 

36 

555C 

3« 

34 

21< 

4S 

132( 

26 

175( 

l! 

le 

73! 

42 

42 

148: 

66 

e6< 

6E 

77 

75! 

37 

70C 

8^ 

8S 

104C 

81! 

32 

32 

700C 

386E 

60 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


*2  (U 

a  c 

o  0)    _  ^ 

2  S-  S  o 


S  "1 
o  O 


MDRRU  BAY  3  N 
MOUNTAIN  MQME 
MOUNTAIN  PASS 
MT  P.ALOY  PC  850 
MOUNT  UAN1HFR 
MOUNT  DIARLP  N  GATE 
MOUNT  HAMTLTQN 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  MADINNA 
MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA   WSO  CI  R 
MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MT  WILSTN  2 
MUIR  WOODS 
MUMBQ  BASIN 
NACIMIENTH  DAM 
#NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO   1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPQRT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEW  CUYAMA  FIDE  STA 
NEWHALL  SHlFDAD  FC32CE 
NEWMAN 

NEWPORT  BEArH  HARBOR 
NICOLAUS  2 
NILAND 
NIPOMO  2  NW 

NOEL  SPRING 
NORTH  BLQ"MFIELn 
NORTH  FORK  PANCER  STA 
NOVATO  8  WNW 
OAK  KNQLL  R  S  2 
OAKLAND  WSU  AP  R 
OAKLAND  MUSEUM 
QAKVULE   1  WNW 
OAKVILLE  4   SW  2 
OCCIDENTAL 

OCE'NSIDE 

OCEANSIDE   PUMPING  PL 
DCDTILLO  WELLS 
OCQTILLO  ? 
OJAI 

ONION  VALLEY 
OND 

ORANGE   COUNTY  RESVR 
ORANGE  CQ"E 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

QRLANO 

ORLEANS 

ORLEANS  RS 

ORQVILLF 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE   SANGER  STA 

OSTRANDER  LAKE 

OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 
PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  D*M  FC   33  A  E 

PAICINES  HHRWALL  RANCH 

PALMDALE 

PAL"  SPRINGS 

PALO  ALTO 

PALOMA 

PALDMAR  MT  oaSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC430 
PANDCHE   2  W 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  RUBLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
PASO  ROPLFS  FAA  AP 
PATTERSON  MEADOW 
PATTIWAY 


6118 
6136 
6144 
6154 
6162 
6168 
6175 
6194 
6197 
6207 


SN  LUIS  OBPO 
TULARE 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  CnSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
RIVERSIDE 

SISKIYOU 
SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 
Oil  MARIN 

TRINITY 
04|  SAN  LUIS  QBP 
01  NAPA 
01  MENDDCINn 
OtI  SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 
NEVADA 
ALAMEDA 
SANTA  BARBAR 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 
ORANGE 
SUTTER 
IMPERIAL 
SN  LUIS  OBPC 


6252  05 
6290 
6329  01 

6335  04 

6336  04 
6351  01 


6383 


6452  02 
6455 


6498  01 


6513  01 
6521 
6525 


6569  06 


6663  06 
667^  0 


GLEN 

NEVADA 

MADERA 

MARIN 

SISKIYOU 

ALAMEDA 

ALAMEDA 

NAPA 

NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

VENTURA 

PLUMAS 

SHASTA 

ORANGE 

FRESNQ 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MAPIPUSA 

VENTURA 

VENTURA 

MERCED 

EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 

BUTTE 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN   LUIS  ObPU 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
MODOC 
KERN 


435  25 

1036  15 

635  28 

2834  14 

138  45 

437  52 

437  20 

1241  47 

2037  01 

633  48 

2341  22 
2341  19 
1737  54 
13|34  14 

1737  54 
3541  12 
2435  46 
17^38  17 
1739  10 

5134  50 

534  46 
3939  16 

437  31 
3034  57 
2934  23 
2737  18 
3333  36 

3938  55 
633  17 

3C35  04 

23|39  32 

3939  22 
2737  14 
17138  08 
1241  51 

437  44 
4|37  48 

1738  27 
1738  24 
1738  25 

3333  12 

3333  13 
633  09 
632  45 

3334  27 
839  48 

2340  29 

2633  56 

936  37 

1741  22 

2339  45 

12|'»1  IS 
1241  18 
8|39  30 
839  31 
839  32 
1437  38 
3334  12 
3034  41 
2737  04 

138  45 
1234  20 
2L36  44 
6  34  35 
6  33  50 
<  37  27 
2^  36  21 
32  33  21 
3-33  48 
2736  36 

2ij39  45 

34  17 

35  53 
1334  09 
22(39  53 

35  38 
35  41 
35  40 
2l41  11 
1034  56 


120  51 

118  43 

115  32 

117  39 

120  40 

121  56 

121  39 

122  02 

121  43 

116  33 

122  14 
122  19 
122  36 

118  04 
122  34 
122  32 

120  53 

122  16 

123  34 

114  36 

1  14  37 

121  01 

122  02 

119  41 

118  32 
121  02 

117  53 

121  33 

115  31 

120  30 

122  40 
120  54 

119  30 
122  43 
122  53 
122  12 
122  16 
122  25 
122  28 
122  58 

117  23 

117  21 

116  08 

116  00 

119  15 

120  53 
122  37 

117  53 
119  18 

124  01 

122  12 

123  32 
123  32 

121  34 
121  34 
121  34 
119  33 
119  11 

119  21 
121  11 

120  30 

118  24 

121  22 
118  06 
116  30 

122  08 
121  30 
116  52 
118  23 

120  52 

121  37 
114  10 
120  26 

118  09 

122  32 
120  41 
120  45 
120  38 
120  12 

119  23 


18 


APR 


OCT 


AUG 
AUG 


JUN 
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STATION  INDEX 


Station 


PAYNES  CRPEK 
PEPPESDINPS  C4MP 
PETALUMi   PIPE   STA  2 
PIEDRA  BLANfA  GRQ  STtt 
PINECREST  SUMMIT  R  S 
PINE   FLAT  D4M 
PINE   MOUNTAIN  INN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIRU  2  ESF 
PIRU  TELEMETERING 

PISMQ  BEAfH 

PIT  RIVER  PW  1 

PIT  RIVER  PH  5 

PLACERVILLE 

PLAC6RVILLE  IPG 

PLACERVILLE   DISP  PLANT 

PLASKETT 

PLUMAS  FUREKA  STATE  PK 

POINT  ARENA 

PT  ARGUELL'U  LIGHT  STA 

POINT  PIEnRAS  BLANCAS 

POMONA  CAL  POLY 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PQRTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MgiOnw 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

PRADO  DAM 
PRIEST  VALLFY 
QUINCY 

RAMONA  FIRE  DEPT 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

REDDING  5  SSE 

REDDING  FIRE   STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 
REDWOOD  CREEK  QiKANE 
REPRESA 

RICHARDSON  CROVE   ST  PK 
^RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 
ROBBS  PEAK  OH 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLiN 
ROGERS  CAMP 
ROSE   MARIF  vEADOh 
ROUND  MT  P  R   AND  E 
RUNNING  SPRINGS   1  E 
RUTH  DAM  TELEMETERING 
SACPAMENTn  WSO  AP  R 
WSACRAMENTH  use  CI  R 
SADDLE  CAMP  RANKER  STA 

SAGEHEN  CEFK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA   4  WSW 
SAINT  HELFN4  t  NE 
SAINT  MARVS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDFS  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  DAM 
SAN  ARDO 
SAN  BENITn 

SAN  BERNARDINO  CO  HOS" 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SAN08ERC  PTL  FC130B 
SANDBERG  WSP  R 
«SAN  DIEGO  WSO  AP  R 
SAN  DIMAS   FIRE   WD  FC95 


O 

X 

6) 

-a 


CALIFORNIA 
1975 


County 


6761  02 

68o3l  02 

68261  01 

68621  06 

68931  05 

689ft  05! 

691Q  061 

6926|  Ci 

69i,0|  0 

69<,2j  0 

6943  04 

69'i'J  02 


72591 
729^ 


TEHAMA 

MOOOC 

SONOMA 

VENTURA 

TUOLUMNE 

FRESNO 

VE^'TURA 

SAN  BENITO 

VENTURA 

VENTURA 

SN  LL'IS  DBPD 

SHASTA 

SHASTA 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

GLENN 

PLUMAS 

MENDOCINO 

SNTA  BARBARA 


0^  SN  LUJS  OBPQ 
06  LOS  ANGELES 
0*  CONTRA  COSTA 
05j  TULARE 
021  PLUMAS 
051  TULARE 
05i  TULARE 
Oli  MENDOCINO 
Oil  MENDOCINO 
06|  SAN  DIEGO 

06  RIVERSIDE 

04i  MONTEREY 

02  PLUMAS 

O61  SAN  DIEGO 

07i  KERN 

05:  FRESNU 

02  TEHAMA 

02i  SHASTA 

02i  SHASTA 

06j  SAN  BERDINO 

04  SAN  MATEO 
01!  HUMBOLT 

02!  SACRAMENTO 
01!  HUMBOLDT 
04i  CONTRA  COSTA 
02:  SDLAN(j 
06  RIVERSIDE 
06  RIVERSIDE 
02  EL  DORADO 

05  PLACER 


7510  ot; 

7516  02 
753^  05 
7560  051 

75ei!  02 

7600  07 

761«l  Oi 

7630  02 

7633  02 

76371  02! 

76<.1J  03 

Tb/ti  01 

7646  01 

76A9  02 

7661i  01 

7668  OH 

7669  0<i 
7672  OI 
7681  06 
7689  09 

770?  051 
77121  06 
7716  0*1 
^719  O* 
77231  06 
7731  04 

7734  06 

7735  06 
7740  06 
774?  06 


INYO 

PLACER 

TULARE 

FRESNO 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TRINITY 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 
NAPA 
NAPA 
NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

CALAVERAS 
SAN  BERNOINO 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


121  54 
120  I* 

122  38 

119  10 

120  00 
119  20 
119  21 
|121  11 

|iie  45 

118  42 


4|35  08 
2L41  00 
040  59 
038  44 
U38  44 
U38  44 

h<)  44 

j39  45 
1738  54 
134  34 

J35  40 
a34  04 
«38  01 


121  17 

117  49 

122  01 

119  01 

120  28 

118  34 
118  38 

123  04 
123  08 
117  04 

117  38 

jl20  42 

120  57 

116  52 

117  39 
,118  43 
122  15 
122  22 
122  2<; 
117  11 

122  14 

123  49 

121  10 
123  47 

122  21 
121  42 
117  23 

117  21 
120  22 

120  30 

118  44 

121  14 
118  38 
118  52 
121  56 
117  05 

123  26 
121  30 

121  30 

122  48 

120  14 
122  28 
122  32 
122  23 
122  06 

121  36 
121  36 
120  30 
120  24 
120  13 


Years  of  Opened 
record   i  °^  closed 
 Z—L — I  during  yr. 


W 


cii  I  ' 

(1)  >    c  c  I  c 

Z  uj    0  0)    o  o 

Oh  S  «-  2  u 


^1  'i 

1458       !  3ll 

1890l     89  991 

275^     20|  20|  19 


33 


104 


45  45 


29 


20 


3C 


4517]  43,  43| 
95^       1  *^ 


JAN 


OCT 
SEP 


JAN 


Refer 

to 
tables 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
1975 


Station 


o 
o 

Hi 


County 


0 


(D 

■& 
C 
O 


.2 

> 

<u 


Years  of 
record 


Temp. 

Precip. 

17 

48 

48 

10<i 

126 

58 

34 

3"? 

37 

21 

21 

B 1 

85 

69 

102 

13 

13 

81 

106 

82 

83 

28 

100 

59 

68 

91 

108 

35 

35 

87 

94 

103 

98 

37 

33 

33 

33 

37 

38 

24 

49 

2 

87 

87 

28 

43 

37 

50 

50 

13 

32 

33 

2 

n 

If 

2< 

25 

63 

66 

37 

36 

se 

16 

20 

20 

24 

43 

67 

88 

34 

34 

1 

31 

70 

17 

19 

16 

16 

27 

27 

103 

109 

16 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


XT) 

o  B 
2  u 


SAN  U1M4S  TSNHARK  FLAT 
SAN  FELIPi^   HIGHWAY  STAR 
SAN  FERNA^On  PH  3 
S  F   RICHMnNn   SUNSET  R 
SAN  FRANCTSCO  WSQ  AP  R 
SSAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 
SAN  GABRIFL  CANYQN  PH 
SAN  GABRIFL   DM  FC425BE 
SAN  GA3RI=L  FIRE  OEPT 
SAN  GREGORln  2  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTQ  RANGE"  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  OAUTISTA  3SSE 
SAN  LUIS  flAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCO';  PASS 
tfSAN  MATEO 
SAN  MIGUEL   hOLF  RANCH 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
#SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RTVER  PH  3 
SANTA  BARRAPA 
SANTA  BARBARA  F&A  AP 
SANTA  CLAPA  UNIVERSITY 
SANTA  CRU7 
SANTA  FE  HA^ 
SAN'fA  MARGAPITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SANTA  MARIA  WSO  AP  R 
#SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  RITA  PEAK 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNE7 
SANTIAGO  OAK 
SANTIAGO  PE«K 
SAUGUS  PW   PLT  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
#SCOTIA 
SEBASTQPQL 
SECRET  VALL(=Y 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELTER  cnVE  AVIATION 
SHINGLETOWN  2  E 
SHOSHONE 
SIERRA  CITY 

SIEBRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL   FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SIMI    SANITATION  PLANT 
SKAGGS  SPGS   LAS  LDMAS 
SLACK  CANYOM 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS   1  E 
SDLEUAD 

SOMERSET  5  FSE 

SOMTS  3  NW 

SONOMA 

SONDRA  RS 

SONORA  JUNCTION 

SO  ENTRANCE  YOSEMlTE 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PAG   eC   356  C 

SPRFCKELS   H^-IY  BRIDGE 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 
SQUAW  VALLEY 
STANOISH-MIGKEY  ST  PK 
STANISLAUS   POWER  HOUSE 
STATE  LAKFS 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  "ISPOSiL  PL 
STOCKTON  WS1  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  4 
STQNYFQRD  CnOLEY  RANCH 


7750  06 


7755 
7762 
7767 
7769 
7772 
7776 
7779 
7785 
7807 

7810 
7813 
7817 
I  7821 
!  7834 
7846 
7851 
7859 
7864 
7867 

7870 
7880 
78B8 
7891 
7902 
7905 
7912 
7916 
7926 
7930 

7933 
7946 
7953 
7957 
7962 
7965 
7976 
7987 
7993 
8014 

8025 
8045 
8072 
8074 
8092 
8135 
8163 
817S 
820C 
8207 

821£ 
823C 
8243 
8261 
8272 
8276 
8317 
8318 
83:.2 
8338 

8344 
8349 
8351 
8353 
8355 
8380 
8406 
8436 
8446 
8460 

8463 
8474 
8490 
8499 
3510 
8544 
8554 
8558 
856C 
8578 


LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
SN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SN  KRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 

P IVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
MEPCEU 

SN  LUiS  08PO 
SAN  BARBARA 
SAN  MATEO 
SAN  LUIS  OBI 

VENTURA 
MARIN 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
SNTA  BARBARA 
Od  SNTA  BARBARA 
04  SANTA  CLARA 
04  SANTA  CRUZ 
06  LOS  ANGELES 
04  SN  LUIS  D6P0 

04  SN  LUIS  06PO 
06  SNTA  BARBARA 
06  LOS  ANGELES 
06  VENTURA 


FRESNO 
SONOMA 


06|  SNTA  BARBARA 
06  ORANGE 
06  RIVERSIDE 
06  LOS  ANGELES 


SISKIYOU 
HUMBOLDT 
SONOMA 
LASSEN 
LDS  ANGELES 
SHASTA 

01  HUMBOLDT 

02  SHASTA 
07|  INYO 
0^  SIERRA 

02i  SIERRA 
06  LOS  ANGELES 
06  ORANGE 
06  VENTURA 
01  SONOMA 
0<J  MONTEREY 
RIVERSIDE 
MARIPOSA 
NEVADA 
MONTEREY 


05|  EL  DORADO 
Od  VENTURA 
OlJ  SONOMA 
05|  TUOLUMNE 
03  MONO 

05  MARIPOSA 
07  INYQ 

06  LOS  ANGELES 
04;  MONTEREY 

05  TULARE 


051  TULARE 
03i  PLACER 
01  MENDOCINO 
05  TUOLUMNE 
05  FRESNO 
02]  BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
02{  COLUSA 


2634  12 
2037  01 
1334  19 
4^7  46 
437  37 
437  47 
2634  09 
2c34  12 
1334  06 


437  18 

3333  47 
3333  47 
2737  05 
437  21 
2036  48 
2737  03 

435  18 
3234  31 

437  32 
2435  45 

3333  14 

1737  58 

2833  45 

2834  06 
33:34  25 
33134  26 

437  21 

436  59 
1334  07 
2435  22 

2435  22 
3034  54 
3^34  00 
2934  21 

2736  19 
2238  27 
3234  37 
2833  47 
2S33  43 
2934  35 

1241  18 
JitO  29 
1733  24 
1£40  30 
1234  10 
2240  43 
1740  02 
2240  30 
435  58 
3939  34 

£  39  35 
1233  48 
2£33  45 

3334  17 
2238  41 

2436  05 
633  52 

1437  50 
3?j39  19 
24136  26 

1638  37 
3334  17 

1738  18 
3737  59 
3838  21 
1437  30 
1937  U 
2634  03 
2436  36 

936  08 

936  12 

3639  12 

739  53 

3433  08 

1136  56 

839  54 

2737  56 

2737  54 

2738  00 
2339  15 


117  46 

121  20 

118  30 

122  30 
122  23 
122  25 
117  54 

117  52 

118  06 
122  22 

116  58 

116  58 

119  43 
121  54 
121  31 

121  04 

120  40 

119  49 

122  18 

120  41 

119  27 

122  32 

117  52 
117  06 
119  41 

119  50 

121  56 

122  01 

117  58 

120  38 

120  38 

120  27 

118  30 

119  05 

120  35 

122  42 
120  05 
1  17  43 

117  32 
113  27 

123  08 

124  06 
122  49 

120  16 

118  28 

122  25 
124  04 

121  51 

116  16 
120  38 

120  22 

118  10 

117  39 

118  49 

123  08 
120  40 

116  41 

119  30 

120  22 

121  20 

120  36 

119  03 

122  28 

120  23 
119  27 

119  38 
lid  34 

117  49 

121  41 

118  48 

118  39 

120  14 

123  44 

120  22 
118  35 

121  32 
121  20 
121  15 

121  19 

122  40 


272C 
365 
1250 
32 


744 
1481 


1535 
1560 
1050 
67 
550 
277 
315 
2300 
21 
720 

502 
40 
115 
1970 
5 
9 
88 
125 
427 
1200 

1100 
254 
15 
260 

4300 
167 
600 
855 

5638 

2105 

2169 
1391 
65 
444C 
67C 
1075 
41C 
3555 
157C 
423C 

497: 
IOC 
1095 
66C 
193C 
173C 
194C 
870C 
6885 
195 

316C 
50C 
97 
1749 
6886 
5120 
9580 
676 
6C 
105C 

4070 

6235 
850 

1060 
10300 

3520 
11 
22 
12 

3015 


13 


MAR 


31 


OCT 


JAN 


NOV 
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STATION  INDEX 


Station 


STQNYFQRO  RANGER  ST4 
STQNY  GOR'-.E  RESERVOIR 
STQUTS  ME*Dnw 
STRAWBERRV  VALLEY 
SUEY  RANC" 
SUMMIT  MEAorw 
SUN  CITY 

SUNSET  ST4TE  BEACH 
SURP  2  ENE 
SUSANA  KNnLLS 

SUS4NVILLP  AIRPORT 
SUSANVILL^   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANCER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOe  CITV 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

TEHACHAPI 

TEHACHAPI  AIRPORT 

TEJON  RANCHn 

TEMECULA 
TERMQ 

THE  GEYSE'S 
THERMAL   FAA  AP 
THERMAL   FTRF   STA  39 
THOUSAND  PAKS 
THREE  MIL^  VALLEY 
THREE  RIV=R;   6  SE 
THREE  RVRS  FDISHN  PH  1 
TIGER  CRE^K  PH 

TOPANGA  P4T8QL   STA  FC6 

TORRANCE 

TRAPUCO  CANYON 

TRACY  2  SSE 

TRACY  CARo.Qh^A 

TRACY  PUM'>I^G  PLANT 

TRINITY  RIVER  HATCH 

TRQNA 

TROUGH  SPRING 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

TUJUNGa 

TUJUNGA  MILI    CR  FC  '.70 
TULELAKE  R 
TUNNEL  RANGFR  STATION 
TURLDCK 

TUSTIN   IRVIKE  RANCH 
TWENTYNINF  PALMS 
TWIN  LAKES 
THITCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 

«UKIAH 

UKIAH  It  WSW 
iU  C   L  A 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPPR  hATTOLE 

UPR  SAN  LFANDRO  FILTER 

UPPFR  TRE";  PINOS 

USONA  2  N 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTFR  2  NNE 
VALVERmO  FIRE  STA  79 
VAN  NUYS  ISA 
VENAOO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
VIDETTE   M  =  ArQ'J 
VINCENT  FTRF   "sTA  FC120 
VINTQN 

VISALIA 
VISTA  2  NNE 
VOLLMERS 

VOLTA  PnwFR  HOUSE 
WALLACE   1  NNE 
WALNUT  CR^EK  2  ESE 
WALNUT  CR^EK  7  ENE 
WALNUT  CRPEK  4  E 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARM  SPRING"!  0AM 


8591 
8606  02; 
8627  061 
8648  051 
B655 


8700  06 


8752 
S758 
8762 
88261  05 
8832  05 


8839  05 


CALIFORNIA 
1975 


County 


COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPQ 
FRESNO 
RIVERSIPF 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

PLUMAS 

KERN 

PLACER 

EL  DORADO 

KERN 

KERN 

KERN 


06  RIVERSIDE 
03  LASSEN 
01  SONOMA 
OT  RIVERSIDE 
07!  RIVERSIDE 
061  VENTURA 
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STANISLAUS 
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SAN  DIEGO 
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FRESNO 
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SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  insTA 
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LOS  ANGELES 
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76 
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44 
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43 

44 
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140 

26 

63 

1  2  3 

121  35 

61 

19 

2C 

2C 

1  2  34 

122  48 

1660 

: 

2 

2 

1  2  34 

117  23 

1695 

55 

56 

12  3 

1  22  39 

400C 

S 

1  20  11 

599! 

91 

93 

I  2  3  C 

118  17 

182C 

ic 

10 

1  2  3 

118  05 

464! 

c 

121  28 

40  35 

4' 

44 

2C 

1  2  34C 

I  18  17 

895C 

S 

120  51 

119 

55 

2 

117  47 

118 

62 

99 

12  3 

116  02 

197; 

41 

41 

12  3 

120  02 

7829 

42 

56 

12  3 

120  19 

58; 

13 

13 

13 

1  2  34 

118  39 

3729 

C 

123  12 

623 

82 

9c 

1  2  3 

123  16 

1900 

13 

2 

118  27 

430 

43 

43 

I  2  3 

117  35 

1605 

16 

16 

1  2  3 

123  02 

1524 

36 

2 

124  11 

255 

SB 

2 

122  10 

394 

\-l 

17 

1  2  3  C 

121  02 

2050 

C 

119  49 

3150 

C 

121  57 

109 

B4 

96 

1  2  3 

117  01 

1390 

8 

2 

117  52 

3600 

4 

4 

1  2  3 

118  27 

695 

50 

2 

123  01 

1260 

C 

110  17 

105 

90 

i 

118  59 

7520 

5 

117  18 

2858 

39 

39 

1  2  3  C 

118  25 

9500 

S 

llH  08 

3135 

46 

2 

120  U 

4950 

26 

2 

119  18 

325 

86 

9-^ 

1  2  3 

117  14 

510 

13 

12  3 

122  27 

1335 

3a 

OCT 

2  C 

121  52 

220Q 

31 

53 

2  C 

120  56 

328 

4d 

2 

122  02 

249 

40 

76 

JAN 

12  3 

122  01 

220 

C 

121  59 

400 

19 

2 

117  52 

486 

34l 

2 

123  00 

224 

3 

3 

3 

1  2  34C 

-  29  - 


STATION  INDEX 


CALIFHRNIA 
1975  


Station 


County 


0 
15 


0) 
3 

■& 
c 
o 


o 
> 
W 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


*3  dJ 


^  u 


WARNER  SpBINGS 
WASCO 

WATSGNVILLE  W4TFRW0RKS 

WAriONA  RA^GFR  STATION 

WEAVERVILIE   RANGER  STA 

WEEH  FIRE  DFPARTMENT 

WELriQN   1  WSl-: 

WENPEL   10  SC 

WEST  BIG  PIK'E  inQKUUT 

westhaven 

west  point 
westville 
wet  meadow 
wheatland  2  ne 
whi<;keytdwn  res 
white  moun'taim  1 
white  mountain  2 

WHITTItR  CTV  H  EC  106C 
WHITTIER  f'ARROWS  DAM 
WILORDSF   RANGER  STA 

WILLI AMS 

WILLITS   1  NF 

WILUITS  HOWARD  FQR  RS 

WILLOW  CRPEK   1  Nw 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HFIPHTj 
WODOFORDS 
WOPriLAMD   1  \tUU 
WOOnSICiF   FIRE   STA  1 

WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YDRBA  LINIA 
YQRKVILLE 

YOSFMITE  PARK  HEADOTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 


SAN  OIEGO 
KERN 

SANTA  CRUZ 
MARIPOSA 
TRINITY 
SISKIYOU 
KERN 
LASSEN 

SNTA  BARBARA 
FRESNO 

CALAVERAS 
PLACER 
TULARE 
YUBA 
SHASTA 
MONO 
MONO 

LOS  ANGELES 
06|  LOS  ANGELES 


07 


INYO 


0?  COLUSA 
MENDQC INO 
MENDOCINO 
TRINITY 
0^  GLENN 

02  YOLO 
0^  KERN 

03  ALPINE 
02  YOLO 

O'f  SAM  MATEH 


981*  O'l   SANTA  CLARA 
98ld  02   EL  DORADO 
98A7'  06  ORANGE 
9851  OL  MENDOCINO 
9855   05  MARIPOSA 
9866   01,  SISKIYOU 
9953  Oi  TRINTY 
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2036  56 
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122  32 
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122  09 
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123  38 
122  12 
121  58 

118  27 

119  4? 

121  40 

122  15 

121  57 

120  14 
117  49 

123  14 
119  35 

122  38 
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3600 


1* 

15 

20 

20 

19 

19 
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10 

10 
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97 
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33 

82 
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44 

50 

93 
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3 

57 

60 

63 

70 

71 

72 

97 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  AshevlUe,  N.C,  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES :   Division  averages  In  the  annual  issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement   in  rules.  ' 

XH^'^nn'^i?!!  ialu^f  ^r^hiVn^nr??""'"        t"^''  Service- type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  „oted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  tempeialure  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  cndlnt 

at  time  of  observation.     Wind  Is   the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches 

ttDovH  the  piin . 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.  "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  fron  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   aa  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  MiD  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtvllle  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Crass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  mln  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mcrcury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exd  Fm  Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-, 4-.  and  8-inch  depth.     Max  and  mln  readings  for  24  houi's  ending  at  midnight. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AKD  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

$    Indicates  standard  normals  used  for  departures. 
+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  included  In  following  measurement . 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V     in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AMERCIAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-yUBA-BEAR 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  Intervals,   will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Tears  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price    $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  ^  V^ar  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building. 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASMEVILLE,   N.C.  3/2/76-2890 
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